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CLIMATOLOGICAL  DATA 

A  LA  BAMA 
JANUARY  1965 


suaoB 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

2 
Q 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

1.00  or  Mora 

si 

°  1 

NOSTHERN  valley  01 

ATHENS  2 

53.2 

31.4 

42.3 

71 

2 

5 

31 

697 

0 

3 

17 

0 

3,60 

2,06 

10 

3 

2 

BELLE   MINA   2  N 

55.2 

32.9 

44.1 

70 

22* 

6 

31, 

643 

0 

2 

17 

0 

3.13 

1,31 

10 

2.5 

0 

5 

2 

DECATUR 

54.1 

30.1 

'•2.1 

.  1.8 

72 

2 

6 

31 

700 

2.93 

-  2,77 

1,51 

10 

3.3 

2 

31 

5 

2 

J 

FAlKVILLE   1  N 

54.4 

31,1 

42.8 

72 

23 

5 

31 

680 

0 

3 

19 

0 

3.33 

1,46 

10 

1.0 

1 

31 

6 

3 

1 

FLORENCE 

55*2 

31,4 

43.3 

72 

23 

5 

31 

666 

0 

3 

18 

0 

5.10 

2,35 

10 

7 

3 

HLNTSVIlLE   wB  AP 

52.6 

30,9 

41.8 

■  1.1 

70 

22 

5 

17 

711 

0 

2 

19 

0 

3,61 

-  1,61 

1.09 

2 

1.6 

1 

17* 

7 

2 

MADISON 

55,1 

32,7 

43.9 

1.2 

70 

22* 

5 

31* 

647 

0 

2 

16 

0 

4,54 

-  1.02 

1.69 

2 

4.0 

1 

30* 

7 

3 

MCULTCN  2 

55.6 

32,5 

44.1 

70 

22* 

5 

31 

640 

c 

2 

17 

c 

2,94 

1,41 

10 

4.0 

2 

30 

3 

3 

MLSCLE   SHOALS  FAA  AP 

53.6 

31,3 

42,5 

71 

1 

5 

31 

690 

0 

3 

19 

0 

2,76 

1,15 

9 

.6 

T 

16 

6 

2 

1 

Ntw  MARKET  2 

55.2 

31,8 

43,5 

71 

8 

5 

31* 

657 

0 

2 

17 

0 

3,41 

1,4C 

10 

1.0 

1 

16 

5 

2 

RED  BAY 

55.6 

31.7 

43.7 

72 

23* 

6 

31 

654 

0 

3 

17 

0 

3.51 

1,12 

3 

6 

4 

REDSTONE  ARSENAL 

54.4 

29.4 

41.9 

70 

8 

5 

31 

711 

0 

2 

21 

0 

3,86 

1,44 

9 

•  5 

0 

6 

2 

RLSSElLVIlLE  2 

52.2 

28.3 

40.3 

69 

2 

3 

31 

760 

3 

D 

2,44 

,96 

10 

1,0 

T 

16 

5 

3 

0 

WATERLOG 

54.5 

29.8 

42.2 

71 

2 

6 

31* 

702 

0 

2 

17 

0 

4,67 

2.04 

10 

,3 

T 

16 

5 

3 

2 

DIVISION 

42,8 

•  .3 

3,57 

-  1,99 

1,8 

•       «  • 

MMfMLALHIMFM 

FOUNTAINS  02 

AlBERTVILlE   2  SE 

55.5 

35.3 

45,4 

2.6 

73 

23 

3 

31 

601 

0 

2 

15 

0 

3.61 

-  2,05 

1.50 

17 

0 

6 

3 

2 

BESSEMER  3  SSW 

58.8 

34.4 

46.6 

75 

9 

10 

31* 

569 

0 

1 

17 

0 

3.71 

1,65 

23 

T 

T 

31 

5 

3 

2 

BIRMINGHAM   wB  AP  R 

57.1 

34.5 

45.8 

•  ,7 

73 

9 

8 

31 

591 

16 

3.21 

-  1,62 

1,21 

23 

T 

T 

31* 

5 

3 

1 

56.0 

29.5 

42.8 

71 

22 

5 

31* 

685 

0 

2 

20 

0 

3,99 

-  1,66 

1,51 

10 

7 

2 

1 

SLNTERSVILLE 

56.3 

33,7 

46,0 

71 

22 

6 

17 

583 

0 

0 

17 

0 

2,75 

1,10 

10 

,5 

0 

6 

2 

1 

ONECNTA 

55.3 

30,7 

43.0 

77 

9 

3 

31 

674 

0 

2 

19 

0 

2,78 

,96 

23 

3,0 

3 

31 

5 

2 

0 

SAINT  BERNARD 

54.5 

30,1 

«2.3 

-  ,7 

72 

23 

5 

31 

695 

0 

3 

21 

0 

3.12 

-  2,69 

1,59 

10 

1,9 

0 

4 

2 

1 

C&kirt     UT     CiiACTA  Ali 

53.8 

30,9 

42.4 

69 

22 

0 

31 

694 

" 

1 

16 

1 

2.98 

1,29 

10 

2,5 

2 

16 

4 

2 

1 

SCOTTSBORO 

VALLEV  head 

52.9 

26,9 

39.9 

*  2,3 

70 

23* 

5 

31 

772 

0 

2 

22 

0 

3.67 

-  1,73 

1,34 

10 

5,1 

2 

17* 

6 

3 

1 

DIVISION 

43,8 

-  ,1 

3.31 

-  2,25 

1.9 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

59.0 

32,0 

45.5 

76 

10 

13 

31 

599 

0 

1 

19 

0 

1,55 

23 

T 

0 

2 

BANKHEAD  LOCK  AND  0AM 

58.4 

31,1 

44.8 

75 

10 

9 

31 

622 

0 

1 

18 

0 

3,62 

1,90 

23 

T 

0 

4 

2 

2 

CENTREVILLE 

59,9 

30,6 

45.3 

-  1,9 

77 

10 

12 

31* 

605 

4,78 

-  .32 

2,40 

23 

T 

0 

6 

3 

1 

CL  AMON 

57,9 

32,4 

45.2 

-  1,6 

75 

10 

13 

31* 

606 

0 

2 

18 

0 

4,97 

.08 

1.95 

23 

T 

0 

7 

3 

3 

DOUBLE  SPRINGS 

54,7 

25,7 

40.2 

72 

23 

•  2 

31 

761 

0 

3 

21 

1 

D 

4,01 

1.73 

10 

2,0 

0 

6 

3 

2 

FAYETTE 

59,5 

34,2 

46,9 

73 

5* 

7 

31 

557 

0 

0 

16 

0 

3,55 

1.21 

23 

.0 

0 

5 

3 

2 

HAlEYVILLE 

54,3 

31,1 

42.7 

70 

23 

4 

31 

683 

0 

3 

20 

0 

D 

3,16 

1.21 

10 

2.0 

0 

5 

3 

1 

HAMILTON  3  S 

56,1 

28,5 

42,3 

73 

23 

4 

31 

695 

0 

3 

21 

0 

3,21 

1.64 

10 

1.8 

2 

31 

3 

3 

1 

JASPER  *  N 

57,5 

30,9 

44.2 

74 

22 

2 

31 

637 

0 

0 

19 

0 

3.61 

1.49 

23 

3.5 

3 

30 

5 

2 

2 

PRATTVILLE 

60,6 

35,6 

48.1 

-  ,9 

75 

9 

15 

17 

514 

0 

1 

13 

0 

6.51 

1,95 

4.61 

23 

.0 

0 

5 

2 

2 

ThORSBY  EXP  STATION 

58,8 

35.6 

47,2 

74 

9 

11 

31* 

546 

0 

1 

13 

0 

4.92 

2.91 

23 

T 

0 

6 

3 

1 
1 

60,7 

35,7 

48,2 

78 

9 

14 

31 

520 

0 

16 

0 

3,58 

1.22 

23 

T 

0 

6 

3 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

58.6 

32,1 

45,4 

.  1.5 

75 

10 

11 

31 

603 

0 

1 

20 

0 

3,65 

-  1.35 

2,02 

23 

.0 

0 

5 

2 

2 

VERNON 

59,4 

32,8 

46,  1 

73 

22* 

5 

31 

579 

0 

1 

16 

0 

2,33 

1,18 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

45,2 

•  1.5 

4,01 

-  1.34 

,7 

EASTERN  vAllEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

58,9 

32.6 

45.8 

74 

9 

10 

31 

590 

0 

1 

17 

0 

2,88 

1,27 

23 

1.8 

1 

30 

5 

2 

1 

L*LtKA    £  3W 

60,5 

32.5 

46.5 

74 

9 

10 

31* 

570 

0 

1 

18 

0 

4,87 

-  .16 

2,77 

23 

.0 

0 

5 

3 

2 

CENTRE  •>  SW 

55,1 

31.6 

43.4 

72 

9 

9 

31 

663 

0 

2 

18 

0 

3,00 

1,21 

23 

2.0 

5 

3 

1 

Ct-ILDERSBURC  kTR  PLANT 

61.0 

33.5 

47.3 

75 

9 

12 

31 

543 

0 

1 

16 

0 

3,46 

1,70 

23 

T 

0 

5 

2 

2 

GADSDEN  GAS  PLANT 

56.6 

32.6 

44,6 

.0 

73 

9 

9 

31 

624 

0 

1 

16 

0 

2,16 

,59 

10 

.0 

0 

6 

2 

0 

PElL  CITY   1  NNE 

56.8 

28,6 

42,7 

74 

10 

9 

31 

665 

I 

22 

0 

2,71 

.90 

23 

.0 

0 

5 

2 

0 

SYlACAUGA  4  NE 

59.5 

33,7 

46,6 

74 

9 

12 

31 

564 

0 

1 

16 

0 

3,90 

1.93 

23 

T 

T 

16 

5 

2 

2 

TALLADEGA 

57  .  5m 

32,3 

44, 9M 

-  2.0 

73 

9 

9 

31 

622 

0 

2 

16 

0 

0 

3,27 

-  1,51 

1.43 

23 

.4 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

45.2 

-  .5 

3,28 

-  2,06 

.5 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY   6  NE 

60.2 

30,8 

45,5 

73 

22 

10 

31 

597 

0 

1 

19 

0 

4,53 

2.78 

23 

T 

0 

5 

3 

1 

AShlAnD 

56.1 

31,1 

43.6 

71 

23 

9 

31 

655 

0 

2 

20 

0 

3,95 

1.30 

23 

,0 

0 

7 

3 

1 

AU9URN  3  Sw 

59.5 

33,8 

46.7 

-  1,9 

73 

23 

13 

31 

560 

0 

1 

18 

0 

4,93 

,38 

1.92 

24 

T 

0 

8 

2 

2 

58.1 

33,6 

45.9 

72 

10 

12 

31 

587 

0 

2 

18 

0 

6,89 

2.72 

24 

.0 

0 

7 

4 

2 

HEFL  IN 

54.7 

26,6 

40.7 

72 

1 

7 

30 

746 

0 

2 

23 

0 

D 

3,78 

1.99 

23 

.5 

0 

4 

2 

2 

LAFAYETTE 

54.4 

28,2 

41.3 

70 

22* 

5 

31 

729 

0 

1 

20 

0 

6,85 

.0 

0 

MARTIN  DAM 

59.8 

35,2 

47.5 

73 

22 

16 

31* 

535 

0 

0 

11 

0 

6,57 

1,92 

4.69 

23 

T 

0 

6 

2 

2 

OPELIKA 

60.3 

32,9 

46.6 

78 

27 

13 

31 

564 

0 

1 

19 

0 

4,75 

1.71 

24 

.0 

0 

6 

3 

2 

HCCKFORD  2  NNH 

57.4 

32.9 

45.2 

73 

10 

10 

31 

609 

0 

2 

18 

0 

4,56 

1.97 

23 

T 

0 

6 

3 

1 

KLLK  MILLS 

56.7 

29.0 

42.9 

71 

23 

12 

31 

662 

0 

2 

21 

0 

6,43 

3.30 

24 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

44.6 

-  3,4 

5,32 

,47 

.1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximuia 

Average 

Average 

Depart uje 
From  Norxaal 

o 

JX 
_D1 
X 

e 

Lowest 

© 

Q 

Degree  Daye 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Grealest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
OD  Ground 

e 
o 

1    .10  or  More  1 

1 

1.00  or  Mote 

5  E 

0  t 

si 

0  * 

35 

PRAIRIE  06 

OAYION 

60,6 

37,5 

49,1 

76 

2 

15 

31. 

488 

1 

12 

4,54 

3,75 

23 

T 

0 

4 

1 

1 

0EMCPOLI5  LOCK  AND  0AM 

60*1 

35,6 

4  7,9 

75 

10 

16 

18 

523 

0 

1 

11 

0 

4,16 

* 

,53 

2,42 

23 

.0 

0 

5 

3 

1 

GAINESVILLE 

59,3 

34,2 

46.8 

76 

10« 

12 

17 

557 

0 

1 

15 

0 

3,94 

2,38 

23 

T 

17 

4 

2 

1 

62.1 

36,0 

49.1 

-  .2 

76 

9 

11 

31. 

494 

0 

0 

15 

0 

5,13 

,37 

3,51 

23 

0 

5 

2 

1 

HAYNEVILLE 

60, 8M 

35. 6M 

48. 2M 

76 

10 

11 

31 

503 

0 

1 

u 

0 

6,24 

4.10 

23 

.0 

0 

6 

3 

I 

L I  V  I NGS TON 

61.3 

36.1 

48.7 

77 

1 

16 

31* 

497 

0 

0 

14 

0 

4,32 

2,73 

23 

T 

0 

5 

2 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

76 

9e 

14 

31. 

0 

0 

11 

0 

5,36 

4,10 

23 

c 

6 

1 

1 

WINTER   3  NK 

60,4 

35!8 

48!l 

75 

23. 

14 

31. 

513 

0 

1 

10 

0 

5,98 

3.17 

23 

0 

7 

4 

1 

mCNTGOmERY  hB  AP  R 

60.2 

36.4 

48,3 

.2 

75 

22 

17 

31. 

512 

0 

0 

10 

0 

6,10 

2,04 

4.16 

23 

T 

0 

6 

2 

I 

SElwA 

62.7 

39,1 

50,9 

.0 

75 

9» 

17 

17 

432 

0 

0 

7 

0 

6,48 

2.11 

2.47 

24 

T 

0 

7 

3 

2 

TLSkEGEE   3  S 

61.3 

34,1 

47,7 

-  2.1 

74 

22e 

13 

17 

528 

0 

1 

16 

0 

3.65 

- 

.64 

2.01 

23 

0 

5 

1 

1 

UNION  SPRINGS  2  NE 

6 1  • 

33(9 

47,7 

75 

27. 

16 

31 

529 

0 

0 

13 

0 

3.20 

1.13 

1.50 

23 

.0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

48.5 

.  1.2 

4.93 

.61 

1 

«       *  » 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NM 

62.7 

33,9 

48,3 

78 

10 

18 

18 

510 

0 

0 

12 

0 

2,52 

1,54 

24 

,0 

0 

8 

1 

1 

BRANTLEY 

63.1 

32.9 

48,0 

77 

1 

16 

19 

520 

0 

1 

17 

0 

3.46 

_ 

1,30 

1.75 

24 

.0 

0 

7 

2 

1 

BREkTON  3  SSE 

66.1 

37.5 

51.8 

.1 

79 

10 

17 

19. 

407 

0 

0 

12 

0 

3.22 

_ 

1,43 

1,20 

24 

.0 

0 

7 

2 

1 

CAMDEN  3  NW 

63.2 

37.8 

50.5 

77 

22. 

15 

17 

451 

0 

0 

1 1 

0 

6,85 

4,21 

23 

.0 

0 

6 

2 

2 

CHATOM  3  N 

6«.9 

38.0 

51.5 

77 

25. 

14 

IT 

415 

0 

0 

11 

0 

5,76 

4.00 

23 

.0 

0 

6 

2 

1 

CLAYTON 

61.3 

39.5 

50,4 

76 

2 

18 

31. 

445 

0 

1 

7 

0 

1.87 

2,81 

1.32 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

DCThAN  FAA  AIRPORT 

63.1 

38.5 

50,8 

76 

26. 

19 

17 

434 

0 

0 

7 

0 

1,96 

• 

1,87 

1.34 

23 

T 

T 

16 

3 

1 

1 

ENTERPRISE 

64.'. 

38.5 

51,5 

77 

22 

18 

17 

413 

0 

0 

8 

0 

2,25 

.65 

23 

.0 

0 

6 

2 

0 

elfaula 

EVERGREEN 

63.4 

34.6 

49.0 

77 

23 

17 

17 

488 

0 

0 

13 

0 

6,52 

3.56 

23 

,0 

0 

6 

2 

2 

FRISCO  CITY 

62.5 

38.7 

50.6 

76 

23 

15 

17 

440 

0 

1 

8 

0 

8,76 

4,22 

6.46 

23 

T 

0 

7 

2 

1 

GENEVA 

62.5 

36.8 

49.7 

77 

27 

19 

1 6 

470 

0 

0 

10 

0 

2,18 

1.71 

1.49 

24 

,0 

0 

3 

1 

1 

GILBERTCKN 

64.9 

36.9 

50,9 

79 

7 

15 

17 

443 

0 

13 

0 

7,23 

5.32 

23 

T 

0 

7 

2 

1 

GREENV I LLE 

62.8 

37.8 

,9 

76 

9 

1  1 

17 

0 

0 

9 

0 

7,10 

2.38 

4.28 

2  3 

T 

0 

6 

2 

2 

HEADLAND 

62.2 

38.4 

50,3 

76 

23. 

19 

17 

450 

0 

1 

10 

0 

2,34 

1.45 

24 

.0 

0 

5 

1 

1 

HIGHLAND  HOME 

60,5 

36.6 

48,6 

•  2,4 

75 

23 

16 

31* 

503 

0 

2 

9 

0 

5,55 

.69 

2.72 

23 

T 

0 

6 

2 

2 

NATCHEZ 

64.5 

37.9 

51,2 

77 

1 

16 

17 

430 

6.97 

3.25 

23 

.0 

0 

7 

3 

2 

02AQK  6  NNW 

64,2 

41.1 

52,7 

.4 

77 

26 

17 

16 

375 

0 

0 

4 

0 

2.12 

- 

1,99 

.76 

23 

•  0 

0 

5 

2 

0 

PHENIX  CITY  2  NNM 

59,9 

36.2 

48,  1 

76 

1 

16 

31. 

519 

0 

0 

10 

0 

2.86 

1.61 

24 

T 

0 

5 

1 

1 

PUSHMATAHA 

SEALE 

TH0MA5V I LLE 

60,4 

35.8 

48,1 

-  1.5 

74 

23. 

14 

17 

517 

0 

1 

1 2 

0 

D  7.42 

2,71 

4.66 

23 

.2 

0 

8 

3 

2 

TROY 

62,3 

39,6 

51,0 

.4 

75 

26. 

17 

31. 

430 

0 

0 

6 

0 

2.11 

- 

2,40 

1.33 

24 

T 

0 

5 

1 

1 

whatlEy 

64,5 

36.3 

50,4 

76 

8. 

15 

17 

450 

0 

0 

13 

0 

5.65 

3.20 

23 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

50.2 

-  1,0 

4.51 

,05 

T 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

65,1 

41.5 

53.3 

77 

9 

17 

17 

361 

0 

0 

6 

0 

6.76 

5.32 

23 

,0 

0 

4 

2 

1 

C I TRONElLE 

66,0 

34.1 

50.1 

-  2.7 

78 

6 

10 

17 

458 

0 

0 

15 

0 

6.97 

2,21 

6.00 

23 

.0 

0 

6 

1 

1 

CCDEN 

66,1 

41.3 

53.7 

77 

2 

18 

17 

348 

0 

0 

5 

0 

3.24 

2.15 

23 

.0 

0 

4 

1 

1 

FAIRHOPE  2  NE 

65.1 

42,2 

53.7 

,1 

78 

2 

18 

17 

351 

0 

0 

6 

0 

3.15 

1,06 

1.45 

23 

.0 

0 

6 

2 

1 

FCRT  MORGAN 

62.9 

48.2 

55.6 

73 

2 

23 

IT 

291 

0 

0 

2 

0 

1.50 

1.35 

23 

,0 

0 

2 

1 

1 

MOBILE  «B  AIRPORT 

63,8 

41.1 

52.5 

•  ,5 

75 

9. 

18 

17 

387 

0 

0 

7 

0 

9.35 

4,71 

4,64 

23 

,0 

0 

5 

3 

2 

MOBILE 

62.7 

42,2 

52.5 

.  ,4 

75 

1 

20 

18. 

381 

0 

0 

5 

0 

5.05 

,59 

3,20 

23 

.0 

0 

5 

2 

1 

RCBERTSDAlE   1  E 

64.0 

38,7 

51.4 

77 

3 

18 

17 

418 

0 

0 

7 

0 

3.06 

1.37 

1,01 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

52.9 

-  ,4 

4.89 

.45 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:    79°  ON  THE   lOTH  AT  BREWTON  3  SSE  AND  ON  THE  7TH  AT 
GILBERTOWN 

LOWEST  TEMPERATURE,      -  2°  ON  THE  31ST  AT  DOUBLE  SPRINGS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:    9.35   INCHES  AT  MOBILE  WB  AIRPORT 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:    1.50   INCHES  AT  FORT  MORGAN 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:    6.46   INCHES  ON  THE  230  AT  FRISCO  CITY 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL:    5.1    INCHES  AT  VALLEY  HEAD 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND:    3   INCHES  ON  THE  31+  AT  4  STATIONS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ALA8JWA 
JANUARY  196» 


Day  of  Month 


10  1 

U  !  12 

13  ]  14 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  I  20  1  21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28     29  1  30 

31 

2.06 

 [ 

.62 

■  03 

,09 

l.il 

•  1* 

.66 

T 

T 

•  OS 

1.91 

•  13 

•06 

T 

•  32 

.2G 

T 

•  05 

!.»» 

•  10 

T 

.66 

■  11 

•  01 

T 

.20 

2.39 

.36 

.21 

•  17 

•09 

.02 

•  0] 

T 

1.1. 

•  19 

•  26 

•  36 

.Of 

•  38 

.  19 

.06 

T 

.23 

.61 

T 

T 

.20  .06 

1.06 

.09 

.25 

•  66 

,04 

•  38 

T 

.09 

T 

T 

.53 

,09 

•  I* 

T 

•  21 

.10 

T 

T 

•  06 

.33 

.6T 

.09 

t61 

•  20 

•  66 

»\i 

T 

.90 

.02 

•  13 

•  02 

.30 

,38 

•  02 

T 

•06  aOA 

•  96 

,90 

•  06 

.01 

0  .10 

.09  ,221 

1 02 

,68 

t 

•  90 

U90 

U20 

•  19 

•16  •lO 

liOt 

T 

.21 

T 

1.69 

•  61 

T 

T 

T 

•  02 

•  36 

T 

•  07 

.06 

T 

.97 

1.21 

T 

T 

T  •Ol 

U92 

•il 

•  10 

•  1] 

•  04 

•  13 

1.91 

T 

•  29 

•  39 

•  09 

.04 

T  •7* 

.» 

.67 

.76 

T 

•01 

•  09 

1.13 

T 

•  64 

.37 

T 

•  22 

1.08 

.10 

•  06 

.69 

•  21 

•  29 

1.10 

.23 

.60 

•  29 

l.lv 

■  01 

.16 

.99 

.02 

•  06 

.« 

T 

•  09 

•  99 

•  32 

T 

T 

•01 

1.09 

•  08 

.02 

1.39 

•  71 

•01 

•  90 

.20 

.07 

,96 

.09 

•29 

•  »9 

•  15 

l,19 

•  19 

•  19 

l^9» 

•  22 

•  02 

.97 

•o; 

•  06 

1*29 

•  08 

•  8) 

•  15 

.03 

1.90 

•  12 

.01 

•  06 

.75 

.20 

1.12 

.21 

•  2G 

•  12 

.60 

•  12 

T 

T 

•  12 

•  17 

T 

1 .55 

U32 

•  06 

■  2] 

•  11 

1«ZI 

.11 

•  15 

2^68 

1.8! 

■  18 

T 

1«03 

.03 

■  02 

T 

1  ^90 

■  31 

■  02 

•  02 

•  02 

.16 

2^08 

1,42 

•  9T 

.06 

.20 

2,31 

•  19 

T 

U03 

.07 

U  15 

■  2] 

T 

•  16 

■  V* 

.26 

.16 

2^60 

•  9i 

■  01 

1 .07 

.20 

.25 

T 

1^99 

1^0( 

•  10 

U12 

.12 

T 

1.65 

•  3! 

•  01 

1*00 

T 

1.70 

1«73 

•  11 

l.OO 

.19 

D  .20 

f  98 

2.00 

1.26 

•  11 

0  alO 

lfll9 

.70 

1*21 

•  17 

•  09 

Ul> 

.13 

•  02 

1.84 

•  39 

•  07 

1*21 

T 

,98 

•  12 

D  ^20 

1,6* 

•  07 

T 

.63 

•  06 

T 

T 

•  06 

t«21 

.06 

•  06 

1.49 

•  01 

•  11 

•  70 

.29 

.17 

•  02 

1.19 

1^46 

•  08 

•  22 

•  07 

.02 

3.20 

•  03 

•90 

.09 

•  15 

T 

1.90 

1.63 

•  19 

l.*0 

.0« 

•  06 

1.2* 

•  16 

•  79 

.06 

•  06 

T 

2.10 

^•94 

•  11 

1*10 

.21 

•  18 

4.61 

•  07 

U2* 

2.94 

•  27 

•  71 

•  26 

•  26 

2^91 

.03 

.09 

•  U 

T 

•  16 

T 

T 

.96 

U22 

T 

T 

T 

UIO 

•  08 

•  11 

•  03 

2.02 

.33 

•  71 

1^18 

uo» 

•  25 

.27 

T 

2.90 

.10 

.1. 

■  6B 

.10 

la09 

.06 

.02 

•  19 

•  70 

•  21 

•  16 

T 

•  01 

U27 

T 

T 

.06 

•  09 

•  50 

.26 

■  71 

.22 

•  11 

•  *9 

2,77 

■  10 

T 

.51 

U21 

T 

r  •31 

1.09 

.66 

T 

.69 

1.09 

1.19 

.21 

.!<• 

U70 

•  01 

■  01 

•  61 

.31 

.46 

•  29 

•  13 

•  »9 

•  02 

.33 

•  94 

•  29 

.10 

• 

•  02 

.26 

T 

T 

•  60 

•  46 

.07 

T 

•  >7 

.65 

•  47 

•  29 

.10 

1*61 

•  32 

.20 

T 

1*63 

•  70 

T 

T 

•  66 

.20 

•  90 

•  37 

1«10 

•  31 

•  16 

T 

1«93 

.03 

T  T 

•  96 

•  13 

.29 

1.43 

.06 

D  .04 

•  96 

.62 

•  29 

.10 

■•7 

•  U 

.21 

2.78 

.09 

«69 

•  99 

•  30 

1.30 

.99 

.10 

•  10 

.21 

•  31 

T 

1.70 

1 .92 

■  12 

•  7* 

•  14 

•  25 

2.30 

2.72 

■  12 

•  92 

•  16 

T 

2.90 

2.61 

■  09 

•  71 

•  20 

.38 

1.12 

■  94 

.07 

.13 

\. 

•  09 

1.99 

.02 

•040  ^09 

•  4B 

•  16 

.35 

.99 

1.31 

•  06 

Ul» 

•  12 

.22 

T 

1.93 

2,40 

•  13 

.31 

.20 

.25 

5  .65 

.07 

U07 

.07 

•  20 

4,69 

■  IT 

.16 

T 

•  21 

.21 

•  52 

1*42 

1.71. 

,09 

•  07 

.0, 

.79 

.07 

•  15 

•  02 

1,97 

■  94 

.19 

•  51 

•  u 

.91 

T 

1,80 

1«30 

■  16 

•  33 

•  06 

.20 

•  19 

2,10 

2^92 

,09 

•oz 

,90 

.15 

.19 

1.44 

1.9« 

.07 

•  19 

.18 

T 

2.41 

2.13 

•  11 

T 

•  72 

.0. 

.13 

•  17 

2.23 

3.19 

•  06 

NOHTHESN  V41.I.EV 


ATHENS  2 

3.60 

.03 

BELLE  nINA  2  N 

3.1) 

.04 

.<4 

.10 

DECATUR 

2.«3 

.91 

FALKVtLLE   1  N 

3.33 

T 

.81 

FLOKENCE 

9.10 

.01 

T 

.74( 

HODGE  J 

2.1) 

.78 

HUNTSVILLE  KB  AP 

3.61 

T 

1.09 

.12 

HADI90N 

».9* 

.03 

1.69 

MOULTCN  2 

2.«. 

.82 

T 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

2.76 

.99 

NEM  MARKET  2 

3.«1 

,76 

l.J 

RED  BAT 

3.91 

REDSTONE  ARSENAL 

3.86 

.97 

RUSSELLVILLE  2 

D  2.4. 

i:;i 

KATERLOO 

*,8T 

ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSU 
BIRMINGHAM  NB  AP 
B0A2 

BRIDGEPORT  2  a 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  TVA 

LEEDS 
MAOELLA 
ONEONTA 
PALMERDALE  2  u 
SAINT  BERNARD 

SAND  MT  SUBSTA  AU 
SAYRE 

5C0TTSB0R0 
TRAFFORO 
VALLEY  HEAD 


03 


UPPER  PLAINS 

ALtCEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUOAVILLE  3  N 
BANKHEAO  LOCK  AND  DAH 
BILLINGSLEY  1  SE 

BROOK WOOD 
CARBON  MILL 
CENTREVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DANCY  4  N 
DOUBLE  SPRINGS 
ElROD 

FALLS  CITY  BLK  POND  TH 
FAYETTE 

GORGAS 
HAlEYVILLE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 

HERTZ  PONDVILLE  TOHER 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLE 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 

REFORM 

THORSBY  E«P  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 
VERNON 


EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  4  H 
CALERA  2  SM 
CENTRE  5  Stl 
ChILDERSBURG 

CHILDERSBURG  MTR  PLANT 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  Sa 
LEESBURG 

MONTEVALLO 
PELL  CITY  1  NNE 
SYLACAUGA  4  NC 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SW 

CAMP  HILL  2  Na 

DADEVILLE 

DELTA 
MtFLIN 
HIGHTOWER 
JORDAN  OAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCKFORO  2  NNW 
ROCK  MILLS 
THURLOa  DAM 

MAOLEY 
■  ETUtlPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


3.81 

3.71 
3.21 
3,28 
3,99 

2.77 


3.29 
6.36 
3.62 
3.87{ 


».«7| 
6.«li 


^  6*0^ 

b  3.3i 

I  3.9> 

>.«« 
3.16 

3.21, 
3.6^ 

iiii 

6.Slj 

4.1<| 
4.«2 
3.9, 

3.  <9^ 

i.ii 

4.  >9^ 
1.64 

4 

!.<• 
4.8T 
3.0O 
3.7) 


9.64 
2.T1 
3.90 
0  3.27 
2.69 


4.93 
3.99 
4.9^ 
6.89 
6.79 

3.68 
t  3,71 
3.76 


5m  i«l«t«nc.  nol*.  loUowIng  Suuon  Index. 
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V 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


15 

16 

1  1— 

17  1  18 

 ^  

19  1  20  1 

21 

22  1  23  I 

24 

2S  I 

26  1 

.22 

l^Ol 

.10 

■  08 

•02 

.11 

•  Of 

tO* 

.1* 

•*] 

■zo 

•  ao 

2.01 

•  90 

•  JO 

•  02 

• 

•  01 

T 

•  2* 

•  07 

•  to 

•  2a 

7 

•to 

•01 

•Of 

•  11 

•  06 

.1*  jIti 

•  0* 

•  10 

.09 

•  16 

•0* 

•  09 

•  20 

».io 

.10 

.01 

•  22 

•oe 

7 

2^60 

1^9! 

•  1' 

•  la 

.01 

•  2i 

.27 

•  l| 

•  29 

3.17 

•  la 

.70 

•  01 

•SI  6.16 

T 

•0* 

•  la 

t.ii 

.la 

•  19 

.22 

1^91 

.26 

•  10 

7 

I 

•  22 

•  l« 

•  13 

•  20 

2.29 

2.6' 

.66 

•1? 

•  61 

•  07 

.10 

•  20 

•  10 

UJO 

•  TO 

.10 

T 

7 

•  03 

9.60 

.2; 

T 

•  13 

•  07 

2.99 

.61 

•  91 

T 

1.2a 

.01 

•  la 

•  13 

6. 2* 

.91 

.1' 

•  10 

.11 

T 

.12 

1.96 

T 

.11 

•  I' 

.29 

1.7! 

•  T2 

•  03 

.10 

.26 

1.2< 

.71 

.59 

1.90 

•  90 

.la 

6.21 

.07 

.17 

•  19 

6,00 

.11 

.07 

•  1' 

6.19 

.91 

•  11 

•  07 

1'32 

•  2t 

T 

•  10 

T 

T 

l^ll 

•  19 

•  1 1 

•  09 

•  09 

.10 

1^9' 

•  04 

•  02 

•  09 

1.16 

•  0; 

•  09 

•  96 

•  11 

.19 

'•22 

.09 

•  23 

•  U 

•  02 

.69 

•  97 

.02 

.12 

■  09 

.12 

•  la 

7 

7 

6.66 

•  a< 

.17 

•  19 

T 

.01 

1^61 

.oa 

•  12 

•  09 

7 

9.19 

i^ai 

.11 

•  93 

•  67 

9.12 

T 

•  12 

.12 

T 

.29 

1^01 

.21 

•  11 

7 

6.2a 

i.ai 

.16 

•  06 

•  13 

1.69 

.11 

•  16 

.07 

•  02 

2.72 

2,00 

.11 

•  16 

1.20 

.91 

.01 

•  09 

.oa 

7 

I.IC 

.21 

•  26 

.29 

6.92 

•  01 

•  26 

.27 

2.T9 

2.22 

.It 

•  la 

.13 

3.29 

2.2i 

.10 

•  19 

.11 

T 

i.2l 

.01 

•  4« 

.09 

.76 

.91 

.oa 

t 

.17 

.01 

1.61 

.16 

•  92 

6.10 

•  90 

.70 

•  17 

7 

7 

l^l] 

.21 

•  09 

.10 

l»7l 

.06 

•  07 

.27 

1»0| 

.10 

.130 

•  02 

6  6a 

.11 

•  09 

7 

1 26 

ill! 

.11 

•  *0 

T 

9.10 

.1! 

•  20 

•  20 

.10 

1.20 

•  91 

•  19 

•  09 

.06 

.07 

9.12 

•  01 

•  10 

•  01 

6,00 

•  la 

•  oa 

.01 

2.19 

•  11 

.11 

.u 

!•*> 

.11 

.17 

1.19 

T 

T 

.20 

.19 

1.10 

•  09 

•  01 

7 

l.TO  6.66 

T 

.09 

•  20 

7 

7 

1.20 

.79 

•  19 

•  13 

•oa 

.69 

1.01 

.09 

06 


CU6» 
OAVTON 

DEKOPOLIS  LOCK  AND  D«n 
F097  0EP0517 
SAINESvII-LE 

HAYNEVILLE 
LIVINOStON 
MARION  1  N 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEmS  I  9SN 
MIUS7EA0 
MINTER  3  NW 
M0NT60HERV  ae  >l> 

ORRVILLE 
PERRTVILLE 
PINE  LEVEL 
PRIXROSE  FARM 
SCLMA 

SUTTLE 

TU9KESEE  1  S 
UNION  SPRINGS  2  NE 
UNI0NTO»N 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 


COASTAL  PLAIN  07 

•eBEVILLE  1  NNtI 
AL>ER7A 
ANDALUSIA  1  NM 
BRAN7LE7 
BREH70N  3  SSE 

SRUNOIOeE 
CAMDEN  1  Na 
CHA70M  1  N 
CLAIBORNE 
CLAY70N 

COFFEE  SPRINGS  2  Na 

columbia  1  e 

cottonton 

dothan  faa  airport 

Elba 

enterprise 

EUFAULA 

Evergreen 

falco  open  pono  toaer 
frisco  city 

GENEVA 
GEORGIANNA 
GILBERTOaN 
GREEN  BAT 
GREENVILLE 

HEAOlANO 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
LOUISVILLE 
MCLVIN 

MILLERS  FERRY 

NATCHEZ 

NEaTON 

OZARK  6  NNa 

PHENIK  CITY  2  NNa 

PINE  HILL 
PUSHMATAHA 
RIVER  FALLS 
SEALE 

SLOCOMB 

SNOa  HILL 

ThOHASVILLE 

TROY 

aALLACE  2  E 
aHATLEY 


GULP 

BAY  MINCT7E 

CI7R0NELLC 

CODEN 

FAIRhOPE  2  NE 
r-ORT  MORGAN 

Golf  shores  p  0 

MOBILE  ae  AIRPORT 
MOBILE 

ROSERTSDALE   1  E 


9. IT 
6.61 
6,6S 


6^9S 
2^9Z 
».»•( 

3^22; 

3.21 
6,a> 
9.76 
6.11 

l.a 
l.a; 


•2al 


2^39 
2^29 

:m 

a^7j 
l^lJ 

T.B« 

T.li 

7,10 

2.1*1 
9.59 
1.11 
2.02 


2. la 

2.12 

2,a« 

7,02 

2.2« 

S.i« 
S  T.6^ 
2.1U 
»iO§ 


a.Ta 

6^97^ 
9.2« 
I.l« 


9,39 
9,09 
3,06 


•  06 

1^20 


1.03 
.19 

•  T2 


Sm  r.fw.Dn  noiM  teUowlng  Si.Uod  bid«L 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

a 

Station 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•      •  • 

NORTNEt^N  VALLEY 

0 

ATHENS  2 

MAX 

65 

71 

62 

60 

57 

61 

6 1 

67 

68 

63 

39 

47 

54 

56 

43 

39 

23 

23 

41 

46 

58 

66 

69 

62 

43 

63 

6l 

46 

56 

47 

29 

63,2 

MIN 

»9 

56 

35 

23 

33 

42 

48 

53 

56 

35 

25 

26 

33 

25 

28 

2  1 

6 

9 

16 

25 

29 

42 

45 

42 

30 

36 

26 

23 

26 

26 

5 

31,4 

BELlE      I NA  2  N 

MAX 

70 

67 

58 

58 

60 

60 

68 

69 

66 

47 

46 

55 

56 

50 

48 

43 

26 

41 

47 

58 

66 

70 

66 

60 

63 

62 

46 

57 

53 

44 

29 

66,2 

MIN 

52 

55 

35 

25 

34 

42 

51 

53 

47 

36 

26 

28 

40 

26 

26 

19 

6 

19 

18 

29 

30 

42 

55 

40 

30 

46 

26 

26 

26 

24 

6 

32,9 

0  E  C  A  T  U  R 

MAX 

72 

64 

45 

59 

64 

60 

6  7 

71 

66 

37 

47 

56 

57 

45 

46 

25 

29 

42 

50 

57 

67 

70 

62 

45 

64 

63 

45 

69 

45 

31 

64,1 

MIN 

50 

55 

35 

23 

23 

37 

45 

54 

53 

35 

27 

26 

27 

28 

27 

23 

; 

e 

17 

la 

31 

34 

39 

42 

28 

29 

28 

25 

27 

27 

6 

30.  I 

FALKVILLE   1  N 

MAX 

70 

65 

45 

57 

63 

60 

66 

67 

39 

49 

55 

56 

46 

48 

26 

26 

42 

50 

60 

67 

72 

62 

49 

63 

63 

46 

56 

46 

32 

64,4 

MIN 

52 

57 

36 

22 

23 

39 

48 

53 

54 

38 

26 

26 

26 

26 

27 

2  I 

9 

18 

19 

31 

34 

44 

48 

29 

34 

26 

27 

29 

29 

6 

31,1 

FLORENCE 

MAX 

62 

59 

63 

70 

60 

40 

5  I 

56 

59 

46 

51 

22 

32 

44 

53 

56 

66 

72 

64 

44 

68 

59 

48 

6 1 

32 

85  2 

MIN 

49 

56 

36 

26 

28 

39 

49 

65 

57 

35 

24 

2* 

24 

28 

28 

20 

8 

20 

22 

34 

36 

49 

43 

32 

33 

26 

25 

28 

26 

5 

31)4 

HUNTSV I LLE  WS  AP 

MAX 

4  3 

58 

60 

65 

43 

46 

51 

54 

43 

48 

40 

24 

38 

46 

55 

70 

63 

62 

A4 
64 

63 

44 

41 

30 

62,6 

MIN 

53 

42 

28 

25 

35 

43 

48 

52 

42 

32 

25 

27 

33 

27 

28 

19 

17 

28 

29 

39 

59 

38 

32 

37 

28 

26 

27 

14 

6 

30,9 

MADT  SCN 

MAX 

58 

60 

65 

47 

54 

58 

52 

49 

42 

27 

4 1 

49 

58 

70 

6 1 

62 

49 

43 

55  1 

MIN 

55 

57 

34 

24 

34 

43 

49 

50 

45 

35 

25 

29 

39 

26 

29 

16 

17 

30 

33 

44 

56 

40 

31 

45 

25 

24 

26 

23 

5 

32,7 

MOUL^ON  2 

MAX 

53 

58 

62 

59 

65 

48 

56 

57 

48 

49 

42 

30 

42 

5  1 

60 

67 

70 

6  1 

50 

50 

40 

30 

MIN 

56 

52 

35 

23 

33 

44 

51 

54 

48 

35 

25 

27 

39 

25 

25 

la 

23 

18 

36 

32 

45 

66 

40 

30 

27 

25 

24 

26 

23 

5 

32!* 

AP 

MAX 

7 1 

63 

46 

56 

62 

58 

70 

68 

65 

43 

48 

55 

57 

44 

50 

28 

30 

42 

5 1 

55 

64 

70 

64 

6  I 

65 

64 

46 

68 

35 

30 

53,6 

MIN 

56 

43 

33 

27 

33 

45 

52 

54 

42 

30 

25 

27 

34 

26 

27 

14 

Ij 

23 

19 

29 

29 

43 

56 

33 

30 

32 

25 

27 

28 

12 

5 

31,3 

MAX 

63 

57 

55 

60 

64 

65 

7  1 

66 

55 

50 

54 

57 

53 

46 

43 

26 

40 

48 

57 

65 

69 

66 

66 

6 1 

62 

46 

57 

5 1 

40 

27 

66,2 

MIN 

52 

56 

34 

21 

33 

41 

43 

55 

46 

35 

25 

25 

42 

26 

27 

19 

5 

15 

15 

32 

26 

39 

67 

39 

30 

46 

26 

22 

25 

22 

5 

31. a 

a  0  BAY 

MAX 

72 

72 

63 

46 

59 

62 

59 

70 

70 

64 

37 

50 

58 

57 

51 

49 

28 

31 

45 

53 

61 

69 

72 

64 

43 

66 

58 

59 

60 

46 

29 

56,6 

MIN 

50 

50 

36 

30 

30 

40 

47 

46 

56 

34 

24 

24 

31 

29 

28 

19 

9 

10 

21 

24 

37 

42 

62 

39 

35 

34 

25 

25 

26 

25 

6 

31.7 

redstcne  arsenal 

MAX 

69 

63 

46 

56 

6 1 

62 

65 

70 

66 

46 

51 

55 

55 

46 

48 

36 

30 

41 

49 

59 

67 

69 

62 

6 1 

63 

63 

46 

57 

47 

42 

3  I 

64  4 

MIN 

5* 

42 

28 

24 

33 

42 

47 

47 

42 

32 

25 

27 

26 

26 

27 

15 

16 

16 

24 

29 

39 

66 

32 

27 

35 

26 

24 

27 

12 

5 

29.4 

russellville  2 

MAX 

63 

62 

6  1 

67 

66 

62 

52 

47 

55 

52 

43 

47 

21 

3  1 

43 

5  1 

48  '  47 

50 

62 

43 

63 

59 

57 

38 

29 

62,2 

MIN 

50 

50 

35 

22 

24 

31 

46 

55 

56 

35 

24 

24 

24 

25 

25 

2 1 

7 

7 

7 

15 

21 

35 

43 

43 

25 

26 

23 

22 

23 

29 

3 

28,3 

MAX 

TO 

7  1 

63 

43 

55 

61 

58 

59 

70 

68 

45 

35 

56 

57 

55 

56 

21 

32 

42 

5  1 

52 

65 

70 

6  1 

64 

61 

59 

46 

59 

46 

38 

64,6 

MIN 

48 

50 

38 

23 

25 

33 

45 

46 

55 

42 

33 

21 

23 

35 

32 

1  Q 

12 

14 

20 

18 

24 

49 

46 

31 

35 

34 

26 

21 

20 

6 

29,6 

appalachi an 

MOUNTAINS 

02 

Ai  RPQTU  r  1  t  F  2 

MAX 

65 

66 

64 

64 

63 

62 

60 

59 

70 

64 

48 

50 

53 

55 

49 

45 

27 

26 

45 

49 

49 

66 

73 

69 

62 

62 

42 

55 

51 

39 

55.5 

MIN 

54 

54 

50 

52 

50 

50 

51 

49 

49 

36 

33 

33 

35 

32 

32 

27 

12 

12 

23 

24 

39 

40 

47 

30 

30 

30 

30 

28 

28 

31 

3 

35.3 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 

72 

72 

59 

58 

63 

65 

69 

7  1 

75 

62 

53 

58 

56 

54 

43 

42 

32 

49 

52 

63 

68 

73 

66 

59 

66 

50 

56 

63 

50 

35 

56  8 

MIN 

5o 

54 

39 

21 

29 

39 

54 

50 

62 

38 

32 

27 

40 

27 

35 

20 

10 

19 

16 

27 

31 

49 

68 

39 

29 

60 

28 

22 

30 

26 

10 

34.4 

SIRMINGmAM  WB  AP 

MAX 

72 

70 

52 

59 

60 

62 

6  7 

70 

73 

63 

51 

55 

55 

53 

45 

43 

30 

46 

50 

60 

66 

70 

61 

60 

64 

48 

5  7 

56 

57 

31 

67.1 

MIN 

54 

52 

35 

31 

31 

43 

56 

52 

62 

36 

31 

29 

40 

29 

36 

1 7 

1 1 

23 

19 

30 

33 

4l 

59 

32 

30 

38 

26 

24 

39 

19 

8 

34.5 

BRIDGEPORT  2  M 

MAX 

70 

65 

60 

53 

60 

63 

57 

70 

66 

6 1 

50 

54 

55 

58 

50 

46 

27 

40 

48 

57 

64 

71 

64 

6 1 

6  3 

64 

48 

56 

44 

3 1 

56.0 

MIN 

45 

50 

34 

21 

28 

38 

37 

46 

55 

35 

28 

24 

31 

22 

26 

16 

5 

19 

13 

21 

25 

31 

63 

40 

27 

42 

26 

16 

30 

23 

5 

29.5 

GUNTER  SV I LLE 

66 

66 

60 

57 

62 

60 

63 

70 

70 

61 

50 

56 

56 

57 

55 

44 

48 

43 

50 

69 

66 

71 

65 

70 

65 

55 

58 

44 

35 

68.3 

MIN 

52 

55 

36 

24 

32 

40 

45 

47 

59 

36 

32 

29 

40 

29 

18 

16 

26 

31 

36 

65 

41 

28 

49 

29 

24 

33 

23 

17 

33.7 

I4AX 

68 

64 

43 

58 

61 

58 

65 

70 

5 1 

56 

56 

52 

46 

24 

26 

5 1 

61 

68 

61 

50 

65  3 

MIN 

51 

55 

37 

27 

26 

34 

44 

49 

49 

44 

31 

26 

28 

29 

33 

23 

e 

9 

16 

18 

29 

32 

40 

49 

26 

30 

26 

21 

25 

33 

3 

30,7 

SAINT  BERNARD 

65 

70 

64 

43 

57 

62 

58 

66 

70 

69 

44 

50 

55 

56 

51 

48 

20 

27 

42 

48 

61 

68 

72 

6  1 

65 

64 

46 

30 

64,6 

MIN 

52 

57 

35 

25 

26 

32 

44 

50 

50 

42 

28 

26 

26 

27 

7 

17 

17 

32 

35 

43 

48 

27 

28 

27 

22 

22 

30 

5 

30,1 

5AN0  ''T   SuBSTA  AC 

MAX 

65 

63 

58 

52 

59 

59 

57 

68 

67 

59 

48 

52 

53 

50 

43 

39 

24 

39 

46 

58 

64 

69 

63 

58 

59 

63 

50 

55 

44 

36 

6  3  8 

MIN 

50 

49 

32 

25 

32 

41 

44 

48 

54 

34 

26 

29 

36 

24 

14 

15 

29 

33 

40 

51 

36 

26 

47 

24 

23 

30 

20 

0 

30,9 

scottsboro 

MAX 

MIN 

VALLEy  mEAD 

MAX 

65 

66 

60 

44 

54 

58 

63 

56 

70 

68 

40 

50 

55 

54 

47 

45 

23 

27 

38 

47 

58 

65 

70 

60 

48 

62 

65 

44 

56 

46 

35 

82,9 

MIN 

22 

26 

26 

36 

25 

16 

uppEr  pla ins 

0; 

AL  I  CE V  I LLE 

72 

75 

65 

54 

60 

64 

67 

72 

73 

76 

63 

53 

59 

56 

58 

48 

30 

38 

52 

60 

72 

65 

65 

5  3 

62 

69  0 

MIN 

5* 

58 

32 

24 

30 

33 

42 

50 

58 

33 

32 

30 

33 

33 

29 

16 

I9 

26 

30 

40 

46 

28 

28 

24 

28 

26 

30 

16 

13 

32^0 

bankmead  lock  and 

BAM 

MAX 

69 

73 

7 1 

45 

58 

65 

65 

70 

75 

60 

59 

56 

55 

41 

27 

63 

70 

49 

MIN 

52 

52 

41 

27 

27 

33 

41 

48 

41 

39 

29 

29 

31 

31 

^' 

11 

16 

20 

28 

35 

43 

43 

29 

30 

25 

24 

27 

34 

9 

31.' 1 

CENTRE VILLE 

72 

75 

74 

46 

60 

65 

67 

74 

54 

55 

60 

53 

47 

28 

33 

50 

64 

7l 

6  3 

52 

6  1 

62 

MIN 

53 

47 

44 

25 

26 

29 

40 

46 

46 

42 

34 

29 

27 

30 

12 

19 

12 

26 

31 

36 

50 

26 

32 

29 

20 

22 

32 

12 

3016 

clantcn 

65 

7  3 

7  I 

44 

58 

63 

65 

6a 

7  I 

75 

45 

50 

55 

55 

46 

27 

32 

48 

52 

64 

67 

7  3 

60 

5  3 

50 

59 

65 

50 

57  9 

MIN 

53 

4a 

43 

25 

26 

31 

42 

46 

48 

45 

34 

28 

30 

34 

" 

14 

19 

20 

30 

32 

42 

51 

30 

32 

30 

23 

25 

35 

13 

32I4 

DOUBLE  springs 

64 

70 

64 

44 

58 

62 

5  7 

67 

67 

37 

52 

55 

59 

55 

47 

28 

32 

45 

50 

60 

68 

72 

6  1 

65 

62 

46 

30 

84  7 

Mm 

48 

53 

33 

21 

21 

28 

40 

41 

49 

33 

22 

22 

23 

23 

6 

12 

13 

25 

33 

41 

36 

24 

25 

22 

17 

Is 

24 

.  2 

25.7 

FAVETTE 

73 

7  1 

60 

59 

73 

65 

7  \ 

69 

7  I 

65 

54 

6 1 

58 

47 

42 

34 

5 1 

63 

68 

70 

70 

62 

63 

60 

50 

34 

69  5 

Mm 

55 

58 

40 

25 

28 

41 

53 

53 

62 

38 

27 

27 

42 

29 

34 

2 1 

10 

20 

18 

27 

35 

42 

38 

42 

29 

60 

26 

24 

31 

28 

7 

34,2 

HALEYVILLE 

MAX 

62 

69 

63 

45 

58 

62 

57 

66 

68 

67 

39 

51 

56 

58 

49 

46 

22 

32 

44 

51 

60 

68 

70 

62 

47 

65 

60 

48 

59 

45 

32 

64,3 

Mm 

51 

57 

37 

28 

29 

40 

49 

55 

56 

35 

25 

26 

27 

29 

30 

19 

6 

7 

15 

16 

31 

39 

45 

46 

28 

30 

26 

22 

27 

28 

4 

31.1 

HAMILTON   3  S 

MAX 

67 

72 

67 

47 

59 

63 

61 

70 

71 

68 

40 

53 

57 

60 

54 

46 

24 

32 

45 

52 

60 

70 

73 

64 

45 

66 

61 

49 

60 

48 

32 

86.1 

Mm 

55 

55 

38 

22 

22 

26 

43 

57 

57 

36 

23 

23 

23 

26 

25 

20 

9 

12 

14 

14 

25 

33 

50 

42 

24 

24 

22 

18 

16 

26 

26.6 

JASPER  «  N 

MAX 

73 

66 

55 

58 

63 

57 

68 

69 

71 

61 

50 

57 

61 

S3 

47 

42 

33 

48 

52 

60 

69 

74 

65 

61 

66 

66 

52 

61 

49 

41 

87,6 

Mm 

51 

50 

37 

23 

26 

39 

48 

47 

57 

38 

28 

24 

35 

27 

29 

22 

9 

13 

14 

21 

30 

32 

58 

38 

25 

45 

26 

17 

26 

22 

'I 

30.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  ol  Month 

0) 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

Avoi 

PHATTv I LLE 

MAX 

72 

70 

57 

64 

65 

71 

71 

75 

69 

62 

57 

99 

96 

46 

48 

32 

90 

90 

52 

66 

74 

65 

61 

64 

TO 

54 

59 

65 

58 

39 

60.6 

Mm 

53 

45 

45 

28 

34 

40 

93 

45 

54 

41 

33 

28 

40 

35 

37 

24 

15 

24 

26 

27 

31 

36 

98 

45 

31 

33 

32 

23 

29 

36 

20 

thorsbv  Exp  station 

MAX 

71 

66 

55 

61 

64 

66 

71 

74 

61 

52 

96 

55 

55 

47 

44 

31 

47 

5  1 

63 

66 

71 

67 

60 

65 

66 

55 

98 

64 

61 

39 

98.8 

MIN 

51 

53 

38 

25 

30 

4) 

53 

46 

99 

37 

33 

31 

40 

35 

35 

20 

1 1 

20 

24 

31 

34 

44 

56 

40 

30 

54 

29 

28 

34 

26 

11 

TuSCAtOOSA  FAA  Ap 

MAX 

75 

74 

58 

60 

65 

67 

72 

73 

78 

65 

53 

99 

98 

56 

48 

45 

35 

51 

52 

61 

71 

75 

69 

62 

67 

66 

93 

62 

66 

91 

35 

60.7 

MIN 

56 

58 

32 

26 

31 

42 

58 

52 

62 

39 

32 

30 

43 

33 

39 

23 

15 

21 

21 

28 

34 

41 

62 

34 

31 

41 

28 

26 

32 

23 

14 

39.7 

tlScalocsa  olivEr  Dam 

MAX 

70 

74 

73 

45 

60 

64 

67 

71 

72 

79 

42 

52 

98 

58 

56 

47 

30 

34 

46 

52 

62 

TO 

74 

69 

49 

66 

69 

90 

60 

63 

43 

98.6 

MIN 

5J 

55 

41 

24 

26 

31 

42 

49 

96 

42 

30 

29 

30 

31 

32 

29 

12 

12 

20 

20 

26 

34 

49 

46 

30 

31 

29 

24 

24 

34 

11 

32.1 

vernon 

MAX 

73 

70 

65 

59 

63 

72 

73 

70 

70 

96 

92 

96 

60 

56 

90 

49 

32 

46 

93 

60 

72 

73 

69 

63 

6T 

64 

90 

61 

54 

47 

33 

59.4 

MIN 

52 

55 

39 

24 

25 

39 

95 

51 

98 

36 

29 

24 

39 

25 

33 

2 1 

9 

15 

14 

26 

33 

46 

97 

41 

28 

46 

22 

20 

26 

29 

5 

32,6 

EASTERN  VALLEV  0^ 

ANN  T  5 TON  FAA  AP 

MAX 

70 

70 

54 

60 

63 

99 

66 

72 

74 

64 

53 

99 

57 

56 

46 

41 

32 

46 

54 

63 

7  1 

72 

64 

61 

66 

69 

49 

56 

6 1 

98 

35 

58.9 

MIN 

53 

46 

32 

27 

31 

*0 

45 

43 

61 

37 

34 

31 

40 

29 

34 

16 

1 3 

22 

16 

29 

31 

37 

56 

31 

29 

38 

25 

21 

34 

19 

10 

32.6 

CALERA   2  Sw 

MAX 

72 

71 

68 

57 

64 

64 

70 

72 

74 

69 

54 

57 

55 

67 

52 

44 

32 

48 

94 

69 

65 

73 

69 

61 

66 

67 

59 

56 

65 

62 

36 

60.5 

MIN 

56 

48 

41 

25 

20 

36 

54 

43 

60 

37 

31 

25 

35 

25 

32 

20 

10 

19 

15 

23 

26 

35 

56 

42 

29 

92 

28 

18 

31 

26 

10 

32.9 

CENTRE   S  SM 

MAX 

60 

69 

66 

45 

54 

62 

58 

61 

72 

70 

46 

51 

94 

56 

92 

45 

25 

29 

43 

46 

98 

68 

7  1 

62 

57 

69 

66 

47 

56 

90 

37 

»9.1 

MIN 

53 

48 

38 

26 

29 

32 

42 

41 

44 

42 

33 

28 

34 

29 

30 

24 

1 1 

15 

19 

23 

29 

33 

36 

54 

27 

32 

29 

22 

31 

36 

9 

31.6 

CNIlDERSBuRG  taTR  PLANT 

MAX 

73 

72 

70 

60 

63 

62 

68 

72 

75 

TO 

53 

57 

57 

55 

53 

45 

32 

48 

53 

63 

69 

74 

70 

62 

66 

68 

64 

59 

62 

62 

35 

61.0 

MIN 

51 

51 

42 

20 

26 

39 

50 

46 

60 

40 

39 

26 

36 

26 

32 

23 

1 3 

19 

16 

23 

29 

33 

57 

45 

26 

46 

29 

20 

41 

28 

12 

GADsOEN  GAS  PLANT 

MAX 

67 

67 

64 

54 

60 

56 

63 

71 

73 

66 

51 

96 

58 

51 

47 

39 

29 

44 

5 1 

62 

68 

71 

64 

99 

64 

66 

51 

50 

49 

41 

40 

96.6 

MIN 

54 

48 

39 

26 

29 

36 

45 

44 

44 

40 

34 

2T 

36 

32 

33 

2 1 

11 

20 

19 

23 

29 

34 

94 

43 

26 

49 

30 

20 

29 

26 

9 

32.6 

PELL  CITY   1  NNE 

MAX 

63 

69 

69 

43 

55 

62 

56 

65 

70 

74 

47 

51 

96 

96 

52 

45 

49 

30 

46 

90 

62 

6T 

71 

61 

55 

64 

66 

46 

96 

60 

44 

96.6 

MIN 

50 

4S 

41 

22 

22 

26 

40 

43 

42 

46 

32 

26 

27 

26 

26 

29 

1 1 

11 

16 

16 

16 

30 

33 

94 

29 

29 

29 

20 

20 

29 

9 

26.6 

SYLACAUGA  4  NE 

MAX 

71 

68 

67 

59 

63 

61 

66 

71 

74 

67 

52 

57 

55 

56 

45 

43 

31 

47 

53 

63 

70 

71 

69 

62 

66 

66 

98 

57 

62 

56 

35 

99.9 

MIN 

55 

48 

42 

21 

28 

40 

91 

48 

57 

37 

35 

27 

37 

28 

32 

21 

13 

18 

16 

24 

32 

37 

56 

37 

26 

92 

30 

21 

33 

29 

12 

33.7 

TALLADEGA 

MAX 

69 

67 

55 

60 

59 

66 

71 

73 

61 

91 

96 

57 

52 

45 

41 

29 

46 

51 

60 

67 

T2 

66 

60 

69 

67 

99 

57 

61 

53 

32 

97.9 

MIN 

51 

48 

39 

25 

26 

39 

48 

42 

57 

39 

33 

27 

36 

26 

33 

20 

12 

16 

16 

24 

SO 

36 

56 

34 

26 

43 

26 

20 

31 

25 

9 

32.3 

PIEDmONT  PLATE Al  0& 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

71 

68 

65 

58 

64 

62 

66 

71 

70 

65 

90 

57 

58 

57 

90 

52 

32 

49 

52 

62 

69 

73 

66 

61 

69 

70 

61 

60 

65 

59 

37 

60.2 

MIN 

53 

41 

40 

22 

24 

36 

47 

38 

91 

39 

32 

23 

33 

26 

30 

2 1 

13 

16 

13 

19 

27 

30 

56 

43 

24 

46 

29 

16 

24 

30 

10 

3  .8 

A  SHLAND 

MAX 

69 

70 

66 

41 

56 

58 

99 

64 

TO 

70 

48 

90 

96 

55 

94 

41 

24 

30 

45 

93 

61 

69 

71 

61 

55 

64 

66 

48 

56 

61 

46 

96.1 

Mm 

53 

46 

40 

27 

25 

32 

36 

33 

44 

47 

31 

25 

32 

26 

30 

23 

12 

14 

16 

22 

30 

32 

40 

94 

26 

36 

29 

20 

31 

41 

9 

31.1 

AuBURN   3  Sm 

MAX 

72 

72 

72 

47 

59 

64 

67 

67 

72 

67 

S3 

46 

53 

57 

96 

49 

29 

34 

48 

93 

62 

69 

73 

64 

60 

67 

71 

53 

97 

64 

67 

99.9 

MIN 

55 

56 

46 

30 

31 

35 

44 

42 

47 

93 

36 

31 

34 

32 

32 

29 

15 

17 

16 

20 

31 

33 

46 

54 

26 

32 

32 

20 

22 

32 

13 

33.8 

CAMP  h  I  L  L   2  NV« 

MAX 

68 

70 

69 

47 

57 

62 

63 

65 

70 

72 

64 

46 

57 

57 

99 

49 

32 

32 

36 

92 

61 

66 

Tl 

61 

99 

65 

67 

51 

59 

64 

57 

58.1 

MIN 

l>9 

46 

45 

26 

26 

30 

39 

55 

57 

60 

34 

28 

30 

34 

35 

30 

14 

15 

19 

21 

30 

32 

45 

59 

30 

32 

30 

21 

23 

36 

12 

33.6 

heFl in 

MAX 

72 

67 

44 

58 

60 

57 

67 

67 

71 

47 

52 

56 

54 

54 

41 

23 

29 

45 

53 

60 

66 

60 

56 

59 

66 

67 

47 

55 

60 

43 

41 

94, T 

Mm 

44 

40 

19 

24 

32 

40 

41 

40 

43 

31 

24 

27 

23 

27 

22 

10 

12 

14 

20 

22 

32 

34 

39 

21 

26 

28 

17 

23 

31 

7 

12 

LAFAYETTE 

MAX 

65 

64 

59 

50 

60 

56 

60 

70 

65 

55 

40 

53 

52 

50 

45 

36 

30 

44 

50 

55 

65 

70 

60 

55 

63 

66 

48 

52 

56 

90 

40 

94,4 

Mm 

46 

40 

35 

20 

22 

37 

40 

36 

49 

34 

30 

22 

30 

26 

28 

16 

6 

14 

10 

23 

30 

31 

17 

40 

29 

38 

24 

21 

28 

30 

5 

26,2 

MARTIN  OAh 

MAX 

71 

71 

65 

57 

63 

66 

67 

70 

70 

69 

46 

98 

57 

55 

92 

49 

33 

46 

52 

98 

66 

73 

70 

61 

64 

71 

60 

56 

65 

98 

36 

59,8 

Mm 

57 

42 

43 

33 

31 

39 

40 

42 

91 

41 

36 

32 

37 

39 

36 

24 

16 

21 

21 

25 

33 

42 

54 

43 

29 

48 

34 

21 

31 

34 

16 

35,2 

OpEl I ka 

MAX 

70 

72 

72 

46 

58 

66 

65 

65 

73 

TO 

63 

47 

99 

58 

96 

46 

32 

39 

90 

99 

91 

73 

75 

64 

61 

68 

78 

52 

56 

62 

61 

60,3 

Mm 

56 

43 

44 

29 

28 

30 

41 

45 

43 

94 

33 

30 

33 

35 

30 

29 

15 

16 

19 

23 

31 

32 

»7 

99 

30 

29 

30 

22 

22 

32 

13 

32.9 

ROCkFCRT   2  NNbi 

MAX 

68 

71 

68 

43 

57 

63 

63 

68 

70 

T3 

49 

49 

57 

95 

56 

45 

25 

31 

48 

91 

62 

67 

T2 

60 

99 

^4 

67 

49 

57 

64 

92 

57.4 

MIN 

54 

51 

41 

27 

26 

39 

48 

44 

49 

47 

32 

26 

30 

31 

31 

25 

11 

11 

18 

21 

30 

37 

39 

94 

26 

39 

29 

27 

31 

39 

10 

32,  9 

ROCK  MILLS 

MAX 

68 

70 

65 

43 

57 

61 

60 

61 

70 

66 

60 

46 

55 

58 

55 

43 

32 

31 

46 

51 

60 

68 

71 

59 

99 

64 

57 

90 

54 

61 

96 

56, T 

Mm 

53 

43 

42 

2; 

25 

27 

38 

35 

36 

36 

36 

26 

27 

26 

25 

17 

15 

17 

26 

28 

32 

55 

27 

33 

31 

18 

20 

25 

12 

29.0 

PRAIRIE  06 

D*YTON 

MAX 

68 

76 

75 

46 

60 

66 

70 

75 

74 

75 

40 

90 

60 

56 

98 

96 

32 

36 

52 

96 

60 

70 

75 

66 

52 

71 

68 

52 

62 

69 

49 

60.6 

Mm 

58 

55 

45 

28 

31 

42 

50 

51 

54 

36 

31 

31 

41 

33 

37 

26 

15 

22 

22 

26 

40 

43 

92 

46 

39 

48 

29 

29 

40 

46 

15 

OfMoPCLis  LOCK  And  dam 

MAX 

73 

74 

74 

5  I 

57 

65 

69 

74 

74 

75 

46 

50 

60 

58 

57 

48 

32 

33 

90 

56 

62 

67 

74 

65 

53 

66 

67 

51 

61 

66 

52 

60,  1 

MIN 

55 

53 

50 

33 

31 

33 

39 

93 

90 

45 

36 

31 

33 

41 

37 

30 

16 

16 

23 

23 

31 

38 

43 

51 

34 

34 

34 

26 

27 

40 

17 

35.6 

GAINESVILLE 

MAX 

76 

75 

73 

45 

58 

65 

71 

75 

73 

76 

40 

50 

56 

98 

97 

47 

26 

33 

46 

93 

62 

69 

79 

63 

32 

70 

69 

90 

62 

69 

42 

59.3 

MIN 

54 

56 

44 

28 

28 

32 

47 

52 

92 

39 

31 

30 

30 

33 

34 

22 

12 

16 

20 

21 

33 

46 

48 

44 

33 

34 

32 

27 

30 

37 

16 

34.2 

CDEEN  SBCRO 

MAX 

75 

75 

74 

66 

59 

73 

74 

73 

76 

64 

53 

99 

57 

59 

49 

46 

36 

51 

53 

66 

67 

61 

74 

65 

68 

66 

54 

62 

69 

59 

37 

62.1 

Mm 

56 

55 

52 

39 

24 

41 

96 

46 

60 

34 

29 

29 

43 

29 

35 

20 

11 

17 

19 

32 

57 

55 

47 

42 

32 

51 

26 

25 

32 

26 

11 

havnEvIllE 

MAX 

72 

74 

75 

49 

60 

66 

69 

73 

73 

76 

44 

51 

60 

59 

58 

92 

31 

33 

50 

54 

61 

66 

75 

62 

57 

69 

71 

54 

60 

67 

60.8 

Mm 

53 

50 

48 

32 

33 

38 

44 

41 

90 

44 

32 

30 

35 

36 

38 

30 

1 6 

17 

20 

25 

36 

42 

90 

53 

39 

36 

33 

26 

31 

11 

35.6 

L I V I NGSTON 

MAX 

77 

72 

63 

59 

66 

71 

74 

73 

66 

52 

60 

60 

60 

58 

51 

46 

35 

52 

55 

65 

69 

74 

66 

64 

69 

62 

52 

62 

66 

61 

36 

61,3 

MIN 

55 

53 

41 

28 

31 

32 

91 

56 

90 

30 

29 

49 

43 

34 

37 

25 

16 

21 

19 

26 

39 

44 

97 

40 

33 

49 

30 

25 

39 

28 

16 

36,1 

MARiOn  junction  2  NE 

MAX 

76 

74 

68 

56 

65 

68 

75 

75 

76 

63 

53 

60 

57 

59 

53 

46 

33 

49 

55 

64 

68 

75 

69 

60 

70 

67 

56 

60 

68 

97 

3T 

61 .8 

Mm 

54 

53 

44 

27 

30 

40 

57 

46 

61 

39 

34 

28 

44 

33 

21 

20 

29 

33 

45 

96 

45 

33 

96 

31 

26 

35 

33 

14 

37.0 

H I NTEQ   3  NM 

MAX 

65 

75 

73 

48 

60 

66 

66 

73 

7  3 

75 

45 

52 

60 

56 

59 

91 

30 

33 

50 

56 

66 

69 

75 

62 

54 

70 

69 

52 

60 

67 

59 

60.4 

MIN 

46 

50 

47 

31 

31 

35 

44 

50 

50 

45 

34 

34 

33 

J6 

36 

26 

15 

14 

23 

23 

40 

43 

46 

51 

34 

39 

32 

28 

36 

40 

14 

35.8 

MCNTGCERr  "8  AP 

MAX 

74 

74 

60 

56 

64 

65 

71 

72 

74 

65 

50 

98 

58 

57 

49 

46 

33 

49 

53 

62 

66 

75 

62 

60 

68 

70 

92 

58 

66 

60 

36 

60.2 

MIN 

53 

48 

36 

30 

33 

43 

50 

46 

61 

41 

39 

32 

41 

37 

38 

21 

17 

22 

22 

31 

39 

41 

99 

36 

33 

44 

34 

27 

37 

27 

17 

16.4 

SELMA 

MAX 

75 

75 

70 

60 

67 

71 

71 

T5 

75 

64 

94 

61 

59 

60 

59 

46 

33 

50 

55 

65 

70 

72 

65 

62 

71 

69 

98 

64 

70 

58 

39 

62.7 

Mm 

57 

91 

45 

35 

38 

44 

47 

46 

61 

37 

35 

34 

45 

39 

39 

26 

17 

23 

29 

32 

39 

47 

99 

44 

39 

47 

34 

27 

41 

39 

16 

39.1 

S««  R«(*i«nc*  NotM  Following  Slatlon  ladax 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Staticn 

Day  of  Month 

Average 

1  2 

3 

4 

5 

6 



7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TuSkECEE  3  5 

MAX 

7* 

74 

68 

57 

64 

66 

66 

72 

70 

68 

48 

57 

54 

97 

51 

44 

32 

49 

64 

64 

68 

74 

66 

60 

67 

71 

64 

58 

65 

68 

49 

61 

3 

MIN 

57 

45 

44 

28 

32 

39 

39 

43 

39 

42 

38 

30 

34 

32 

31 

25 

13 

18 

17 

24 

32 

38 

55 

48 

29 

49 

31 

21 

26 

39 

16 

1 

UMON  SPRINGS  2  NE 

MAX 

75 

72 

69 

65 

60 

68 

69 

68 

69 

74 

48 

49 

59 

61 

60 

90 

34 

33 

48 

66 

63 

70 

75 

61 

59 

69 

76 

54 

69 

68 

64 

61 

4 

•       •  • 

MIN 

43 

42 

40 

30 

30 

40 

43 

43 

45 

46 

37 

32 

32 

35 

35 

31 

17 

22 

19 

19 

33 

36 

44 

56 

31 

34 

33 

23 

23 

41 

16 

V 

C04ST4L  PLAIN 

07 

ANDALUSIA    1  NW 

MAX 

72 

75 

75 

58 

60 

66 

65 

73 

73 

76 

60 

53 

60 

64 

55 

52 

35 

35 

53 

57 

60 

71 

77 

66 

60 

69 

76 

53 

60 

66 

65 

62 

7 

MIN 

46 

46 

54 

34 

33 

35 

45 

40 

40 

46 

38 

29 

31 

34 

39 

33 

20 

18 

19 

19 

34 

38 

43 

50 

30 

31 

36 

21 

21 

31 

20 

9 

qoANTLEY 

MAX 

77 

75 

76 

53 

62 

68 

70 

72 

72 

76 

61 

54 

62 

63 

61 

93 

32 

35 

53 

56 

62 

72 

76 

68 

61 

76 

69 

53 

60 

68 

69 

63 

1 

MIN 

47 

43 

45 

29 

JO 

35 

44 

39 

*^ 

52 

32 

26 

29 

39 

3B 

32 

17 

17 

16 

18 

32 

36 

41 

66 

28 

34 

28 

20 

25 

30 

19 

9 

90EWTCN  3  SSE 

MAX 

77 

78 

70 

60 

69 

71 

77 

74 

78 

79 

65 

64 

66 

69 

56 

54 

38 

56 

60 

66 

73 

77 

70 

62 

71 

76 

65 

63 

68 

73 

45 

66 

1 

MIN 

46 

47 

47 

31 

31 

41 

49 

40 

59 

41 

37 

29 

42 

43 

42 

30 

19 

17 

17 

30 

41 

33 

69 

52 

29 

58 

36 

22 

30 

44 

22 

6 

CAMBEn  3  NW 

MAX 

76 

75 

65 

60 

66 

69 

75 

75 

77 

65 

51 

61 

58 

58 

92 

90 

34 

92 

57 

66 

69 

77 

70 

63 

70 

69 

60 

61 

70 

61 

46 

63 

2 

MIN 

49 

55 

45 

28 

32 

41 

57 

48 

63 

39 

35 

28 

46 

3b 

38 

26 

15 

21 

21 

34 

37 

45 

58 

48 

34 

58 

32 

26 

26 

36 

16 

8 

ChATOV  3  N 

MAX 

75 

72 

75 

60 

69 

71 

77 

75 

74 

68 

52 

61 

63 

60 

58 

54 

39 

55 

60 

68 

73 

74 

69 

61 

77 

70 

63 

63 

72 

63 

41 

64 

9 

Mm 

45 

41 

29 

34 

39 

55 

49 

6  1 

37 

32 

28 

48 

43 

39 

27 

14 

21 

21 

35 

42 

51 

53 

45 

32 

68 

30 

26 

36 

39 

18 

38 

U 

CLAYTON 

MAX 

74 

76 

74 

50 

57 

65 

69 

68 

71 

70 

53 

92 

57 

60 

57 

90 

40 

32 

50 

54 

65 

66 

75 

67 

62 

66 

75 

52 

66 

66 

66 

61 

3 

MIN 

50 

5 1 

49 

32 

36 

47 

48 

48 

51 

37 

34 

36 

38 

37 

30 

18 

21 

29 

34 

41 

47 

54 

56 

35 

45 

33 

31 

36 

60 

18 

6 

oothan  faa  airport 

MAX 

75 

76 

65 

60 

64 

69 

71 

74 

75 

68 

59 

59 

61 

58 

92 

49 

36 

54 

56 

61 

69 

75 

70 

66 

68 

76 

56 

57 

66 

69 

43 

63 

1 

MIN 

55 

52 

42 

36 

39 

45 

49 

45 

56 

42 

38 

36 

36 

42 

40 

24 

19 

20 

27 

35 

40 

45 

60 

38 

33 

90 

35 

29 

36 

30 

22 

6 

ENTERPRISE 

MAX 

76 

76 

70 

70 

67 

70 

72 

73 

74 

68 

55 

62 

62 

60 

53 

49 

37 

93 

98 

60 

71 

77 

69 

63 

68 

76 

70 

58 

64 

68 

47 

64 

4 

MIN 

47 

36 

37 

43 

54 

45 

42 

39 

33 

38 

45 

38 

27 

18 

21 

24 

32 

42 

44 

45 

56 

34 

53 

35 

27 

36 

21 

21 

36 

6 

EUFAULA 

MAX 

MIN 

EVERGREEN 

MAX 

75 

76 

76 

53 

60 

68 

72 

73 

73 

76 

62 

93 

55 

62 

62 

95 

»* 

38 

99 

60 

66 

72 

77 

65 

60 

65 

73 

55 

60 

67 

68 

63 

4 

MIN 

48 

46 

52 

34 

33 

36 

45 

54 

38 

30 

31 

35 

40 

34 

17 

18 

19 

22 

31 

39 

42 

41 

31 

32 

35 

23 

25 

32 

20 

34 

6 

fRISCC  CITY 

MAX 

75 

75 

75 

53 

60 

69 

69 

74 

73 

74 

48 

53 

63 

63 

57 

56 

30 

36 

53 

58 

67 

72 

76 

65 

56 

69 

70 

53 

61 

68 

66 

62 

6 

MIN 

54 

51 

35 

38 

46 

47 

48 

36 

33 

35 

46 

40 

30 

15 

16 

25 

29 

40 

48 

52 

53 

36 

38 

33 

28 

30 

42 

19 

36 

7 

GENEVA 

MAX 

72 

74 

76 

59 

59 

64 

68 

71 

72 

75 

65 

52 

58 

64 

56 

53 

35 

36 

53 

65 

58 

68 

75 

69 

63 

66 

77 

54 

68 

63 

68 

62 

,6 

MIN 

50 

46 

54 

34 

36 

41 

44 

43 

59 

40 

32 

33 

40 

41 

35 

20 

19 

22 

23 

32 

40 

50 

56 

32 

34 

36 

25 

26 

33 

22 

8 

GILBERTOWN 

MAX 

77 

77 

69 

62 

69 

73 

79 

76 

76 

67 

93 

63 

62 

57 

54 

90 

39 

66 

60 

69 

72 

74 

71 

64 

73 

70 

61 

64 

72 

62 

41 

64 

,9 

MIN 

50 

55 

43 

28 

30 

37 

59 

45 

64 

38 

34 

25 

46 

37 

38 

28 

15 

19 

18 

27 

40 

36 

59 

42 

29 

61 

31 

21 

31 

40 

18 

9 

GREENVILLE 

MAX 

74 

75 

71 

59 

67 

68 

72 

72 

76 

67 

92 

60 

59 

58 

94 

49 

33 

90 

95 

69 

70 

74 

70 

63 

69 

72 

65 

59 

67 

62 

41 

62 

,8 

MIN 

5  3 

49 

44 

31 

35 

43 

54 

59 

40 

37 

32 

40 

38 

37 

25 

11 

18 

23 

32 

40 

43 

58 

51 

33 

54 

33 

25 

34 

40 

17 

8 

HEADLAND 

MAX 

76 

75 

76 

56 

61 

65 

69 

70 

73 

75 

67 

55 

98 

62 

97 

50 

34 

31 

52 

54 

62 

66 

76 

68 

63 

66 

71 

54 

62 

66 

69 

62 

2 

54 

35 

35 

42 

46 

48 

53 

39 

30 

30 

40 

40 

33 

19 

22 

27 

27 

35 

40 

50 

57 

32 

38 

36 

29 

32 

42 

21 

4 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

72 

74 

74 

50 

60 

65 

69 

71 

71 

74 

46 

93 

60 

69 

99 

90 

30 

31 

50 

55 

65 

70 

75 

60 

58 

68 

72 

52 

66 

66 

60 

60 

5 

MIN 

54 

50 

30 

30 

39 

46 

46 

44 

36 

33 

34 

38 

37 

29 

16 

16 

23 

27 

39 

44 

43 

56 

35 

37 

33 

31 

33 

40 

16 

36 

6 

NATCHEZ 

MAX 

77 

75 

66 

60 

69 

70 

75 

75 

76 

65 

92 

62 

61 

60 

54 

52 

35 

94 

69 

67 

72 

76 

71 

63 

70 

71 

64 

61 

68 

65 

56 

64 

5 

MIN 

5  3 

45 

28 

29 

40 

55 

49 

62 

39 

36 

26 

40 

37 

40 

28 

16 

17 

17 

32 

36 

41 

69 

51 

29 

68 

33 

21 

39 

38 

16 

3  7 

9 

OZARK  6  NNM 

MAX 

75 

76 

68 

60 

66 

69 

70 

72 

72 

68 

95 

60 

61 

57 

52 

46 

51 

55 

61 

71 

76 

70 

69 

63 

67 

77 

65 

58 

65 

69 

45 

64 

2 

MIN 

56 

54 

45 

33 

38 

48 

53 

46 

41 

38 

34 

44 

41 

37 

17 

21 

27 

41 

47 

50 

61 

53 

38 

64 

34 

33 

36 

44 

19 

1 

PHENIX   city   2  NNfc 

MAX 

76 

71 

72 

49 

57 

S9 

65 

70 

71 

69 

63 

50 

56 

59 

57 

45 

34 

34 

49 

52 

61 

67 

69 

67 

63 

66 

74 

53 

57 

64 

60 

69 

9 

MIN 

5 1 

48 

31 

33 

38 

43 

46 

46 

54 

48 

32 

33 

37 

32 

S3 

17 

16 

22 

27 

35 

39 

44 

66 

34 

35 

33 

27 

27 

34 

16 

2 

PUSHf ATAHA 

MAX 

SEAlE 

MAX 

THOMASVILLE 

MAX 

69 

73 

73 

48 

57 

66 

69 

73 

74 

74 

40 

50 

60 

59 

96 

54 

32 

35 

52 

96 

67 

70 

74 

63 

92 

69 

68 

52 

61 

68 

58 

60 

4 

MIN 

51 

55 

47 

29 

30 

38 

44 

51 

51 

39 

34 

32 

33 

38 

38 

28 

14 

16 

24 

24 

41 

44 

61 

46 

34 

34 

31 

26 

26 

41 

17 

35 

8 

TROY 

MAX 

74 

75 

64 

60 

67 

69 

70 

71 

72 

65 

53 

59 

61 

69 

91 

49 

33 

51 

55 

63 

70 

75 

67 

61 

67 

75 

60 

66 

6E 

66 

42 

6^ 

3 

MIN 

58 

51 

44 

34 

40 

46 

54 

49 

57 

40 

37 

36 

42 

39 

36 

24 

17 

20 

25 

37 

41 

48 

60 

48 

35 

53 

33 

30 

36 

36 

17 

6 

whatley 

MAX 

75 

76 

65 

62 

70 

72 

75 

76 

75 

66 

54 

62 

74 

58 

53 

54 

38 

54 

60 

68 

72 

76 

66 

62 

70 

70 

62 

62 

66 

62 

42 

64 

6 

*      •  tt 

MIN 

48 

42 

32 

30 

38 

50 

48 

62 

38 

34 

25 

42 

42 

40 

28 

16 

18 

18 

27 

35 

58 

47 

29 

68 

32 

22 

30 

38 

18 

i 

GULF 

oe 

^AY  MIHETTE 

MAX 

76 

74 

67 

62 

70 

72 

76 

75 

77 

67 

65 

63 

66 

58 

58 

55 

38 

67 

62 

65 

73 

73 

69 

60 

71 

72 

61 

63 

68 

71 

44 

66 

I 

MIN 

60 

45 

36 

41 

46 

52 

52 

60 

39 

37 

35 

46 

48 

42 

30 

17 

22 

27 

40 

46 

48 

58 

49 

36 

59 

36 

29 

38 

40 

22 

5 

CITRONELLE 

MAX 

76 

75 

76 

61 

71 

78 

76 

76 

74 

66 

94 

61 

64 

60 

59 

90 

37 

96 

61 

69 

73 

72 

68 

67 

71 

69 

66 

64 

69 

69 

68 

66 

0 

MIN 

45 

54 

50 

27 

32 

48 

57 

46 

35 

29 

28 

46 

41 

34 

24 

10 

15 

16 

24 

34 

40 

44 

39 

30 

23 

26 

25 

32 

43 

14 

34 

1 

CODEN 

MAX 

76 

77 

71 

63 

70 

69 

75 

75 

75 

69 

96 

62 

62 

62 

60 

58 

43 

58 

63 

69 

72 

79 

68 

59 

70 

74 

66 

65 

67 

70 

50 

66 

1 

MIN 

50 

51 

42 

40 

48 

47 

53 

63 

40 

39 

S3 

44 

47 

43 

34 

IS 

22 

29 

37 

45 

44 

57 

50 

35 

60 

36 

28 

34 

33 

25 

41 

3 

FAIRHCPE  2  NE 

MAX 

77 

78 

67 

62 

70 

71 

75 

74 

77 

69 

92 

99 

66 

60 

98 

57 

39 

56 

63 

64 

72 

72 

69 

60 

69 

71 

66 

62 

67 

70 

47 

66 

1 

MIN 

5  1 

48 

37 

42 

45 

52 

52 

60 

40 

38 

35 

46 

49 

49 

32 

18 

26 

27 

43 

42 

51 

57 

47 

36 

60 

36 

27 

40 

45 

24 

42 

2 

FCRT  WORGAN 

MAX 

70 

73 

65 

66 

69 

67 

70 

70 

72 

67 

92 

98 

66 

61 

60 

99 

39 

95 

99 

62 

64 

66 

65 

61 

65 

67 

60 

58 

65 

69 

50 

62 

9 

MIN 

56 

60 

49 

49 

52 

52 

58 

62 

63 

43 

41 

41 

47 

53 

47 

39 

23 

36 

49 

49 

47 

57 

56 

51 

44 

59 

42 

39 

53 

60 

31 

48. 

2 

"OBILE  vB  AIRPORT 

MAX 

73 

75 

65 

59 

70 

72 

73 

73 

75 

66 

99 

60 

65 

68 

97 

48 

39 

98 

60 

66 

70 

70 

68 

60 

69 

70 

56 

62 

69 

74 

43 

63, 

MIN 

52 

58 

42 

36 

39 

49 

52 

52 

62 

39 

37 

33 

46 

48 

46 

26 

18 

24 

30 

41 

46 

52 

6T 

42 

39 

47 

34 

32 

42 

30 

23 

41, 

1 

MOBILE 

MAX 

75 

74 

73 

60 

61 

69 

70 

70 

71 

70 

49 

94 

60 

64 

59 

99 

38 

38 

69 

59 

64 

69 

70 

64 

60 

68 

71 

55 

56 

68 

73 

62, 

7 

MIN 

54 

58 

52 

37 

39 

45 

51 

55 

58 

42 

38 

37 

38 

49 

44 

33 

20 

20 

32 

34 

45 

46 

54 

51 

44 

47 

36 

32 

44 

92 

23 

42. 

2 

RCBFRTSDAlE   1  E 

MAX 

76 

75 

77 

64 

61 

71 

72 

73 

73 

76 

91 

49 

62 

67 

99 

96 

38 

38 

56 

61 

68 

71 

72 

63 

59 

69 

73 

51 

62 

70 

70 

64. 

0 

MIN 

50 

53 

56 

36 

38 

43 

44 

47 

50 

49 

38 

33 

34 

49 

43 

34 

18 

20 

25 

26 

43 

48 

50 

51 

34 

36 

36 

26 

29 

37 

23 

38. 

7 

See  Rfliersnce  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


9     10    II     12    13    14    15    16    17    IS    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


northEbn  valley  01 

ATHENS  2 
BELLE  MIrNA  2  N 
OECATUB 
FALKVILLE   I  H 
FLORENCE 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAOISON 
HOuLTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEn  MARKET  2 
REO  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 

•      •  • 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  }  SSM 
BIRMIN&HAH  MB  AP 

BRIOSEPORT  2  M 
SUNTERSVILLE 
ONEONTA 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTA  AU 
VALLEY  HEAD 

UPPER  PLAINS  03 
ALICEVILLE 

BANKhEAD  LOCK  AND  0AM 

CENTREVIlLE 

CLANTON 

DOUBLE  SPRINGS 
HAlEyVILLE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  <>  N 
THORSBY  E»P  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 


EASTERN  VALLEY 
ANNISTON  FAA  AP 


0* 


SNOtiFALL 
iH  ON  GNB 

SNOWFALL 
SN  ON  6M 

SNOWFALL 
SN  ON  6N0 

SNOWFALL 
SN  ON  BND 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

SNOWFALL 
SN  ON  &N0 
WTR  EOUIV' 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  &ND 

SNOWFALL 
SN  ON  6NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL  i 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  tNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  6M, 

SNOWFALL 
SN  ON  QUO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNq 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNDi 

SNOWFALL 

SN  ON  GND' 


SNOWFALL 
SN  ON  QUO 


SNOWFALL 
SN  ON  QUO 


SNOWFALL  I 
SN  ON  CNP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL  ' 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  6ND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GN»i 


2.01  T 


See 


Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Conilnufld 


Slalion 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CENTRE  5  SW 

CHILOERSeuRO  hTR  PLANT 

svlacau64  *  ne 
talladega 

piedmont  plateau  oj 
Alexander  city  6  ne 

auburn  3  sw 

MEFLIN 
MARTIN  DAM 
ROCKFORD  2  NNH 

PRAIRIE  06 
DAYTON 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

LIVINGSTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MINTER  3  NW 
MONTGOMERY  va  AP 

SELMA 

TUSKCOEE  }  S 

•      •  * 

COASTAL  PLAIN  07 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

EUFAULA 

FRISCO  CITY 

GILBERTOMN 

GREENVILLE 

HIGHLAND  HOME 

PHENIX  CITY  2  NNM 

THOMASVILLE 

TROY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  6N0 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFAtL 

SN  ON  GND 

wTR  eouiv 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFAtL 
SN  ON  6N0 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFAtL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.9 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

0.2 

T 

1.9 

f 
0.* 

0.9 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averaqes  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

• 

StahoD 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CENl 
MID 

RAL  ST/ 
6  AM 

NOARO 
NOON 

IME 
6  PM 

Trace 

60-10- 

.10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BIRMINGHAM  W8  AIRPORT 

26 

2.0 

8.1 

38 

W 

10 

79 

86 

59 

66 

7 

3 

2 

2 

1 

0 

15 

55 

5.6 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

24 

0.6 

8.9 

29++ 

30 

16 

71 

76 

58 

60 

4 

2 

5 

1 

1 

0 

13 

6.0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

08 

0.7 

12.2 

27++ 

36 

30+ 

85 

87 

60 

73 

2 

6 

2 

1 

0 

2 

13 

4.8 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

28 

0.8 

8.7 

32 

w 

10 

78 

83 

56 

60 

2 

3 

4 

1 

0 

1 

11 

59 

5.2 

Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


JANUARY  1965 


Day  Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.   .  . 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.03 

.02 

.09 

.06 

.11 

.00 

.03 

.07 

.05 

.09 

.05 

.OA 

.03 

.07 

.05 

tt 

ft 

.20 

.02 

.OA 

.05 

.10 

- 

- 

.08 

.11 

.16 

,08 

,09 

.05 

.09 

1.996 

WIND 

2 

7 

9S 

♦5 

5 

0 

5 

10 

0 

15 

76 

1 

• 

AO 

9 

35 

100 

11 

6 

2 

6 

10 

17 

la 

5 

10 

80 

15 

5 

AO 

90 

769 

•       ■  « 

PRAIRIE 

06 

.08 

.07  .10 

•  06 

q7 

.05 

.03 

.10 

.06 

ft 

20 

.07 

*  2 1 

.23 

.33 

.06 

2,378 

MIND 

*57 

99 

110 

*32 

*19 

'31 

61 

's* 

113 

12' 

32 

23 

2* 

65 

lOA 

206 

67 

A9 

20 

2 

39 

lOl 

86 

65 

Io7 

156 

39 

69 

96 

153 

2258 

MAX 

73 

72 

71 

67 

55 

66 

71 

73 

71 

74 

55 

55 

60 

59 

58 

50 

- 

• 

- 

56 

67 

76 

64 

57 

63 

65 

- 

58 

70 

- 

64,2 

MIN 

S9 

63 

62 

55 

33 

55 

«2 

93 

52 

50 

36 

35 

37 

A3 

39 

33 

m 

32 

A2 

A6 

54 

40 

38 

36 

- 

35 

42 

- 

43,7 

•        •  • 

SULF 

oa 

FAIRHOPC   2  NE 

EVAP 

.07 

.08 

.09 

.09 

.0« 

.07 

.08 

.06 

.07 

.12 

.08 

.OA 

.03 

,05 

.05 

.12 

■  09 

.06 

.06 

.03 

.OA 

.05 

.OA 

.11 

.07 

.12 

.16 

,06 

.08 

,09 

,12 

2,34 

WINO 

12 

11 

»7 

32 

13 

9 

36 

5 

10 

101 

56 

15 

12 

21 

1A5 

lAO 

A6 

7 

3 

A 

25 

65 

70 

21 

61 

83 

13 

42 

108 

87 

1305 

MAX 

79 

78 

75 

62 

69 

72 

73 

73 

75 

73 

58 

58 

61 

60 

57 

55 

A2 

A7 

60 

62 

72 

66 

68 

75 

70 

60 

63 

69 

59 

65.2 

MIN 

» 

59 

58 

3, 

♦3 

50 

5* 

« 

60 

48 

39 

38 

50 

50 

A6 

37 

30 

32 

35 

A9 

AA 

51 

41 

62 

40 

37 

44 

56 

33 

45.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  1 

uuun 1 X 

1   DRAINAGE  1  | 

LATITUDE 

tONGITXTOE 

P 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

1 

UOOEiH  V  ttH 

1  PBECIP. 

ABBEVILLE  1  NNK 

MENRT 

465 

JOHN  S  RICHBURG 

AOOtSON 

0063 

03 

WINSTON 

'i 

3*  13 

87  11 

T99 

C 

PROF.  PALMER  GOOSEY 

OlAO 

01 

1 

32  14 

87  25 

SIDNEY  J>  HARDYt  SR> 

ALBCn'VILLE  2  5E 

JESSE  M,  CULP 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

MRS*  CHERRY  J.  HERNOON 

JAMES  P*  GILLIS 

Fco>  Aviation  agency 

MRS*  DORA  R.  OAVIS 

norma  K  WILLIS 

ASHVILLE  *  M 

ST.  CLAIR 

990 

JOHN  T.  SWINOALL 

ATHENS  2 

01 

LIMESTONE 

11 

3*  *B 

8«  99 

720 

9A 

H 

RADIO  STAT  ION  WJMW 

ATMODE  STATE  FARM 

0*02 

01 

8 

31  10 

C  H 

INACTIVE  4/15/64 

AUBU'IN  3  SH 

89  31 

8A 

MRS*  MARTHA  I.  MOORE 

AUTAUGAVlLLE  )  H 

1 

J>  B*  NE ICHBORS 

BANKHEAO  lock  and  DAM 

CORPS  OF  Engineers 

GROVER  W>  WOODWARO 

AUBURN  UNIVERSITY 

JEFFERSON 

JAMES  E*  MC  CRAVY 

BEKAH 

HAK 1 ON 

970 

OSCAR  H*  LCCKRtOGE 

BlLLINGSLCv  1  SE 

OS!) 

03 

AUTAUGA 

i 

32  39 

86  *2 

420 

6J 

JOHN  fi.  Thomas 

oa)i 

oj 

JEFFERSON 

i 

33  34 

86  45 

Ml( 

Mil 

C  HJ 

U.S.  wEATHEft  Bureau 

MARSHALL 

DAVID  A.  UURNS 

CRENSHAW 

R.  E.  HENDERSON 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

HISS  M.  LOUISE  JONES 

TUSCALOOSA 

MRS.  WILLIE  H.  STYRON 

495 

MILDRED  P.  WHITIINGTON 

CALERA  2  SM 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  HM 

WILCOX 

229 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMPBELL 

1319 

01 

CLARKE 

13 

31  59 

87  99 

9! 

c 

JOE  PICKENS 

132* 

01 

TALLAPOOSA 

n 

32  50 

85  *1 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

FLOYD  J.  GARR 1  SON 

CHEROKEE 

HUET  COLBURN 

WASHINGTON 

GRADY  C.  YOUNG 

ALABAMA  POWER  CO. 

CITY  WATER  PLANT 

C 1 tronelle 

331 

MRS*ESTHER  A.m.  JONES 

CLAIBORNE 

MONROE 

183 

TOLLlE   L.  HASKEW 

CLAHTON 

169* 

03 

CHILTON 

1 

32  91 

86  38 

5B0 

7A 

7( 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

172? 

01 

9 

31  93 

B5  21 

8A 

8i 

MRS  Elizabeth  m  weston 

1803 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

COLBE'tT  STEAM  PLANT 

lAlfl 

Vi 

B.  W.  APPLETON 

MRS*  ALICE  K*  FUALK 

19*0 

03 

211 

HUGH  S*  KITE 

CUBA 

SUMTER 

219 

REUBEN  P.  HARRIS 

DADEVILLC 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

13 

32  49 

89  45 

76( 

71 

WILLIAM  L.  8ARTLETT 

212* 

09 

11 

32  50 

85  46 

c 

H*    CLAY  PLESS 

21*1 

03 

MRS*  C*  0*  WEEKS 

21Bfl 

06 

MARENGO 

JAMES  M.  CREWS 

220T 

01 

MORGAN 

ROSS  At  HAWKINS 

2239 

09 

MRS.  VERNA  6*  LANDERS 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2249 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

23T2 

01 

HOUSTON 

FED.  AVIATION  AGENCY 

07 

00U6LE  SPRINGS 

2386 

WINSTON 

800 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

COFFEE 

10 

31  29 

86  04 

195 

tI 

ARTHUR  C.  BRUNSON 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

'l  19 

87  48 

RADIO  STATION  WIRd 

272? 

BARBOUR 

MARTIN  J.  OARITY 

EVERGREEN 

2798  07 

CONECUH 

W.  DAVE  S IMONTON 

F  A 1 RhOPC  2  N  E 

2813 

51 

JAMES  E.  BARRETT*  JR. 

FALCO  OPEN  PONO  TOWEP 

2832 

07 

COV INGTON 

U.S.  FOREST  SERVICE 

28*C 

EDGBERT  H.  HARDIN 

PALLS  CITT  BLK  PONO  TR 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

370 

GORMAN  J.  BLACK 

2971 

LAUDEfiOALE 

i: 

34  *8 

87  41 

978 

6« 

il 

H 

HENRY  0.  RICHARDS 

FORT  DEPOS 1 T 

302* 

31  59 

86  39 

a! 

WOOOROW  WILSON 

FORT  MORGAN 

3035 

WM.  H.  CHANDLER 

30*3 

3109 

MONROE 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

31S1 

QADSOEN  GAS  PLANT 

315* 

SO*  NATURAL  GAS  CO. 

OA INESVILLE 

GARDEN  CITT 

320C 

CULLMAN 

50( 

GENEVA 

3259 

07 

GENEVA 

107 

REBECCA  CAMPBELL 

6E0RGIANNA 

3271 

07 

BUTLER 

31  38 

289 

T.    E.  MASON 

3308 

01 

13 

31  53 

s;H 

II 

GORGAS 

3*30 

33  39 

ALABAMA  POwER  CO* 

GREEN  BAT 

3*96 

01 

COVINGTON 

GREENSBORO 

3511 

: 

32  42 

6P 

N*  HAHNER  COBBS 

3519 

01 

31  SO 

86  38 

9B 

GREENVILLE  Z 

07 

31  50 

86  38 

c 

L.  RAYMOND  BOOIFORD 

GULF  Shores  p  o 

3559 

08 

30  17 

GILBERT  W.  MELCHER 

OUNTERSVILLE 

3973 

12 

34  20 

*P 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTERSVILLE  TVA 

3978 

02 

MARSHALL 

12 

34  22 

609 

c 

TVA-765 

HALEYVILLE 

WINSTON 

2 

87  37 

910 

C  H 

RADIO  STATION  WJB8 

HAMILTON  3  S 

36*! 

MARION 

34  06 

518 

EDDIE  L.  PEAfiCE 

HATNEVILLE 

37*8 

Oi 

'I 

32  11 

86  36 

8> 

MISS  JANE  DOSwELL 

HEADLAND 

3761 

henrt 

5 

31  21 

85  20 

370 

AUBURN  UNIVERSITY 

MEFLIN 

3775 

Cleburne 

11 

33  39 

85  36 

850 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

31  97 

7< 

CHARLEi  R.  PORTER 

MlGMTOWER 

38*2 

09 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  24 

1179 

THOMAS  J.  HART 

HODGES 

3899 

01 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

8*9 

FRANK  L.  HAVNES 

HUNTSVILLE  WB  *P 

01 

MADISON 

12 

3*  *2 

86  39 

600 

Hit 

MID 

U*S*  WEATHER  BUREAU 

STATION 

INDEX  NO. 

5 
5 

3  COUNTY 

1  DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

j    TEMP,  j 

1  PRECIP.  1 

% 

special] 

JACKSON 

4193  C 

7  CLARKE 

13 

31  31 

87  53 

210 

: 

T.  H.  GAILLARO.  JR* 

JACKSONVILLE  2  SW 

4209 

*  CALHOUN 

33  *8 

89  46 

690 

c 

JASPER  4  N 

4226  C 

3  WALKER 

33  5* 

87  16 

92! 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

9  ELMORE 

32  37 

ALABAMA  POWER  CO. 

LAFAYETTE 

4902  C 

9  CHAMBERS 

32  5* 

83C 

CLARENCE  H.  FInChER 

3  CHILTON 

32  98 

86  31 

420 

c 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

2  JEFFERSON 

86  33 

MRS.  MARY  K*  LEE 

LEESBURC 

4  CHEROKEE 

3*  11 

85  *6 

58^ 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON 

*79B 

6  SUMTER 

i: 

32  39 

88  11 

160 

LIVINGSTON  STATE  COL. 

LOUISVILLE 

488* 

7  BARBOUR 

31  46 

85  33 

470 

8A 

JOHN  B*  ARD 

MADISON 

*976 

1  MADISON 

12 

34  42 

86  49 

580 

JOHN  D  STONER  JR 

*996 

33  30 

86  91 

694 

TA 

ALABAMA  POWER  CO* 

MARION  1  N 

5108 

6  PERRY 

ROBERT  J.  CURRY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

9116 

6  DALLAS 

32  27 

87  13 

2o; 

R.  L*  S IMONTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

6  DALLAS 

32  28 

200 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

91*0 

9  ELMORE 

li 

89  59 

3*0 

ALABAMA  POwER  CO. 

MATHEWS  1  SSW 

5172 

6  MONTGOMERY 

11 

32  19 

86  01 

190 

E*  PAUL  GOWAN 

MELVIN 

539* 

7  CHOCTAW 

13 

31  56 

88  27 

390 

ERNEST  H*  LAND 

MERTI  PONDVILLE  TOWER 

9582 

3  BIBB 

32  53 

87  20 

600 

U*S*  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

5397 

6  BULLOCK 

85  32 

490 

c 

MRS.   SARA  0*  HALL 

MILLERS  FERRY 

5*17 

87  22 

FRED  HENDERSON 

5*39 

6  MACON* 

11 

32  2T 

89  9* 

201 

Bi 

JAMES  M.  WALKER 

MINTEP  3  NW 

6  DALLAS 

7* 

HENRY  J.  YATES 

MINTER   4  NW 

9*9* 

6  DALLAS 

32  07 

87  03 

*1' 

c 

T.   E.  LIDE 

MITCHELL  DAM 

9*65 

3  CHILTON 

86  27 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5*79 

8  MOBILE 

88  15 

MID 

MID 

:  HJ 

U.S.  WEATHER  Bureau 

MOBILE 

8  MOBILE 

30  41 

88  02 

6A 

ROBERT  G.  SETANCOURT 

MONTEVALLO 

9937j 

*  SHELBY 

33  06 

86  52 

M*  P.   JETER.  JR* 

MONTGOMERY  WB  AP 

5550l 

6  MONTGOMERY 

32  18 

19* 

MID 

MIO 

C  HJ 

U*S*  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

96291 

1  LAWRENCE 

i: 

87  IT 

660 

c 

TVA-381 

MOULTON  2 

5639 

1  LAWRENCE 

12 

87  18 

649 

6P 

JOHN  M.  KELLY 

97*9 

12 

34  49 

87  37 

536 

MIO 

M 

FED.  AVIAT  ION  AGENCY 

NATCHEZ 

9789 

7  MONROE 

5P 

S*  B*  HELTON 

NEW  BROCKTON 

58*2 

7  COFFEE 

31  24 

89  96 

460 

C 

E.  L*  DEAN 

NEW  MARKET  2 

5867 

1  MADISON 

34  9* 

66  26 

715 

9P 

MISS  LUCILE  W*  HEREFORI 

NEWTON 

9875 

7  DALE 

31  20 

85  36 

220 

GLADYS  G  BROWN 

ONEONTA 

6121 

2  BLOUNT 

86  39 

7A 

LONNIE  R.  NORRIS 

OPELIKA 

6129 

9  LEE 

i; 

32  38 

85  23 

790 

8A 

RADIO  STATION  WJMO 

ORRVILLE 

6161 

6  DALLAS 

32  18 

200 

EDWARD  B*  WARREN 

OZARK  6  NNW 

6218 

7  DALE 

31  31 

85  41 

470 

CHARLES  M,  CARROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

2  JACKSON 

34  42 

86  20 

635 

c 

TVA-69 

PALMERDALE  2  W 

62*6 

2  JEFFERSON 

86  *1 

798 

GEORGE  T.  POSEY 

PELL  CITY  1  NNE 

6329 

4  ST  CLAIR 

86  16 

955 

7A 

PERRYVILLE 

6362, 

32  36 

87  09 

500 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMAN 

6370 

7  MONROE               .  1 

31  35 

87  16 

199 

c 

MRS.    MINTA  EDDINS 

PHCNIX  CITY  2  NNW 

7   RUSSELL  * 

65  01 

570 

8A,  Bt 

PICKEN5VILLE 

3   PICKENS              1  13 

169 

MRS  MARY  A,  HEORICK 

PINE  HILL 

MRS.  OELLA  L.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

6*681  06  MONTGOMERY  ( 

32  0* 

86  04 

501 

MRS.  ENA  C*  PAUL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6908 

86  54 

230 

THOMAS  E*  FISCHER 

PRATTVILLE 

3|  AUTAUGA  1 

32  28 

86  28 

290 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

6684' 

6  MONTGOMERY  1 

32  18 

66  15 

180 

121 

PUSHMATAHA 

6719, 

7;  CHOCTAW            i  13 

32  12 

88  21 

260 

BA 

MRS*  JANIE  C*  BROWN 

RED  BAY 

6805|  Oil  FRANKLIN  12 

660 

MRS  AUTIE  KILBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

6833  01,  MADISON  12 

34  35 

HID 

Mil 

REDSTONE  ARSENAL 

3  PICKENS            1  13 

33  23 

68  01 

221 

7j 

CuRRY  MC  OONALO 

RIVER  FALLS 

7  COVINGTON         ,  6 

66  32 

180 

WILLIAM  GODWIN 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

7  COVINGTON         .  6 

31  22 

86  31 

[ 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBERTSDALE  1  E 

698S 

a  BALDWIN            1  9 

BT  40 

155' 

7J 

MICHAEL  W*  BALDWIN 

ROCKFORO  2  NNW 

7020 

5  COOSA 

32  94 

670] 

V. 

CHARLES  W.  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

7029 

5  RANDOLPH 

33  09 

89  18 

6A|  6A 

JOHN  I.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

1  FRANKLIN 

i: 

3*  31 

87  44 

8e( 

7A 

?• 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

2  CULLMAN 

802 

7A 

ST.   BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT   SUBSTa  AU 

7207 

2  DE  KALB 

li 

3*  17 

85  58 

6P 

SAYRE 

7282 

2  JEFFERSON 

33  *3 

86  58 

304 

SCOTTSBORO 

730* 

2  JACKSON 

i: 

34  41 

61 5j 

li 

RADIO  STATION  WCRI 

SEALE 

7328 

7  RUSSELL 

32  18 

89  10 

3901 

5P 

5P 

1  H 

MARVIN  A.  VIEKERS 

SELMA 

7366 

6  DALLAS 

32  25 

S7  DO 

1*7 

5P 

7A 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SLOCOMB 

7576 

7  GENEVA 

31  07 

248 

J  T  KIRKLANO 

SNOW  HILL 

7620  (. 

7  WILCOX 

87  01 

229 

7; 

MRS.    EVA  R*  RAY 

SUTTLE 

7963 

6  PERRY 

32  32 

87  11 

1*5 

J.   F.   SUTTLE.  JR. 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

4  TALLADEGA 

33  12 

86  12 

TALLADEGA 

802* 

4  TALLADEGA 

56! 

6P 

61 

C.  0.  WEAVER 

THOMASVILLE 

9178 

T  CLARKE 

i: 

31  59 

87  4* 

7A 

LEfiOY  GATES 

THORSSY  1  SW 

8204 

3  CHILTON 

32  94 

200 

c 

AuBuRN  UNIVERSITY 

TMORSBY  ExP  STATION 

8209 

3  CHILTON 

32  53 

86  42 

660 

61 

AueuRN  UNIVERSITY 

tmurlow  dam 

8219 

5  ELMORE 

i: 

32  32 

288 

Alabama  power  co. 

TONEY 

8299 

1  MADISON 

12 

3*  54 

c 

TVA-506 

TRAFFORD 

8289 

2  JEFFERSON 

470 

c 

WILLIAM  P.  DOSS 

TROY 

8323 

7  PIKE 

89  99 

960 

6P 

C  H 

THOMAS  J.  UILLARD 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

3  TUSCALOOSA 

33  14 

170 

MIO 

FED*  AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8389 

3  TUSCALOOSA 

33  13 

87  39 

152 

C  H 

CORPS  Of  ENGINEERS 

TUSKEGEE  3  S 

8*03 

6  MACON 

i: 

32  23 

420 

5P 

RADIO  STATION  WABT 

UNION  SPRINGS  2  NC 

8*38 

6  BULLOCK 

85  43 

ROBERT  L  DUNHAM 

uniontown 

8*46 

6  PERRY 

26! 

JEPTMA  S.  BRAnYON 

VALLEY  HEAD 

8*69 

2  DE  KALB 

34  34 

1040 

C  *  M  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

8917 

3  LAMAR 

33  45 

5P 

C  H 

MRS.   LEILA  H.  WHEELER 

WAOLEY 

8605 

5  RANDOLPH 

33  08 

64( 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

8637 

7  ESCAMBIA 

31  13 

87  12 

MRS.  ESSIE  H.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

86*8 

*  ETOWAH 

B5C 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

6  GREENE 

32  47 

87  50 

110 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

1  LAUDERDALE 

i: 

34  99 

88  04 

469 

8A 

MRS.    INIS  WILSON 

WEST  BLOCTON 

8809 

3  BIBB 

33  07 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

WETUMPKA 

8859  < 

5  ELMORE 

32  33 

86  13 

19( 

MARION  M.  SAnFORO 

WMATLEY 

8867 

7  CLARKE 

31  39 

87  43 

170 

9P 

MRS*  VELMA  G*  COLEMAN 

WINFIELD  2  SW 

8998 

3  FAYETTE 

i; 

33  55 

87  50 

468 

W*  W.  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103  C 

5  ELMORE 

11 

32  3* 

339 

ALABAMA  POWER  CO. 

DRAINAGE  CODE: 
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REFERENCE  NOTES 


Addltlonftl  Informitlon  regarding  the  climate  of  AUbaroa  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  DanneUy  Field   RFD  2    Montgomery  Alabama 
36108,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipiUtlon  and  evaporation  in  Inches  and  wmd  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65»  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  arc  tens  of  degrees. 

QgSERVATlgN  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.  ,  C.  S.  T.    Data  in  the  "Extremes"  table    "Daily  Precipita- 
tion  table.    Dally  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-root  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  foUowlng  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  aleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  Include  sno 
sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  J»ine  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  thp  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry. 

•  And  also  on  an  eariler  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  wlndapeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  mstrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfaU. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  stati< 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatologlcal  Data"  bulletm  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  race  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

C  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfaU  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  colunan  in  Station  Index  means  variable. 

•  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
th^  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2,  50  per  year,  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents,    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D,  C.  20402, 
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°sl 

°  0 

OB 

s 
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NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

51.8 

29,3 

40.6 

76 

10 

6 

2 

681 

0 

3 

20 

0 

5,60 

1.40 

11 

0 

7 

5 

2 

BELLE  MINA  2  N 

56.0 

32,4 

44,2 

76 

9 

9 

577 

0 

0 

16 

0 

5.24 

1.41 

u 

2.8 

0 

9 

3 

2 

DECATUR 

52,7 

28,8 

40,8 

-  5,3 

76 

10 

10 

3. 

676 

2 

2 1 

Q 

4.90 

-  ,54 

1.52 

11 

3.0 

3 

25 

7 

3 

2 

FALKVILLE   1  N 

52.8 

29,3 

41,1 

76 

10 

6 

1 

667 

0 

2 

20 

0 

6.26 

1.85 

11 

.3 

0 

8 

3 

3 

FLORENCE 

54.2 

29,3 

41,8 

76 

10 

6 

I 

646 

0 

2 

20 

0 

5,39 

1.00 

1 1 

1 

5 

I 

HtjNTSVILLE  MB  AP 

53.6 

32.0 

42,8 

-  2.3 

76 

9 

8 

614 

0 

2 

18 

0 

5,67 

.45 

2.03 

10 

1.6 

1 

25 

7 

5 

2 

MAOISON 

55.2 

32.3 

43,8 

-  .9 

75 

9 

8 

2 

588 

0 

0 

15 

0 

6,44 

,96 

2.21 

11 

3.0 

1 

1 

9 

4 

2 

55.5 

31.6 

43,6 

76 

9 

10 

2 

595 

Q 

^ 

1  s 

5,61 

2.22 

11 

1.0 

T 

25. 

8 

4 

1 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

54.0 

31,1 

42,6 

76 

9 

10 

2 

623 

0 

2 

18 

0 

4.92 

1.41 

11 

1.3 

3 

25 

8 

3 

2 

NEW  MARKET  2 

29,9 

4  3  I 

9 

2 

0 

1 

18 

0 

5.15 

1  .  7C 

1 1 

6 

4 

2 

RED  BAY 

53.8 

29,9 

41,9 

75 

1 0 

6 

1 

640 

0 

2 

19 

0 

8.52 

1.58 

9 

2.0 

2 

25 

9 

7 

4 

REDSTONE  ARSENAL 

S3. 8 

30,0 

41,9 

75 

9 

9 

2 

638 

0 

2 

19 

0 

6,16 

2.31 

10 

7 

5 

2 

Di '  QftPi  1  u  T 1  1  r  ? 

KU33CLLV1LLC  ' 

51.9 

26,4 

39,2 

75 

10 

3 

1 

717 

0 

3 

20 

0 

4,59 

1.93 

11 

1.0 

1 

25 

5 

3 

2 

WATERLOO 

M 

M 

M 

75 

10 

6 

2 

0 

0 

12 

0 

D  4.12 

1.45 

12 

2.0 

2 

25 

6 

3 

1 

DIVISION 

42.1 

-  3.1 

5.61 

.09 

1.8 

«      •  « 

appalach I An 

MOUNTAINS  02 

AL8ERTVILLE  2  SE 

52.6 

29,4 

41.0 

-  3.4 

75 

10 

4 

1 

666 

0 

I 

16 

0 

3,33 

-  2,32 

1.11 

12 

T 

0 

4 

3 

2 

BESSEMER  3  SSM 

58.7 

34.0 

46.4 

78 

14 

524 

0 

0 

16 

0 

6.51 

1.98 

11 

T 

T 

25 

9 

5 

2 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

55.9 

33.2 

44,6 

-  4.1 

76 

9 

15 

2 

571 

Q 

1 6 

0 

6.22 

,94 

2,35 

10 

T 

T 

25 

8 

3 

2 

56.7 

30.4 

43,6 

75 

9 

8 

2 

593 

0 

0 

16 

0 

5.26 

-  ,37 

1,47 

11 

8 

5 

1 

GUNTEHSVILLE 

31.9 

45,2 

78 

10 

9 

3 

553 

0 

0 

16 

0 

7,16 

1,70 

9 

.5 

I 

25 

10 

5 

2 

ONEONTA 

54.3 

28.6 

41.5 

76 

10 

4 

1 

657 

0 

2 

20 

0 

5,57 

1.32 

12 

1.0 

1 

25 

7 

6 

2 

SAINT  BERNARD 

53.1 

28.5 

40.8 

-  4.1 

75 

10 

5 

1 

674 

0 

3 

20 

0 

7,07 

1,26 

1,77 

9 

.2 

T 

26« 

8 

5 

3 

54.3 

30,7 

42.5 

74 

9 

8 

2 

622 

Q 

5,12 

.89 

12 

.5 

1 

24 

9 

5 

0 

SCOTTSBORO 

52. IM 

30, 4M 

41.3m 

-  4.2 

75 

10 

10 

2 

660 

0 

2 

18 

0 

3,46 

-  2.47 

1,15 

12 

,0 

0 

6 

3 

1 

VALLEY  HEAD 

52.3 

25,7 

39,0 

5.2 

75 

10 

6 

1 

722 

0 

3 

21 

0 

4,50 

-  1,06 

•  96 

1 1« 

1,6 

1 

26e 

7 

5 

0 

DIVISION 

42.6 

-  3,3 

5,42 

-  ,21 

.4 

UPPER  PLAINS  03 

aliceville 

57.3 

34,2 

45,8 

76 

10 

18 

3* 

540 

0 

0 

16 

0 

7.50 

2.00 

12 

T 

0 

8 

7 

2 

bankhead  lock  And  cam 

56.4 

30,3 

43.4 

76 

1 0 

11 

1 

602 

0 

0 

21 

0 

6,37 

1.57 

12 

T 

0 

9 

6 

2 

centreville 

58.8 

31,0 

44,9 

-  4,5 

84 

12 

12 

3 

568 

5.73 

,23 

2,30 

12 

,0 

0 

7 

4 

1 

n  ANTON 

56.9 

32,7 

78 

10 

1 5 

1 

568 

0 

0 

16 

0 

5,50 

.27 

1,65 

7 

1,0 

1 

25 

8 

4 

2 

DOUBLE  SPRINGS 

54.0 

23,3 

38i7 

77 

10 

2 

2 

730 

0 

2 

22 

0 

8,69 

2,67 

11 

,5 

0 

7 

5 

3 

FAYETTE 

59,0 

33,6 

46,3 

76 

1 1 

15 

521 

0 

0 

16 

0 

9.14 

2.41 

12 

.0 

0 

8 

7 

3 

haleyville 

53.2 

26,1 

40,7 

75 

10 

7 

1 

574 

3 

2 1 

0 

6,61 

2.00 

11 

T 

0 

7 

4 

3 

HAMILTON  3  S 

54.5 

25,8 

40.2 

77 

10 

4 

1 

691 

0 

2 

21 

0 

6,97 

1,79 

12 

2.3 

2 

25 

8 

6 

3 

JASPER  *  N 

68.3 

3  I , 

44.9 

76 

lU 

1 1 

3 

563 

0 

0 

16 

0 

6,89 

1.75 

12 

.3 

0 

9 

5 

3 

PRATTVILLE 

TMORSBY  EXP  STATION 

59.4 

35,0 

47.2 

77 

9 

18 

3. 

497 

0 

0 

13 

0 

6,83 

1.85 

12 

1.0 

1 

25 

10 

5 

2 

TiA^Al  nnCA    CAA  AD 

59.5 

35,9 

79 

11 

19 

3 

489 

1  5 

6,11 

2,25 

10 

T 

0 

8 

4 

2 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

56.7 

30,8 

43!e 

-  5.5 

76 

10 

12 

1 

590 

0 

0 

20 

0 

7,20 

1,88 

2,10 

10 

.0 

0 

9 

5 

2 

VERNON 

58.9 

31,0 

45,0 

77 

11 

11 

3 

558 

0 

0 

17 

0 

7,28 

1.62 

9 

1.0 

0 

9 

6 

3 

DIVISION 

44,  I 

-  4,6 

6,99 

1,58 

.5 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

58.1 

32.8 

45,5 

80 

9 

15 

3 

548 

0 

0 

16 

0 

5,84 

1.42 

6 

T 

0 

8 

6 

1 

Ct\  PDA  9 

60,5 

33.1 

46.8 

77 

9 

13 

3 

509 

0 

0 

15 

0 

6.67 

1.25 

3.00 

12 

.0 

0 

6 

5 

3 

CENTRE  :  SW 

54,  5 

31,1 

4  2.6 

77 

10 

1 3 

2 

616 

0 

1 

20 

0 

5.45 

1.57 

10 

T 

0 

6 

6 

2 

CHIL0ERSBUR6  WTR  PLANT 

61,0 

33.5 

47,3 

79 

9 

15 

3 

499 

0 

0 

15 

0 

6,19 

2.69 

12 

.0 

0 

9 

4 

1 

GAOSOEN  CAS  PLANT 

56,2 

32.9 

44,6 

-  2.0 

75 

11* 

13 

3 

568 

0 

2 

14 

0 

5,22 

1.76 

11 

.0 

0 

5 

5 

1 

PFI  1     r  T  TV    1  NNF 

55,  5M 

23. 7M 

42, IM 

79 

10 

6 

2 

639 

0 

2 1 

0 

5,78 

1.78 

11 

.0 

0 

7 

5 

2 

SYLACAUGA  *  NE 

59.8 

33.7 

46,8 

78 

9 

15 

3 

507 

0 

0 

15 

0 

5.27 

2.17 

12 

.0 

0 

8 

4 

2 

TALLADEGA 

58.8 

32.8 

45,8 

-  3.0 

78 

9 

14 

3 

534 

0 

0 

16 

0 

5,24 

•  .12 

2.08 

12 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

45,2 

-  2.4 

5.71 

.27 

T 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

61 .  6M 

31.6M 

46, 6M 

79 

9 

14 

3 

503 

0 

0 

16 

0 

6.14 

1.38 

12 

T 

0 

9 

5 

3 

ASHLAND 

55.8 

31.4 

43,6 

77 

10 

12 

1 

596 

0 

0 

19 

0 

6.57 

2.30 

7 

T 

0 

7 

5 

2 

AUBURN  3  SW 

59.6 

33.4 

46,5 

-  3.8 

60 

u 

15 

1 

515 

0 

0 

14 

0 

6,72 

1.76 

1.80 

7 

T 

T 

25 

11 

4 

3 

CAMP   U  T 1  1     9  Ny 

57.2 

31.6 

44,4 

78 

10 

13 

1 

571 

0 

0 

17 

0 

7,79 

2.80 

7 

T 

0 

9 

4 

2 

HEFLIN 

57.4 

30,8 

44,  1 

77 

9 

10 

2 

581 

0 

1 

16 

0 

1.66 

12 

LAFAYETTE 

5R.0 

33,7 

45.9 

77 

u* 

15 

3. 

528 

0 

0 

13 

0 

6.49 

2.00 

6 

1.0 

1 

25 

3 

3 

MARTIN  DAM 

60.4 

36.5 

4fl,5 

77 

9 

21 

26 

459 

0 

0 

10 

0 

7,84 

3.02 

1.70 

6 

.0 

0 

9 

5 

4 

OPELIKA 

58.6 

33.5 

46,1 

60 

1 1 

13 

1 

528 

0 

0 

16 

0 

1.57 

7 

.1 

0 

4 

3 

RCCKFORO  2  NNW 

57.0 

31.4 

44.2 

77 

10 

12 

1 

579 

0 

0 

18 

0 

5.99 

1.95 

7 

.3 

T 

25 

7 

6 

2 

RCCK  MILLS 

56.1 

28.9 

42,5 

75 

10 

15 

1 

623 

0 

0 

18 

0 

6.36 

2.16 

7 

T 

0 

9 

4 

2 

DIVISION 

45,2 

-  4.6 

6,74 

1.70 

.2 

1 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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si 
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PRAIRIE  06 

OAVTON 

59.9 

36.9 

48.4 

80 

12 

19 

3* 

474 

4.34 

1.27 

12 

.0 

0 

7 

4 

2 

OEMCPCLIS  LOCK  AND  DAM 

35.3 

46,5 

78 

0 

0 

13 

0 

.00 

12 

.0 

8 

5 

1 

GAINESVILLE 

stIo 

34.5 

45,8 

78 

12 

16 

1 

540 

0 

0 

16 

0 

6.75 

2!l7 

10 

T 

T 

9 

4 

GREENSBORO 

60.9 

34.0 

47,5 

-  3.9 

78 

11 

17 

3« 

493 

0 

0 

15 

0 

5.24 

-  .08 

1.42 

12 

.3 

0 

6 

4 

2 

HAYNEVILLE 

58.5 

10 

18 

1 

515 

0 

0 

14 

0 

6.69 

2.20 

.0 

0 

8 

4 

2 

L  1  V  I  NfaJ I  ON 

60. <• 

36.0 

48,2 

78 

lU 

19 

2 

480 

0 

0 

15 

0 

5.28 

1.57 

12 

.0 

0 

7 

5 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

37.0 

49,2 

80 

1 1 

1 8 

0 

0 

12 

0 

1.35 

12 

t 

0 

7 

3 

2 

WINTER   J  NW 

58.8 

34.4 

46.6 

80 

11 

13 

25 

518 

0 

0 

13 

0 

6.63 

1.66 

12 

.0 

0 

8 

5 

3 

MONTGOMERY  WB  AP  S 

59.8 

-  1.4 

9 

23 

3 

459 

0 

0 

12 

0 

6.37 

2.01 

1.91 

T 

0 

7 

4 

3 

SELMA 

61.9 

3e'9 

50.4 

-  2.7 

79 

11 

23 

3 

419 

0 

0 

10 

0 

5.50 

.56 

1.49 

7 

T 

0 

7 

5 

2 

TLSKEGEE  3  S 

60.9 

36,8 

48.9 

-  2.7 

78 

9 

20 

3 

452 

0 

0 

12 

0 

7.14 

2.60 

2.01 

17 

.0 

0 

10 

4 

3 

UMCN  SPRINGS  2  NE 

60.9 

34,6 

47,8 

~  4,4 

80 

1 0 

1 9 

484 

0 

0 

13 

0 

6.27 

1.55 

2.60 

17 

.  0 

6 

5 

DIVISION 

47,9 

-  3.9 

5.78 

1.00 

T 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NH 

60.3 

35.3 

47,8 

80 

11 

20 

25 

487 

0 

0 

16 

0 

6,90 

1.84 

7 

.0 

0 

9 

5 

2 

4TMCRE   I  SW 

65.3 

4  1.4 

80 

10 

23 

26 

339 

0 

0 

10 

0 

8,43 

T 

0 

10 

3 

2 

BRANTLEY 

60.  Ok 

34. 9M 

47, 5M 

79 

12* 

19 

1 

496 

0 

0 

14 

0 

6,46 

1,65 

1.40 

7 

.0 

0 

9 

4 

3 

OKthTON    3  o5C 

65.9 

39.1 

52.5 

-  1.2 

81 

10 

22 

26 

367 

1 3 

8.66 

4,07 

2.71 

7 

.0 

0 

8 

7 

3 

CAMDEN  3  NK 

62.9 

38.1 

50.5 

83 

10 

21 

3 

425 

0 

0 

12 

0 

6.81 

2.38 

17 

T 

0 

7 

4 

2 

Ck-ATOM  3  N 

64.5 

38.2 

51.4 

82 

10 

23 

3« 

392 

0 

0 

11 

0 

6.23 

2.72 

17 

.0 

0 

6 

4 

3 

CLAYTON 

61.0 

37.1 

82 

10 

22 

26* 

451 

0 

0 

10 

0 

5.67 

.63 

1.41 

.0 

0 

8 

5 

2 

OCTMAN  FAA  AIRPORT 

62.4 

40.9 

51.7 

80 

10» 

27 

26* 

380 

0 

0 

8 

0 

4.71 

.13 

,80 

6 

T 

0 

6 

5 

0 

t^TtR»'KI^t 

64,6 

40,6 

52,6 

80 

10* 

24 

26 

355 

0 

0 

9 

0 

4,79 

1.10 

6 

.0 

0 

9 

5 

1 

elfaula 

EVERGREEN 

60.8 

35.8 

48.3 

82 

u 

20 

26» 

480 

0 

0 

13 

0 

7,60 

2.12 

7 

.0 

0 

9 

7 

3 

FRISCO  CITY 

59.8 

37,9 

48.9 

80 

11 

22 

1 

462 

0 

0 

13 

0 

7,10 

2.58 

1.68 

17 

.0 

0 

9 

6 

3 

GENEVA 

61.0 

39.0 

50.0 

80 

11 

24 

1 

426 

0 

0 

11 

0 

6.41 

2.10 

1.79 

14 

.0 

0 

9 

5 

1 

GILBERTOWN 

63.6 

36.4 

50.0 

80 

11 

21 

26* 

431 

1 5 

6.00 

2.23 

17 

.0 

0 

6 

3 

2 

GREENVILLE 

62.4 

39,0 

50,7 

2.6 

79 

1 0 

26 

409 

0 

0 

10 

0 

8.77 

3.83 

2.96 

7 

^ 

° 

10 

* 

4 

HEADLAND 

59.8 

37.7 

48.8 

79 

n 

22 

1 

450 

0 

0 

11 

0 

5,47 

1.05 

13 

.0 

0 

8 

6 

1 

HIGHLAND  HOME 

58.3 

36.3 

-  5.5 

78 

11 

19 

1 

501 

0 

0 

12 

0 

7.58 

2.56 

2.55 

T 

0 

9 

3 

3 

NATCHEZ 

63.4 

37,5 

sols 

80 

10 

21 

15 

420 

Q 

Q 

7.29 

1.49 

7 

.0 

0 

9 

5 

4 

OZARK  6  NNW 

62.9 

40,2 

51,6 

-  2.6 

80 

10 

23 

26* 

382 

0 

0 

9 

0 

5.93 

1.28 

1.10 

6 

•  0 

0 

11 

6 

1 

PHENIX  CITY  2  NNW 

68.5 

34,5 

46.5 

79 

11 

13 

26 

519 

0 

0 

13 

0 

6.17 

1.33 

18 

T 

0 

8 

7 

^ 

SEALE 

1  f'0'**3V  1  LL  t 

56.6 

35.5 

47,1 

80 

1 1 

19 

1 

510 

1 5 

1.87 

17 

T 

3 

TROY 

62.3 

40,0 

51,2 

-  U4 

78 

n« 

22 

3 

394 

0 

0 

8 

0 

5)99 

1^59 

1.43 

7 

T 

0 

8 

4 

3 

mHATLEY 

63.3 

37.0 

50,2 

82 

10 

19 

26 

432 

0 

0 

13 

0 

6,26 

1.40 

17 

•  0 

0 

8 

4 

DIVISION 

'tQ  «  9 

-  3.4 

6.61 

1.90 

T 

Gulf  08 

BAY  MINETTE 

64,0 

42.4 

53.2 

80 

10 

25 

26 

346 

0 

0 

7 

0 

6.66 

2.91 

17 

.0 

0 

4 

3 

2 

\.  1  T  KUNELLt 

64,4 

39. 3M 

5  I  »9M 

-  3.1 

81 

10 

20 

3« 

379 

0 

0 

8 

0 

8,82 

4.37 

2.71 

17 

.0 

0 

9 

4 

3 

CCOEN 

64,1 

43,3 

53,7 

78 

10 

25 

26 

329 

0 

0 

5 

0 

6.18 

2.60 

6 

•  0 

0 

8 

3 

2 

FAIRHOPE   2  NE 

64.6 

43,6 

54,1 

-  1.3 

77 

10* 

28 

25 

319 

0 

0 

6 

0 

5.95 

2.07 

2.08 

6 

•  0 

0 

10 

2 

2 

FC(JT  MORGAM 

60.6 

47,4 

54,0 

71 

10 

31 

25 

304 

0 

0 

1 

0 

3.60 

2.10 

6 

■  0 

0 

4 

2 

2 

MC9ILE  V»e  AIRPORT 

63.0 

43,7 

53,4 

-  1,8 

79 

10 

27 

3 

342 

0 

0 

9 

0 

4,94 

.35 

1.64 

6 

•  0 

0 

7 

4 

2 

MCaiLE 

60.8 

41.6 

51.2 

-  3.8 

74 

20 

27 

25a 

384 

0 

0 

5 

0 

7,50 

3.43 

2.00 

7 

.0 

0 

10 

5 

4 

ROBEPTSDALE  I  E 

62.8 

40,5 

51.7 

78 

11 

23 

26 

387 

0 

0 

7 

0 

7.02 

2.85 

2.05 

7 

.0 

0 

9 

5 

2 

DIVISION 

52,9 

•  2.4 

6.33 

2.13 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,      84°  ON  THE   12TH  AT  CENTREVILLE 

LOWEST  TEMPERATURE,      2°  ON  THE  2D  AT  DOUBLE  SPRINGS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,      9.14   INCHES  AT  FAYETTE 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,       3.33   INCHES  AT  ALBERTVILLE  2  SE 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,      3.15   INCHES  ON  THE  7TH  AT  WALLACE  2  E 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,      3.0   INCHES  AT  DECATUR  AND  MADISON 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,       3   INCHES  ON  THE  25TH  AT  DECATUR 

AND  MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14  15 


18     17     18     19     20     21     22     23  24 


25     26     27  28 


30  31 


NOBTHEnN  V«Li.EV  0 

*TMtN5  i 
8EL1.C  MIN«  2  N 
OECiTUR 
fALKVILLE   1  N 

Florence 

HODGES 

HUNTSVILLE  MB  AP 
MAOISON 
KOULTON  2 

KU5CLE  SUOALS  f»A  AP 

NEW  MARKET  2 
RED  6AY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSCLLVILLe  2 
HATERUOC 


ALBERTVILIE  2  SE 
BE55£"Ea  3  5S» 
BIRMINGHAM  hB  AP 
60A2 

BRIDGEPORT  2  a 

COLIINSVILLE 
FORT  PAVNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
6UNTERSVIU1.E  TV» 

LEEDS 

MAGELLA 

ONEONTA 

PALMERDALE  2  W 
SAINT  BERNARD 

SAND  MT  SueSTA  AU 
5AYRE 

SCOTTSBORO 
TRAFFORD 
VALLEY  MEAD 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVIILE 
ARLCY  3  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAN 
BILLINGSLEy  1  SE 

BROOKUCOO 
CARBON  HILL 
CENTREvILLE 
CLANTCN 
CORDOVA 

DANCY  4  N 

DOUBLE  SPRINGS 
ELROD 

FALLS  CITY  BLK  POND  TR 
FAYETTE 

GORSAS 
HALlYVILLE 
HAMILTON  3  5 
JASPER  «  N 
LAY  DAM 

IIERT2  PONDVILLE  TOHER 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLt 
PLANTER5VILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 

REFORM 

thorsby  exp  station 
tuscaloosa  faa  ap 
Tuscaloosa  Oliver  oah 

VERNON 


EASTERN  VALLEY  0» 

ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  «  W 
CAlERA  2  SH 
CENTRE  J  SH 
CHILDERSBURG 

CHILDERSBURG  aTR  PLANT 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  Str 
LEESBURG 

MONTEVALLO 
PELL  CITY   1  NNE 
SYLACAUGA  <•  NE 
TALLADEGA 
HALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU  OS 

ALEKANDER  CITY  »  NE 

ASHLAND 

AUBURN  S  SH 

CAMP  MILL  2  NH 

DADEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HIGHTOWER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OOELIKA 

ROCKFORD  2  NNw 
ROCK  MILLS 
THURLOw  DAM 

HADlEY 
METUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


T.Plj 
J. 731 


li«2 

1.02 


.09  .931 

.0?  i.is' 

.OA  .71  2 
.02  .76: 

.09  .68 

.«1  .32  1 


.22 
1.73 
1.70 
l.tl 


61   1.60  1.29 

36  1.61  i.ia 

39  1,92  1.31 
66  1,89  1 


9S  2,93  1.66 
03  1.21  .06 
36  2.21  1.21 
»>  2.22 
10  1.61 

to  1.70 
•9  1,28  1 
31  1,32 
59  1,93 
86     .39  1,69 


,80  1,11 

.23  1,98  1.69 
,39  1.08 

.96  1.19 


,19     ,83  1,78 

,67     ,96  1.60 

,69  1,01  1.60 

.26  1.69  1.96 

1.99  1.28 

.09  1.22  1.32 

1.99  1.29 

.60  1.29  I 


.66 


.60 


,89 


,96 
,68 


,22  1,07  1,62 
,19     ,61  1,19 


1,68     .99  2.0d 
.96  1,09  2,02 
1.681 

,60     .79  1.97 
1.19  .21. 

1,02  1,97  1,991 
,96  1,00  2. 
.70  2. 


,89  2,67  1,71^ 


,63     .06  1.37 


1.66 
.66 
1.78 


2.5-^ 
.86 
2.02 


2.73 
.23  T 
.16  U82 

.02  2,90 


2,29  1,39  T 
2,10     ,87  1,93 
1,09     ,91  1.3CI 


,17  ,06  2,69 
.06  1.66 

1,78  ,87 

T       1.21  1,08 


,8»  1.00 
2.30 

.36j  1.80 
2.80 
2.66 

1.86 
1.28 
1.90 
2.62 


,ia  1.72  .21 
.09  2.22  .02 
2.60  .27 


.03     .02  T 


1.06 
1.69 


1.7^ 

1.631 
l.OZ 
1.091 
1.1* 
1.9^ 

1.20 
1.67 
1.9^ 


.71 
.99 
1.01 
.09 


.60  1.11 

,78  .99 

.67  .68 

.89  1.0« 


•  51 

•  91 
.91 


following  Station  Index. 


-  18  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  oi  Mont 

1   I  2  1  3 

4  I  5  6 

7  j 

8 

g 

10  1 

11 

12 

13  [ 

14  j  If 

•     .  « 

PRAIStC  OA 

CUBA 

9.2* 

.22 

■  ' 

.09 

I  99 

^.34 

.20 

Uo 

*04 

1*27 

.19 

.02 

OEMOPOLtS  LOCK  AND  OAM 

.14 

.60 

,03 

.76 

1.40 

.  14 

F08T  OEPOSIT 

6.00 

.70 

.70 

2.00 

• 

• 

.70 

GAINESVILLE 

*•" 

.22 

.07 

,66 

.10 

2.17 

.37 

1.49 

.04 

.34 

.62 

.0* 

.96 

HAYNf vILLE 

6.64 

.20 

T 

.20 

2^20 

T 

.99 

'I2; 

.06 

T 

LiVlNGSTOt 

.90 

.01 

.79 

.04 

.90 

1.97 

.01 

MARION  1  N 

- 

- 

• 

1.10 

.90 

.90 

MARIO*'  JU'^'CTION   1  ENE 

.12 

.01 

.79 

.01 

.06 

1.20 

.11 

MAR  ION  JU'^CT  1  ON  2  NE 

4.21 

.02 

.19 

.99 

.02 

02 

maThCmS   1  SSti 

6,<l 

.90 

.16 
•  24 

2.60 

T 

!7( 

.2) 

,32 

MILSTEAO 

6.71 

.21 

2.39 

1.21 

.19 

,19 

MINTES  3 

6.6) 

.14 

.09 

1.20 

1.66 

.99 

MONTGOMERY  MB  AP  R 

6.37 

.11 

T 

1.91 

,27 

T 

7 

7 

1.4) 

.04 

,01 

C«RVILt€ 

t,09 

.20 

.19 

.92 

1.92 

PERRVV ILlE 

1.26 

t 

.02 

2.00 

.03 

PINE  LEVEL 

•  04 

2.24 

.60 

.12 

.68 

PttlMflOSE  FARM 

«.60 

•  19 

•  99 

.10 

SCLMA 

>.9a 

.24 

7 

1.49 

.09 

7 

1.21 

.34 

suttle 

*.*i 

.90 

•  07 

.99 

1.31 

TUSkEGEE   >  5 

I* 

1.9> 

•  99 

1.70 

.10 

.39 

UNION  SPRINGS  2  NE 

t.ii 

•  60 

1.07 

.20 

UNlONTOwN 

*.2« 

.29 

T 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

«.9Q 

•  30 

•  90 

, 

2.27 

.    .  . 

COASTAL  Plain  c 

ABBEVILLE   1  NNW 

6.69 

.62 

1  26 

Alberta 

4.63 

.19 

•  «• 

T 

.09 

1.21 

.19 

ANDALUSIA    1  NW 

6.90 

.64 

•  69 

1.94 

7 

7 

7 

.39 

.42 

,99 

ATMORE    t  Sk> 

1.4) 

.49 

z.aa 

,49 

.90 

.34 

■  29 

BRANTLEt 

6.46 

'" 

.40 

1,40 

T 

,22 

.46 

.49 

BREhTON  9  SSE 

1.66 

■  94 

.10 

2  71 

09 

.66 

8RUND  t  DSE 

9.11 

.19 

2.24 

CAMDEN  }  H*i 

6.ai 

.02 

.33 

.69 

.26 

2,21 

.06 

CHATOM   1  N 

».29 

.99 

T 

I.IC 

.03 

,04 

.06 

1.26 

Claiborne 

T.0« 

.♦1 

1.3* 

.02 

.99 

.41 

.14 

9.67 

.67 

•  2C 

96 

COFFEE  SPR I NGS  2  Nh 

6.31 

,69 

•  9> 

,t: 

In 

.98 

COLUMBIA 

1.00 

.90  . 

COTTONTON 

9,90 

.43 

•  to 

1.19 

.10 

,12 

1.01 

■  96 

oothan  faa  airport 

4.  71 

.3* 

•  90 

T 

.09 

•  67 

.99 

■  41 

Elba 

6.19 

.19 

•  26 

1  39 

99 

Enterprise 

6.71 

T 

.92 

UIO 

.24 

.09 

.01 

.1< 

.69 

■  69 

EUFAULA 

Evergreen 

7. to 

.74 

•  96 

2.12 

T 

,27 

.97 

.96 

falco  open  pond  TOmCR 

FRISCO  CiTr 

T.IO 

T 

.99 

•  92 

99 

,0* 

08 

1  01 

GENEVA 

6.61 

.90 

•  46 

!7e 

,39 

7 

:» 

1.79 

•EORQIANNA 

• 

.t9 

•  24 

2.67 

T 

7 

,99 

.97 

.19  7 

SILBCRTOMN 

.t» 

.06 

.t& 

.09 

T 

.07 

T 

1.69 

.09 

GREEN  BAY 

"" 

•  ** 

1.14 

,12 

.44 

.71 

■  94  , 

GREENVILLE 

s.t: 

.69 

.17 

2  96 

02 

,04 

04 

34 

heaol^no 

!•! 

.09 

U09 

■  79  ■ 

MIGMLANO  HOME 

Uil 

.66 

.14 

2,99 

T 

.02 

.41 

.39 

■  40  7 

JACKSON 

6,40 

.99 

.26 

I 

LOUISVILLE 

.•7 

.92 

U> 

.09 

!31 

,*0 

■  70 

MELVIN 

t.i< 

.17 

60 

I.  3( 

10 

MILLERS  FERRY 

6.67 

.19 

.02 

1.00 

.01 

2.0! 

,39 

7 

NATCHEZ 

T.29 

.36 

•  1* 

l.*« 

7 

1.10 

,39 

.14 

NEwTON 

».l) 

.92 

•  36 

.31 

.09 

.97 

,91 

.80  . 

02ARK  A  NNk 

J.9J 

.76 

Uie 

.27 

.09 

.09 

.39 

,99 

■  61 

PHENi X  CI  1 Y   2  NNM 

•  03 

09 

PINE  MILL 

Iso 

lit' 

,90 

RIVER  FALLS 

*" 

I*^ 

1.73 

7 

.19 

.49 

.47  7 

seale 

• 

.79 

.99 

SL0C0M6 

1.90 

.43 

•  4^ 

.29 

.30 

.49 

.70 

SNOW  HILL 

T.ll 

.46 

•  1« 

2.00 

.77 

.90 

THOMASvlLLE 

«.04 

.29 

•  07 

1.19 

.06 

1.39 

.19 

TQOY 

9*99 

.72 

l.*3 

.31 

.*6 

.43 

mAlLACE  2  E 

T.19 

1.19 

.10 

.79 

.14 

■hatley 

6.26 

.29 

•  19 

1.90 

.03 

1.07 

.90 

•      •  • 

GULF  OS 

BAY  MINETTE 

«,6< 

2^t4 

.61 

.06 

.40 

citronelle 

e,e2 

.12 

1.92 

.20 

.07 

.07 

.14 

2.47 

.99 

CODEn 

6.11 

2.60 

.07 

.04 

.03 

.40 

.22 

.18 

FAIRHOPE  2  NE 

9.99 

.0* 

T 

2.0* 

.13 

.19 

.0* 

.49 

.62 

.41 

FORT  MORGAN 

I.tO 

2.10 

.09 

1.09 

.29 

.19 

GULF  Shores  p  c 

».9I 

.99 

9.00 

.20 

T 

.10 

.70 

.96  7 

MOBILE  mB  airport 

.10 

t 

1.64 

.07 

T 

7 

7 

.01 

.62 

.16 

7 

MOBILE 

T.90 

.10 

T 

7 

2.00 

T 

.20 

7 

.39 

.60 

.10  7 

ROBCRTSOALE  1  E 

7,02 

.02 

2.09 

.19 

.09 

.39 

,79 

.48 

28     29  30 


.68   1.97  T 


■20  2.01 
2.60 
1.01 


2.00 

1.19  .91 
7         .99  1.16 

.20  2.90 

1.20  1.29 

1.12  1.20 
1.40  1.21 
.22  2.38  ,Oti 
2.72  .11 
1.12  1.10 

1.10 
.70 

.70  .80  .02 
7  1.1*  1.06 
.67     .71  .01 

.77  1.27 
.09     .60  .11 


1.30  1.70 


1.40  1.11 
l.U  .«7 
.99  .11 


1.99 
1.87 
1.00  1 
1.99  1.10 


.61   1.44  .21 


.90  1.42 
7      1.20  l.t9 
.08    .69  1.02 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
FEBRUARY  1965 


Day  oi  Month 

0 
01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1  30  1  31 

< 

•      •  • 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHFNS  2 

32 

32 

27 

35 

32 

33 

44 

92 

47 

33 

62 

37 

60 

64 

49 

60 

33 

69 

MIN 

10 

6 

It 

17 

22 

25 

45 

51 

51 

95 

95 

46 

26 

25 

20 

20 

40 

30 

32 

25 

33 

18 

23 

32 

19 

21 

28 

3 1 

29)3 

9ELLE  MINA  2  N 

36 

72 

70 

44 

43 

94 

48 

99 

61 

60 

61 

63 

44 

60 

96 

5 1 

70 

96  0 

MIN 

25 

'9 

13 

17 

25 

37 

47 

50 

99 

55 

57 

44 

26 

27 

24 

14 

41 

29 

31 

28 

41 

19 

23 

41 

18 

22 

29 

32,4 

DECATUR 

33 

36 

61 

96 

44 

93 

48 

33 

62 

98 

6 1 

64 

42 

6 1 

10 

69 

MIN 

13 

10 

10 

15 

18 

24 

45 

51 

91 

57 

55 

49 

32 

27 

22 

23 

37 

29 

29 

28 

27 

21 

22 

25 

19 

19 

21 

26 

28.8 

PALKVILLE   I  N 

33 

28 

56 

61 

76 

62 

72 

33 

19 

41 

99 

46 

32 

60 

59 

6 1 

64 

6 1 

90 

68 

52  8 

Mm 

6 

11 

11 

15 

18 

30 

46 

48 

90 

60 

56 

49 

27 

28 

21 

27 

37 

27 

29 

26 

27 

19 

21 

24 

20 

19 

27 

40 

29,3 

FLORENCE 

33 

3 1 

60 

98 

76 

73 

32 

19 

44 

99 

92 

98 

66 

61 

66 

69 

10 

94 

69 

MIN 

6 

10 

11 

17 

20 

29 

44 

93 

92 

99 

99 

44 

24 

29 

29 

29 

34 

10 

12 

30 

11 

19 

20 

29 

19 

19 

29 

29)3 

HUNTSVILLE  WB  AP 

40 

43 

54 

62 

66 

76 

68 

72 

99 

37 

4^ 

99 

48 

91 

61 

98 

6 1 

64 

6 1 

33 

27 

69 

53  6 

MIN 

19 

'I 

13 

18 

26 

47 

54 

51 

59 

99 

97 

12 

26 

26 

22 

19 

18 

11 

15 

29 

27 

20 

23 

26 

20 

18 

25 

47 

32.0 

MADI 5CN 

36 

50 

61 

69 

70 

^3 

45 

94 

48 

92 

62 

37 

61 

64 

40 

60 

96 

32 

68 

55  2 

MIN 

22 

'J 

12 

IT 

24 

39 

48 

51 

96 

56 

98 

44 

26 

26 

23 

16 

41 

11 

33 

27 

37 

16 

22 

41 

19 

18 

30 

42 

32)1 

MOULTON  2 

38 

56 

49 

60 

66 

76 

69 

72 

37 

40 

44 

99 

46 

91 

61 

60 

63 

69 

43 

6 1 

33 

33 

68 

69 

55  5 

MIN 

2<- 

10 

13 

17 

24 

18 

44 

90 

48 

55 

49 

19 

26 

26 

2 1 

16 

41 

29 

38 

26 

36 

18 

21 

43 

19 

22 

29 

43 

31^6 

MUSCLE  SHCALS  FAA 

AP 

MAX 

3T 

56 

59 

65 

76 

67 

74 

96 

18 

43 

92 

47 

99 

63 

6 1 

63 

69 

40 

62 

3 1 

26 

32 

TO 

54  0 

MIN 

20 

10 

15 

17 

23 

43 

91 

90 

97 

55 

99 

10 

29 

25 

2 1 

37 

14 

29 

39 

27 

26 

20 

29 

24 

19 

24 

30 

43 

31.1 

NEW  MARKET  2 

62 

67 

j2 

70 

47 

44 

99 

92 

92 

69 

63 

60 

65 

62 

62 

90 

67 

56  2 

MIN 

23 

'4 

8 

13 

19 

22 

29 

93 

95 

52 

58 

46 

26 

28 

2 1 

36 

40 

26 

29 

29 

38 

17 

19 

43 

19 

20 

26 

29.9 

REO  BAY 

30 

41 

49 

59 

33 

33 

67 

79 

70 

74 

49 

40 

45 

55 

46 

96 

65 

60 

65 

63 

43 

64 

30 

96 

68 

53  8 

MIN 

6 

10 

14 

16 

25 

31 

48 

92 

45 

51 

51 

4t 

29 

29 

24 

29 

16 

31 

12 

32 

33 

20 

28 

30 

16 

11 

25 

29.9 

REDSTCNE  ARSENAL 

36 

55 

62 

67 

67 

7 1 

37 

19 

41 

94 

47 

91 

63 

58 

60 

62 

60 

94 

30 

50 

67 

53.8 

MIN 

18 

11 

15 

24 

43 

92 

90 

59 

54 

53 

32 

27 

24 

2 1 

16 

33 

28 

29 

25 

25 

18 

20 

26 

22 

21 

25 

30.0 

RUSSELL V t LLE  2 

MAX 

56 

98 

73 

62 

41 

18 

44 

93 

47 

33 

61 

63 

60 

62 

62 

MIN 

3 

10 

10 

11 

12 

21 

19 

49 

99 

94 

94 

43 

29 

24 

19 

19 

36 

26 

26 

29 

28 

14 

14 

17 

19 

19 

26 

40 

26^4 

MA  1  e  N 1.  UU 

37 

39 

39 

45 

59 

37 

66 

75 

71 

74 

48 

90 

99 

6^ 

3 1 

MIN 

8 

8 

IT 

31 

49 

91 

91 

41 

42 

17 

19 

29 

17 

18 

APPAL  ACH 1  AN 

MOUNTAINS 

32 

AlBERTvILLE  2  5E 

MAX 

58 

42 

91 

46 

60 

59 

61 

63 

92  6 

MIN 

« 

12 

11 

15 

21 

26 

42 

53 

90 

97 

98 

91 

28 

28 

23 

29 

39 

16 

35 

10 

20 

19 

22 

28 

19 

19 

19 

34 

29)4 

accccuCD  1 

50 

39 

50 

32 

66 

7 1 

76 

70 

77 

7 1 

47 

48 

96 

46 

47 

64 

64 

61 

66 

33 

63 

57 

98 

68 

69 

98.7 

MIN 

20 

16 

14 

18 

26 

47 

51 

90 

62 

99 

60 

47 

29 

31 

21 

33 

41 

10 

29 

26 

40 

24 

22 

43 

21 

21 

26 

34.0 

BtnuthjAuAu   uiB  AO 
0  1  Ki"  1  niUn**ri    WD  HK 

50 

34 

66 

70 

76 

69 

73 

96 

43 

46 

96 

49 

47 

62 

62 

60 

64 

61 

33 

56 

69 

59  9 

Mm 

22 

15 

16 

20 

31 

44 

90 

49 

61 

60 

56 

37 

29 

28 

24 

36 

37 

11 

31 

30 

30 

23 

27 

26 

22 

23 

28 

42 

33!2 

3^ 

62 

66 

72 

70 

33 

96 

93 

92 

62 

62 

63 

98 

69 

Mm 

20 

8 

9 

15 

16 

14 

41 

93 

92 

99 

55 

49 

27 

16 

19 

19 

29 

28 

24 

36 

19 

21 

42 

19 

20 

20 

30)4 

GUNTERSVILLE 

MAX 

72 

50 

95 

61 

90 

61 

64 

61 

67 

98  4 

Mm 

21 

11 

9 

19 

21 

4} 

46 

46 

47 

99 

95 

49 

29 

10 

24 

33 

41 

10 

31 

30 

41 

22 

24 

26 

20 

20 

25 

39 

I1I9 

□  ■•CUni  r  A 

7 1 

76 

73 

60 

49 

49 

94 

46 

64 

61 

68 

54  3 

MIN 

ft 

11 

10 

13 

18 

25 

41 

49 

49 

60 

98 

94 

26 

26 

14 

21 

16 

28 

10 

26 

40 

19 

21 

29 

20 

19 

24 

28 

28.6 

SA I  NT  BERNARD 

30 

42 

40 

54 

56 

69 

73 

63 

72 

37 

19 

41 

55 

47 

49 

60 

61 

64 

69 

42 

62 

32 

69 

53  1 

Mm 

5 

10 

10 

14 

19 

26 

44 

47 

47 

99 

98 

49 

28 

27 

22 

11 

27 

29 

29 

20 

21 

30 

20 

18 

22 

25 

28.9 

%AMn   mT    ^iiA^TA  Alt 

3An(U     r"?      DUD9IA  *»U 

40 

36 

♦9 

65 

66 

70 

71 

67 

44 

41 

52 

46 

49 

60 

58 

63 

65 

94  3 

Mm 

16 

8 

10 

11 

37 

44 

47 

91 

95 

94 

43 

28 

27 

2 1 

31 

37 

29 

14 

25 

19 

IS 

26 

30 

23 

20 

30 

41 

30.7 

3  J 

29 

56 

61 

73 

65 

71 

37 

42 

49 

95 

47 

3 1 

63 

93 

67 

92  1 

Mm 

10 

12 

12 

19 

24 

41 

52 

99 

96 

54 

94 

28 

28 

22 

21 

17 

26 

27 

33 

33 

20 

21 

28 

20 

20 

23 

40 

30.4 

VALLEY  HEAD 

MAX 

30 

36 

30 

40 

55 

97 

61 

70 

79 

64 

72 

60 

44 

41 

51 

90 

48 

64 

58 

60 

60 

44 

9« 

46 

26 

47 

67 

52.3 

1 0 

30 

5 1 

'* 

2 1 

22 

1 9 

1 9 

14 

16 

22 

25.7 

UrKt  "    kL  A  1  ri5 

03 

AL  TCEV I LLE 

MAX 

36 

38 

48 

50 

59 

72 

70 

68 

92 

48 

96 

60 

90 

90 

67 

69 

63 

68 

90 

66 

95 

38 

61 

70 

57.3 

Mm 

18 

22 

18 

25 

32 

18 

42 

49 

99 

69 

60 

49 

11 

12 

20 

16 

16 

11 

11 

10 

26 

26 

38 

21 

24 

30 

15 

34.2 

DAM 

2* 

71 

71 

49 

99 

46 

49 

69 

64 

66 

69 

55 

58 

68 

Mm 

U 

17 

15 

16 

2} 

47 

47 

♦7 

98 

94 

91 

29 

10 

26 

16 

12 

31 

10 

32 

24 

24 

29 

21 

20 

24 

12 

soil 

41 

96 

98 

68 

96 

90 

99 

47 

91 

69 

98 

60 

70 

Mm 

13 

21 

12 

19 

20 

26 

48 

48 

*7 

69 

96 

96 

10 

12 

39 

18 

30 

29 

1* 

28 

21 

29 

21 

21 

22 

29 

iilo 

CLANTON 

39 

32 

60 

78 

48 

96 

47 

67 

96  9 

Mm 

15 

19 

19 

20 

23 

13 

45 

45 

48 

60 

61 

98 

10 

12 

^* 

28 

16 

13 

31 

19 

29 

26 

29 

21 

21 

28 

33 

12.7 

double  springs 

37 

62 

49 

56 

47 

3 1 

69 

Mm 

3 

2 

3 

8 

15 

22 

22 

49 

46 

9* 

92 

41 

22 

21 

16 

19 

27 

27 

25 

11 

13 

13 

24 

19 

12 

14 

26 

21!° 

FAYETTE 

60 

70 

70 

99 

51 

91 

49 

60 

48 

98 

70 

72 

99,0 

Mm 

22 

15 

15 

22 

26 

40 

48 

49 

61 

97 

98 

41 

28 

28 

21 

16 

10 

11 

31 

40 

21 

24 

39 

20 

23 

29 

42 

13.6 

MAI  FVU  T  1  1  P 

49 

55 

47 

9 1 

6 1 

64 

61 

62 

61 

29 

54 

67 

Mm 

7 

10 

11 

11 

21 

27 

41 

47 

90 

98 

97 

49 

29 

26 

20 

22 

16 

26 

28 

10 

12 

18 

18 

28 

18 

16 

19 

26!l 

HAMILTON   3  S 

MAX 

31 

39 

33 

44 

55 

56 

97 

69 

77 

64 

79 

90 

42 

46 

96 

49 

94 

69 

64 

69 

64 

4T 

64 

99 

30 

57 

68 

94.5 

Mm 

4 

13 

10 

10 

22 

47 

48 

48 

96 

99 

44 

29 

22 

18 

18 

17 

29 

26 

26 

26 

16 

17 

20 

19 

15 

IT 

23 

25.8 

JASPER  <•  N 

MAX 

44 

36 

42 

49 

50 

69 

72 

76 

66 

76 

67 

45 

49 

96 

47 

90 

64 

64 

69 

69 

47 

63 

94 

54 

60 

72 

73 

56.3 

Mm 

IT 

13 

11 

17 

18 

37 

48 

48 

60 

60 

99 

42 

28 

29 

18 

14 

41 

30 

27 

27 

19 

19 

19 

39 

21 

14 

23 

46 

11. ft 

See  Reference  Notes  Following  Stallon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
FEBRUARY  1965 


Day  oi  Month 

o 

01 

Station 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

PRATTV I LLE 

MJUC 

MIN 

tmorsbv  Exp  station 

MAX 

11  *9 

53 

65 

73 

77 

76 

76 

71 

48 

48 

55 

50 

45 

64 

65 

61 

62 

62 

56 

56 

62 

67 

99,4 

MIN 

IS 

26 

27 

62 

65 

62 

60 

59 

59 

45 

29 

32 

39 

36 

30 

39 

24 

27 

43 

22 

22 

34 

36 

99t0 

tuscaloosa  faa  ap 

MAX 

S2  39 

68 

58 

66 

71 

76 

68 

79 

62 

48 

SO 

60 

45 

50 

67 

69 

63 

50 

61 

70 

73 

99.9 

MIN 

J5  21 

19 

69 

57 

53 

62 

66 

61 

99 

31 

29 

29 

39 

42 

36 

33 

31 

39 

26 

26 

26 

24 

25 

30 

63 

99.9 

tliScaloosa  Oliver  dam 

MAX 

JT  S3 

38 

54 

58 

65 

74 

76 

66 

66 

56 

46 

68 

S6 

49 

69 

63 

64 

63 

67 

49 

65 

39 

57 

68 

96,7 

MIN 

12  IT 

17 

30 

65 

48 

92 

56 

96 

92 

26 

26 

29 

26 

96 

93 

30 

30 

30 

26 

24 

27 

20 

21 

24 

29 

30,6 

VERNON 

MAX 

4S  37 

65 

52 

58 

69 

76 

74 

77 

71 

46 

48 

56 

96 

92 

66 

67 

67 

65 

47 

65 

96 

44 

60 

70 

73 

98,9 

MIN 

21  12 

1 1 

42 

SO 

46 

60 

55 

95 

40 

27 

29 

18 

3 1 

41 

27 

27 

29 

40 

44 

91,0 

CdSTtKN  v'LLCT 

anntston  faa  ap 

MAX 

iZ  37 

65 

52 

56 

55 

66 

75 

SO 

68 

76 

60 

51 

46 

SS 

49 

66 

69 

65 

62 

66 

48 

62 

52 

35 

56 

68 

69 

96.1 

Mm 

22  17 

15 

20 

26 

65 

50 

45 

60 

58 

49 

42 

32 

27 

" 

33 

31 

30 

33 

23 

28 

29 

22 

20 

27 

34 

92.6 

MAX 

12  «6 

66 

93 

56 

52 

66 

73 

77 

71 

76 

73 

49 

48 

59 

99 

46 

63 

64 

6 1 

68 

64 

65 

56 

55 

58 

70 

71 

60.9 

MIN 

IS  17 

13 

20 

25 

63 

50 

45 

60 

60 

99 

47 

26 

31 

19 

40 

61 

28 

28 

35 

23 

24 

43 

20 

20 

26 

33 

33.  1 

(.Ci^  I  MC     7  31V 

MAX 

31  Al 

33 

62 

68 

56 

54 

66 

70 

77 

63 

75 

61 

49 

67 

99 

47 

66 

65 

62 

60 

65 

6l 

33 

69 

54.5 

MIN 

15  13 

16 

19 

21 

26 

65 

90 

54 

98 

99 

96 

90 

92 

99 

29 

32 

30 

33 

22 

24 

26 

22 

21 

25 

32 

31.1 

ruti  nro^AiiDA    uTQ    PI  AMT 
t  ^  I  L  DC  KSDU'^U    Ml'*    r^LHI^  1 

ii  A6 

66 

50 

56 

53 

68 

73 

79 

75 

77 

75 

90 

68 

59 

97 

67 

66 

65 

62 

63 

62 

61 

69 

61,0 

MIN 

20  IB 

15 

IS 

21 

62 

52 

65 

59 

62 

96 

49 

91 

34 

20 

32 

29 

27 

41 

24 

21 

44 

22 

22 

25 

35 

33,5 

oadsdcn  gas  Plant 

31  30 

60 

68 

56 

66 

67 

75 

73 

75 

70 

90 

44 

S3 

66 

46 

64 

63 

59 

63 

50 

6 1 

55 

53 

67 

56,2 

MIN 

22  15 

13 

17 

21 

61 

61 

48 

55 

60 

95 

90 

90 

93 

2 1 

39 

40 

30 

33 

29 

43 

21 

27 

40 

21 

22 

24 

33 

32,9 

PELL  CITY   I  NNE 

35 

42 

53 

55 

65 

70 

76 

62 

75 

96 

69 

4T 

99 

49 

46 

63 

63 

61 

66 

45 

61 

34 

33 

59 

69 

55,5 

MIN 

11 

12 

21 

63 

69 

50 

60 

51 

94 

26 

29 

21 

30 

30 

27 

28 

21 

20 

22 

21 

20 

23 

25 

28,7 

SYLACAUGA  4  NE 

53  45 

66 

50 

53 

67 

72 

76 

68 

76 

69 

50 

48 

58 

92 

66 

^4 

66 

60 

6S 

62 

61 

96 

37 

96 

66 

69 

59.6 

MIN 

2A  19 

15 

IS 

69 

53 

45 

55 

61 

56 

47 

31 

35 

20 

92 

62 

36 

29 

27 

62 

24 

21 

44 

22 

20 

27 

36 

33.7 

TALLADEGA 

MAX 

52  «1 

62 

6S 

56 

56 

67 

72 

78 

70 

79 

66 

69 

68 

57 

66 

47 

62 

63 

62 

65 

60 

61 

96 

93 

96 

67 

68 

5S.S 

19  16 

16 

17 

60 

54 

47 

98 

96 

92 

47 

90 

33 

20 

90 

*' 

31 

30 

31 

36 

22 

44 

22 

16 

25 

36 

32.6 

50  51 

96 

70 

75 

79 

75 

76 

72 

92 

56 

69 

49 

66 

67 

65 

67 

62 

61 

56 

56 

70 

61.6 

MIN 

IS  18 

16 

19 

26 

43 

67 

63 

55 

96 

91 

69 

30 

16 

40 

34 

27 

26 

34 

23 

22 

41 

21 

18 

22 

29 

31.6 

A  SHL AND 

36  49 

36 

66 

50 

,^ 

60 

67 

73 

77 

67 

73 

60 

SO 

47 

99 

47 

66 

63 

64 

56 

64 

48 

SS 

99 

37 

54 

67 

SS.6 

MIN 

12  6 

16 

20 

25 

32 

62 

66 

53 

98 

69 

97 

90 

32 

21 

32 

96 

32 

32 

30 

34 

21 

25 

33 

19 

20 

25 

90 

31.6 

AUBURN   3  Sta 

39  5* 

66 

jj 

57 

,^ 

60 

71 

74 

78 

60 

77 

61 

53 

50 

96 

45 

46 

66 

70 

60 

67 

62 

60 

98 

37 

67 

66 

59.6 

Mm 

15  25 

IS 

21 

30 

36 

67 

65 

67 

96 

49 

97 

38 

36 

24 

90 

36 

43 

32 

34 

40 

25 

27 

38 

22 

17 

24 

24 

33.4 

CAMP  hill   2  NM 

37  52 

66 

52 

,J 

61 

6S 

73 

78 

79 

75 

60 

91 

48 

53 

48 

49 

56 

62 

69 

66 

92 

60 

98 

36 

56 

69 

57.2 

MIN 

13  20 

16 

19 

26 

31 

46 

69 

66 

96 

90 

56 

35 

34 

23 

37 

40 

32 

30 

33 

24 

25 

31 

22 

15 

26 

30 

31.6 

heflin 

MAX 

*7  35 

50 

55 

60 

69 

72 

77 

67 

76 

99 

50 

55 

52 

56 

52 

64 

97 

61 

66 

60 

50 

49 

3  J 

58 

67 

70 

57.4 

MIN 

16  10 

13 

16 

23 

39 

61 

62 

96 

56 

93 

90 

36 

33 

29 

98 

29 

27 

25 

37 

30 

19 

25 

20 

20 

22 

27 

30.8 

LAFAYETTE 

MAX 

65  62 

68 

50 

68 

66 

70 

77 

77 

77 

69 

90 

47 

SO 

47 

66 

61 

67 

64 

6S 

56 

58 

92 

56 

56 

69 

68 

58,0 

MIN 

15  20 

IS 

22 

25 

41 

66 

66 

92 

56 

92 

90 

94 

35 

25 

32 

60 

40 

36 

30 

38 

23 

27 

40 

20 

21 

30 

37 

MARTIN  OAH 

MAX 

52  52 

56 

56 

71 

71 

77 

75 

75 

70 

51 

46 

56 

90 

49 

63 

66 

60 

67 

65 

60 

57 

56 

57 

68 

69 

60.4 

MIN 

23  23 

23 

31 

32 

45 

67 

67 

97 

93 

91 

4* 

16 

37 

30 

35 

42 

46 

36 

36 

39 

27 

36 

43 

23 

21 

27 

34 

OPElIKA 

MAX 

39  68 

56 

52 

60 

71 

75 

78 

60 

76 

62 

50 

4T 

92 

69 

47 

67 

64 

60 

69 

92 

56 

59 

39 

58 

69 

56,6 

MIN 

13  23 

26 

32 

60 

66 

69 

97 

90 

96 

38 

60 

90 

90 

96 

62 

32 

34 

36 

26 

25 

91 

24 

19 

22 

26 

33,5 

ROCkFORD  2  NNM 

37  51 

50 

60 

67 

72 

77 

70 

75 

99 

49 

48 

97 

46 

48 

64 

65 

59 

65 

49 

62 

99 

36 

97 

66 

57,0 

MIN 

12  17 

20 

23 

29 

41 

66 

92 

98 

97 

96 

29 

32 

24 

26 

34 

36 

37 

30 

34 

22 

23 

29 

20 

20 

23 

30 

31,4 

ROCK  HILLS 

MAX 

36  SI 

39 

51 

59 

66 

73 

75 

74 

74 

61 

51 

47 

90 

47 

47 

64 

64 

99 

62 

69 

59 

56 

35 

54 

66 

56,1 

MIN 

15  21 

20 

40 

43 

48 

45 

90 

34 

33 

^' 

39 

29 

27 

30 

23 

23 

27 

22 

16 

16 

23 

28,9 

OAYTON 

37  56 

60 

62 

80 

60 

90 

96 

45 

65 

70 

65 

70 

99,9 

MIN 

19  21 

19 

25 

33 

39 

67 

54 

60 

63 

61 

55 

30 

32 

27 

41 

36 

36 

33 

42 

26 

27 

32 

27 

24 

44 

44 

36,9 

ncuns^i  tc  1         Aun  nAu 

37  59 

54 

67 

70 

98 

47 

48 

55 

45 

48 

64 

70 

62 

58 

38 

69 

97,6 

MIN 

17  23 

21 

23 

26 

34 

68 

52 

99 

65 

56 

57 

33 

32 

29 

43 

36 

35 

35 

30 

29 

34 

25 

24 

26 

34 

35,3 

MAX 

36  56 

55 

57 

75 

77 

68 

78 

99 

45 

47 

57 

44 

48 

64 

65 

62 

69 

47 

64 

9'^ 

36 

61 

71 

57,0 

MIN 

16  19 

21 

2k 

32 

47 

53 

96 

62 

61 

53 

31 

31 

29 

40 

36 

36 

38 

29 

26 

30 

22 

16 

29 

39 

34,5 

URCCri3DUKU 

MAX 

S5  65 

50 

55 

65 

7  1 

78 

72 

50 

56 

99 

48 

46 

66 

70 

60 

70 

60 

65 

55 

46 

62 

69 

72 

60,9 

MIN 

IS  17 

17 

26 

28 

42 

52 

50 

62 

60 

57 

41 

27 

28 

^* 

40 

39 

31 

28 

36 

24 

25 

41 

20 

IS 

31 

40 

34,0 

kjAvuFu  (lie 

MAX 

3S  55 

78 

67 

50 

SO 

55 

69 

69 

67 

60 

70 

50 

61 

39 

70 

56,5 

Mm 

18  25 

21 

25 

31 

34 

61 

52 

96 

61 

54 

36 

27 

28 

^' 

99 

69 

36 

34 

41 

28 

29 

33 

24 

23 

32 

42 

34.6 

56  60 

65 

70 

78 

72 

78 

SO 

57 

46 

46 

68 

63 

60 

71 

60,4 

Mm 

25  19 

21 

23 

32 

46 

47 

92 

66 

62 

63 

43 

30 

92 

26 

*^ 

32 

36 

32 

40 

28 

25 

34 

21 

21 

31 

43 

36  ,0 

57  69 

53 

76 

80 

72 

48 

49 

57 

46 

46 

69 

66 

60 

66 

63 

62 

60 

59 

73 

61,3 

Mm 

26  23 

18 

23 

32 

66 

53 

51 

64 

63 

63 

47 

31 

33 

" 

38 

35 

33 

41 

26 

27 

47 

23 

21 

32 

40 

37,0 

MtNTER    3  NM 

MAX 

39  56 

55 

60 

75 

80 

78 

97 

49 

48 

58 

45 

48 

65 

68 

60 

69 

50 

65 

61 

40 

60 

69 

98.8 

MU< 

16  25 

21 

21 

27 

36 

64 

52 

55 

62 

56 

55 

32 

33 

26 

28 

37 

43 

38 

35 

35 

26 

27 

33 

13 

24 

26 

38 

34.4 

M0NT6CMERY   MB  AP 

MAX 

56  61 

59 

72 

75 

79 

78 

78 

68 

51 

50 

»» 

46 

49 

66 

69 

58 

66 

48 

59 

62 

36 

58 

6S 

71 

59.6 

Mm 

26  25 

65 

56 

50 

62 

61 

58 

46 

37 

33 

29 

36 

44 

49 

40 

36 

39 

29 

31 

32 

29 

25 

32 

39 

36.0 

selxa 

MAX 

57  55 

58 

59 

71 

75 

76 

76 

79 

70 

S3 

51 

59 

47 

51 

68 

70 

60 

70 

52 

64 

60 

46 

61 

70 

72 

61.9 

Mm 

2S  26 

30 

46 

66 

55 

62 

63 

63 

43 

34 

37 

27 

37 

97 

44 

39 

35 

43 

29 

32 

48 

26 

27 

32 

41 

36.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
FEBRUARY  1965 


SlaUon 

Day  oi  Month 

Average 

J 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1  29 

30 

31 

TOSKEGEE  3  £ 

MAX 

it 

56 

48 

55 

52 

54 

72 

72 

78 

77 

T6 

Tl 

94 

90 

92 

46 

49 

6T 

6T 

60 

66 

61 

56 

56 

96 

62 

64 

67 

60 

9 

MIN 

23 

28 

20 

24 

29 

43 

52 

51 

62 

96 

52 

49 

40 

3T 

29 

39 

43 

42 

31 

28 

38 

26 

33 

44 

25 

26 

31 

38 

36 

8 

UNION  SPRINOS  2  NE 

MAX 

39 

51 

45 

48 

56 

60 

73 

76 

76 

80 

79 

T9 

TT 

48 

49 

94 

44 

49 

67 

70 

71 

TO 

91 

61 

62 

38 

60 

71 

60 

,9 

•       •  • 

MIN 

21 

27 

19 

20 

24 

31 

46 

48 

44 

57 

55 

46 

45 

41 

26 

28 

3T 

42 

35 

34 

36 

26 

31 

35 

25 

24 

27 

38 

6 

COASTAL  PLAIN 

07 

ANDALUSIA  1  NW 

MAX 

41 

61 

45 

42  57 

58 

64 

77 

72 

78 

80 

T9 

69 

48 

91 

58 

49 

90 

66 

70 

60 

Tl 

92 

63 

62 

43 

61 

68 

60 

,i 

MIN 

21 

31 

26 

25  29 

37 

46 

50 

54 

99 

56 

60 

41 

32 

24 

24 

40 

40 

31 

31 

34 

30 

30 

ST 

20 

22 

26 

31 

39 

,3 

ATMOPE   I  SW 

MAX 

62 

65 

45 

57  58 

62 

73 

75 

76 

80 

T9 

T9 

92 

93 

99 

59 

48 

68 

71 

70 

71 

70 

66 

67 

67 

62 

67 

71 

55 

3 

MIN 

27 

30 

29 

31  39 

50 

60 

55 

63 

64 

69 

92 

59 

97 

2T 

40 

44 

4T 

40 

40 

42 

31 

32 

52 

26 

23 

32 

40 

41 

4 

bbantlev 

MAX 

41 

57 

45 

43  58 

60 

64 

TO 

T8 

T9 

T9 

6T 

49 

91 

99 

45 

90 

66 

70 

63 

72 

91 

63 

64 

43 

60 

70 

60 

0 

MIN 

19 

30 

23 

23  28 

35 

46 

92 

95 

58 

99 

40 

3e 

22 

26 

39 

44 

32 

29 

40 

29 

29 

34 

26 

22 

28 

33 

34 

9 

SREkTCN  J  SSE 

MAX 

62 

62 

43 

58  60 

64 

76 

76 

80 

81 

80 

TO 

91 

54 

61 

53 

49 

Tl 

73 

68 

73 

68 

66 

69 

65 

63 

71 

77 

65 

9 

MIN 

24 

32 

24 

26  32 

50 

59 

53 

61 

63 

63 

90 

41 

36 

23 

38 

44 

47 

32 

32 

37 

32 

29 

53 

26 

22 

28 

35 

39 

I 

CAHOEN  3  NW 

MAX 

)T 

57 

42 

55  54 

55 

75 

80 

77 

83 

80 

Tl 

48 

50 

96 

4T 

48 

65 

70 

61 

70 

68 

67 

62 

57 

62 

70 

74 

62 

,9 

MIN 

2! 

24 

21 

23  32 

45 

»4 

55 

69 

64 

63 

49 

32 

94 

29 

39 

43 

41 

36 

32 

41 

28 

26 

51 

25 

23 

36 

42 

SB 

I 

CMATO"  3  N 

MAX 

59 

62 

40 

55  61 

59 

71 

75 

78 

82 

TB 

TO 

49 

52 

60 

9T 

61 

67 

73 

69 

72 

68 

66 

65 

50 

64 

69 

73 

64 

,5 

MIN 

25 

23 

23 

27  33 

45 

58 

55 

69 

69 

54 

42 

31 

32 

29 

36 

42 

42 

38 

36 

42 

31 

26 

48 

25 

24 

35 

41 

38 

CLAYTON 

MAX 

39 

57 

44 

42  54 

51 

70 

75 

70 

82 

T» 

T8 

TO 

49 

48 

93 

62 

66 

67 

69 

59 

TO 

66 

60 

61 

38 

62 

68 

61 

,0 

MIN 

23 

29 

22 

26  31 

34 

46 

54 

56 

96 

56 

99 

41 

40 

30 

" 

ST 

35 

35 

37 

41 

28 

30 

33 

25 

22 

37 

41 

3T 

1 

oothan  faa  airport 

MAX 

61 

50 

44 

58  57 

64 

76 

68 

80 

80 

Te 

T2 

90 

48 

94 

4T 

50 

74 

72 

62 

72 

58 

62 

65 

45 

61 

70 

70 

62 

,4 

MIN 

30 

31 

27 

31  35 

50 

56 

55 

61 

58 

55 

4T 

41 

34 

30 

38 

49 

90 

42 

37 

44 

32 

38 

45 

31 

27 

35 

40 

40 

9 

ENTERPRISE 

MAX 

59 

59 

45 

59 

60 

60 

77 

67 

80 

80 

T9 

Tl 

5T 

52 

96 

96 

48 

71 

72 

68 

72 

69 

69 

64 

63 

62 

69 

73 

64 

6 

MIN 

28 

32 

26 

30 

34 

48 

59 

55 

62 

56 

56 

9T 

44 

39 

29 

29 

43 

47 

41 

36 

44 

30 

39 

49 

29 

24 

35 

40 

40 

6 

EUFAULA 

MAX 

MIN 

BVERSREEN 

MAX 

58 

57 

48 

42  48 

57 

63 

65 

76 

T6 

82 

81 

63 

52 

93 

90 

49 

5T 

68 

72 

59 

T2 

92 

66 

62 

45 

63 

71 

60 

8 

MIN 

22 

20 

26 

26  31 

38 

43 

51 

55 

62 

64 

59 

38 

37 

26 

26 

36 

49 

33 

33 

39 

SO 

30 

34 

26 

20 

22 

29 

35 

8 

FRISCO  CITY 

MAX 

40 

59 

43 

40  57 

58 

62 

71 

77 

T6 

80 

TT 

58 

SO 

91 

ft 

46 

49 

67 

71 

61 

TO 

90 

67 

66 

42 

61 

68 

59 

8 

MIN 

22 

27 

25 

25  30 

40 

48 

55 

58 

63 

64 

95 

39 

35 

30 

31 

40 

45 

39 

38 

42 

28 

32 

31 

26 

25 

26 

43 

9 

SENEVA 

MAX 

43 

61 

48 

42  57 

56 

65 

78 

70 

T9 

80 

T9 

T2 

48 

49 

93 

4T 

90 

69 

71 

62 

T4 

94 

62 

64 

45 

62 

69 

61 

0 

MIN 

24 

28 

27 

29  31 

38 

53 

54 

97 

57 

56 

61 

46 

40 

26 

31 

41 

4T 

37 

34 

42 

32 

33 

41 

31 

25 

28 

40 

39 

0 

OILBERTOWN 

MAX 

61 

48 

42 

55  57 

57 

71 

77 

T9 

75 

80 

T3 

49 

53 

59 

99 

93 

68 

73 

67 

73 

66 

67 

64 

90 

64 

70 

72 

63 

6 

MIN 

24 

22 

23 

22  32 

47 

55 

51 

6T 

60 

69 

48 

31 

33 

21 

32 

43 

3T 

30 

30 

40 

29 

21 

50 

29 

21 

22 

39 

36 

* 

6REENVILLE 

MAX 

54 

52 

43 

54  57 

57 

74 

73 

T9 

79 

T8 

68 

93 

49 

99 

90 

48 

66 

69 

68 

TO 

65 

64 

62 

60 

99 

69 

72 

62 

4 

MIN 

26 

28 

23 

29  33 

47 

56 

52 

62 

61 

61 

91 

3T 

39 

2T 

36 

43 

49 

40 

36 

40 

28 

32 

49 

29 

21 

31 

38 

39 

0 

HEADLAND 

MAX 

42 

58 

48 

44  57 

57 

62 

76 

6T 

78 

T9 

Te 

TO 

49 

4T 

90 

49 

90 

69 

70 

60 

Tl 

94 

60 

63 

42 

59 

68 

99 

8 

MIN 

22 

33 

25 

26  31 

35 

49 

54 

56 

55 

53 

91 

46 

40 

26 

29 

40 

49 

39 

35 

38 

30 

31 

41 

30 

29 

29 

39 

3T 

7 

HIGHLAND  HOt*i 

MAX 

3T 

54 

41 

45  54 

58 

61 

73 

73 

TT 

Te 

TT 

se 

49 

49 

9T 

45 

48 

69 

68 

60 

68 

49 

62 

62 

38 

57 

69 

98 

3 

MIN 

19 

27 

22 

23  27 

34 

47 

54 

56 

60 

60 

se 

3e 

37 

29 

31 

JT 

43 

39 

35 

38 

27 

29 

54 

24 

22 

25 

42 

36 

S 

NATCHEZ 

MAX 

56 

56 

41 

55  57 

59 

73 

78 

76 

80 

T9 

T2 

51 

90 

99 

94 

49 

66 

70 

66 

Tl 

67 

66 

64 

62 

97 

69 

71 

63 

4 

MIN 

24 

27 

22 

22  30 

49 

58 

50 

65 

63 

64 

4e 

34 

99 

21 

39 

49 

46 

29 

SO 

40 

28 

24 

44 

26 

29 

28 

36 

3T 

5 

OZARK   6  NNM 

MAX 

57 

56 

44 

59 

77 

70 

Te 

80 

T9 

T2 

53 

49 

92 

4T 

48 

69 

70 

67 

70 

64 

62 

61 

63 

60 

69 

71 

62 

9 

MIN 

31 

31 

23 

48 

58 

55 

61 

5T 

56 

52 

42 

38 

30 

36 

41 

46 

41 

36 

44 

29 

39 

46 

27 

23 

36 

43 

40 

2 

PHENIX  CITY  2  NNH 

MAX 

40 

57 

42 

56 

61 

73 

T4 

T8 

T9 

Te 

64 

49 

45 

46 

49 

49 

67 

69 

99 

63 

91 

98 

61 

38 

58 

69 

98 

5 

MIN 

16 

28 

21 

32 

44 

49 

49 

56 

55 

95 

40 

37 

29 

32 

38 

43 

42 

35 

41 

27 

29 

34 

20 

13 

16 

35 

34| 

5 

5EALE 

MAX 

Te 

9e 

Tl 

TO 

69 

66 

60 

99 

96 

60 

MIN 

99 

39 

31 

S2 

40 

28 

32 

41 

29 

22 

THOMASVILLE 

MAX 

39 

54 

61 

70 

76 

T6 

80 

TT 

56 

4e 

90 

98 

44 

4T 

69 

69 

60 

69 

49 

66 

62 

40 

62 

68 

98, 

6 

MIN 

19 

36 

46 

55 

56 

65 

64 

94 

91 

31 

2T 

31 

36 

41 

39 

36 

38 

27 

26 

31 

24 

23 

29 

38 

35, 

5 

TROY 

MAX 

66 

li 

60 

75 

69 

78 

T8 

T8 

69 

49 

90 

9T 

49 

46 

6T 

70 

61 

70 

60 

60 

61 

62 

97 

69 

70 

62, 

3 

MIN 

28 

47 

59 

54 

61 

9T 

58 

48 

39 

se 

30 

3T 

42 

46 

40 

46 

43 

28 

ST 

47 

29 

23 

34 

41 

40, 

0 

WHATlEY 

MAX 

59 

58 

58 

70 

76 

78 

82 

T8 

T2 

50 

92 

60 

94 

90 

66 

70 

62 

72 

58 

68 

64 

94 

64 

68 

72 

63, 

3 

ft      •  • 

MIN 

23 

25 

24 

48 

48 

50 

63 

64 

64 

49 

32 

34 

22 

34 

42 

43 

30 

32 

42 

26 

24 

92 

29 

19 

26 

36 

37, 

0 

GULF 

08 

BAY  KINETTE 

MAX 

65 

64 

40 

57  60 

65 

72 

73 

77 

80 

TT 

TO 

50 

94 

60 

92 

46 

66 

71 

62 

T2 

61 

69 

68 

92 

64 

66 

74 

64, 

0 

MIN 

30 

30 

28 

35  41 

49 

60 

58 

M 

66 

66 

48 

35 

36 

30 

41 

44 

41 

43 

42 

4T 

32 

39 

91 

27 

29 

35 

49 

42, 

4 

CITRONELLE 

MAX 

65 

63 

44 

64 

74 

73 

77 

81 

TT 

69 

60 

92 

58 

96 

4T 

65 

70 

69 

T3 

62 

64 

66 

91 

64 

70 

74 

64, 

4 

MIN 

21 

20 

20 

42 

53 

52 

98 

60 

59 

42 

42 

36 

29 

38 

40 

46 

44 

45 

48 

35 

31 

91 

29 

32 

34 

39, 

3 

CODEN 

MAX 

66 

65 

45 

64 

67 

73 

76 

78 

TT 

69 

SO 

57 

60 

52 

90 

Tl 

70 

63 

TS 

66 

66 

70 

96 

58 

64 

71 

64, 

I 

MIN 

30 

32 

33 

50 

57 

58 

63 

64 

6't 

48 

41 

3T 

30 

42 

4T 

46 

37 

43 

49 

39 

38 

94 

28 

25 

34 

43 

63, 

3 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

66 

65 

46 

66 

72 

74 

77 

77 

T6 

TO 

50 

94 

58 

92 

90 

TO 

70 

63 

Tl 

60 

68 

73 

99 

65 

67 

71 

64, 

6 

MIN 

30 

31 

29 

51 

59 

59 

64 

66 

66 

49 

39 

36 

30 

42 

49 

4T 

40 

43 

49 

S3 

38 

93 

28 

32 

38 

44 

43, 

6 

FORT  MORGAN 

MAX 

67 

63 

46 

59 

65 

67 

69 

71 

TO 

67 

52 

99 

94 

93 

91 

60 

62 

64 

68 

60 

62 

67 

94 

56 

61 

67 

60. 

6 

MIN 

41 

37 

36 

50 

53 

60 

61 

61 

62 

49 

44 

41 

41 

4T 

48 

49 

50 

51 

94 

39 

45 

94 

31 

38 

45 

54 

47, 

4 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

68 

47 

40 

67 

73 

72 

76 

79 

T3 

70 

50 

96 

98 

90 

49 

69 

73 

61 

T3 

99 

68 

TS 

45 

65 

66 

Tl 

63, 

0 

Mm 

38 

30 

27 

52 

60 

61 

69 

66 

66 

46 

39 

36 

32 

49 

49 

46 

42 

45 

49 

39 

36 

53 

26 

SO 

40 

50 

43, 

7 

MOBILE 

MAX 

56 

65 

45 

59 

65 

68 

70 

73 

T3 

71 

61 

44 

94 

98 

4T 

91 

67 

T4 

68 

73 

94 

67 

67 

52 

69 

61 

60, 

8 

MIN 

27 

30 

30 

43 

54 

57 

60 

62 

62 

98 

39 

36 

39 

3T 

43 

46 

45 

40 

41 

S3 

39 

40 

27 

28 

39 

48 

41, 

6 

ROBERTSOAlE  1  E 

MAX 

45 

67 

49 

66 

66 

74 

74 

76 

Te 

79 

66 

46 

99 

60 

49 

51 

70 

Tl 

62 

72 

99 

66 

71 

56 

62 

Tl 

62, 

8 

MIN 

28 

32 

29 

42 

52 

58 

62 

64 

63 

99 

40 

3T 

29 

33 

43 

46 

40 

41 

42 

33 

39 

39 

27 

23 

33 

35 

40, 

5 

See  Helar«nc«  Notes  Following  Sutioo  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 
FEBRUARY  1965 


Day  of  month 


1      2      3      4  5 


7      8      9     10    11     12    13    14    IS    16    17    18    19    20    21  22 


24    25    28  27 


NORTHERN  VALLEY  01 
ATHENS  Z 

BELLE  MINA  2  N 

OECATUR 

FALKVlLLE   I  N 

FLORENCE 

HUNTSVILLE  AP 

MAO  I  SON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEM  MARKET  2 
RED  SAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 

•  •  • 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALSERTVILLC  2  SE 
BESSEMER  3  SSkr 
BIRMINOHAH  wa  AP 

BRtDSEPORT  2  h 
aONTERJVILLE 
ONEONTA 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SuBSTA  AU 
VALLEY  HEAD 

•  •  • 

UPPER  Plains  03 

»L!CEVILLE 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 
CLANTON 

DOUBLE  SPRINSS 

HAlEyvILLE 

HAMILTON  3  S 

JASPER  ••  N 

ThORSBy  EXP  STATION 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

VERNON 


•      •  * 

EASTERN  VALLEY 


ANNISTON  FAA  AP 


0<- 


SNOwFAll 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL  O.a 
SN  ON  QND 


SNOWFALL 

SN  ON  ONO 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


O.J 

T 


SNOWFALL  0,2 
SN  ON  SNO 
wTR  EOUIV 


SNOWFALL 

5N  ON  5ND 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  OH  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL  ; 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL  I 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL  I 
SN  ON  snO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNd 
wTR  EOUIsj 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL, 
SN  ON  SNO 

i 

SNOWFALL 

SN  ON  SNd 

SNOWFALL j 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNq 


SNOWFALL 
SN  ON  SnO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNC 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL  1 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


1.0 

1 

T 


iiOl  o.s 


Oil 


T 
T 

1. 01  T 
I 

O.i 


S«e  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 
FEBRUARY  1965 


Continued  ^  

Day  oi  montli 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

ZE 

27 

28 

29 

30 

31 

CENTHE  5  5W  SNOWFALL 

•      •  • 

PIEOMOIT  PL»Te»U  05 

ALEXANDER  CITY  »  NE  |NO«F*LL^ 

''-^"-^  ?rSN*^!io 

SNOWFALL  1 

CAMP  HILL  2  •**  SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

HEFLIN  SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

LAFAYETTE 

SN  ON  SNO 

OPELIKA  SNOWFALL 
SN  ON  5ND 

ROCPtFORO  2  NNW  SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

ROCK  MILLS  SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

PRAIRIE  0' 

1 

GAINESVILLE  SNOWFALL 
SN  ON  SNC 

5REENS80R0  SNOWFALL 
SN  ON  SNC 

MARION  JUNCTION  2  NE  SNOWFALL 
5N  ON  SN 

MONTGOMERY  WB  AP  SNOWFALL 
SN  ON  ON 
WTR  EOUt 

SELMA  SNOWFALL 
1  SN  ON  ON 

•      *  • 

CO»JTAL  PL*IN  07 

ATMORE  I  SW                          1  SNOWFALL 
SN  ON  SN 

CAMDEN  3  NW  SNOWFALL 
1  SN  ON  ON 

OOTHAN  FAA  AIRPORT  SNOWFALL 
SN  ON  SN 

GREENVILLE  SNOWFALL 
SN  ON  SN 

HIGHLAND  HOME  SNOWFALL 
SN  ON  SN 

PHENIX  CITY  2  NNW  SNOWFALL 
SN  ON  G^ 

THOMASVILLE  SNOWFALI 
]  SN  ON  0^ 

TROY  SNOwFAL 
SN  ON  Qt 

> 

) 

3 
/ 

D 

D 
C 
0 
0 
0 
0 
0 

la 

] 

i 
1 

1 

1 
1 

i 

i 
1 

I 

i 
i 

1 

1 

i 
I 

1 
1 

1 

1 

i 

1 

1 

I 

1 

i 

j 
i 

j 

! 

1  T 

j 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

liO 

1 

0.1 

O.I 

T 

T 
T 

O.S 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

1 

See  Reiarenco  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 
FEBRUARY  1945 


Day  Ol  Month 


>3tduoa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

^  °< 

«      •  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

MARTIN  BAM 

EVAP 

• 

.0* 

.07 

.10 

.07 

.19 

.0* 

.06 

.13 

.22 

.09 

.11 

.08 

.08 

•  03 

.09 

.1* 

.19 

.07 

.16 

.10 

.11 

.03 

.10 

.11 

.09 

2.T18 

KIND 

IG 

112 

42 

12 

2 

13 

10 

93 

32 

1! 

41 

2; 

3( 

4g 

IC 

g 

7S9 

•      •  II 

PRAIRIE 

06 

OEMOPOLIS  LOCK  AND 

0AM 

EVAP 

.30 

.09 

.10 

.13 

.01 

•  OA 

.  07 

.11 

•  Of 

.03 

.Of 

•  ii 

.22 

.01 

•  1 7 

.06 

.13 

_ 

.10 

WIND 

106 

66 

39 

20 

122 

68 

*  78 

)  ] 

83 

f2 

4^ 

76 

33 

1 2C 

9* 

1 06 

206 

162 

69 

2162 

MAX 

. 

. 

»S 

SO 

53 

65 

72 

75 

71 

75 

60 

92 

52 

56 

57 

99 

58 

69 

66 

69 

62 

. 

60 

69 

61.6 

HIN 

10 

3S 

66 

68 

55 

60 

»9 

61 

35 

3* 

33 

99 

36 

62 

61 

39 

60 

32 

31 

35 

31 

37 

AO. 6 

•      •  • 

SULF 

OS 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

,03 

.11 

.05 

.07 

.0' 

.09 

.05 

.11 

.23 

.02 

.13 

.12 

.03 

.10 

.01 

.08 

.16 

.08 

.10 

.19 

.08 

.06 

.17 

.21 

.09 

.03 

2.62B 

HIND 

35 

55 

21 

lA 

le 

36 

29 

2 

50 

75 

61 

■»2 

71 

51 

2* 

1* 

55 

69 

33 

18 

60 

99 

26 

53 

189 

89 

29 

33 

1263 

MAX 

»«. 

5T 

50 

55 

55 

60 

79 

75 

a2 

a* 

ao 

75 

7* 

50 

61 

61 

69 

T* 

72 

69 

72 

79 

68 

69 

69 

69 

72 

73 

67.0 

MIN 

3T 

sa 

35 

36 

AO 

90 

59 

63 

65 

65 

66 

62 

60 

37 

37 

69 

65 

67 

69 

69 

66 

3t 

38 

99 

32 

9* 

60 

66 

^6.6 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

0 

3 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

« 

• 

> 

< 

1  - 
u.  a 

Direction 
of 

isBteBt  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

CEN 
MIO 

IRAL  ST 
6  AM 

WOARD 
NOON 

TIME 
6  PM 

8 
« 

.01-09 

10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2,00 

and  over 

Total 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunnse  to  si 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

02 

0.3 

8.6 

38 

SW 

26 

74 

82 

59 

61 

2 

4 

5 

1 

1 

1 

14 

6.4 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

10 

0.9 

8.7 

48++ 

2A 

24 

74 

82 

59 

59 

3 

3 

2 

3 

1 

1 

13 

6,0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

06 

3.6 

13.5 

32++ 

20 

24 

78 

82 

61 

67 

7 

3 

3 

2 

2 

0 

17 

7.2 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

OA 

1.3 

9.5 

31 

W 

24 

72 

77 

58 

58 

7 

3 

3 

1 

3 

0 

17 

52 

6,5 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Indax 
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STATION  INDEX 


STATION 

-d 

Q 

g 
g 

g 
Q 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

2 
E 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

b 
P 

IsPECHAL 

ASBtVILLC  1  HNW 

OOOB 

07 

HENRY 

31  35 

05  13 

TA 

JOHN  5  R1CH8URG 

34  13 

07  11 

79! 

PROF.  PALMER  GODSEV 

ALBERTA 

0140 

01 

MILCOX 

173 

SIDNEY  J.  HARDY.  SR. 

ALBERTWIULC  2  il 

02 

MARSHALL 

3*  14 

06  10 

1140 

SA 

»A 

■  H 

JESSE  M.  CULP 

ALEXANOER  CITY  6  NE 

0U3 

05 

TALLAPOOSA 

32  59 

05  32 

660 

3P 

3P 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

ALICEVILLE 

01  TB 

03 

PICKENS 

33  07 

00  07 

1*0 

TA 

7A 

MRS.  ChERRv  J.  HERNDON 

ANDALUSIA  1  NM 

02  »2 

07 

COVINGTON 

31  19 

06  30 

260 

OA 

JAMES  P.  GILCIS 

ANNISTON  FAA  AP 

02  T2 

CALHOUN 

33  35 

05  51 

FED.  Aviation  agenct 

AftLCV   1  S 

0330 

03 

WINSTON 

34  0* 

07  13 

300 

TA 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

33  16 

85  31 

1030 

OA 

OA 

NORMA  K  WILLIS 

ASHVILLE  •  M 

03T7 

04 

ST.  CLAIR 

J3  31 

06  20 

590 

7A 

JOHN  T.  SHINDALL 

LIMESTONE 

06  59 

9A 

RADIO  STATION  WJHW 

athore  state  farm 

0402 

01 

ESCAMBIA 

31  10 

30( 

■  H 

INACTIVE  4/15/64 

AueURN  )  SU 

0422 

05 

LEE 

32  34 

85  31 

730 

'  H 

MRS.  MARTHA  I.  MOORE 

AUTAUCAVlLLE   3  H 

0440 

AUTAUGA 

32  20 

06  41 

200 

6A 

J.  B.  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

33  29 

87  20 

200 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

0583 

BALDWIN 

30  53 

260 

GROVER  w.  WOODWARD 

BELLE  HINA  2  N 

0655 

01 

LIMESTONE 

3*  42 

06  33 

600 

5P 

5P 

aubuRn  university 

BERRY 

0740 

FAYETTE 

33  *0 

07  36 

HISS   CLARA  R.  OLIVE 

BESSEMER  3  SSW 

0T57 

02 

JEFFERSON 

33  22 

07  01 

6P 

6A 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

BEXAR 

0790 

03 

MAR  1 ON 

34  10 

00  07 

570 

OSCAR  H.  LOCKRIDGE 

AUT  AUGA 

32  39 

86  42 

eiRMINCMAM  WB  AP 

0831 

02 

JEFFERSON 

620 

MID 

MID 

■  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

90A2 

0957 

02 

MARSHALL 

34  13 

06  10 

1070 

7A 

DAVID  A.  BURNS 

BRANTLEY 

07 

CRENSHAW 

31  33 

06  16 

274 

OA 

OA 

R.  E.  HENDERSON 

BREi'TON  3  SSE 

108* 

31  04 

87  03 

6P 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

BRIDOEPORT  2  M 

109« 

02 

JACKSON 

34  36 

85  43 

660 

3P 

3P 

HISS  M.  LOUISE  JONES 

BROOKWOOO 

03 

Tuscaloosa 

33  16 

07  17 

605 

MRS*  WILLIE  H.  STYRON 

atUNDIOCE 

1178 

PIKE 

31  43 

05  49 

495 

7A 

MILDRED  P.  WHITTINGTON 

CALERA  2  SN 

12B8 

SHELBY 

33  03 

06  46 

5*0 

3P 

5P 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NW 

1301 

WILCOX 

32  02 

87  20 

225 

SP 

3P 

AUBURN  UNIVERSITY 

31  35 

07  59 

■ 

JOE  pickens 

CAMP  MILL   2  NK 

132* 

600 

6A 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  MILL 

1377 

03 

WALKER 

33  54 

87  32 

430 

7* 

FLOYD  J.  GARRISON 

CENTRE  S  SW 

1512 

CHEROKEE 

34  06 

03  *5 

620 

7* 

DON  R.  WATSON 

CENTREWILLE 

1520 

03 

BIBB 

32  37 

B7  OS 

224 

7A 

HUEY  COLSURN 

CHATOM  J  N 

1566 

WASHINGTON 

31  30 

88  15 

205 

5P 

GRADY  C.  YOUNG 

CHILOERSBURO 

1615 

04 

TALLADEGA 

33  17 

86  22 

400 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

CMILDEfiSflUBC  WTR  PLANT 

0* 

TALLADEGA 

33  17 

86  20 

418 

5P 

5P 

CITY  WATER  PLANT 

CITRONELLE 

08 

MOUILE 

31  05 

00  14 

6P 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

31  32 

07  31 

183 

TOLLIE  L.  MASKEW 

03 

CHILTON 

32  31 

06  30 

7A 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

172S 

07 

BARBOUR 

596 

OA 

SA 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

CODEN 

1803 

08 

MOBILE 
GENEVA 

30  23 

00  13 

12 

3P 

H 

AGNES  C.  ChBISTEnSEN 

COFFEE  SPRINOS  2  NW 

1807 

31  11 

05  36 

250 

6A 

HENRY  F.  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

34  44 

07  50 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

18*9 

02 

DE  KAL8 

34  15 

05  52 

734 

B.  W.  APPLETON 

COLUWBIA 

1865 

07 

HOUSTON 

SI  17 

05  07 

05 

7A 

MRS.  ALICE  K.  FUALK 

CORDOVA 

19*0 

WALKER 

33  46 

87  11 

7A 

MRS.  C.  GRESHAM 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

32  09 

05  04 

217 

TA 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

32  26 

00  23 

215 

REUBEN  P.  HARRIS 

DAOCVI LLE 

05 

TALLAPOOSA       ;  11 

03  45 

760 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

OADEvlLLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA  11 

32  30 

730 

H.  CLAY  PLESS 

OANCY  k  N 

21*1 

03 

PICKENS           1 13 

08  17 

207 

6A 

MRS.  C.  0.  WEEKS 

OAYTON 

2188 

06 

MARENGO  13 

32  21 

07  39 

223 

JAMES  M.  CREWS 

DECATUR 

2207 

MORGAN               I  12 

34  35 

06  30 

5B0 

OA 

BA 

ROSS  A.  HAWKINS 

DELTA 

2235 

§; 

CLAY                     1 11 

33  26 

05  42 

1030 

7A 

MRS.  VERNA  B.  LANDERS 

OEMOPOLIS  LOCK.  AND  DAM 

22*5 

06 

MARENGO 

32  31 

07  50 

100 

OA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN  FAA  AlBPOBT 

2372 

07 

HOUSTON 

31  14 

85  26 

321 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

DOTHAN  «  M 

2377 

07 

HOUSTON 

31  13 

05  27 

301 

R.  E.  PILChER 

DOUBLE  SPRINOS 

2386 

03 

WINSTON 

34  10 

87  24 

BOO 

7A 

TA 

H 

MITCHELL  DRAKE 

COFFEE 

31  25 

86  0* 

TA 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

33  15 

232 

7A 

K.  V.  BERRY 

ENTERPRISE 

2670 

07 

'■-OF  FEE 

31  19 

65  51 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WIRB 

EUFAULA 

2727 

07 

BARBOUR 

4{  31  52 

85  09 

207 

7A 

7A 

MARTIN  J.  DARITY 

EVERfiRCEN 

2758 

07 

CONECUH 

31  26 

86  56 

220 

W.  DAVE  SIMONTON 

FAlftHOPE  2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

30  33 

07  53 

23 

»P 

5P 

5P 

JAMES  E.  BARRETT,  JR. 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2032 

COVINGTON 

31  06 

86  33 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALKVILLE  1  N 

28*0 

01 

34  22 

06  54 

630 

TA 

7A 

EDGBERT  M.  HARDIN 

FALLS  CITY  BLU  POND  TB 

284S 

03 

WINSTON 

34  04 

07  20 

650 

7A 

U.S.   FOREST  SERVICE 

FAYETTE 

2883 

FAYETTE 

33  41 

07  50 

370 

6P 

6A 

GORMAN  J.  bLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

34  40 

87  41 

6A 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  DEPOSIT 

302* 

06 

LOWNDES 

31  59 

501 

WOOOBOW  WILSON 

FORT  MORGAN 

3035 

00 

BALDWIN 

30  14 

08  01 

10 

C  H 

WM.   1.  CHANDLER 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

OE  KALB 

3*  27 

85  43 

934 

BA 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

31  26 

07  24 

410 

OA 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

GAOSDEN 

3151' 04 

ETOWAH  7 

34  01 

06  00 

570 

JOHN  H.  WILLIAMS 

GADSDEN  OAS  PLANT 

3154 

ETOWAH               :  7 

3*  01 

06  00 

565 

6P 

7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

3160 

SUMTER  13 

32  49 

130 

TA 

7A 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

3*  01 

06  45 

500 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

3255 

07 

GENEVA 

31  02 

05  51 

107 

7A 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

GEORG 1  ANNA 

3271 

07 

BUTLER 

31  30 

86  44 

GILBERTOHN 

07 

31  S3 

08  20 

120 

ALTON  G.  LAND 

3*30 

03 

WALKER 

33  39 

07  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

3*96 

07 

COVINGTON 

31  11 

86  17 

200 

7A 

JOHN  P.  Rhodes 

GREENSBORO 

3511 

MALE 

87  36 

220 

6P 

6P 

N.  HAMMER  COBSS 

GREENVILLE 

3419 

BUTLER 

31  50 

86  38 

SP 

CECILE  T.  LEWIS 

GREENVILLE  2 

3324 

07 

BUTLER 

31  50 

86  38 

420 

L.  RAYMOND  80DIFOR0 

GULF  SHORES  P  0 

3559 

08 

BALDWIN 

30  17 

0 

7A 

GILBERT  W.  MELCMER 

GUNTERSVILLE 

3573 

02 

MARSHALL 

34  20 

86  19 

378 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTERSVILLE  TVA 

3570 

MARSHALL 

34  22 

86  17 

605 

5P 

TVA-765 

MALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

87  37 

910 

RADIO  STATION  WJBB 

HAMILTON  3  S 

3645 

03 

MARION 

34  06 

87  59 

318 

EDDIE  L.  PEABCe 

HAYNEVILLE 

LOWNDES 

32  11 

100 

OA 

MISS  JANE  OOSWELL 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

31  21 

85  20 

370 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFLIN 

3775 

05 

CLEBURNE 

33  39 

050 

OA 

BA 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3816 

07 

CRENSHAW 

31  57 

86  19 

594 

7A 

CHARLES  fi.  PORTER 

HICHTOMER 

3842 

05 

CLEBURNE 

33  32 

85  24 

1175 

8A 

THOMAS   J.  HART 

HODGES 

3B99 

01 

FRANKLIN 

3*  20 

87  36 

045 

TA 

FRANK  L.  MATNES 

MUttTSVILLE  WB  AP 

01 

MADISON 

3*  42 

86  33 

600 

HID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

INDEX  NO. 

j      DIVISION  1 

j  DRAINAGE  X  1 

U 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

LATT 

LONG 

PHECnP. 

spechalI 

JACKSON 

4193 

11 

31  31 

67  55 

210 

T.  H.  GAILLARD.  JR. 

JACKSONVILLE    2  SW 

4209 

04 

CALHOUN 

33  48 

690 

7A 

MRS.   ELLA  M.  AYERS 

JASPER   *  N 

4226 

03 

WALKER 

33  34 

07  16 

32! 

6P 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

4306 

32  37 

BV  >^ 

ALABAMA  POWER  CO. 

LAFAYETTE 

5P 

CLARENCE  H.  FINCNER 

*20 

ALABAMA   POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

86  33 

636 

7A 

MRS.  MARY  K.  LEC 

LEESBURG 

04 

CHEROKEE 

309 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

13 

80  11 

160 

7P 

LIVINGSTON  STATE  COL* 

BARBOUR 

8A 

MADISON 

4976 

01 

12 

500 

5P 

JOHN  0  STONER  JR 

HAGELLA 

JEFFERSON 

ALABAMA  POWER  CO. 

MARION  1  N 

5106 

06 

PERRY 

32  38 

87  16 

21c 

7A 

B06EBT  J.  CUBBY 

5116 

06 

32  27 

67  13 

202 

B.    L.  SIHONTON 

MARION  JUNCTION  1  NE 

5121 

32  28 

87  13 

200 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

6P 

6P 

MATHEWS  I  SSW 

51  72 

06 

MONTGOMERY 

32  13 

66  01 

190 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

IP 

06 

BULLOCK 

03  32 

MRS.    SARA  0.  HALL 

5417 

07 

32  06 

T(J 

5A 

FRED  HENDERSON 

MILSTEAD 

MACON 

32  27 

63  34 

201 

OA 

JAMES  M.  WALKER 

MINTER  3  NW 

5*49 

06 

DALLAS 

32  06 

370 

7A 

7a 

HENRY  J.  YATES 

5*54 

32  07 

07  03 

*15 

03 

32  4  8 

86  27 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  W6  AIRPORT 

30  41 

00  15 

MID 

HIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

3*03 

30  41 

60  02 

119 

OA 

8A 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

33  06 

7A 

MONTGOMERY  WB  AP 

5550 

MONTGOMERY 

32  IB 

06  24 

194 

MID 

U.S.  WEATHER  Bureau 

MOULTON 

5625 

01 

LAWRENCE 

11 

34  29 

07  17 

660 

5635 

LAWRENCE 

12 

645 

6P 

6P 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

5749 

01 

COLBERT 

34  45 

07  37 

536 

Hlf 

MIC 

FED.  Aviation  agency 

NATCHEZ 

5765 

MONROE 

S.  B.  HELTON 

NEW  BROCKTON 

56*2 

07 

31  24 

03  56 

460 

NEW  MARKET  2 

5667 

01 

66  26 

715 

5P 

5P 

MISS  LUCILE  W.  HEREFORD 

31  20 

63  36 

220 

7* 

GLADYS  G  BROWN 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

33  57 

06  29 

670 

6129 

11 

32  38 

750 

OA 

RADIO  STATION  WJHO 

ORRVILLE 

6161 

06 

200 

EDWARD  B.  WARREN 

6216 

07 

31  31 

03  *1 

5P 

5P 

CHARLES  H,  CARROLL 

6226 

02 

12 

06  20 

635 

PALMEBDALE  2  W 

02 

JEFFERSON 

33  4* 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

PELL  CITY  I  NNE 

6)29 

ST  CLAIR 

06  16 

95! 

7A 

7A 

NORMAN  A.  VAUGHN 

6362 

32  36 

07  09 

50C 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

6370 

32  30 

05  01 

370 

P  ICKENSVI LLE 

641* 

11 

33  13 

08  16 

165 

MRS  MARY  A.  HEORICK 

6460 

07 

31  59 

110 

06 

32  0* 

306 

PLANTERSV I LLE  2  SSE 

6500 

03 

32  37 

230 

THOMAS  E.  FISCHER 

03 

AUTAUGA 

32  20 

86  28 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

PRIMROSE  FARM 

6604 

MONTGOMERY 

32  10 

06  15 

180 

12N 

W.  E.  ELSBERRY 

PUSHMATAHA 

6719 

07 

CHOCTAW 

13 

32  12 

BA 

INACTIVE  12/31/64 

6005 

01 

U 

00  00 

660 

''t 

7A 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

6033 

01 

MAO  1  SON 

12 

3*  33 

06  36 

373 

MID 

HID 

REDSTONE  ARSENAL 

6047>  03 

33  23 

06  01 

226 

7A 

CuRRY  MC  DONALD 

COVINGTON 

31  22 

06  32 

160 

7A 

WILLIAM  GODWIN 

E 

§; 

COV 1 NGTON 

31  22 

06  31 

190 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

R08ERTSDALE  1  E 

30  32 

07  *0 

155 

7A 

TA 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

11 

32  3* 

66  14 

670 

7A 

7A 

CHARLES  W.  MCEWEN 

7023, 05 

RANDOLPH 

05  18 

745 

6A 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

12  34  31 

e6C 

7A 

TA 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

CULLMAN 

2  3*  12 

06  47 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SU8STA  AU 

7207 

DE  KALB 

05  58 

1193 

6P 

6P 

H 

AUBURN  UNIVERSI Ty 

7202 

02 

JEFFERSON 

2!  33  43 

86  58 

304 

7A 

MRS.  M.  W.  PRIDMORE 

SCOTTSBORO 

730* 

02 

613 

TA 

7326 

07 

RUSSELL 

85  10 

9P 

9P 

7366 

06 

DALLAS 

ll  32  23 

07  00 

147 

9P 

7A 

ROBERT   J.  CHANDLER 

SLOCOMB 

7376 

GENEVA 

3|  31  OT 

65  36 

248 

7A 

7620 

07 

WILCOX 

11  32  00 

87  01 

223 

7963 

06 

PERRY                 .  3 

32  32 

1*3 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

33  12 

ll  U 

CITY  WATER  PLANT 

TALLADEGA 

6024 

04 

TALLADEGA 

33  27 

66  06 

565 

6F 

6P 

C.  D*  WEAVER 

0170 

07 

CLARKE 

13 

31  55 

403 

7A 

M 

THORSBY  I  SW 

6204 

CHILTON 

32  54 

AUBURN  UNIVERSITY 

8209 

03 

CHILTON 

32  33 

AUBURN  UNIVERSITY 

8215 

03 

ELMORE 

11 

32  32 

8239 

01 

MADISON 

12 

6285 

02 

JEFFERSON 

8323 

PIKE 

10 

31  49 

65  59 

580 

6P 

THOMAS  J.  DILLABO 

0380 

03 

TUSCALOOSA 

33  1* 

87  37 

17C 

HIO 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

6385 

TUSCALOOSA 

33  13 

67  35 

7A 

7A 

'■: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE  3  S 

6403 

06 

MACON 

11 

32  2  3 

05  39 

5P 

RADIO  STATION  WABT 

UNION  SPRINGS  2  NE 

6*30 

06 

BULLOCK 

32  09 

460 

ROBERT  L  DUNHAM 

8*46 

06 

PERRY 

32  26 

87  31 

265 

7A 

JEPTHA  S.  BRANYON 

VALLEY  HEAD 

0469 

02 

DE  KALB 

34  34 

C  ♦  H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

0517 

03 

13 

33  43 

86  07 

190 

MRS.  LEILA  H.  WHEELER 

8603 

11 

33  00 

05  34 

6*0 

7A 

ALABAMA  PQwER  CO. 

0637 

ESCAMBIA 

31  13 

67  12 

203 

7A 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVEBS 

WALNUT  GROVE 

0640 

04 

ETOWAH 

86  19 

850 

MRS.FLOfiENCE  PARKER 

WARRIOR   LOCK   AND  DAM 

0673 

GREENE 

32  47 

87  50 

110 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

66  04 

465 

OA 

8A 

MRS.    INIS  WILSON 

WEST  BLOCTON 

BIBB 

33  07 

500 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

WETUMPKA 

ELMORE 

32  3  3 

06  13 

190 

7A 

MARION  M.  SANFORD 

8667 

CLARKE 

31  39 

170 

5P 

MRS.    VELHA  G.  COLEMAN 

W INFIELD  2  SW 

8998 

03 

FAYETTE 

13 

33  55 

67  50 

466 

7A 

W.    W.  COINEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

65  5* 

335 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

DRAINAGE  CODE: 
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REFERENCE  NOTES 


°'  *'•»•"■«  n"y  >>«  obtained  by  wrHlng  to  the  We.ther  Bure.u  St.te  Cllm.tolo«l.t  .t  We.ther  Bureau  Airport  Station,  Dannelly  Field.  RFD  2.  Montiomery.  Alabama 
JDiuo,  or  lo  any  weatner  oureau  Oific*  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  preclplUtlon  and  evaporation  Ui  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  de«ree  day  toula 
."d'  rp:erd%fded\r.?'"numb^'T?"o::erv:,7o"''       '  "="PP'""""'  -'ered  In  figure,  are  ten.  of  degrees.    Resultant  wind  is  the  vector  sum'of  wind  dlr«t,ona 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  .round  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Croiind  table  is  at  observation  time  (or  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  ..  m.  C.  S^T  Data  th7"k,tremes"  t.bre  '^D^Z  ^Z^^ 
tion   table.    Dally  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  ,n  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table   when  published,  are  for  thr^i  Lrs  ending  a.  tulle  of  lbs^rvltlLn  '  Pr«"Plf - 

S7r^S^eLT«Z.*r'l..ur"'y'*.",'^''f  B""" 'yP' P»"  °' ""'oo'  dl.mel.r  unless  othe.^l.e  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  table 

refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  p*n  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.    Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  oolnl. 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

sfeer^.nd^ce.  "'^^^""^^'"'^  "Snowf.U  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  Uiclude  snow, 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960, 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office, 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  wiU  be  carried  In  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  loUls  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfaU  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  uble  for  detailed  dally  record.    Degree  day  daW   if  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month.  ' 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  in 
Chmatologicai  Data  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recordlns  mae  in 
the   Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  s  a  ■ 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  SO  per  year.     (Yearly  subscription  mcludes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents,    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402, 
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82 

24 

20 

21 

400 

0 

0 

8 

0 

7.27 

.0 

0 

MARTIN  DAM 

63.5 

42.4 

53,0 

82 

24 

19 

21 

384 

0 

0 

7 

0 

8.90 

2.88 

1.47 

2 

.0 

0 

OPELIKA 

62.  5M 

38.  IM 

60, 3M 

81 

29* 

15 

21 

482 

0 

0 

10 

0 

1.05 

13 

,2 

0 

10 

4 

2 

ROCKFORD  2  NNW 

61.6 

38,6 

50,1 

80 

29* 

18 

21 

462 

0 

0 

11 

0 

6.52 

1.37 

18 

,0 

0 

4 

6 

2 

ROCK  MILLS 

62.4 

36,7 

44.6 

80 

29 

18 

22* 

486 

0 

0 

14 

0 

5,68 

1.44 

IB 

.0 

0 

4 

5 

1 

DIVISION 

50.8 

.  4.5 

7,56 

1.24 

.2 

See  Rel€ 

renc 

3  No 

es  F< 

jllowi 

tng  St 

itior 

In 

dex 

-  30  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Conllnued 


Slallon 

Temperature 

Precipitation 

B 

H 

<£ 

a 

s.| 
ll 
<s 

Average 

ii 
h 

Hlghael 

• 

0 

Lowell 

e 
0 

Degree  Days 

No.  of  Days 

3 
iS 

Depailure 
Fcom  Norma] 

>. 
Q 

M 

2 
0 

• 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Daya 

Max. 

Mln. 

•3 
3 

Max.  Depth 
on  Ground 

.lOorMor* 

* 

1 

1.00  or  More 

5 : 

si 

S  1 

S  £ 

S  k 

PRAIRIE  06 

OAVTON 

62. TM 

43. IM 

52, 9M 

85 

25 

23 

21 

396 

4.31 

2.18 

12 

.0 

0 

5 

2 

2 

DEM0P0LI5  LOCK  AND  0AM 

41.3 

5 1 ,  B 

84 

27 

22e 

424 

0 

0 

7 

0 

5.75 

•  ,47 

1.55 

2 

.0 

0 

8 

5 

GAINESVILLE 

6l!3 

41.2 

51,3 

84 

25 

23 

21 

432 

0 

0 

B 

0 

4,77 

1.61 

30 

T 

0 

6 

3 

HAVWEVILLE 

54, 4M 

84 

23 

2 1 

350 

0 

0 

i 

0 

2,65 

18 

.0 

0 

8 

4 

2 

LIVINGSTON 

62. a 

42,7 

52,8 

84 

24 

22 

21 

398 

0 

0 

8 

0 

5,45 

1,62 

12 

T 

0 

10 

4 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

63. « 

43,0 

53,2 

83 

24 

22 

21 

0 

0 

6 

0 

5.82 

1,95 

12 

T 

0 

8 

4 

WINTER   3  Nm 

63.0 

41.5 

52,3 

82 

25 

24 

21 

413 

0 

0 

8 

0 

5.63 

1,74 

18 

.0 

0 

9 

3 

\ 

MCNTROMEPV  W8  AP  R 

63.1 

53,8 

•  2,2 

82 

24 

25 

21 

364 

0 

0 

5 

0 

8,08 

1,92 

1,65 

12 

T 

0 

11 

7 

3 

SELMA 

65.0 

44.2 

54,6 

-  3,9 

83 

25* 

26 

21 

340 

0 

0 

4 

0 

6,55 

,47 

1,90 

13 

,0 

0 

10 

5 

2 

TLSKE6EE   3  S 

64.5 

42,6 

53,6 

•  3,4 

81 

28* 

23 

21 

3T5 

0 

0 

10 

0 

5,75 

-  ,09 

1,96 

12 

,0 

0 

7 

5 

1 

UNION  SPRINGS  2  NE 

65.8 

42,2 

54,0 

-  3,1 

89 

25 

22 

21 

357 

0 

0 

B 

0 

5.20 

*  ,99 

1.70 

IB 

,0 

0 

9 

S 

DIVISION 

53,2 

~  4,1 

5,89 

'  ,32 

T 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

67. 2 

41,6 

54,4 

85 

25 

27 

21e 

347 

0 

0 

8 

0 

6,17 

2.00 

18 

,0 

0 

10 

2 

ATMCRE   1  SW 

58.1 

83 

27 

255 

0 

0 

6 

0 

,0 

0 

9 

2 

8RANTLEV 

67.0 

42)1 

54.6 

83 

25 

22 

2t 

350 

0 

0 

8 

0 

6)95 

.75 

2.83 

18 

,0 

0 

10 

2 

SREwTON  3  SSE 

70,9 

45.6 

58,3 

•  .1 

85 

28 

24 

22 

253 

0 

5,52 

-  ,74 

1.51 

2 

.0 

0 

6 

2 

CAMDEN   3  Nta 

65.2 

43.7 

54.5 

84 

24 

22 

21 

349 

0 

0 

6 

0 

5,04 

1.19 

1 

.0 

0 

11 

2 

CHATOM  3  N 

67.6 

44.3 

56.0 

84 

24 

22 

21 

300 

0 

0 

6 

0 

5,83 

2.19 

I 

T 

0 

12 

I 

CLAYTON 

55.4 

82 

26 

2 1 

325 

0 

0 

5 

0 

7.11 

1,01 

1.71 

18 

T 

0 

11 

3 

5CTMAN   FAA  AIRPORT 

68. 4 

47)9 

58.2 

86 

17 

31 

21 

261 

0 

0 

2 

0 

7.86 

2,26 

1.63 

27 

T 

0 

11 

3 

69.6 

47.1 

58.4 

85 

24 

28 

21 

254 

0 

5.44 

1,21 

2 

•  0 

0 

12 

1 

ELFAULA 

M 

M 

0 

0 

0 

,0 

0 

EVERGREEN 

67. » 

41,4 

54,5 

87 

30 

26 

22« 

345 

0 

0 

10 

0 

6,25 

1,70 

2 

.0 

0 

9 

FRISCO  CITY 

43,8 

54,8 

82 

26 

338 

0 

0 

6 

0 

1.53 

18 

.0 

0 

10 

GENEVA 

68.8 

46,2 

57,5 

84 

25 

29 

22e 

274 

0 

6.08 

.28 

l!62 

2 

.0 

0 

6 

2 

67.2 

42,6 

84 

24 

1 8 

21 

0 

0 

6 

0 

5.17 

1,80 

1 

T 

8 

GREENVILLE 

67.0 

44,5 

55)8 

.  2.B 

83 

24 

25 

21 

308 

0 

0 

6 

0 

6.17 

-  ,77 

1,53 

18 

,0 

0 

10 

3 

HEADLAND 

55,7 

86 

29 

29 

21 

318 

0 

0 

4 

0 

6.03 

1  •  90 

,0 

0 

9 

3 

HIGHLAND  HOME 

63)7 

42,9 

53,3 

•  4.8 

83 

25 

25 

21 

380 

Q 

Q 

5,53 

-  1.24 

1.54 

2 

T 

0 

8 

2 

NATCHEZ 

66.4 

43,4 

54,9 

82 

29« 

20 

21 

335 

0 

0 

7 

0 

8,19 

2.40 

18 

,0 

0 

11 

2 

02APK  6  NNW 

68.0 

46,1 

57  1 

-  2.2 

24 

27 

21 

0 

0 

4 

0 

6,75 

1,12 

1.57 

16 

1 3 

PHENIX  CITY  2  NNH 

64.0 

42,4 

53^2 

82 

25 

25 

21 

383 

0 

0 

8 

0 

6,52 

1,72 

18 

T 

T 

6 

7 

2 

SEALE 

63.8 

42.0 

-  4,4 

25 

2  3 

21 

Q 

Q 

4,T4 

.  2  04 

1.32 

2 

T 

TROY 

66.2 

45.4 

"is 

-  2,1 

82 

28* 

26 

21 

313 

0 

0 

4 

0 

5,53 

-  1.05 

1,61 

18 

,0 

0 

8 

2 

Wl-ATLEY 

68.1 

41.8 

86 

31 

2  ) 

22 

331 

0 

0 

9 

0 

5,91 

1,75 

18 

,0 

10 

DIVISION 

55,6 

2,8 

6.32 

•  .01 

T 

GUI  E  08 

BAY  MINETTE 

68.5 

47.3 

57,9 

82 

28 

28 

8 

254 

0 

0 

3 

0 

4,44 

1,41 

1 

,0 

0 

9 

3 

1 

68.5 

47.4 

58,0 

•  1,9 

83 

24 

29 

2 1  * 

247 

0 

0 

3 

0 

9,10 

2.30 

2,79 

1 

.0 

0 

11 

4 

4 

CCDEN 

67,7 

48.5 

58,1 

82 

30 

28 

8 

238 

0 

0 

3 

0 

5.81 

2,40 

1 

,0 

0 

10 

3 

1 

FA  I RHOPE  2  NE 

68.0 

48.6 

58.3 

-  1,7 

80 

24 

30 

21 

240 

0 

0 

3 

0 

4.89 

•  1.49 

1,46 

1 

,0 

0 

8 

3 

2 

FCRT  MORGAN 

62. 8M 

51,3 

57, IM 

73 

24 

35 

2U 

251 

0 

0 

0 

0 

1,75 

,65 

26 

.0 

0 

5 

2 

0 

MOBILE  AIRPORT 

67.6 

46,7 

58.2 

-  2.1 

81 

24 

32 

21* 

240 

0 

0 

2 

0 

4,97 

-  2.26 

1.72 

1 

.0 

0 

8 

3 

2 

MOBILE 

64.7 

47,0 

55,9 

-  4.1 

77 

29 

30 

20 

290 

0 

0 

2 

0 

4,74 

-  2.07 

2.00 

2 

,0 

0 

6 

3 

2 

RCSERTSOAlE  1  E 

68.2 

46,5 

57.4 

80 

31 

29 

21 

265 

0 

0 

4 

0 

4,15 

•  2.44 

1.64 

2 

,0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

57.6 

-  2,4 

4,98 

-  1.76 

,0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATUREi      87°  ON  THE  30TH  AT  EVERGREEN 

LOWEST  TEMPERATURE,      10°  ON  THE  21ST  AT  DOUBLE  SPRINGS  AND  VALLEY  HEAD 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:      10.84   INCHES  AT  VALLEY  HEAD 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:      1.75    INCHES  AT  FORT  MORGAN 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:      3.^,8   INCHES  ON  THE  26TH  AT  GUNTERSVILLE  TVA 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL  1      3.1   INCHES  AT  WATERLOO 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUNDi      3   INCHES  ON  THE  6+  AT  NEW  MARKET  2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  31  - 


DAILY  PRECIPITATION 


MARCH  Ita 


Station 

*<5 

Day  of  Month 

i2 

1  1 

2  1 

3 

4  I 

5  1 

6 

7 

1 

8   1  9 

1 

10  1  U  { 

12 

13     14  IS 

— 1 — 1 — 

16 

 L 

17 

 L 

18 

19 

 L 

20  21 

 1  

22  23 

 1  L 

24 

25 

,  L 

26 

1 

27 

28 

 L. 

29 

 L 

30 

31 

NO  T  t   N  V  LLE 

.30 

•  21 

•  09 

•  05 

.06 

•  09 

•  *9 

.54 

.09 

1.20 

•  97 

1^99 

.02 

U20 

U14 

BELLE  HISA  2  N 

,36 

,09 

.04 

•  11 

•  14 

•  04 

.02 

•  69 

•  73 

W79 

•  99 

U68 

1.70 

OFCATUB 

a. 32 

.49 

■  19 

•  03 

•  15 

.14 

.04 

•  64 

•  13 

•  03 

1.18 

T  7 

W 12 

1^32 

1^78 

.02 

•  28 

•  78 

FALKVILLC    1  N 

.54 

■  18 

•  01 

.14 

.75 

•19  ^03 

•  02 

1.32 

1^29 

!•  11 

2^  77 

.11 

•  07 

•  82 

FLORENCE 

1  n*nl 
10,0 

,06 

1.13 

.03 

.19 

,01 

•  18 

,04 

•09  •Ol 

.46 

•  0*> 

•  03 

.69 

1.14 

2^39 

1  ^67 

.08 

.05 

•  42 

W33 

HOOQES 

7,83 

HUNTSVILLE  WB  AP 

0.20 

,16 

.09 

,17 

!o9 

!l2 

T 

.04 

T 

■  14 

!93 

!93 

T 

T 

2.04 

1.40 

•  62 

.73 

1.16 

7 

MAD  I  SON 

10.25 

.27 

MOULTON  2 

8.26 

.79 

,06 

,08 

.17 

,14 

,02 

.09 

.79 

T 

•  94 

2.04 

!si 

U96 

7 

!99 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

8. AT 

.99 

T 

.22 

T 

•  05 

T 

,01 

T 

■  04 

•  39 

T 

.77 

T 

T 

T 

1.45 

2.02 

•  82 

.23 

l^52 

NEM  MARKET  2 

9. 67 

.20 

• 

•  59 

•  29 

•  05 

•  99 

1^03 

1 .90 

.77 

1^89 

2.90 

8,97 

1,20 

,02 

•  04 

T 

•  27 

T 

.70 

•  12 

.83 

T 

I  .40 

1  ^72 

•  29 

U72 

reostone  arsenal 

9,a9 

.22 

,09 

.21 

•  02 

•  17 

T 

•  18 

1.28 

•  04 

2*07 

•  71 

.33 

1.99 

•  01 

RUSSELLV I LLE  2 

3  9.  \9 

1,49 

T 

T  0 

■  09 

,20 

Io5  T 

.70 

T 

T 

.77 

.10 

.81 

1.10 

U94 

T 

.2T 

1^44 

7 

WATERLOO 

.94 

,30 

• 

•  33 

• 

.44 

D 

,oe 

.70 

2.63 

2.30 

1. 10 

.35 

•       "  • 

OUN  I 

albeptville  2  SE 

6,73 

1.43 

•  70 

,90 

•  90 

,20 

.79 

.23 

.43 

T 

1.45 

•  90 

BESSEMER   5  SSw 

5,78 

1,19 

T 

•  15 

T 

•  13 

T 

•  04 

•  70 

•26  .08 

T 

•  07 

.43 

T 

U40 

.  19 

•  22 

.30 

•  68 

BIRMtNGHAH  MB  AP  R 

6,10 

,57 

.33 

.16 

•  01 

,06 

•  02 

,02 

•  13 

1.06 

T  ,02 

•  07 

•  30 

7 

T 

•  39 

W13 

.20 

•  66 

7 

.T9 

7 

1.19 

■  65 

■  08 

•  66 

•  13 

.35 

1  •SS 

.83 

2^43 

•  I* 

•  38 

BRIDytPORI  2  W 

.20 

1.04 

.73 

■  05 

•  10 

•  04 

T 

•  90 

1*07 

T 

2^19 

.78 

2^73 

I.IT 

T 

COLL  I NSV I LLE 

9,79 

1.09 

.80 

T 

■  17 

T 

•  07 

•  83 

•  02 

•  13 

.40 

1<49 

1.19 

2^40 

.03 

•  79 

.36 

FORT  PAYNE 

10.16 

.91 

,  10 

•  43 

T 

•  26 

•  09 

T  T 

•  73 

•  1 3 

7 

.73 

1*13 

1.38 

2.48 

7 

•  76 

.8G 

GARDEN  CITY 

7,79 

.70 

.16 

.24 

•  96 

•OT  ,\9 

.03 

.73 

•  80 

.36 

2.69 

.  15 

.67 

,40 

.75 

•  40 

,46 

T 

T 

•  09 

•04  ^09 

•  69 

.67 

.03 

2^00 

.47 

3.49 

•  '* 

.05 

GU^TERSVILLC  TVA 

10,15 

,38 

.81 

T 

■  40 

,26 

.06 

•  04 

•  69 

T 

.96 

•  01 

U7B 

.36 

.73 

LEEDS 

7,95 

I  .87 

MAGELLA 

5.78 

1.12 

.04 

•  U 

•  11 

,01 

!o2 

l!02 

!l2  !o3 

.06 

.5C 

•  49 

1 73 

.46 

.67 

0N€0NT A 

7,74 

1.20 

•  47 

•  02 

•  14 

1,10 

•10  •It 

.13 

.36 

.66 

.32 

2.20 

.11 

•  37 

PALMEHOACE  2  W 

6.52 

.60 

.30 

T 

•  10 

U19 

•  30 

•  IS 

.10 

.40 

.70 

.19 

1.33 

.22 

•to 

SAINT  BERNARD 

8,41 

,80 

■  18 

.03 

•  18 

•  02 

.09 

T 

5AN0  MT  SUBSTA  AU 

9.66 

■  19 

,71 

•  66 

.07 

.04 

•  10 

.90 

.09 

1 .43 

6.30 

,74 

,18 

,04 

.11 

1*11 

•  13  •IS 

•  04 

.02 

*  30 

75 

*33 

I  38 

76 

SCOTTSBORO 

1.05 

,50 

.20 

•  T9 

•  10 

1.20 

1.93 

1.09 

2.72 

2.12 

lilQ 

TRAFFORD 

6.83 

.70 

,18 

,20 

^•29 

•to 

■  20 

.20 

.40 

.82 

.37 

1.50 

.10 

•  91 

VAUev  HEAD 

10.84 

1.02 

.06 

,93 

.08 

,21 

T 

■  17 

•  67 

•  21 

7 

1.36 

T 

•  60 

1.20 

2.71 

•  04 

7 

1.03 

•  79 

7 

■       •  • 

UPPER  PLAINS  03 

AlICEvILLE 

_ 

.T* 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

ft 

1.17 

.63 

1.63 

ARLEY  3  S 

9.34 

.99 

.34 

•  76 

•08  ^23 

•  17 

.06 

1.32 

•  88 

•  66 

2.74 

•  •11 

AUTAUGAVILLE  3  N 

6,36 

1.90 

•?l 

*  12 

•  02 

1*04 

1  ^02 

1.09 

.06 

.49 

•  41 

•  27 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

.89 

.08 

.13 

.08 

•  04 

•  91 

•13  ^02 

•  OS 

.54 

.99 

•  93 

.92 

•  19 

.09 

•  89 

BILLINGSLEY  V  SC 

5,57 

1.91 

,27 

.06 

•  9( 

•  73 

.09 

•  OS 

.51 

.10 

.96 

•  49 

.34 

•  32 

BROOKWOOD 

4,44 

.96 

.16 

•  15 

.05 

•  T4 

•  29 

.02 

.41 

.84 

.11 

.75 

CARBON  HILL 

9,15 

1.32 

■  29 

•  10 

1.2^ 

•02  •SO 

•  03 

1.98 

.70 

•  46 

1.88 

•  96 

CENTREVILLE 

4.25 

1.04 

•  12 

•  06 

.5( 

•47  •OS 

.61 

.41 

•  4C 

.22 

•  37 

CLANTON 

2.00 

■  45 

•  12 

.60 

•  60  T 

.95 

.10 

•  60 

7 

•  22 

.2( 

•  69 

CORDOVA 

7,94 

1,13 

.21 

,15 

1.36 

•  13 

•  10 

•  16 

.51 

1^26 

•  42 

1.63 

.20 

•  66 

DANCY  4  N 

6,04 

1.28 

.06 

•  89 

•13  iOB 

.33 

.12 

•  45 

1.25 

U49 

DOUBLE  SPRINGS 

9.03 

1 .15 

.03 

•  29 

• 

* 

•  23 

•  6( 

•10  t\9 

•  03 

•  03 

1.17 

•  81 

•  05 

2.85 

.18 

.02 

.08 

1^04 

ELROO 

5.83 

1,10 

* 

,40 

•  9< 

• 

.9! 

• 

.60 

.90 

.91 

FALLS  CITY  BLK  PCNO  TR 

9,  36 

1.07 

.30 

•  36 

•  84 

•  36 

•  16 

•  06 

1.50 

I.  IC 

•  30 

2.39 

•  98 

FAYETTE 

9,  15 

1,12 

•  09 

■  17 

*  17 

•  09 

W36 

•1»  .50 

1.42 

.49 

2.00 

.44 

l»44 

GORGAS 

6,69 

1.20 

.20 

•  09 

U12 

•20  .02 

.49 

.06 

•  49 

1.89 

.18 

•  79 

haleyville 

8.27 

1,10 

T 

T 

•  7< 

•  09 

1.30 

T 

.60 

•  19 

2.95 

.09 

.19 

uoo 

HAMILTON  3  S 

7.21 

T 

,68 

T 

•  06 

T 

•  19 

T 

T 

.7! 

•08  •S* 

•  12 

•  04 

1.21 

7 

.62 

•  01 

2.00 

.07 

.02 

•  99 

JASPER  4  N 

7,34 

.68 

.15 

•  13 

•  19 

■  16 

•  09 

•  83 

T 

.39 

•  31 

1.87 

.87 

LAY  DAM 

4,44 

1  ,21 

.01 

•  49 

•  05 

•  01 

.67 

•  49 

.92 

.08 

.16 

•  37 

•  22 

MERTZ  PONDVILLE  TOhER 

4.39 

,79 

.30 

•  16 

.10 

•  05 

1.22 

•  12 

.64 

.30 

.17 

.02 

.92 

MITCHELL  0AM 

6, IT 

1.26 

•  40 

•  07 

•  02 

.99 

•  74 

•  03 

.99 

.10 

1.19 

.02 

•  60 

.02 

•  18 

PICKENSVILLE 

5.6T 

,0* 

1.04 

•  06 

•  07 

.90 

T  ^04 

.31 

.27 

•  11 

.82 

•  44 

1.37 

PL*NTERSvILLE  2  SSE 

1.92 

•  26 

■  22 

T 

.66 

1*06  T 

.22 

7 

.12 

7 

T 

•  56 

•  98 

PRATTVILLE 

6)93 

,92 

,99 

■  20 

.30 

.06 

T 

,09 

.03 

1.96 

U30 

.08 

.79 

•  02 

.49 

.09 

.13 

REFORM 

6,73 

.99 

.10 

•  21 

1.09 

.36 

.63 

•  18 

1.60 

.39 

1^02 

THORSBY  EXP  STATION 

4.84 

.64 

.93 

■  09 

•  39 

■  04 

,09 

1.  12 

.33 

.08 

•  26 

•  04 

■  41 

.02 

•  24 

•  08 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

9.08 

.75 

,21 

,31 

T 

.06 

•  01 

.02 

•  21 

.48 

T 

.50 

T 

.61 

•  19 

•  70 

■  23 

1.00 

7 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

1,00 

•  32 

•  08 

•  06 

•  93 

•22  ^02 

.01 

.46 

•  30 

•  05 

.42 

.08 

U02 

VERNON 

7,5! 

.75 

.08 

.09 

•  20 

U63 

•  12 

.61 

•  79 

.09 

1.87 

U36 

WEST  BlOCTCN 

4.50 

1.09 

,30 

.09 

•  89 

•  23 

.60 

.10 

.39 

•  10 

.30 

.99 

MlNFIELD  2  SW 

6.97 

.99 

■  10 

.02 

•  11 

.04 

1*16 

•09  (16 

.63 

.62 

•  06 

1.77 

.17 

1.03 

•       •  • 

EASTERN  VALLEY  0^ 

ANNISTON  FAA  AP 

7.93 

.27 

.60 

.47 

.33 

.13 

T 

.14 

.06 

•  82 

•  36 

•  08 

.33 

.08 

T 

1.72 

•  99 

T 

.87 

•  48 

ashville  *•  H 

9.64 

1.42 

,90 

■  07 

1*1  ] 

•10  •SI 

•  09 

.07 

•  22 

•  46 

.09 

•  70 

.20 

•  SO 

CALERA  2  SW 

9.22 

.76 

.85 

.29 

.99 

.89 

.33 

•  42 

•  73 

CENTRE  $  SM 

7,89 

1  ,04 

.04 

.66 

T 

.10 

•  04 

.06 

T 

T 

.8! 

.02 

T 

.68 

T 

I.IT 

•  67 

1.77 

•  42 

T 

•  34 

7 

T 

ChIlDERSBURG 

4.94 

.97 

•  42 

•  09 

•  48 

•  33 

•  19 

•  44 

.03 

•  44 

•  12 

•  49 

•  98 

chiloersburg  wtr  Plant 

9.00 

,91 

,43 

•  43 

•  05 

•  02 

•  03 

•  80 

18 

.23 

•  11 

.10 

•  24 

•  36 

•  46 

•  96 

•  12 

GADSDEN 

6.28 

,96 

•  01 

•  76 

.07 

•  03 

•  06 

U03 

.02  .03 

.04 

.41 

•  43 

•  36 

1^9t 

.30 

•  41 

GADSDEN  GAS  PLANT 

9,35 

,65 

•  05 

•  71 

•  11 

•  13 

•  97 

.12 

1^26 

.29 

JACKSONVILLE  2  SW 

4,59 

.71 

T 

•  93 

T 

.07 

T 

•  12 

•  96 

.10              .07:  uj 

7 

!32 

T 

•  31 

.24 

•  47 

.41 

7 

•  22 

t 

LEESBURG 

9,29 

1.40 

.09 

•  80 

■  12 

•  13 

•  02 

•  04 

mix 

.11 

.64 

1.49 

1.10 

U77 

.57 

•  11 

•  27 

MQNTEVALLO 

4.83 

1.19 

T 

•  20 

T 

T 

T 

•  fi 

.03     T  I 

T 

T 

.88 

7  7 

.60 

■  22 

7 

.48 

.09 

7 

•  43 

PELL  CITY  I  NNE 

1  .29 

•  63 

•  14 

1.33 

.10  .17 

•  06 

•  42 

.97 

1.18 

•  20 

.20 

•  40 

SYLACAUGA  NE 

5,2i 

.97 

.47 

•  06 

•  49 

•  09 

T 

•  04 

•  78 

T 

61 

08 

99 

•  03 

TALLADEGA 

.39 

.72 

T 

T 

•  18 

1.38 

.09 

7 

.70 

7 

•  67 

.99 

U02 

!49 

•  03 

WALNUT  GROVE 

7!9< 

1,25 

•  90 

•  90 

•  73 

1.22 

.92 

2^33 

•  41 

•       •  • 

PIEDMONT  PLATEAU  09 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

.49 

,99 

•  02 

.92 

■  01 

.02 

•  02 

•  99 

.98 

•  17 

.29 

.69 

.03 

.09 

.63 

7 

•  41 

.10 

ASHLAND 

7)22 

1.85 

.90 

T 

T 

T 

■  99 

.SO  .13 

•  90 

.19 

.90 

.12 

.40 

.40 

•  60 

AUBURN  3  Sw 

9,17 

1.37 

T 

.68 

T 

.19 

.12 

T 

•  69 

.92 

T 

7 

2^97 

.29 

•  02 

1.18 

.13 

.96 

.10 

•  07 

7 

CAHp  HILL  2  NW 

7.47 

1,17 

.79 

T 

,10 

T 

•  44 

1.03  T 

7 

U64 

.29 

T 

1.08 

.60 

.20 

•  17 

OAUEVlLLE 

8,3i 

1,60 

■  96 

■  11 

•  60 

.71 

2^01 

.33 

.91 

.02 

.76 

.16 

•  13 

DELTA 

6,73 

1.27 

.76 

■  04 

•  82 

.42  .12 

.14 

•  32 

1.12 

.62 

.37 

•  71 

HEFLIN 

9.l<i 

2.06 

• 

.69 

1.29 

.16  .31 

.08 

•  41 

.53 

T 

1.79 

.83 

.48 

•  38 

HtGHTQwER 

8.00 

.93 

1.03 

■  22 

.89 

.24  .18 

.03 

.06 

U28' 

.15 

1.92 

.39 

.43 

.36 

.39 

JORDAN  OAM 

7,  1 

1.27 

.71 

,06 

.31 

l.U 

Ue2 

.20 

.01 

.83 

.36 

.23 

.12 

LAFAYETTE 

7,2' 

.97 

* 

.07 

U23 

.23 

1.20 

•  07 

.89 

.20 

•  26 

MARTIN  DAM 

8.9C 

.98 

1  .47 

,03^  .91 

,05 

.06 

.03 

.01 

1.26 

T 

1.16 

•  20 

.24 

1.06 

•  07 

1.25 

.36 

•  12 

.02 

T 

OPELlKA 

.90 

,19-  .59 

T 

.17 

.32 

1.03 

.15 

.14 

•  11 

.01 

1.02 

.08 

ROCKFOHD  2  NNW 

6.52 

1.35 

.93 

,03 

■  04 

.49 

.36 

.02 

U3T 

.20 

.90 

.78 

.04 

.29 

ROCK  HILLS 

5,6' 

.86 

.01 

.68 

.04 

■  02 

.41 

.43  .02 

.08 

.02 

U44 

.21 

T 

.79 

7 

7 

.54 

.19 

THUflLOw  DAM 

7,7<! 

1.84 

.70 

.10 

■  02 

•  30 

1.22 

7 

U29 

.22 

.88 

1.00 

.13 

.09 

waOlEy 

6.22 

.63 

1.04 

•  04 

•  92 

.41 

•  IS 

UOO 

.25 

.72 

.93 

.35 

WETUMPKA 

8.11 

1.30 

•  79 

T 

,06 

T 

T 

T 

■  T2 

.93 

T 

U43 

.29 

T 

•  76 

T 

T 

1.56 

.26 

7 

YATES  HYDRO  PLANT 

8.14 

1.93 

•  66 

•  13 

•  02 

■  03 

•  37 

1.74 

1.33 

.29 

.61 

1.15 

.21 

1  notM  following  Slatton 

ladM. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


o 

H 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

B  1  9 

10  1 

"  1 

12 

1 

13  1 

14  I  IS 

16  I  17  1 

18 

19  { 

 r-  '  - 

20  1  21 

22  1  23  I 

24 

■■ 

25 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

.00 

1^32 

•  10 

•  04 

•  93 

•  7a 

.29 

■  29 

•  61 

•  92 

.31 

.0* 

K12 

•  19 

•  06 

2.18 

•  26 

•  99 

.06 

.03 

•  02 

• 

U99 

•  36 

•  06 

•  73 

UIO 

•  03 

•  31 

.02 

•  99 

•  06 

•  92 

•  68 

• 

■ 

U60 

•  60 

• 

* 

* 

1»60 

" 

.20 

■  60 

.20 

U60 

•  20 

• 

1  ^06 

•  10 

.02 

•  07 

1^61 

.47 

i.ei 

T 

•  96 

.06 

.06 

•  39 

.89 

2^69 

.26 

.09 

■  22 

•  69 

•  06 

•  07 

•  *5 

.9$ 

.IT 

.17 

*  05 

.06 

.12 

1  ^62 

•  39 

T 

.09 

•  11 

•  63 

•  61 

•  69 

• 

•  T* 

1.62 

•  29 

•  10 

!•  70 

•  10 

•  60 

•  60 

•  22 

•  99 

• 

•  7* 

1.73 

•  10 

•  07 

I^OT 

.90 

•  98 

.03 

•  22 

•  19 

•  89 

• 

.S2 

.69 

•  02 

.09 

.08 

T 

.43 

1.93 

.02 

•  66 

•  02 

.02 

•  22 

T 

•  36 

•  07 

•  66 

•  06 

.90 

1.36 

.72 

T 

.08 

•  82 

.96 

2^83 

.19 

■  22 

U63 

•  33 

• 

.42 

1.93 

•  69 

.07 

•  02 

.63 

U70 

•  21 

•  6B 

•  73 

1^02 

•  1 1 

• 

.63 

1 .60 

•  16 

.06 

•  OB 

•  0* 

1*1 

U76 

•  12 

•  30 

•  29 

•  22 

• 

•  08 

.95 

.69 

•  62 

»06 

^ 

' 

a  28 

1»65 

U69 

.26 

T 

uu 

•  16 

.62 

•  26 

•  01 

1.91 

.10 

.01 

U12 

.60 

•  09 

•  98 

.37 

•  60 

•  90 

•  90 

T  • 

.39 

1.69 

•  12 

T 

.20 

T 

.92 

.82 

T  •sa 

T 

•  98 

T 

T 

uaa 

•  01 

W21 

.16 

•  13 

.a: 

.13 

U61 

.89 

.06 

T 

1.88 

.11 

T 

2.26 

.29 

.71 

.24 

,41 

!39 

•  03 

•  09 

uao 

.10 

.08 

T 

T  T 

T 

•  31 

1.90 

7 

.93 

.18 

■  99 

T 

T 

•  61 

.17 

•  92 

T  ! 

,6fl 

•  ' 

1.10 

•  93 

•  17 

1*06 

■ 

70 

fcft 

on 

■ 

l^7C 

T 

■  20 

•  10 

* 

•  •96 

UIO 

.12 

•  05 

T 

•  Oft 

U29 

1.09 

•  69 

T 

T 

•  46 

•  la 

•  29 

.30 

1.26 

.31 

.06 

•  34 

•  «2 

.07 

•  37 

.IT 

.06 

•  92 

1^90 

>.>*■ 

1.26 

.91 

T 

.11 

.11 

• 

■  96 

1.69 

.98 

T 

.99 

•  96 

•  tt 

•  la  . 

USa 

.10 

•  09 

T 

.09 

T 

.49 

•  96 

.03 

.76 

.09 

7 

■  26 

T 

.34 

•  09 

•  09 

T  . 

i.n 

1.22 

.29 

•  09 

T 

2.00 

.36 

■  03 

•  72 

T 

•  18  . 

t.Ol 

1.36 

*  i5 

I 

*AI 

**r 

.08 

.  7C 

.02 

•  07 

.66 

t^6a 

•  01 

•  17  . 

i.95 

1.1" 

.60 

•  23 

•  10 

•  02 

•  96 

2.83 

.26 

•  93 

•  66 

•  21  . 

>.32 

1.91 

•  09 

•  04 

.06 

.03 

.98 

.38 

■  09 

1.30 

•  81 

•  09 

•  18  • 

'.2« 

.97 

.03 

.10 

.21 

•  33 

.79 

2.92 

.27 

•  36 

■  •06 

i.Oh 

1.19 

.37 

•  16 

•  02 

•  01 

.22 

•  17 

•  •! 

•  01 

•  01 

1.00 

.06 

.20 

•  29 

.  34 

•  01 

•  16 

•  03  • 

>.93 

2.19 

.61 

•  19 

.01 

•  76 

•  16 

.69 

.  10 

T 

.17 

•  07 

■  24 

•  09 

•  66 

•  23 

•  06  • 

i.n! 

1  93 

•  IS 

*27 

2.92 

.16 

09 

1.98 

^38 

•  19 

•  09  • 

'.11 

03 

•  16 

I. 71 

•  16 

•  63 

•  20  • 

>.>1 

.09 

•  ao 

,20 

•  10 

•  09 

.80 

lai 

•  93 

.92 

.29  , 

S.QO 

I  .^o 

•  30 

•  IC 

.20 

•  10 

•  10 

*ii 

I  •OO 

1.90 

1. 10 

•  10 

■  10 

•  7( 

1*20 

•  10 

•  60  • 

>.3! 

T 

•'1 

1.J3 

.37 

.22 

•  21 

T 

•  06 

r.B6 

.11 

■ 

*0l 

09 

' 

*06 

.99 

.79 

.61 

01 

* 

42 

■* 

•  >«  I 

(•5T 

1.10 

•  09 

•  06 

•  16  , 

!•«« 

.19 

1.21 

.02 

•  30 

■  02 

.02 

.26 

!20 

.17 

!oa 

T 

.99 

T 

.89 

■  96 

•  16 

!'! 

•  01 

.16  . 

1.30 

.92 

.05 

.03 

.68 

k.2> 

I. TO 

.06 

.30 

•  87 

.09 

.81 

.22 

•  09! 

T 

U08 

•  36 

•  96 

•  21  . 

).21 

1.66 

.12 

T 

•  22 

•  10 

•  70 

T 

2.08 

.22 

•  06 

1^97 

•  91 

•  06 

■  19  , 

b.08 

1.62 

•  99 

•  06 

•  03 

T 

•  oa 

1.67 

.68 

•  66 

■  99 

•  06 

•  11 

.37  . 

b.Ta 

1.92 

•  09 

.03 

! 

•  30 

•  03 

T 

•  77 

7 

2.09 

.21 

T 

T 

T 

1^38 

■  32 

•  10 

l.eo 

.30 

•  20 

T 

T 

•  ea 

T 

1.02 

T 

.97 

T 

•  06 

•  19 

T 

T 

•  19 

06 


CUBA 
D6T70N 

OEMOPOLIS  LOCK  »^D  DAM 
TOUT  0EP0917 
OlINtSvlLLE 

GQlENSBOftO 
HAYNEU ILLE 
L IVINGSTC* 
MAKION   1  "1 

MARION  JUNCTION   1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEms   1  S9W 
MIlSTEAO 
MINTEB  5  NB 
MONTGOMERT  nb  AP 

ORRVILLE 
PERR7VILLE 
PINE  UEVEL 
PRIMROSE  FARM 
5ELMA 

SJTIlE 

TUSKEOEE  3  S 
UNION  SPRINGS  2  NE 
UNIONTOWN 

MARRIOR  LOCK  AND  0AM 


ccASTAi.  Plain  ot 

ABBEVILLE  1  NNa 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  HU 
A7M0RE   1  S« 
BRANTLEV 

BRExTON  )  SSE 
BRUNOIOGE 
CAMDEN  )  Nt. 
CMATOM  J  N 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

coffee  springs  2  n» 

columbia 

cottontcn 

dothan  faa  airport 

Elba 

enterprise 

EUf AULA 
EVERGREEN 

FAlCO  OPEN  POND  TOmER 

FRISCO  CITy 
GENEVA 
GECRGIANNA 
GILBER701.N 
GREEN  BAY 

GREENVILLE 
mEAOlAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
LOUISVILLE 

MEL  V  IN 

MILLERS  FERRY 
NATCHEZ 
NEfcTON 
OZARK  6  NNI. 

PMENIX  CITY  2  NNkL 

PINt  HILL 

RIVER  FALLS 

SEAlE 

SLOCOMB 

SNOm  hill 

THOMASvILLE 

TRCY 

MALLACE  2  E 
MHATLEy 


1.60 
1.66 
2.00 


T.60I     .11  1.89 

1.67 
1.32 
.75 
2.20 


•20    .08  .19 


.03  1.72 
1.23 
1.631 

1.80< 

2.39 
.01  ^67 
1.61 

1.75 


GULF 

BAY  M1NE7TE 
CITRONELLE 
COOEN 

FAIRhOPE  2  NE 
FORT  HORjAN 

GjLF  Shores  p  o 

MOBILE  nB  AIRPORT 
MOBILE 

ROBERTSOALE   1  E 


1.75 
3.671 

6.1^ 


.06  1.00  .25 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
MARCH  1965 


Day  of  Month 

0 

Dl 

4 

Station 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•      •  « 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 

69 

69 

64 

47 

33 

36 

42 

40 

44 

55 

52 

46 

48 

56 

69 

67 

66 

66 

53 

40 

38 

49 

64 

67 

54 

69 

43 

63 

77 

67 

49 

54,6 

Mm 

<>1 

48 

40 

29 

28 

25 

31 

32 

26 

28 

26 

36 

31 

28 

35 

35 

47 

39 

26 

20 

15 

26 

40 

44 

44 

41 

32 

39 

56 

45 

37 

34.7 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

65 

62 

60 

45 

35 

42 

39 

40 

54 

53 

55 

52 

58 

63 

67 

67 

66 

65 

50 

39 

47 

62 

66 

64 

68 

69 

62 

77 

75 

60 

57 

57,5 

MIN 

47 

53 

41 

30 

28 

26 

33 

32 

30 

29 

26 

39 

33 

30 

37 

37 

55 

39 

27 

22 

18 

25 

46 

44 

46 

41 

34 

48 

56 

46 

36 

36,7 

Ut      1  UK 

MAX 

61 

62 

46 

34 

36 

42 

39 

42 

55 

52 

55 

48 

53 

64 

66 

66 

67 

55 

42 

42 

51 

63 

67 

59 

70 

45 

64 

78 

66 

61 

56,2 

MDJ 

32 

50 

41 

32 

26 

26 

25 

31 

30 

28 

30 

30 

33 

31 

30 

39 

43 

41 

29 

22 

16 

25 

35 

46 

46 

42 

34 

36 

52 

47 

40 

34,5 

FALKVILLE  I  N 

MAX 

69 

61 

65 

47 

34 

37 

41 

40 

44 

58 

52 

57 

48 

58 

65 

66 

70 

66 

56 

42 

39 

50 

63 

69 

72 

73 

50 

69 

79 

70 

63 

56,9 

MW 

43 

54 

41 

33 

26 

26 

30 

32 

31 

27 

26 

30 

31 

30 

34 

39 

44 

41 

28 

22 

16 

22 

35 

46 

46 

46 

35 

36 

57 

47 

37 

36,3 

FLORENCE 

MAX 

7 1 

68 

61 

43 

32 

38 

40 

46 

44 

58 

54 

56 

51 

61 

66 

69 

69 

70 

56 

43 

43 

53 

66 

71 

60 

61 

66 

62 

79 

64 

62 

67,2 

MIN 

48 

52 

39 

29 

29 

26 

30 

32 

33 

29 

29 

31 

34 

33 

37 

40 

47 

36 

25 

20 

19 

23 

33 

43 

42 

39 

29 

32 

54 

44 

38 

34,6 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 

66 

65 

53 

43 

35 

40 

38 

41 

56 

51 

56 

50 

57 

65 

66 

66 

67 

55 

43 

38 

48 

63 

68 

67 

71 

56 

66 

76 

64 

56 

66 

56,3 

MIN 

53 

49 

43 

30 

28 

26 

33 

31 

32 

30 

29 

40 

34 

32 

39 

39 

50 

35 

29 

22 

20 

28 

54 

47 

50 

38 

36 

52 

55 

♦5 

41 

37,7 

MADISON 

MAX 

62 

63 

6  1 

46 

35 

41 

40 

43 

56 

52 

56 

52 

58 

65 

67 

68 

66 

64 

49 

36 

49 

61 

68 

64 

66 

69 

64 

77 

71 

58 

66 

57,6 

MIN 

49 

53 

41 

30 

28 

26 

33 

32 

31 

28 

27 

39 

34 

30 

36 

38 

55 

40 

27 

21 

15 

26 

49 

46 

46 

40 

34 

49 

56 

46 

39 

36,8 

MOULTON  2 

MAX 

6  1 

62 

5 1 

^5 

35 

4  1 

40 

43 

57 

52 

56 

50 

58 

65 

66 

69 

67 

62 

44 

39 

52 

63 

69 

64 

72 

70 

64 

78 

72 

58 

68 

57,6 

MIN 

51 

50 

40 

28 

28 

25 

33 

31 

32 

27 

27 

40 

33 

30 

40 

40 

47 

37 

27 

21 

17 

27 

42 

45 

45 

36 

33 

53 

57 

46 

36 

36,3 

MAX 

6 1 

43 

35 

37 

4  1 

39 

45 

56 

52 

52 

48 

58 

65 

67 

69 

70 

55 

41 

40 

51 

64 

69 

57 

66 

49 

61 

79 

65 

51 

66 

54,9 

MIN 

53 

42 

34 

30 

28 

28 

33 

32 

31 

28 

31 

39 

34 

30 

40 

40 

51 

33 

26 

22 

20 

26 

45 

44 

44 

36 

33 

50 

61 

45 

41 

36,1 

MAX 

64 

63 

57 

54 

34 

35 

36 

42 

55 

52 

55 

52 

57 

62 

65 

66 

67 

61 

50 

39 

48 

60 

67 

65 

70 

70 

66 

75 

75 

66 

56 

67,3 

MIN 

50 

54 

41 

30 

28 

26 

34 

33 

30 

26 

25 

37 

30 

26 

36 

32 

42 

39 

26 

21 

15 

26 

52 

44 

46 

40 

34 

39 

55 

»0 

39 

36,4 

RED  BAY 

MAX 

69 

57 

59 

40 

33 

35 

43 

39 

48 

58 

54 

55 

60 

59 

66 

77 

75 

70 

60 

40 

40 

53 

64 

66 

65 

71 

49 

67 

79 

67 

52 

67,2 

MIN 

46 

51 

35 

27 

27 

25 

31 

30 

30 

30 

31 

34 

36 

37 

40 

42 

50 

36 

25 

20 

21 

26 

37 

43 

40 

36 

31 

32 

54 

44 

38 

36,0 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

63 

62 

50 

40 

37 

42 

40 

43 

55 

52 

56 

49 

57 

63 

67 

68 

66 

55 

42 

38 

50 

61 

66 

64 

72 

66 

66 

76 

64 

53 

56 

56,8 

MIN 

51 

45 

38 

29 

28 

27 

33 

28 

28 

27 

26 

35 

31 

29 

38 

36 

48 

32 

27 

20 

15 

23 

53 

46 

46 

38 

35 

49 

62 

44 

40 

35,4 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

68 

57 

60 

41 

36 

35 

41 

38 

45 

53 

53 

56 

48 

57 

64 

66 

71 

67 

54 

41 

39 

51 

62 

68 

60 

70 

64 

65 

76 

67 

63 

55,9 

MIN 

35 

51 

37 

27 

28 

24 

26 

31 

29 

25 

29 

33 

30 

28 

28 

32 

41 

36 

25 

28 

13 

13 

40 

44 

43 

39 

32 

36 

45 

46 

37 

32,5 

WATERLOO 

MAX 

69 

57 

59 

51 

41 

41 

43 

41 

45 

55 

51 

52 

64 

66 

67 

72 

50 

48 

63 

66 

66 

47 

67 

77 

62 

64 

57,2 

MIN 

38 

52 

35 

28 

28 

16 

20 

35 

27 

25 

26 

33 

38 

33 

42 

34 

19 

11 

52 

39 

35 

29 

32 

43 

32 

40 

32,4 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

66 

60 

65 

60 

38 

34 

37 

39 

58 

50 

55 

59 

55 

54 

64 

65 

68 

69 

58 

45 

54 

49 

61 

66 

63 

66 

64 

69 

78 

65 

56 

67,7 

MIN 

49 

49 

44 

38 

26 

25 

25 

29 

30 

29 

29 

29 

35 

34 

34 

42 

44 

44 

29 

23 

18 

18 

31 

51 

35 

35 

40 

38 

38 

38 

41 

34,6 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 

63 

70 

60 

48 

38 

43 

42 

49 

63 

57 

57 

5 1 

60 

67 

70 

78 

76 

65 

55 

40 

51 

63 

66 

78 

76 

72 

65 

81 

76 

66 

66 

61,4 

MIN 

52 

54 

44 

31 

27 

27 

32 

32 

26 

34 

35 

40 

39 

34 

44 

45 

57 

45 

31 

25 

15 

25 

52 

62 

66 

46 

39 

51 

54 

64 

41 

40,6 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

59 

6  7 

53 

42 

37 

41 

40 

47 

62 

54 

56 

51 

60 

65 

67 

76 

76 

63 

48 

39 

49 

63 

66 

77 

76 

64 

66 

81 

76 

60 

64 

59,6 

MIN 

53 

49 

42 

30 

29 

27 

32 

30 

29 

32 

33 

41 

37 

34 

46 

50 

48 

37 

31 

22 

19 

27 

54 

63 

60 

43 

40 

63 

59 

46 

42 

40,0 

BRIDGEPORT  2  u 

MAX 

64 

68 

67 

62 

35 

39 

44 

41 

55 

52 

55 

54 

59 

63 

67 

67 

64 

63 

51 

42 

50 

62 

69 

64 

66 

66 

65 

76 

75 

75 

69 

59,4 

MDJ 

38 

50 

46 

30 

26 

27 

35 

33 

26 

24 

23 

36 

29 

25 

33 

31 

51 

40 

26 

22 

12 

19 

43 

53 

54 

40 

36 

45 

50 

55 

44 

35,7 

GUNTERSV I LLE 

MAX 

66 

68 

63 

54 

37 

40 

42 

43 

60 

56 

57 

55 

58 

6  r 

66 

67 

66 

61 

57 

43 

50 

62 

67 

69 

69 

72 

65 

78 

77 

65 

65 

60,0 

MIN 

45 

51 

44 

31 

30 

22 

34 

32 

27 

30 

38 

40 

33 

30 

42 

37 

56 

41 

30 

22 

16 

28 

47 

50 

55 

44 

37 

49 

57 

46 

41 

38,3 

ONEONTA 

MAX 

69 

6  1 

69 

59 

36 

35 

39 

39 

44 

61 

54 

6  1 

48 

60 

65 

67 

73 

7  1 

62 

46 

39 

5 1 

62 

66 

77 

75 

60 

69 

79 

72 

67 

68,9 

MDJ 

38 

52 

44 

33 

26 

25 

27 

29 

26 

29 

26 

34 

32 

30 

38 

40 

44 

42 

29 

22 

14 

18 

35 

53 

55 

55 

37 

38 

55 

50 

38 

36,1 

SAINT  BERNARD 

MAX 

7  1 

58 

67 

50 

33 

35 

40 

40 

44 

61 

52 

57 

46 

58 

65 

66 

71 

67 

56 

42 

37 

50 

63 

60 

74 

73 

46 

66 

80 

72 

64 

56,8 

Mm 

37 

50 

42 

32 

26 

25 

26 

30 

27 

28 

29 

30 

33 

29 

29 

40 

47 

42 

29 

22 

16 

16 

25 

45 

48 

46 

36 

36 

37 

48 

40 

33,8 

SAND  MT  SUBSTA  Au 

MAX 

59 

68 

63 

57 

34 

37 

41 

40 

56 

49 

55 

48 

56 

62 

65 

66 

68 

60 

55 

41 

47 

60 

66 

64 

70 

70 

70 

76 

69 

67 

5) 

67,5 

Mm 

46 

53 

45 

29 

27 

25 

32 

31 

31 

27 

25 

38 

30 

32 

41 

42 

57 

33 

28 

21 

15 

29 

48 

56 

57 

43 

43 

62 

66 

50 

40 

36,1 

5C0TTSB0R0 

MAX 

65 

65 

63 

43 

35 

39 

41 

40 

54 

51 

55 

49 

57 

62 

66 

65 

63 

60 

45 

36 

40 

60 

64 

69 

60 

67 

63 

76 

64 

65 

56,4 

Mm 

55 

47 

41 

26 

27 

26 

35 

30 

30 

29 

29 

34 

26 

30 

37 

38 

43 

30 

21 

15 

17 

32 

52 

52 

51 

37 

37 

62 

60 

47 

36,0 

VALLEY  HEAD 

MAX 

66 

62 

68 

58 

38 

34 

40 

41 

39 

55 

52 

58 

48 

58 

61 

65 

64 

67 

62 

48 

43 

48 

60 

68 

70 

72 

61 

70 

75 

62 

60 

57,2 

Mm 

43 

3  7 

27 

26 

26 

32 

25 

22 

2 1 

25 

27 

25 

26 

30 

35 

3 1 

28 

23 

1 0 

1 2 

5 1 

53 

36 

60 

41 

33,6 

UPPER  PLAINS 

03 

At  I CEV I LLE 

MAX 

70 

69 

62 

42 

4<» 

45 

45 

64 

66 

6  1 

53 

52 

63 

69 

72 

81 

76 

67 

52 

53 

60 

68 

76 

60 

76 

60 

6 1 

81 

68 

6l 

63,4 

Mm 

44 

52 

38 

33 

32 

32 

34 

34 

31 

35 

40 

45 

46 

40 

46 

47 

54 

46 

34 

29 

27 

29 

34 

40 

48 

45 

41 

48 

56 

69 

46 

41,1 

bankhead  lock  and 

DAM 

MAX 

71 

58 

68 

49 

44 

39 

44 

44 

50 

65 

57 

57 

51 

61 

67 

71 

79 

73 

64 

48 

42 

46 

62 

65 

79 

78 

56 

66 

80 

73 

65 

60,5 

Mm 

38 

53 

43 

31 

27 

30 

31 

32 

33 

31 

34 

38 

41 

35 

39 

45 

49 

42 

32 

25 

17 

20 

24 

54 

57 

53 

38 

39 

54 

49 

40 

37,9 

centreville 

MAX 

72 

61 

69 

52 

40 

41 

44 

44 

53 

67 

60 

52 

51 

61 

69 

70 

81 

80 

69 

45 

55 

67 

66 

83 

80 

64 

62 

82 

77 

63 

62,7 

Mm 

41 

55 

46 

33 

26 

31 

32 

31 

27 

27 

38 

39 

42 

34 

40 

43 

41 

33 

16 

19 

34 

56 

66 

56 

41 

42 

63 

56 

47 

39,7 

CLANTCN 

MAX 

70 

59 

70 

59 

38 

40 

43 

42 

50 

65 

57 

49 

47 

53 

67 

70 

78 

76 

7  I 

53 

42 

5  ^ 

62 

67 

80 

76 

70 

62 

79 

77 

67 

61,0 

Mm 

43 

53 

48 

34 

26 

30 

31 

32 

28 

36 

39 

41 

44 

32 

43 

43 

45 

33 

27 

20 

24 

36 

54 

66 

62 

41 

43 

56 

57 

47 

40.9 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

71 

56 

63 

45 

3 1 

35 

41 

39 

46 

59 

56 

57 

5 1 

61 

67 

70 

75 

65 

58 

44 

40 

53 

64 

74 

7  3 

67 

60 

72 

54 

57.3 

Mm 

43 

48 

37 

25 

19 

19 

25 

28 

24 

22 

24 

28 

29 

25 

39 

43 

36 

24 

18 

10 

22 

27 

46 

45 

40 

30 

33 

56 

44 

34 

31,6 

FAYETTE 

MAX 

66 

62 

56 

42 

38 

44 

42 

49 

62 

56 

57 

50 

64 

68 

72 

78 

73 

62 

46 

45 

55 

65 

68 

80 

76 

72 

63 

62 

74 

69 

68 

61,2 

Mm 

54 

50 

41 

30 

28 

27 

36 

3  3 

31 

31 

38 

41 

42 

32 

47 

42 

30 

23 

16 

26 

47 

67 

49 

43 

36 

51 

59 

52 

41 

39.9 

HALEYVILLE 

MAX 

70 

56 

62 

43 

31 

35 

41 

39 

45 

57 

57 

56 

50 

56 

63 

67 

73 

66 

56 

42 

39 

51 

64 

65 

74 

43 

78 

71 

52 

66,1 

Mm 

36 

52 

38 

29 

25 

22 

26 

31 

29 

26 

25 

30 

30 

28 

30 

37 

46 

39 

27 

20 

15 

16 

30 

46 

46 

42 

31 

31 

52 

41 

36 

32,7 

HAMILTON  3  S 

MAX 

70 

58 

63 

42 

33 

36 

43 

40 

49 

59 

55 

57 

52 

60 

67 

70 

76 

69 

67 

44 

41 

53 

64 

68 

72 

75 

42 

66 

60 

71 

5* 

57,7 

Mm 

40 

50 

39 

29 

27 

27 

30 

26 

26 

26 

26 

35 

30 

27 

28 

39 

49 

39 

28 

23 

12 

14 

20 

50 

44 

39 

34 

35 

54 

46 

36 

33.2 

JASPER  4  N 

MAX 

67 

69 

55 

46 

39 

43 

45 

49 

66 

56 

60 

52 

63 

71 

73 

78 

66 

61 

47 

43 

54 

68 

65 

80 

79 

66 

69 

86 

75 

58 

60 

61,7 

Mm 

47 

55 

43 

30 

26 

26 

35 

32 

27 

29 

30 

41 

37 

26 

45 

40 

57 

41 

30 

25 

12 

19 

39 

53 

55 

43 

36 

62 

55 

60 

39 

38.0 

Sea  Ralerencs  Notes  Following  Station  Index 
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ContlDU«d 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
MARCH  1965 


Day  of  Month 

• 

SUflOB 

I 

2 

3 

4 

5  1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

PRATTVILLE 

MAX 

70 

70 

70 

68 

44 

45 

46 

52 

67 

66 

63 

49 

62 

66 

75 

79 

80 

75 

66 

63 

59 

69 

68 

64 

84 

80 

77 

62 

61 

60 

72 

66,9 

NCN 

36 

48 

51 

35 

25 

33 

35 

30 

26 

43 

43 

42 

46 

34 

40 

44 

69 

49 

36 

28 

22 

29 

39 

49 

90 

39 

45 

91 

92 

96 

91 

40.9 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 

62 

70 

63 

54 

34 

40 

42 

49 

64 

60 

63 

47 

65 

70 

72 

79 

74 

72 

65 

44 

61 

61 

67 

60 

77 

72 

60 

78 

79 

66 

70 

62.1 

MIN 

50 

51 

46 

31 

28 

29 

33 

29 

32 

38 

36 

39 

42 

35 

38 

47 

46 

46 

31 

26 

22 

28 

46 

69 

69 

49 

39 

92 

96 

96 

46 

41.2 

TUSCALOOSA  F4A  »P 

MAX 

62 

65 

49 

40 

41 

45 

45 

54 

66 

61 

53 

52 

63 

69 

72 

81 

76 

67 

52 

46 

63 

66 

68 

81 

80 

60 

61 

81 

74 

61 

69 

61.7 

MIN 

57 

49 

40 

31 

31 

34 

36 

34 

31 

40 

42 

45 

42 

40 

48 

47 

50 

39 

34 

26 

22 

27 

54 

65 

60 

44 

41 

92 

98 

49 

46 

42,4 

TUSCALOOSA  OLIVER  Of* 

MAX 

72 

60 

64 

47 

40 

40 

44 

45 

52 

64 

59 

54 

51 

60 

67 

71 

80 

75 

64 

48 

42 

52 

66 

67 

80 

80 

60 

60 

82 

73 

98 

60,9 

MIN 

40 

53 

41 

31 

24 

30 

32 

33 

29 

30 

37 

40 

42 

37 

40 

44 

46 

44 

31 

25 

20 

22 

24 

51 

60 

90 

38 

39 

93 

54 

42 

38,3 

VERNON 

MAX 

68 

59 

51 

39 

38 

45 

44 

53 

62 

56 

60 

53 

63 

66 

74 

82 

72 

69 

49 

44 

56 

68 

68 

76 

79 

73 

60 

84 

74 

60 

70 

61.7 

•       •  • 

MIN 

52 

50 

39 

29 

26 

29 

34 

29 

28 

28 

35 

41 

38 

29 

46 

44 

57 

39 

26 

23 

12 

22 

47 

48 

46 

42 

36 

51 

97 

50 

39 

37,7 

EASTERN  VALLEY  0<i 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

64 

72 

63 

54 

38 

4  1 

44 

47 

63 

66 

62 

48 

61 

66 

70 

76 

80 

'1 

56 

42 

52 

66 

64 

74 

79 

70 

71 

62 

74 

66 

66 

62,9 

MIN 

45 

54 

51 

29 

27 

27 

30 

29 

26 

31 

30 

40 

36 

33 

47 

45 

50 

41 

34 

26 

18 

25 

48 

60 

61 

44 

40 

93 

96 

90 

46 

39.7 

CAlERA  2  SW 

MAX 

65 

72 

66 

51 

43 

42 

49 

65 

61 

53 

47 

60 

i-' 

72 

78 

78 

68 

67 

66 

44 

64 

67 

61 

60 

74 

69 

80 

80 

68 

72 

63,6 

MIN 

45 

54 

45 

41 

29 

27 

31 

30 

29 

33 

41 

36 

40 

31 

31 

42 

56 

49 

31 

24 

24 

23 

44 

64 

69 

46 

39 

49 

94 

96 

90 

40.6 

CENTRE  5  iv 

MAX 

69 

63 

Tl 

62 

39 

36 

41 

45 

62 

61 

55 

58 

49 

60 

65 

69 

69 

76 

66 

61 

40 

90 

64 

66 

70 

79 

64 

66 

78 

69 

63 

60.9 

MIN 

4  I 

49 

49 

37 

29 

26 

29 

34 

25 

26 

25 

34 

31 

31 

40 

37 

43 

43 

32 

26 

17 

21 

31 

49 

96 

99 

40 

42 

97 

54 

43 

37,4 

CHILOERSBURC  «TR  PLANT 

MAX 

66 

71 

69 

60 

39 

43 

43 

49 

65 

63 

66 

53 

60 

67 

70 

79 

81 

70 

67 

49 

90 

69 

69 

79 

79 

76 

60 

81 

80 

64 

69 

64,2 

MIN 

49 

56 

50 

33 

27 

28 

32 

31 

34 

30 

34 

40 

44 

32 

44 

43 

60 

47 

33 

26 

15 

22 

43 

63 

69 

90 

39 

93 

97 

96 

46 

41.4 

GADSDEN  OAS  PLANT 

MAX 

60 

73 

63 

57 

2" 

39 

42 

43 

61 

66 

58 

52 

58 

64 

66 

68 

72 

63 

54 

41 

48 

61 

64 

71 

74 

72 

66 

79 

73 

60 

94 

99.6 

MIN 

44 

45 

38 

32 

27 

35 

31 

27 

30 

28 

36 

32 

31 

44 

37 

56 

42 

32 

26 

17 

21 

46 

49 

67 

49 

37 

92 

95 

96 

42 

36.0 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 

69 

60 

70 

63 

2? 

37 

41 

41 

60 

63 

62 

59 

48 

60 

65 

68 

76 

80 

67 

50 

40 

50 

64 

65 

71 

77 

64 

69 

*0 

77 

61 

60.8 

MIN 

33 

43 

49 

35 

26 

26 

31 

26 

26 

28 

31 

37 

34 

36 

41 

45 

42 

31 

26 

15 

17 

19 

60 

55 

61 

39 

39 

93 

96 

40 

36,0 

SYlACAUGA  4  NE 

MAX 

61 

70 

61 

56 

42 

44 

46 

63 

66 

57 

49 

69 

66 

69 

76 

80 

'0 

60 

46 

62 

65 

65 

81 

78 

73 

67 

81 

80 

67 

71 

63,0 

MIN 

49 

55 

51 

33 

26 

28 

34 

32 

27 

30 

33 

41 

44 

31 

43 

41 

59 

43 

34 

26 

15 

22 

42 

63 

64 

90 

*l 

93 

98 

96 

46 

41,0 

TALLADE6A 

MAX 

61 

70 

63 

58 

39 

41 

42 

45 

63 

65 

59 

61 

69 

66 

68 

77 

80 

68 

66 

46 

49 

65 

64 

78 

78 

72 

66 

80 

79 

62 

66 

62,0 

•       •  • 

MIN 

42 

56 

51 

33 

25 

27 

33 

30 

27 

30 

33 

40 

43 

34 

46 

42 

66 

57 

32 

25 

16 

22 

40 

63 

59 

46 

38 

91 

96 

94 

43 

40,4 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

62 

74 

70 

58 

41 

41 

48 

48 

67 

62 

54 

49 

57 

69 

74 

80 

60 

75 

69 

51 

53 

65 

65 

82 

77 

72 

70 

62 

78 

72 

71 

65.0 

MIN 

32 

55 

50 

33 

22 

26 

32 

30 

22 

30 

33 

39 

41 

30 

39 

39 

67 

51 

31 

26 

14 

18 

44 

62 

62 

56 

41 

51 

95 

94 

46 

39.4 

ASHLAND 

MAX 

66 

61 

71 

60 

36 

37 

39 

43 

44 

62 

56 

61 

47 

58 

65 

69 

77 

78 

71 

53 

40 

60 

62 

67 

77 

75 

67 

70 

80 

75 

69 

60.8 

MIN 

39 

46 

48 

34 

24 

25 

28 

31 

26 

32 

31 

36 

40 

31 

42 

42 

53 

47 

31 

24 

18 

19 

38 

52 

97 

60 

37 

39 

98 

55 

49 

38,4 

AUBURN  3  SM 

MAX 

69 

65 

73 

69 

4  1 

4  1 

42 

47 

48 

64 

60 

62 

58 

60 

65 

72 

80 

77 

74 

61 

48 

92 

64 

66 

80 

77 

74 

66 

62 

76 

76 

64,3 

MIN 

42 

51 

5  1 

38 

24 

29 

31 

30 

26 

36 

37 

36 

41 

34 

36 

45 

64 

54 

34 

30 

20 

23 

37 

62 

67 

69 

44 

45 

60 

97 

91 

41,4 

CAMP  HILL   2  Nh 

MAX 

66 

58 

56 

61 

(t2 

39 

42 

42 

46 

66 

56 

52 

47 

53 

65 

70 

79 

73 

72 

52 

56 

50 

63 

66 

81 

79 

73 

68 

ao 

75 

71 

61.2 

MIN 

40 

46 

43 

40 

26 

27 

30 

30 

26 

29 

35 

38 

40 

30 

34 

40 

45 

52 

33 

26 

19 

21 

25 

44 

63 

69 

41 

42 

60 

99 

49 

36.6 

HEFLIN 

MAX 

65 

71 

59 

37 

35 

39 

43 

45 

53 

61 

61 

46 

60 

64 

67 

57 

79 

70 

53 

40 

53 

66 

61 

74 

77 

66 

72 

80 

72 

69 

59.6 

MIN 

38 

42 

30 

24 

24 

27 

31 

23 

28 

30 

30 

36 

29 

36 

38 

41 

43 

32 

24 

14 

16 

34 

52 

93 

59 

37 

40 

97 

93 

40 

39.4 

LAFAYETTE 

MAX 

64 

73 

67 

50 

39 

39 

46 

44 

65 

60 

54 

49 

62 

66 

72 

79 

77 

73 

66 

50 

50 

63 

65 

62 

75 

75 

70 

80 

77 

71 

69 

63.3 

MIN 

41 

55 

49 

35 

25 

26 

36 

28 

30 

38 

33 

39 

40 

32 

45 

44 

56 

53 

33 

29 

20 

25 

45 

62 

62 

56 

41 

56 

97 

59 

49 

41.8 

MARTIN  0AM 

MAX 

62 

70 

65 

57 

42 

43 

48 

46 

67 

60 

54 

46 

51 

66 

70 

78 

79 

72 

66 

52 

46 

63 

66 

82 

76 

76 

65 

80 

77 

70 

68 

63.9 

MIN 

46 

55 

53 

34 

25 

29 

35 

32 

26 

41 

39 

40 

42 

33 

41 

44 

55 

51 

35 

30 

19 

24 

45 

60 

65 

56 

43 

53 

95 

96 

91 

42.4 

opelika 

MAX 

69 

05 

75 

59 

44 

41 

41 

47 

46 

66 

61 

57 

51 

67 

73 

60 

52 

45 

50 

66 

61 

76 

74 

79 

81 

71 

71 

62.9 

MIN 

34 

45 

50 

43 

21 

17 

28 

30 

26 

34 

33 

37 

38 

33 

43 

21 

15 

23 

23 

54 

64 

64 

44 

44 

59 

56 

91 

38.1 

ROCKFCRD  2  NNh 

MAX 

68 

60 

71 

60 

37 

38 

41 

41 

47 

64 

56 

59 

48 

55 

67 

71 

79 

78 

71 

53 

43 

52 

64 

66 

80 

75 

70 

68 

80 

77 

69 

61.6 

MB* 

42 

49 

50 

34 

24 

26 

29 

29 

30 

34 

36 

38 

39 

32 

39 

44 

48 

43 

30 

24 

16 

23 

31 

53 

93 

62 

38 

43 

96 

94 

49 

38.6 

ROCX  HILLS 

MAX 

66 

66 

71 

61 

39 

41 

47 

43 

64 

57 

62 

46 

53 

66 

69 

77 

77 

73 

67 

43 

62 

64 

66 

79 

77 

73 

7J 

60 

76 

73 

62.4 

tt       ft  • 

MIN 

31 

37 

48 

44 

23 

27 

29 

29 

22 

23 

28 

32 

40 

31 

33 

40 

43 

60 

34 

28 

18 

18 

24 

46 

57 

66 

38 

39 

57 

94 

48 

36.7 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 

75 

63 

71 

52 

49 

46 

66 

69 

65 

46 

49 

57 

70 

72 

81 

82 

66 

62 

42 

52 

72 

72 

65 

83 

60 

69 

61 

66 

62,7 

MIN 

54 

55 

45 

32 

30 

34 

34 

27 

36 

43 

43 

41 

46 

36 

46 

49 

63 

46 

31 

27 

23 

34 

50 

66 

66 

93 

42 

46 

60 

48 

43.1 

DFMOPOLIS  LOCK  AND  OAK 

MAX 

72 

62 

65 

48 

44 

50 

46 

55 

67 

56 

48 

49 

61 

70 

75 

60 

80 

63 

50 

45 

51 

67 

74 

84 

80 

67 

56 

80 

79 

66 

62.2 

MIN 

44 

55 

44 

34 

30 

32 

34 

29 

29 

37 

43 

43 

43 

39 

38 

45 

47 

45 

33 

28 

27 

27 

34 

57 

67 

52 

43 

42 

92 

96 

46 

41,3 

GAINESVILLE 

MAX 

72 

61 

65 

46 

47 

46 

57 

67 

55 

50 

50 

63 

70 

73 

60 

75 

60 

49 

43 

54 

66 

72 

84 

30 

60 

60 

82 

76 

99 

61,3 

MIN 

51 

55 

42 

31 

31 

34 

34 

30 

31 

39 

43 

43 

43 

38 

44 

47 

52 

46 

32 

26 

23 

27 

33 

56 

55 

48 

40 

41 

97 

98 

46 

41  ,2 

GREENSBORO 

MAX 

Mm 

HAYNEVILLE 

MAX 

70 

62 

71 

60 

47 

46 

69 

60 

47 

47 

51 

69 

79 

80 

79 

74 

48 

52 

60 

74 

64 

78 

76 

67 

60 

80 

66 

64.6 

MIN 

«2 

55 

51 

36 

30 

34 

36 

30 

36 

41 

43 

43 

34 

40 

46 

55 

51 

30 

23 

27 

41 

65 

66 

65 

45 

46 

96 

98 

92 

44.1 

LIVINGSTON 

MAX 

66 

62 

55 

50 

43 

3  I 

46 

57 

68 

69 

52 

51 

62 

71 

74 

79 

80 

61 

49 

43 

91 

67 

73 

84 

82 

75 

52 

81 

79 

60 

69 

62.6 

MIN 

56 

53 

41 

31 

29 

35 

34 

29 

31 

42 

43 

42 

46 

37 

44 

46 

56 

45 

32 

26 

22 

29 

53 

66 

66 

43 

40 

48 

98 

99 

47 

42.7 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

65 

66 

59 

46 

42 

44 

52 

67 

59 

60 

49 

55 

66 

74 

80 

80 

68 

62 

46 

63 

66 

73 

63 

80 

74 

60 

62 

77 

67 

70 

63.4 

MIN 

53 

54 

46 

33 

31 

33 

34 

26 

30 

42 

43 

42 

45 

36 

42 

45 

69 

46 

33 

28 

22 

26 

53 

65 

64 

47 

43 

90 

96 

97 

48 

43.0 

MINTER  3  NW 

MAX 

72 

61 

66 

55 

40 

50 

47 

42 

54 

67 

57 

48 

50 

52 

68 

77 

80 

'8 

70 

66 

46 

64 

67 

73 

82 

79 

73 

69 

80 

76 

66 

63,0 

Mm 

41 

53 

47 

34 

30 

32 

32 

28 

30 

34 

36 

41 

43 

35 

36 

47 

51 

50 

33 

29 

24 

26 

35 

55 

64 

67 

44 

44 

97 

57 

48 

41,9 

MONTGOMERY  MB  AP 

MAX 

63 

70 

60 

49 

46 

46 

47 

50 

66 

57 

49 

49 

52 

66 

74 

BO 

79 

72 

56 

45 

51 

65 

73 

82 

77 

74 

62 

80 

78 

69 

70 

63,1 

MIN 

51 

56 

49 

34 

31 

34 

37 

32 

33 

44 

42 

43 

40 

35 

42 

47 

57 

49 

36 

31 

25 

26 

52 

61 

67 

49 

46 

99 

60 

96 

93 

44.4 

SELMA 

MAX 

66 

68 

65 

53 

44 

47 

46 

58 

70 

59 

52 

52 

55 

68 

74 

80 

76 

71 

66 

47 

95 

70 

71 

83 

83 

77 

64 

80 

82 

69 

72 

69.0 

MIN 

53 

52 

48 

37 

33 

34 

37 

33 

32 

36 

43 

43 

47 

38 

44 

50 

64 

49 

35 

31 

26 

32 

44 

56 

64 

50 

44 

44 

96 

60 

92 

44,2 

S—  Rslarcnc*  NotM  Following  Sutlon  IndM 
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DAILY  TEMPERATURES 

Coptlnuea  


Staiion 

Day  ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSKEOEE  3  S 

MAX 

6* 

73 

61 

60 

43 

43 

48 

47 

65 

60 

49 

49 

52 

64 

73 

60 

76 

76 

69 

54 

52 

64 

70 

81 

79 

76 

69 

81 

78 

72 

73 

64 

,5 

MIN 

32 

5a 

55 

33 

26 

28 

32 

31 

26 

26 

36 

42 

44 

33 

43 

44 

62 

53 

35 

30 

23 

26 

60 

65 

63 

56 

45 

56 

61 

57 

53 

42 

.6 

UNION  SPI'INOS  2  N£ 

MAX 

70 

66 

75 

64 

45 

50 

50 

50 

50 

68 

60 

50 

53 

58 

65 

76 

82 

«1 

77 

60 

47 

53 

66 

74 

85 

80 

76 

83 

75 

76 

75 

65 

,8 

Mm 

3  3 

52 

53 

39 

27 

32 

31 

31 

29 

39 

39 

41 

43 

34 

45 

43 

55 

63 

37 

31 

22 

26 

37 

53 

65 

65 

46 

45 

93 

}4 

93 

42 

,2 

COASTAL  PLAIN 

01 

MAX 

7<> 

63 

72 

57 

58 

58 

49 

52 

55 

69 

57 

52 

70 

54 

70 

76 

84 

60 

76 

63 

48 

54 

68 

78 

85 

80 

78 

65 

84 

«l 

71 

67 

,2 

MIN 

4  3 

36 

28 

34 

30 

27 

29 

37 

41 

44 

45 

36 

41 

40 

44 

46 

32 

32 

27 

30 

33 

69 

69 

62 

46 

46 

57 

53 

99 

41 

•  6 

MAX 

SB 

74 

'2 

56 

58 

58 

56 

57 

69 

69 

56 

73 

62 

75 

79 

79 

77 

79 

77 

57 

54 

67 

76 

83 

81 

79 

61 

81 

82 

82 

79 

70 

,1 

MIN 

33 

30 

34 

30 

27 

34 

46 

42 

51 

49 

40 

46 

43 

62 

60 

36 

31 

28 

26 

56 

64 

66 

60 

46 

53 

62 

66 

94 

46 

.0 

MAX 

70 

64 

77 

68 

48 

56 

49 

52 

55 

69 

60 

51 

64 

51 

70 

78 

62 

80 

76 

62 

46 

54 

68 

77 

83 

80 

76 

67 

82 

82 

77 

67 

•  0 

MIN 

58 

54 

40 

26 

34 

29 

27 

27 

33 

36 

41 

46 

34 

39 

39 

49 

56 

38 

31 

22 

24 

31 

54 

66 

66 

47 

46 

55 

54 

54 

42 

.1 

BREWTON  3  5SE 

MAX 

65 

80 

70 

59 

60 

54 

60 

58 

71 

66 

56 

76 

59 

76 

82 

84 

79 

80 

76 

49 

54 

71 

79 

84 

80 

78 

69 

86 

83 

80 

75 

70 

,9 

MIN 

50 

56 

53 

37 

30 

36 

28 

26 

26 

46 

40 

50 

50 

45 

43 

38 

63 

61 

37 

32 

28 

24 

56 

63 

66 

61 

46 

53 

61 

51 

56 

45 

•  6 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

70 

65 

60 

48 

53 

50 

49 

56 

69 

60 

51 

50 

53 

70 

78 

83 

60 

69 

60 

46 

54 

70 

76 

84 

80 

74 

61 

83 

80 

67 

71 

65 

,2 

MIN 

33 

32 

47 

33 

29 

35 

32 

26 

35 

42 

41 

44 

46 

35 

46 

47 

59 

49 

33 

26 

22 

29 

56 

64 

66 

46 

44 

60 

59 

67 

48 

43 

,7 

CHATOM  3  N 

MAX 

67 

70 

70 

50 

57 

54 

52 

58 

69 

64 

56 

66 

69 

72 

79 

60 

80 

73 

68 

47 

55 

69 

76 

84 

80 

76 

53 

81 

80 

65 

76 

67 

•  6 

MIN 

54 

45 

33 

3 1 

33 

33 

27 

37 

42 

45 

47 

45 

37 

46 

47 

60 

49 

32 

27 

22 

29 

54 

62 

66 

49 

43 

48 

60 

57 

50 

44 

,3 

CLAYTON 

MAX 

69 

70 

74 

69 

46 

50 

52 

52 

50 

67 

68 

52 

51 

48 

67 

75 

80 

78 

74 

61 

48 

50 

64 

75 

82 

60 

74 

70 

80 

79 

75 

65 

,5 

MIN 

54 

34 

39 

29 

32 

37 

30 

35 

43 

41 

41 

43 

36 

44 

50 

62 

62 

39 

32 

26 

36 

45 

57 

66 

64 

46 

48 

61 

66 

93 

49 

,2 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

69 

78 

66 

61 

58 

48 

57 

53 

69 

61 

49 

72 

52 

69 

77 

32 

86 

75 

67 

50 

52 

66 

76 

84 

64 

80 

68 

80 

81 

78 

71 

68 

,4 

MIN 

33 

59 

58 

37 

33 

37 

35 

32 

34 

44 

41 

46 

44 

42 

44 

49 

61 

55 

43 

36 

31 

37 

69 

66 

67 

58 

53 

69 

62 

98 

91 

47 

.9 

ENTERPRISE 

MAX 

66 

78 

74 

62 

57 

52 

58 

55 

69 

66 

56 

71 

54 

70 

78 

83 

60 

78 

66 

64 

53 

67 

77 

85 

80 

80 

69 

83 

61 

80 

74 

69 

#6 

Mm 

33 

58 

55 

39 

31 

33 

34 

3 1 

35 

44 

41 

43 

47 

39 

44 

45 

63 

55 

41 

34 

28 

31 

54 

66 

66 

65 

51 

56 

62 

57 

96 

47 

.1 

Eufaula 

MAX 

71 

68 

78 

64 

50 

52 

51 

57 

63 

66 

65 

63 

58 

56 

63 

74 

60 

67 

MIN 

3 1 

33 

56 

45 

28 

25 

3 1 

38 

31 

33 

43 

39 

39 

36 

34 

40 

26 

29 

39 

EVERGREEN 

MAX 

72 

63 

79 

60 

51 

58 

51 

56 

58 

68 

59 

53 

66 

52 

78 

78 

62 

78 

80 

60 

48 

53 

70 

76 

84 

82 

74 

64 

80 

87 

71 

67 

,9 

MIN 

33 

51 

38 

28 

3 1 

30 

2  7 

26 

30 

43 

46 

46 

35 

42 

40 

42 

52 

36 

31 

26 

26 

32 

47 

56 

65 

46 

47 

56 

54 

53 

41 

,4 

FRISCO  CITY 

MAX 

73 

64 

71 

58 

49 

55 

51 

51 

56 

70 

58 

56 

67 

51 

71 

78 

82 

77 

75 

56 

45 

54 

69 

75 

82 

79 

73 

62 

81 

79 

69 

69 

■  6 

Mm 

54 

48 

34 

32 

34 

32 

28 

34 

42 

42 

46 

46 

40 

40 

45 

56 

55 

33 

29 

26 

31 

38 

60 

65 

66 

44 

44 

55 

58 

92 

43 

.8 

GENEVA 

MAX 

72 

67 

78 

69 

50 

58 

51 

60 

56 

70 

57 

54 

76 

51 

70 

79 

83 

81 

75 

67 

50 

52 

67 

75 

84 

79 

82 

74 

83 

83 

81 

66 

■  8 

Mm 

32 

58 

56 

45 

32 

36 

30 

29 

32 

36 

41 

43 

49 

44 

45 

43 

37 

55 

43 

35 

30 

29 

42 

6l 

66 

66 

52 

53 

60 

56 

97 

46 

.2 

GI LBERTOMN 

MAX 

76 

67 

61 

53 

56 

54 

54 

59 

71 

63 

56 

52 

59 

72 

80 

82 

82 

70 

64 

46 

54 

70 

78 

84 

83 

78 

57 

81 

80 

64 

75 

67 

,2 

Mm 

32 

32 

45 

45 

36 

36 

29 

25 

29 

43 

46 

45 

48 

37 

40 

40 

59 

47 

33 

27 

18 

23 

35 

65 

65 

48 

43 

45 

67 

96 

49 

42 

,6 

GREENVILLE 

MAX 

67 

73 

63 

57 

53 

50 

48 

54 

69 

63 

57 

55 

49 

69 

78 

81 

78 

77 

72 

62 

52 

67 

74 

83 

78 

75 

76 

80 

80 

70 

76 

67 

,0 

Mm 

SO 

33 

5 1 

3  7 

28 

34 

33 

29 

30 

42 

42 

42 

45 

34 

42 

45 

62 

55 

36 

29 

25 

29 

52 

63 

65 

69 

45 

52 

69 

57 

52 

44 

,9 

MEADlAnD 

MAX 

70 

67 

77 

63 

46 

55 

48 

55 

52 

68 

60 

48 

70 

48 

69 

77 

81 

76 

74 

65 

47 

50 

60 

76 

81 

82 

79 

67 

86 

61 

79 

66 

,4 

Mm 

43 

34 

56 

43 

32 

34 

35 

32 

33 

40 

43 

37 

46 

40 

41 

41 

50 

53 

43 

35 

29 

3 1 

37 

60 

66 

60 

52 

52 

69 

98 

99 

44 

.9 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

70 

62 

73 

63 

45 

50 

46 

46 

51 

68 

51 

48 

51 

49 

69 

76 

81 

77 

76 

56 

45 

62 

66 

73 

83 

78 

75 

67 

80 

79 

70 

63 

,7 

Mm 

43 

56 

52 

37 

26 

33 

35 

29 

32 

36 

43 

40 

43 

35 

39 

45 

45 

55 

35 

29 

26 

29 

36 

64 

66 

65 

46 

46 

61 

96 

92 

42 

,9 

NATCHEZ 

MAX 

6* 

72 

65 

51 

55 

52 

49 

56 

69 

65 

56 

56 

52 

70 

78 

82 

77 

73 

65 

50 

62 

68 

75 

79 

80 

76 

63 

80 

«2 

69 

7* 

66 

,4 

Mm 

34 

53 

49 

35 

27 

35 

29 

25 

28 

43 

42 

47 

47 

34 

40 

40 

60 

53 

34 

30 

20 

22 

56 

60 

70 

47 

45 

51 

60 

97 

91 

43 

,4 

OZARK  6  NNW 

MAX 

66 

77 

70 

61 

55 

50 

53 

52 

68 

62 

53 

62 

52 

68 

77 

81 

80 

76 

70 

58 

52 

65 

75 

84 

62 

76 

67 

81 

80 

79 

75 

68 

,0 

Mm 

32 

58 

54 

36 

29 

34 

34 

30 

36 

44 

38 

41 

45 

36 

42 

51 

63 

53 

40 

33 

27 

31 

65 

65 

65 

59 

49 

66 

61 

97 

99 

46 

,1 

PHEnIX  CITY  2  NNW 

MAX 

70 

68 

75 

62 

46 

44 

43 

49 

45 

65 

61 

53 

48 

51 

66 

72 

78 

81 

74 

61 

46 

53 

66 

67 

82 

79 

75 

71 

80 

7« 

76 

64 

lO 

Mm 

41 

49 

5 1 

45 

26 

27 

29 

30 

28 

3 1 

36 

39 

42 

38 

4  1 

50 

53 

64 

39 

33 

26 

29 

36 

65 

61 

63 

45 

45 

60 

97 

92 

42 

,4 

SEALE 

MAX 

Mm 

THOMASVILLE 

MAX 

72 

62 

67 

53 

48 

53 

49 

48 

57 

66 

60 

51 

51 

54 

70 

78 

81 

79 

70 

52 

50 

53 

68 

75 

83 

79 

66 

57 

61 

79 

65 

63 

|8 

Mm 

32 

32 

45 

33 

29 

32 

32 

27 

32 

40 

42 

45 

44 

36 

42 

46 

49 

48 

31 

26 

23 

26 

39 

58 

65 

65 

43 

43 

51 

98 

47 

42 

|0 

TROY 

MAX 

65 

75 

66 

59 

53 

45 

49 

52 

68 

61 

57 

55 

49 

68 

77 

82 

78 

75 

66 

46 

51 

66 

75 

82 

79 

74 

67 

82 

81 

73 

74 

66 

,2 

Mm 

51 

58 

53 

35 

29 

33 

33 

29 

33 

43 

39 

41 

44 

36 

43 

51 

61 

55 

37 

31 

26 

33 

55 

63 

65 

59 

47 

56 

59 

96 

53 

49 

,4 

whatlEy 

MAX 

67 

72 

65 

52 

56 

53 

52 

56 

69 

72 

58 

64 

52 

72 

78 

82 

76 

75 

61 

48 

56 

68 

75 

84 

85 

76 

60 

82 

82 

74 

86 

68 

,1 

•       ft  ft 

Mm 

32 

52 

33 

28 

34 

26 

27 

28 

42 

44 

45 

42 

36 

40 

50 

32 

32 

27 

24 

23 

55 

62 

66 

48 

44 

48 

57 

96 

46 

41 

8 

GULF 

OG 

BAY  MINETTE 

MAX 

67 

73 

63 

53 

59 

55 

55 

58 

71 

60 

57 

74 

59 

74 

79 

79 

77 

79 

66 

48 

55 

68 

77 

81 

80 

76 

69 

82 

80 

78 

74 

68 

9 

Mm 

56 

54 

50 

35 

33 

34 

34 

28 

37 

48 

46 

33 

49 

44 

49 

46 

62 

60 

36 

30 

30 

33 

55 

60 

51 

62 

58 

54 

47 

3 

CITRONELLE 

MAX 

66 

65 

66 

52 

58 

56 

60 

56 

71 

62 

60 

58 

70 

70 

79 

79 

74 

78 

71 

46 

55 

69 

71 

83 

77 

74 

77 

81 

81 

79 

77 

68 

9 

Mm 

40 

3  I 

31 

34 

37 

34 

29 

35 

41 

46 

40 

50 

50 

54 

50 

50 

67 

55 

34 

30 

29 

52 

60 

66 

60 

59 

44 

5 1 

63 

57 

91 

47 

4 

CODEN 

MAX 

69 

74 

64 

55 

56 

61 

60 

55 

65 

64 

60 

68 

64 

65 

73 

73 

76 

78 

67 

53 

58 

66 

73 

76 

73 

73 

72 

77 

77 

82 

73 

67 

7 

MIN 

58 

54 

54 

37 

39 

32 

33 

28 

38 

51 

50 

55 

5 1 

51 

43 

47 

62 

63 

36 

3 1 

34 

33 

56 

64 

65 

60 

47 

56 

63 

57 

56 

48 

9 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

66 

71 

64 

55 

56 

57 

57 

57 

68 

60 

62 

71 

64 

69 

74 

76 

78 

76 

69 

48 

56 

65 

78 

80 

75 

76 

71 

79 

76 

79 

72 

66 

0 

Mm 

56 

56 

51 

37 

39 

38 

35 

3  1 

42 

50 

50 

35 

50 

46 

44 

47 

61 

63 

36 

3 1 

30 

35 

66 

65 

66 

60 

47 

56 

62 

57 

59 

48, 

6 

FORT  MORGAN 

MAX 

65 

67 

60 

52 

53 

56 

56 

54 

62 

59 

61 

67 

60 

61 

67 

67 

70 

62 

50 

51 

60 

65 

73 

70 

66 

65 

70 

70 

72 

72 

62. 

8 

Mm 

55 

32 

39 

39 

4 1 

42 

4 1 

51 

33 

32 

33 

52 

51 

35 

61 

69 

42 

3  5 

35 

60 

50 

62 

62 

60 

99 

51< 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

67, 

6 

Mm 

61 

55 

45 

39 

36 

36 

39 

33 

40 

50 

51 

53 

48 

46 

51 

50 

63 

52 

37 

32 

32 

35 

57 

67 

67 

49 

48 

55 

64 

60 

96 

48, 

7 

MOBILE 

MAX 

66 

65 

71 

58 

53 

58 

58 

56 

55 

62 

55 

65 

60 

57 

62 

71 

74 

75 

75 

57 

53 

65 

63 

73 

73 

69 

71 

68 

77 

76 

75 

64, 

7 

Mm 

51 

55 

50 

36 

35 

37 

38 

34 

38 

48 

47 

50 

50 

47 

50 

50 

51 

59 

35 

30 

32 

38 

44 

59 

62 

64 

46 

47 

61 

60 

94 

»7, 

0 

90BERTSDALE  1  E 

MAX 

72 

66 

75 

54 

54 

58 

58 

57 

57 

69 

59 

64 

72 

65 

71 

78 

77 

76 

79 

64 

49 

55 

65 

78 

T9 

77 

75 

73 

79 

78 

80 

68, 

2 

Mm 

56 

57 

52 

39 

36 

35 

33 

30 

35 

41 

48 

49 

50 

47 

44 

46 

50 

64 

35 

32 

29 

32 

*l 

63 

65 

66 

47 

48 

62 

57 

55 

46, 

9 

See  Reference  Notes  Following  Slatlon  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  ALABAMA 

MARCH  1965 


Day  Oi  Monlh 

Station 

■a  ^ 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BIEOMONT  PLATEAU 

MABTIK  CAM 

EVAP 

,05 

- 

.09 

.u 

.02 

.02 

.02 

.03 

.07 

.15 

,09 

. 

,04 

.06 

,04 

.15 

.17 

.13 

.23 

.IS 

•  le 

.13 

. 

.09 

.10 

.09 

.12 

.10 

.13 

.14 

.13 

3. 138 

WIND 

2 

5 

8 

10 

5 

10 

3 

2 

a 

22 

8 

27 

15 

5 

2 

10 

18 

4 

72 

101 

77 

S 

2 

9 

5 

8 

47 

5 

IS 

s 

1» 

S33 

•        •  • 

PRAIRIE 

06 

0EMOP0LI5  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 

.2« 

.11 

.23 

.15 

.05 

.03 

.06 

.09 

.21 

.10 

,24 

.09 

.09 

.19 

.1< 

.19 

.11 

• 

• 

.61 

.21 

.14 

.17 

,07 

.05 

.16 

.03 

.10 

4.288 

WIND 

ao 

59 

82 

94 

105 

13A 

84 

86 

31 

64 

31 

74 

IT 

28 

73 

141 

^8 

6fl 

lie 

127 

9C 

62 

"AX 

70 

61 

66 

51 

MIN 

»5 

53 

♦  7 

36 

*      •  tt 

oulf 

0« 

FAIRMOPE  2  NE 

EVAP 

• 

.07 

.10 

.15 

.18 

.16 

.15 

.13 

.11 

.05 

.09 

.02 

.04 

.09 

,13 

.16 

.10 

.13 

.23 

.19 

.15 

.15 

.06 

,13 

,13 

.09 

.12 

.17 

.10 

.20 

.13 

3.71 

WIND 

52 

»0 

38 

102 

167 

138 

36 

70 

46 

26 

15 

46 

29 

24 

21 

18 

63 

48 

63 

112 

38 

23 

39 

30 

38 

45 

53 

20 

45 

47 

27 

1579 

MAX 

70 

90 

T> 

60 

63 

63 

65 

66 

75 

71 

60 

70 

67 

71 

79 

77 

78 

84 

81 

64 

67 

77 

81 

85 

82 

76 

73 

87 

81 

87 

80 

74.0 

MIN 

51 

»* 

♦0 

37 

40 

37 

42 

55 

50 

50 

54 

50 

52 

65 

65 

41 

36 

36 

38 

59 

67 

73 

66 

51 

58 

67 

61 

60 

51.9 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  ■.p.h. 

) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

• 

s 

SUhon 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Aveiage 

£  o 

S  a 
u.  a 

Direction 
of 

iastest  mile 

Dale  ol 
Iastest  mile 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID      6  AM      NOON      6  PM 

Trace 

.01-09 

10-49 

66 -OS 

100-1.99 

1 

200 
and  over 

3 

o 
f- 

poMible 
■unahin* 

1  Average 

s 

S  2 
8| 
-3  3 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

2S 

2.0 

9.2 

37 

S 

17 

80 

84 

66 

66 

5 

e 

S 

4 

2 

0 

22 

35 

8.1 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

32 

1.7 

9.0 

29-H- 

30 

25 

76 

82 

64 

63 

5 

3 

4 

4 

2 

1 

19 

7.4 

MOBILE  WB  AIRPORT 

34 

0.9 

12.6 

32++ 

02 

20 

84 

86 

64 

71 

6 

4 

5 

1 

2 

0 

18 

6.8 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

27 

1.4 

6.3 

32 

N 

29 

79 

63 

63 

64 

8 

2 

4 

4 

3 

0 

21 

7.9 

Se«  r«l«rance  nolM  lollowt   og  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


MARCH  1965 


Day  of  month 


8      9     10    11     12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


NORTHERN  VALLEV  01 
ATrlENS  2 

BELLE  MINA  2  N 

DECATUR 

FLORENCE 

HUNTSVILLE  w8  AP 

MAO  I  SON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEW   MARKET  2 
RED  SAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELH/lLLE  2 
WATERLOO 

•  •  * 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

AL9EHTVILLE  2  5E 
BESSEMER  3  S5W 
BIRMINGHAM  rid  AP 

BRIOSEPORT  2  w 

SUNTERSulLLE 

ONEONTA 

SAINT  BERNARD 

SANO  MT  SuBSTA  Au 

SCOTTSBORO 

VALLEY  HEAD 

UPPER  Plains  OS 
aliceville 

double  sprin55 

HAlEYVILLE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
PRATTVILLE 
TUSCALOOSA  TAA  AP 
VERNON 

•  •  • 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNI5T0N   FAA  AP 
CENTRE  5  SW 
SYLACAUGA   <.  NE 


SNOnFALL 
SN  ON  GNO 

SNOhFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIVl 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO: 

SNOWFALL 

SN  ON  gnd| 

SNOWFALL 
SN  ON  GNd 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL  ^ 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


O.S  1,0 


T    i.e  0.1  0,^ 

T  T 


I 


T  '  0,51 

T  1 


O.i'  0,5 
T 


T     0 . 51  T 
2,5 

I    T  I  T 


0,3  0,5 

T  1 

0.6  0.8 
1.0 


T  1  T  1  T 
T 


I 


1,«  T 

1  T 


!  0.7| 

1    T  I 


T  I  T 
0,5 


T  (  T 
I  T 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 
MARCH  1965 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tallaoega 

pieomo^it  plateau  05 

AlEXANOER  city  6  NE 

ASuLAND 

AUBURN  3 

CAMP  M[LL  2  IV 

HECLIN 

OPELIKA 

PRAIRIE  06 
GAINESVILLE 

LIVINGSTON 

MARION   JUNCTION   2  NE 
HONTSOMERV   XB  AP 

«        «  • 

COASTAL    PLAIN  07 

CHATOM    3  N 
CLAYTON 

OOTHAN   FAA  AIRPORT 
G I  LBERTOwiN 
HIGHLAND  HOME 
PHENIX   CITY   2  NNW 
THOMASvILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  6N0 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  E0UIV1 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

0.2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

1.5 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

See  Reference  Notee  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION  I 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 

0 
P 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVEn 

P 

PHECIpn 

SPECIAL  1 

ASeevlLLE  1  NNH 

oooa 

HENRY 

31  39 

89  15 

ADDISON 

0063 

03 

34  13 

PROF.  PALMER  GOOSEY 

0140 

H'lcok" 

32  14 

87  25 

175 

8A 

SIDNEY  J.  HARDY •  SR. 

ALBEItTVILLE  2  SE 

OJ 

MARSHALL 

114( 

JESSE  M.  CULP 

ALEXANDEt  CI  TV  «  NE 

ous 

09 

TALLAPOOSA 

11 

32  99 

89  92 

9P 

H 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

ALICEVILLE 

OITI 

OS 

PICKENS 

33  07 

7A 

MRS.  CHERRY  J.  HERnDON 

ANDALU&tA  1  NW 

02)2 

07 

COVINGTON 

31  19 

86  10 

6A 

ANNISTOM  FAA  AP 

02T2 

04 

CALHOUN 

33  39 

MID 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

AflLCV  3  5 

03 

KINSION 

34  04 

87  13 

90C 

7A 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

ASHLANO 

0J49 

CLAY 

11 

33  16 

85  91 

8A 

ASHVILLE  4  W 

33  51 

86  20 

ATHENS  2 

039S 

LIMESTONE 

i: 

34  *B 

86  99 

T20 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMOAE  STATE  FARM 

0402 

31  10 

300 

: 

CLOSED  4/15/64 

ATHORE  t  SM 

01 

ESCAMBIA 

87  31 

294 

4P 

HUGH  H.  WIGGINS 

AUSUftN  )  SW 

0422 

Qi 

lEE 

1) 

32  34 

89  31 

BA 

H 

MRS.  MARTHA  1 .  HOORC 

AUTAUGAVI(-LE   3  N 

04«0 

03 

AUTAUGA 

32  28 

86  41 

6A 

J.  6.  NEIGHBORS 

sankmead  lock  and  dam 

050S 

TUSCALOOSA 

87  20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAT  NINETTE 

oa 

BALDMlN 

30  53 

87  47 

268 

GAOVER  W.  WOODWARD 

BELLE  HINA  2  N 

06S5 

LIMESTONE 

11 

34  *2 

86  53 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERIlY 

0T4i 

33  40 

MISS  claba  r.  olive 

BESSEMER  i  SSW 

0T57 

JEFFERSON 

33  22 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

BEXAR 

0T90 

03 

13 

34  10 

88  OT 

OSCAR  W.  LOCKRIDGE 

0ILLINCSLET  1  SE 

0023 

03 

AUTAUGA 

32  39 

86  42 

42C 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

SlftMlNGHAM  MB  AP 

JEFFERSON 

62C 

MIC 

■  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

eOAZ 

095T 

02 

34  13 

86  10 

BRANTLEY 

CRENSHAW 

31  39 

86  16 

fl.   E.  HENDERSON 

BREHTON  3  SSE 

loe* 

31  04 

87  03 

6A 

BRIDfiEPORT  2  H 

1099 

34  56 

85  45 

5P 

MISS  H,  LOUISE  JONES 

BROOK WOOD 

1143 

03 

TUSCALOOSA 

33  16 

87  17 

7A 

BRUNO 1  DOE 

117a 

31  43 

89  49 

7A 

MILDRED  P.  WHITTINGTON 

CALERA  2  sw 

i2aa 

SMElBY 

33  05 

5P 

CAMDEN   3  NM 

1301 

OT 

WILCOX 

32  02 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMPBELL 

131S 

13 

31  55 

87  99 

93 

■ 

JOE  PICKENS 

CAMP  HILL  2  NH 

0! 

TALLAPOOSA 

680 

6A 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1317 

03 

WALKER 

33  54 

B7  32 

7A 

FLOYD  J>  GARRISON 

CENTRE  5  SK 

1S12 

CHEROKEE 

85  49 

7A 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE 

1920 

BIBB 

32  57 

87  08 

224 

7A 

7A 

HUET  COLBURN 

CHATOH  >  N 

1966 

WASHINGTON 

13 

31  30 

88  15 

289 

5P 

GRADY  C>  YOUNG 

CHILOEftSBURO 

161S 

04 

TALLADEGA 

33  17 

86  22 

480 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

CHILOERSBURC  WTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

33  17 

86  20 

418 

5P 

5P 

CITY  WATER  PLANT 

CITROMELLE 

16BS 

31  05 

88  14 

HRS.ESTHER  A.M.  JONES 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

87  31 

183 

TOLLIE  L.  HASI.EW 

03 

32  51 

86  38 

7A 

MARION  W.  EASTERLINE^ 

CUATTON 

1725 

BARBOUR 

596 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

COOEN 

1603 

08 

MOBILE 

30  2  3 

88  13 

12 

5P 

H 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

OT 

GENEVA 

31  H 

85  56 

25C 

6A 

HENRY  F.  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLBERT 

12 

87  90 

C0LL1N5VILLE 

OE  KALB 

34  19 

734 

6*  W*  APPLETON 

COLUMBIA 

166S 

HOUSTON 

31  17 

85  OT 

JOHN  TRAWICK 

CORDOVA 

WALKER 

33  46 

87  11 

7A 

MRS.  C*  GRESHAM 

COTTONTON 

07 

RUSSELL 

32  09 

85  04 

7A 

HUGH  S.  KITE 

06 

SUMTER 

13 

32  26 

88  23 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

OAOEVILLE 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

85  45 

760 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

DADEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

11 

730 

H.  CLAY  PLESS 

DANCV  4  N 

2141 

03 

PICKENS 

13 

33  0* 

88  17 

&A 

MRS.  C*  0.  WEEKS 

OAVTON 

2iaa 

06 

MARENGO             t  13 

32  21 

87  39 

225 

OECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

3*  39 

86  58 

BA 

ROSS  A.  HAWKINS 

DELTA 

2233 

CLAY 

11 

33  26 

85  42 

7A 

MRS.  VERNA  e>  LANDERS 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

224S 

06 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

8A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

07 

HOUSTON 

31  14 

85  26 

321 

HID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

OOTHAN  4  H 

HOUSTON 

31  13 

85  27 

301 

R.  E.  PILChER 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

WINSTON 

34  10 

87  24 

800 

7A 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

COFFEE 

10 

31  29 

86  04 

7A 

ARTHUR  C.  BRUNSON 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

252 

K.  V.  BERRY 

ENTERPRISE 

2670 

CI 

COFFEE 

31  19 

85  51 

360 

9P 

9P 

H 

RADIO  STATION  WlRB 

EUFAULA 

2T2T 

BARBOUR 

31  52 

85  09 

20T 

7A, 

C>  A.  MC  CLURE 

EVERGREEN 

2758 

CONECUH 

66  96 

220 

7A 

7A 

W.  DAVE  SIMONTON 

FAIRHOPE  2  NE 

BALDWIN 

30  33 

87  53 

23 

9P 

9P 

5P 

JAMES  E.  BARRETTi  jr. 

FALCO  open  pond  TOWER 

nil 

COVINGTON 

31  06 

86  33 

232 

BA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALKVILLE  1  N 

2840 

MORGAN 

12 

34  22 

86  54 

630 

7A 

7A 

EDGBERT  M.  HARDIN 

FALLS  CITY  BLK  PONO  TR 

03 

WINSTON 

34  04 

87  20 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

2683 

03 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  50 

6P 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

01 

LAUDERDALE 

12 

34  48 

87  41 

576 

Vt 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  DEPOSIT 

3024 

06 

LOWNDES 

901 

WOODROW  WILSON 

FORT  mORGAK 

BALDWIN 

30  14 

88  01 

8P 

BP 

C  H 

WM.  H.  CHANDLER 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

34  27 

89  43 

BA 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITt 

3105 

07 

MONROE 

31  26 

87  24 

410 

8A 

BA 

MRS.  NELlA  MCKENZIE 

GADSDEN 

3151 

04 

ETOWAH 

34  01 

86  00 

970 

JOHN  H.  WILLIAMS 

GADSDEN  CAS  Plant 

04 

ETOWAH 

34  01 

B6  00 

965 

6P 

7A 

SO*  NATURAL  GAS  CO. 

3160 

06 

SUMTER 

13 

32  49 

88  09 

130 

7A 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

34  01 

86  45 

900 

MRS.   G.  MC  KEN2IE 

3255 

07 

GENEVA 

31  02 

89  91 

107 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

GEORGIANNA 

BUTLER 

31  38 

86  44 

GILBERTOW* 

33081 07 

CHOC! AW 

13 

128 

6P 

6P 

ALTON  G.  LAND 

3*30 

WALKER 

33  39 

87  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREEN  BAY 

34  96 

COVINGTON 

10 

31  11 

86  17 

280 

7A 

JOHN  P.  RHODES 

GREENSBORO 

3511 

06 

HALE 

32  42 

67  36 

220 

6P 

6P 

N.  HAMNER  COSaS 

GREENVIllE 

3519 

BUTLER 

31  50 

86  38 

9P 

8A 

CECILE  T.  LEWIS 

3524 

BUTLER 

31  90 

86  38 

420 

L.  Raymond  booiford 

GULF  SHORES  P  0 

3559 

BALDWIN 

30  17 

87  41 

8 

GILBERT  M.  MELCHER 

flUNTERSVlLLE 

llll 

MARSHALL 

12 

34  20 

86  19 

978 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

CUNTERSVILLE  TVA 

12 

34  22 

86  17 

605 

9P 

TVA-T6S 

HALEYVILLE 

3620 

03 

WINSTON 

34  14 

87  17 

910 

RADIO  STATION  WJBB 

HAMILTON  J  S 

3645 

MAR  ION 

34  06 

87  99 

918 

7A 

^  H 

EDDIE  L.  PEAflCE 

LOWNDES 

32  11 

86  36 

180 

8A 

MISS  JANE  DOSWELL 

HENRY 

31  21 

85  20 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CLEBURNE 

U 

53  39 

85  36 

8A 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

31  57 

86  19 

7A 

7A 

CHARLES  R.  PORTER 

HIGMTOMER 

38*2 

CLEBURNE 

n 

33  32 

85  24 

8A 

HODGES 

3899 

01 

13 

34  20 

FRANK  L.  HAYNES 

MJNTSVILLC  WB  AP 

01 

MADISON 

12 

34  42 

86  35 

600 

MID 

HID 

.U.S.  WEATHER  BUREAU 

CLARKE 

13 

31  31 

87  53 

210 

7A 

T.  H.  GAILLARD.  JR. 

JACKSONVILLE   2  SW 

CALHOUN 

33  48 

85  46 

690 

MRS.  ELLA  M.  AYEBS 

4226 

03 

WALKER 

33  5* 

87  16 

929 

6P 

JAMES  A.   BRI TAIN 

JORDAN  DAM 

4306 

05 

ELMORE 

32  37 

86  15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CU. 

LAFAYETTE 

05 

32  96 

85  24 

9P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

LAY  DAM 

4603 

03 

CHILTON 

32  98 

86  31 

420 

«A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

33  33 

86  33 

MRS.  HARY  K.  LEE 

LEESBUR6 

4627 

04 

CHEROKEE 

34  11 

989 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32  39 

B8  11 

160 

7P 

LIVINGSTON  STATE  COL. 

STATION 

INDEX  NO.  1 

1      DIVISION  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  I  1 

P 

s 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PHECIP.  1 

1 

LOUISVILLE 

JOHN  a.  ARD 

HAD 1 SON 

JOHN  D  SIONCR  JR 

HAGELLA 

JEFFERSON 

33  30 

ALABAMA  POWER  CO. 

MARION  1  N 

9108 

06 

PERRY 

32  36 

87  18 

210 

ROBERT  J,  CURRY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

5116 

06 

87  13 

202 

MARION  JUNCTION  2  NE 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  0AM 

05 

11 

65  55 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS  1  SSW 

MONTGOMERY 

11 

E.  PAUL  GOWAN 

ERNEST  H.  LAND 

HERTZ  PONOVILLE  TOWER 

5382 

03 

600 

MRS.  SARA  0.  HALL 

FRED  HENDERSON 

HILSTEAD 

MACON 

32  27 

JAMES  M.  WALKER 

MINTER  3  NW 

5*" 

06 

DALLAS 

'i 

32  06 

87  03 

370 

7A 

Vi 

HENRY    J.  TATES 

5454 

06 

87  03 

41! 

MITCHELL  DAM 

ALABAHA  POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

ROBERT  0.  BETANCOURT 

MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WB  AP 

h40NTG0MERY 

:  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LAWRENCE 

JOHN  Ma  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

COLBERT 

34  49 

FED.  AVIATION  AGENCY 

NATCHEZ 

5789 

07 

MONROE 

1 

31  43 

87  16 

182 

5P 

5.  B.  HELTON 

NEW  BROCKTON 

9842 

07 

85  56 

460 

MISS  LUCILE  W.  HEREFORD 

H 

EDwARD  B.  WARREN 

CHARLES  H.  CARROLL 

PALMERDALE  2  W 

JEFFERSON 

33  44 

]\ 

GEORGE   t.  POSEY 

PELL  CITY  1  NNE 

6329 

0* 

ST  CLAIR 

33  36 

66  16 

III 

TA 

NORMAN  A.  VAUGHN 

06 

50C 

8A 

65  01 

570 

8A 

PICKENSVILLE 

03 

13 

66  16 

169 

MRS  MART  A.  HEDRICK 

6460 

07 

110 

MRS.  DELLA  L.  OAKLEY 

06 

66  04 

506 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

03 

AUTAUGA 

66  94 

230 

THOMAS  E.  FISCHER 

03 

AUTAUGA 

66  26 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

32  18 

12N 

CONTINENTAL^&IN  CO. 

PUSHMATAHA 

6719 

07 

CHOCTAW 

13 

68  21 

26C 

8A 

INACTIVE  12/31/64 

68  08 

7A 

7/ 

REDSTONE  ARSENAL 

MADISON 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

CURRY  MC  DONALD 

RIVER  FALLS 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVI NCTON 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBERTSOALE  1  E 

CHARLES  W.  MCEWtN 

RUSSELLVILLE  2 

FRANKLIN 

34  31 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

CULLMAN 

34  12 

66  47 

602 

7< 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

7207 

02 

12 

85  58 

1195 

6P 

RADIO  STATION  wCRl 

LAwEREnCE  e.  diggs 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SL0C0M6 

J  T  KIRKLAND 

MRS.  EVA  R.  RAY 

7A 

J.  F.  suttlEi  jr. 

SYUACAUCA  4  NE 

TALLADEGA 

33  12 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

TALLADEGA 

8024 

04 

TALLADEGA 

33  27 

86  06 

569 

6P 

c.  d.  weaver 

8178 

07 

13 

87  44 

405 

7A 

LEROY  GATES 

AUBURN  UNIVERSITY 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

ALABAMA  POWER  CO. 

THOMAS  J.  DILLARD 

8380 

03 

^2 

87  37 

17C 

MIC 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8389 

03 

TUSCALOOSA 

33  13 

67  35 

192 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE  3  S 

8403 

MACON 

32  23 

85  39 

420 

5P 

RADIO  STATION  wABT 

8438 

06 

85  43 

7A 

06 

87  31 

265 

JEPTMA   S>  BRANYON 

8469 

02 

85  37 

1040 

7* 

C   ♦   H  LUMBER  COMPANY 

8917 

03 

13 

88  07 

190 

9P 

:  M 

MRS.  LEILA  H.  WHEELER 

8605 

05 

RANDOLPH 

11 

85  34 

640 

7* 

ALABAMA  POWER  CO. 

863T 

07 

87  12 

205 

MRS.  ESSIE  K.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

8648 

04 

ETOWAH 

2 

34  04 

86  19 

850 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

06 

GREENE 

2 

32  47 

87  50 

110 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

88  04 

465 

MRS.    INIS  WILSON 

WEST  BLOCTON 

8B09 

BIBB 

33  07 

67  07 

500 

MRS  ELIZA  J.  BEAROEN 

WETJMPKA 

B859 

09 

ELMORE 

32  33 

86  13 

190 

MARION  M.  SANFORD 

WHATLEY 

8867 

07 

CLARKE 

13 

31  39 

67  43 

170 

9P 

7A 

MRS.  VELMA  G.  COLEMAN 

W INF  I  ELD  2  SW 

6998 

03 

FAYETTE 

13 

33  59 

67  90 

468 

7A 

W.  H.  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

05 

ELMORE 

a 

32  34 

89  94 

339 

ALABAHA  POWER  CO. 

Closed  stations 

ATMORE  STATE  FARM 

0402 

07 

ESCAMBIA 

8 

31  10 

300 

4P 

:„ 

CLOSED  A/15/64 

DRAINAGE  CODE: 


l-CHATTAHOOCHEE  S-CHOCTAWHATCHEE  6-CONECUH  7-COOSA  8-ESCAMBIA  9-GULF   JO-PEA  U-TALLAPOOSA 
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REFERENCE  NOTES 


36To8?oVt^.!'nTwe°U,n'Bur^aV  "*  '°  Burc.u  St.te  CllmMologUrt  .t  We.lh.r  Bur..u  Airport  Sftlon,  D.nn.Uy  Field.  RFD  2.  Montjom.ry,  AUb.m. 

DIMENSIONAL  UNITS;     Unless  otherwise  indicted,  dimensional  units  used  U.  this  bulletin  .re:     Temperature  in  'F.  preclpluUon  and  evaporation  in  Inches  and  «.nd  movement  m  mUes.    Monthly  de.ree  day  total. 
rplerd'vfde^bjXlmt'T  o^^^^e^^uo".''  ^-    -  "Supplement..  D.U"  Ubl.  direction,  entered  in  figure,  .re  tens  of  degree..    Resultant  wind      the  vector  .um'of  find  dlr'ection. 

OBSERVATIQN  TIME:  The  St.tion  Index  shows  observ.lion  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observer.  t.ke  the  observations  on  daylight  s.ving  time.  Snow  on  .round  in  the  "Snowf.ll 
and  Snow  on  Ground  .able  ,s  at  ^servat  on  time  for  all  except  Weather  Burc.u  and  FAA  station..  For  these  stations  snow  on  ground  value,  are  ai  6:00  a.  m.  C.  S.T  D.U  in  thV'kxtreme."  f.Me  't^^Uv  Pree^oHl 
tlon   table.    D.ily  Temperature'  table.  "Ev.poration  .nd  Wind"  t.ble.  and  snowf.ll  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  uible   when  published,  are  tor  the  U  iii^rl tnZ^ of  ob^^rvitlon  '  P"Clpita- 

EJ^£^3I^  is  niieasured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  p.n  of  4-foot  diameter  unle..  otherwise  shown  by  f«,tnote  toUowing  the  "Ev.poratlon  and  Wind"  table.  Max  and  Mm  In  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extreme,  of  temperature  of  w.ter  in  p«i  as  recorded  during  24  hour,  ending  at  time  of  observation.  ^.v.Hoi.i.on  .no  ...ma 

WATER  EqUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow.  .leet.  or  ice  on  the  ground.   Sample,  for  obuining  measurements  are  taken  from  different  nolnu 
for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  cause,  of  local  varUbllity  In  the  .nowpack  m.y  result  In  apparen"  Inconalstencle.  In  thVrecorl 

|5ffiJV£4ti::^^  Entries  of  snowfaU  In  the  "Cllmatological  I5.ta"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  uble.  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  uble.  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 

NORMALS  for  all  sUtions  are  cLimatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  suiion  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  dlsUnce  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  daU  wUl  be  carried  In  the  July  Usue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipiUtion  toUls  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Uble,  "Dally  Precipitation"  Uble.  "Evaporation  and  Wind"  table,  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Cllmatological  Dau"  Uble  and  the  "Daily  Temperature"  Uble  is  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
+4     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  daU. 

•    Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unlcnown. 
//     Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  ftill  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfaU  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  Uble  for  deUlled  daily  record.    Degree  day  dau   If  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Sution  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipiUtion  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  PrecipiUtion  DaU"  bulletin.  If  daUy  amounts  are  published  in 
Climalological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recordine  mae  in 
the  "Hourly  PrecipiUtion  DaU"  bulletin.  *  ■  * 

G  "Soil  Temperature"  Uble. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  daU  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "SupplemenUl  DaU"  Uble. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  SUtion  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  variable. 

I      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  Ubles,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  subsUtions  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  Sute,  price  35  cents.  Similar 
inforn.ation  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  CUmatologicaJ  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obUlned  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402. 
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0 

0 

2.87 

.81 

26 

0 

0 

CALERA  2  SW 

79,2 

50.3 

64.8 

89 

24 

34 

1 7 

88 

0 

0 

0 

0 

5.18 

-  .22 

3.12 

7 

.0 

0 

6 

3 

1 

CENTRE  5  SW 

76,3 

6  3.6 

90 

25 

37 

\  7 

108 

1 

0 

0 

0 

2,84 

12 

.0 

0 

8 

7 

2 

chilOERsburg  wtr  Plant 

79,5 

52^9 

66.2 

89 

24 

37 

30. 

64 

0 

0 

0 

0 

3.12 

.59 

12 

.0 

0 

8 

3 

0 

GADSDEN  GAS  PLANT 

76,1 

52.1 

64.1 

2,4 

88 

24 

38 

17 

96 

0 

0 

0 

0 

4.71 

1.04 

6 

.0 

0 

7 

5 

1 

PF 1  1     r  T  TY    1  NNF 

76,4 

48.7 

62,6 

88 

25. 

35 

18. 

129 

2.99 

.63 

12 

,0 

0 

8 

1 

0 

SYLACAU6A  ♦  NE 

78.5 

52.1 

65,3 

88 

24 

36 

17 

73 

0 

0 

0 

0 

2.25 

.59 

7 

,0 

0 

8 

1 

0 

TALLADEGA 

77.3 

49.  9 

63,6 

.  8 

88 

24 

35 

17 

103 

0 

0 

0 

0 

2.25 

-  2.52 

,58 

27 

.0 

0 

8 

1 

0 

DIVISION 

64,4 

2.3 

3.86 

-  .9? 

,0 

•       #  • 

PIEDMONT  PLATEAU  06 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

80,5 

50.4 

65,5 

89 

24. 

33 

17 

0 

0 

0 

0 

2.90 

1.30 

12 

,0 

0 

7 

2 

1 

ASHLAND 

76,3 

51.2 

63,8 

88 

25. 

35 

17 

108 

0 

0 

0 

0 

3.50 

1.35 

27 

.0 

0 

7 

3 

1 

ALBURN  3  SW 

78,3 

52.5 

65,4 

l.B 

89 

25 

38 

17 

71 

0 

0 

c 

0 

2.23 

-  2.85 

,45 

27. 

.0 

0 

7 

0 

0 

HILL    C  rim 

76,8 

50.8 

63,8 

88 

25 

37 

30. 

113 

0 

0 

0 

0 

2.33 

,55 

19 

.0 

0 

6 

I 

0 

HEFLIN 

76.4 

48,2 

62.3 

89 

24 

33 

17 

133 

3.74 

,69 

5 

,0 

0 

7 

5 

0 

LAFAYETTE 

78.8 

53.5 

66,2 

90 

24 

4U 

17 

62 

1 

0 

0 

0 

3.3U 

1,20 

13 

.  0 

0 

7 

2 

1 

MARTIN  0AM 

7B,4 

53.1 

65,8 

88 

25. 

39 

17. 

63 

0 

0 

0 

0 

.82 

-  4,16 

,18 

4 

.0 

0 

6 

0 

0 

OPELIKA 

78. 5m 

50. 6M 

64, 6M 

80 

0 

0 

0 

0 

1.33 

,55 

27 
8 

.0 

0 

5 

1 

0 

RCCkFQRD  2  NNW 

76.5m 

51. 7» 

64,  IM 

88 

25 

38 

29. 

104 

0 

0 

0 

0 

3.02 

1,18 

.0 

0 

fl 

1 

1 

ROCK  MILLS 

77,9 

48.7 

63,3 

89 

25. 

35 

18. 

106 

0 

0 

0 

0 

1.66 

,32 

20 

.0 

0 

7 

0 

0 

DIVISION 

64,5 

1.1 

2.4V 

-  2.82 

.0 

i 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


SUUoo 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

>  ^ 
<% 

Average 

;i 

Iz 

Highest 

e 

a 

Lowest 

e 
Q 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Tolal 

si 
is 

e  S 

Greatest  Day 

. 

0 

Snow,  Sleel 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

■3 

Max.  Depth 
on  Ground 

. 

0 

.10  or  More  ] 

S 

1.00  or  More 

S  * 

■o| 

«  » 

0  k 

'■si 

PRAIRIE  06 

DAVTON 

79.8 

56.5 

68.2 

90 

26 

41 

17 

52 

Q 

Q 

1.2> 

.42 

27 

•  0 

0 

4 

0 

0 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

78  •  5 

54,8 

68 

25 

4  I 

1 8 

0 

0 

a 

0 

1.6  4 

-  3.16 

1  .04 

27 

■  0 

0 

3 

1 

I 

GAINESVILLE 

78. 3 

55.6 

67.0 

67 

25 

41 

17 

64 

0 

0 

0 

0 

1.35 

.67 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

GREENSBORO 

7"). 5 

53.3 

66,4 

1.3 

89 

24 

39 

29. 

53 

0 

0 

0 

0 

3,U 

-  2.08 

1.21 

26 

.0 

0 

5 

2 

1 

HAYNEVILLE 

78.9 

67.2 

67 

11* 

41 

1 7 

56 

0 

0 

0 

0 

2.81 

1.52 

20 

.0 

0 

4 

2 

1 

80.0 

54.5 

67.3 

88 

24 

39 

17 

40 

0 

0 

0 

0 

3.15 

1.65 

26 

.0 

0 

5 

2 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

55.7 

67,7 

89 

24 

17 

4  L 

0 

0 

0 

0 

1  .  5'4 

.57 

3 

.  0 

0 

4 

1 

0 

HINTEH   3  Nw 

79.5 

54,5 

67,0 

68 

25 

39 

17 

58 

0 

0 

n 

0 

.62 

.27 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

MCNTGP"ERV  WB  AP  R 

78.9 

56.2 

67,6 

3.4 

66 

24* 

43 

1 7 

46 

0 

0 

0 

0 

.88 

-  4,01 

.41 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

SELMA 

80.3 

56,  7 

68.5 

2.6 

69 

23 

42 

17 

37 

0 

0 

0 

0 

1.75 

-  3.79 

.46 

4 

.0 

0 

5 

0 

0 

tlskegee  j  s 

79.8 

52.5 

66.2 

1.6 

89 

6 

36 

16 

68 

0 

0 

0 

0 

.52 

-  4.12 

.20 

16. 

.0 

0 

3 

0 

0 

UNION  SPRINGS  J  NE 

80.5 

52.6 

66.6 

1.6 

86 

9« 

17 

0 

0 

0 

0 

1.20 

-  3,94 

•  ^0 

4 

.  0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

67,2 

2.1 

1.65 

-  3,37 

•  0 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   I  NW 

82.1 

53.5 

67.6 

89 

6 

40 

17 

40 

0 

0 

0 

0 

2.11 

1.73 

20 

.0 

0 

2 

1 

1 

ATMCRE   1  SW 

83.3 

70.5 

89 

40 

17 

17 

0 

0 

0 

0 

1.61 

1.16 

20 

■  0 

0 

2 

2 

1 

BRANTLEY 

81.5 

54.0 

67.6 

88 

25. 

34 

17 

50 

0 

0 

0 

0 

1.12 

-  <..05 

.96 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

86.9 

55.4 

70.2 

4.9 

90 

23. 

36 

17 

24 

Q 

2.01 

-  3.89 

1.24 

20 

.0 

0 

2 

2 

1 

CAMDEN  3  NW 

81.9 

55.9 

68,9 

89 

24 

39 

17 

26 

0 

0 

0 

0 

.8  j 

.43 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

CHATOM   3  N 

83.5 

57.4 

70.5 

86 

24. 

40 

17 

19 

0 

0 

0 

0 

1.05 

.62 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

CLAYTON 

78.4 

67,6 

67 

25* 

40 

51 

0 

0 

0 

0 

.86 

■  4.50 

.35 

.0 

0 

4 

0 

0 

DCTHAN  FAA  AIRPORT 

81.1 

60.0 

70.6 

68 

12* 

46 

17 

15 

0 

0 

0 

0 

3.33 

-  1.55 

1.47 

27 

.0 

0 

3 

3 

2 

Z.y*  iCKr'H  1  3t 

82.2 

57,9 

70.  1 

88 

24. 

44 

17 

15 

4,36 

2.74 

25 

.0 

0 

4 

2 

1 

ELFAULA 

-  4.42 

•  0 

0 

EVERGREEN 

81.2 

54,9 

68.  1 

90 

27 

3» 

18. 

43 

1 

0 

0 

0 

,91 

.91 

20 

.0 

0 

1 

I 

0 

FRISCO  CITY 

82.6 

5  7.1 

69.9 

8B 

20e 

43 

29. 

26 

0 

0 

0 

0 

,52 

-  5.31 

.62 

20 

.0 

0 

1 

1 

0 

GENEVA 

81.5 

57.  I 

69.3 

90 

13 

41 

17 

31 

Q 

3.85 

-  1.62 

1.56 

26 

.0 

0 

5 

3 

2 

G I LBERTCWN 

63.1 

54.6 

23 

30. 

0 

0 

0 

0 

1.35 

27 

.0 

2 

2 

I 

GREENVILLE 

81. 

57.4 

69.4 

3.1 

88 

24. 

42 

17 

22 

0 

0 

0 

0 

1.40 

-  4.15 

1.18 

20 

0 

2 

1 

HEADLAND 

80.* 

68.9 

68 

25* 

44 

32 

0 

0 

0 

0 

2.65 

1.71 

.0 

0 

4 

2 

1 

HIGHLAND  HOME 

80.2 

56.3 

68.3 

2,7 

88 

25. 

42 

29 

38 

Q 

1.U7 

-  4,39 

.69 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

81.8 

54.7 

68.3 

88 

24 

3* 

17 

39 

0 

0 

0 

0 

\.01 

.79 

20 

.c 

0 

2 

1 

0 

02ARK  6  NNV4 

58.2 

69.4 

2.6 

86 

13. 

2 

0 

0 

0 

0 

3  •  2  2 

-  1,96 

20 

0 

PHENIX  CITY  2  NNW 

7B,7 

55.5 

67.1 

89 

25 

43 

2 

57 

0 

0 

0 

0 

l.U 

I32 

5 

•  0 

0 

6 

0 

0 

SEALE 

I  f'OPASV  1  LL  C 

57.0 

3.7 

87 

25 

17 

1.35 

-  4.36 

27 

.0 

1 

0 

TROY 

80.4 

56.0 

66)2 

2.6 

88 

24. 

41 

29 

31 

0 

0 

0 

0 

-  4.40 

.54 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

whatlEy 

83.1 

54,3 

68.7 

90 

9 

35 

17 

33 

1 

0 

0 

0 

1.30 

.63 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

69.0 

3.1 

1.75 

3.80 

.0 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

83.4 

60,6 

72.0 

89 

14. 

47 

29 

9 

0 

0 

0 

0 

3.09 

1.92 

25 

.0 

0 

4 

2 

1 

LlT>«or^ltLLc 

83.6 

62.6 

73.2 

6.1 

87 

14. 

52 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

1.92 

-  3.89 

1.79 

20 

.0 

0 

1 

1 

1 

COOEN 

80.9 

62,0 

71.6 

67 

7 

44 

30 

14 

0 

0 

0 

0 

.72 

.66 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

FAIRHOPE   2  NE 

81.5 

60.7 

71.1 

4.3 

86 

24. 

46 

17 

13 

0 

0 

0 

0 

.61 

-  5,41 

.27 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORT  MORGAN 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

1.79 

.0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

81.9 

60.9 

71.4 

3.6 

90 

12 

50 

29. 

4 

1 

0 

0 

0 

.60 

-  6,76 

.51 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

MOBILE 

78.9 

62.1 

70.5 

3.3 

90 

10 

50 

29 

7 

1 

0 

0 

0 

1.99 

-  3.66 

1.06 

20 

.0 

0 

3 

2 

1 

RCBERTSDALE  1  E 

61. 2 

59,4 

70.3 

87 

14. 

42 

17 

19 

0 

0 

0 

0 

1.41 

-  4.15 

.89 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

Division 

71.4 

4.4 

1.50 

-  4.45 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE,    94°  ON  THE  9TH  AT  JASPER  4  N 

LOWEST  TEMPERATURE,     30°  ON  THE  29TH  AT  DOUBLE  SPRINGS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,     7.49   INCHES  AT  CENTRE  5  SW 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,     .52   INCH  AT  FRISCO  CITY  AND  TUSKEGEE  3  S 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,     3.12   INCHES  ON  THE  7TH  AT  CALERA  2  SW 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  45  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
APRIL  1'65 


Day  of  Month 


3 

4  1 

5  1 

g 

7  1 

8  I  9 

10  1  11 

12 

13  1 

14 

15 

16  I  17  1  18 

19 

20  1  21 

22 

23  {  24 

25 

28 

27 

28  {  29  I  30 

.2S 

•  9B 

1.60 

■  03 

•  03 

.32 

.86 

.30 

.97 

.98 

•  46 

1.92 

.09 

■  09 

•  16 

..99 

.36 

T 

2.30 

.to 

7 

•  07 

T 

•  20 

T 

.02 

1.38 

T 

.66 

1.60 

•  62 

7 

.06 

•  6T 

•  18 

.12 

2.61 

.11 

.07 

.23 

•  12 

.01 

•  91 

•  02 

■  90 

.40 

.07 

.10 

•  10 

•  62 

•  46 

.42 

,97 

T 

•  11 

7 

■  36 

•  99 

.10 

T 

.96 

■  42 

1,11 

7 

.16 

7 

.29 

•  12 

.62 

•  16 

.63 

1.10 

7 

.26 

T 

7 

•  10 

•01 

.It 

•  96 

l.l* 

2.89 

7 

7 

.06 

7 

.11 

•  OT 

•  06 

.6* 

.01 

.40 

1.20 

.32 

.90 

•  90 

1.39 

.28 

.10 

.99 

•  01 

.19 

•  29 

.60 

.40 

.66 

.98 

T 

.07 

■  10 

•  91 

.16 

.09 

T 

.84 

T 

•  05 

T 

•  20 

7 

.91 

2.49 

.10 

•  06 

•  8t 

.2} 

1.00 

■  93 

2,00 

U29 

•  10 

•  60 

T 

.TT 

.29 

.0* 

T 

•  80 

•  11 

.03 

•  39 

•  10 

T 

•  6t 

2.T1 

T 

•  19 

•  42 

.29 

7 

•  66 

■  12 

•  61 

•  22 

•  6T 

T 

•  T6 

1.99 

■  19 

•  02 

•  06 

•  11 

•  09 

.99 

.92 

.39 

.20 

•  03 

.16 

•  10 

7 

•62 

•  68 

•It 

•  10 

.66 

T 

l.0» 

.72 

■  31 

.12 

•  96 

T 

•  99 

•  09 

•  72 

T 

T 

•  98 

•  60 

•  TO 

T 

•  66 

•  16 

•0* 

•  19 

.68 

T 

•  30 

1.06 

l.0« 

.86 

•  92 

.20 

•  IC 

1**2 

i.3e 

•  9C 

.07 

■ 

.63 

1.83 

1.57 

T 

•  02 

7 

•  97 

T 

.06 

•  9T 

.01 

.66 

•  30 

T 

7 

•  30 

•  60 

.18 

•  T9 

.98 

1.09 

•  96 

.23 

•  37 

•  67 

.20 

■  16 

.92 

.tl 

.97 

.9a 

1.39 

•  89 

.03 

1.10 

.97 

.19 

.It 

•  17 

•09 

.30 

.20 

.09 

•  30 

.29 

.20 

•  19 

.37 

1.00 

■  02 

7 

1^36 

.27 

.21 

.02 

•  67 

T 

1.27 

.97 

■  01 

•  11 

•  02 

•  91 

.37 

.19 

•  63 

.01 

•29 

•  26 

.09 

1.97 

■  10 

.01 

•  69 

•  99 

1 96 

•  40 

•  12 

■  09 

•  37 

.18 

•  22 

•  09 

•tl 

•  91 

•  96 

•  63 

■  03 

7 

•  20 

•  67 

•  66 

•  09 

•  2T 

•  93 

•09 

•*« 

.09 

•  08 

l.OZ 

1.29 

.12 

•  11 

•  44 

.10 

•  It 

•  65 

•  21 

•  20 

•  02 

•  07 

•  77 

•  29 

.20 

•  It 

1^11 

•  93 

7 

.21 

•  10 

.99 

•  23 

•  32 

.0! 

l.3t 

•  69 

.06 

.27 

.21 

•  60 

.21 

•  79 

•  03 

•  37 

•  10 

•  09 

la26 

•  08 

.16 

.Ot 

■  28 

•  67 

•  03 

•  IT 

■09 

•  94 

.30 

T 

7 

•  90 

•  10 

.It 

•  13 

•  29 

■  07 

•  08 

•  33 

•  26 

•  It 

•  63 

.47 

.06 

•  69 

.66 

•  69 

•  12 

•61 

•  30 

2^00  .70 

1*10 

•  20 

•  23 

•  03 

•  99 

•22 

•  2t 

•  17 

•  02 

•  08 

•  26 

I  •06 

•02 

•69 

•tl 

•  26 

■  09 

T 

•  21 

•  38 

•  IT 

•  19 

.16 

•01 

■  99 

•  86 

•  10 

•  91 

•  29 

•  94 

T 

•  49 

•  01 

7 

•  09 

•  05  T 

7 

•  19 

7 

•  09 

•  66 

T 

•  22 

•  tl 

T 

•  32 

•  04 

•  07 

•  79 

.07 

•  16 

U66 

•  21 

•  21 

•  08 

1.18 

•  26 

•  16 

•  12 

•  21 

•  21 

•  20 

•  28 

■  0* 

•  90 

•  It 

,09 

•  62 

•  91 

•  22 

7 

•  16 

•  19 

•  It 

•  44 

1.44 

1.92 

T 

.16 

•  20 

•01 

•  26 

T 

•  99 

■  02 

•  16 

,06 

•  It 

•  66 

•*c 

•  11 

.02 

■  tl 

•  09 

•61 

•  60 

.38 

U84 

•  99 

•  21 

,26 

•  01 

•  07 

■  32 

.12 

•  32 

,69 

•  91 

2.49 

•  20 

.22 

•  29 

T 

■  91 

•  31 

■  02 

•  08 

U96 

•  19 

•  to 

,22 

•  21 

•  91 

•  24 

■  26 

.55 

•  69 

•  06 

•  19 

•  Ot 

•  30 

.07 

•  29 

2.80  .30 

•  99 

,01 

•  It 

•  19 

■  02 

■  11 

.06 

•  71 

•  06 

•  IT 

■  06 

•  90 

•  40 

■  36 

•  06 

•  26 

.19' 
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T 
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•  02 

7 
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7 

•  06 
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T 
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•  17 
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•  18 
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•  10 

•  10 

•  12 

.29 

•  13 

•  90 

.01 
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•  26 

•  It 

•  19 
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•  26 
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.06 
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UK 
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.26 

•  62 
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U66 
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7 

T 
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7 
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T 

T 
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15 
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•  66 
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■  99 

7 

.20 

.09 

■  11 

•  21 

•  IT 

•  Ot 

•  19 
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• 
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.90 
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•  11 
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.90 
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T 
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7 
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T 
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■  03 

.36 
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.29 
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•  2t 

.69 
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II0II7HEIIN  ViLLEV  0 

A7HENS  2 
BELLE  NINA  2  N 
0EO7UII 
FALKVILLE  1  H 
FlOSENCC 

HODGES 

MUNT5VILLE  WB  AP 
HAOISON 
MOUITON  2 

MUSCLE  ShQALS  FAA  AP 

NEW  MARKET  2 
BED  BAY 

REOSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
■ATEDLOO 


AlBERTvILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSM 
BIRMINGHAM  MB  AP 
B0A2 

BRIDGEPORT  2  a 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
OAROEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
GUNTEKSVIILE  TVA 

LEEOS 
MAGELLA 

oneonta 

PALMERDAlE  2  w 
SAINT  BERNARD 

SAND  MT  SUBSTA  AU 
SAYRE 

SCOTTSBORO 
TRAFFORO 
VALLE7  HEAD 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILLE 
ARLEY  ]  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKhEAD  lock  and  DAM 
BKIINGSLEY  1  SE 

6R00KVI00D 
CARBON  HILL 
CENTREvILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

OANCT  6  H 
DOUBLE  SPRINGS 
ELROD 

FALLS  CITY  BLK  POND  TR 
FAYETTE 

GORG'S 
HALEYVILlE 
HAMILTON  9  5 
JASPER  »  N 
LAY  DAM 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 
MITCHELL  DAM 
PICkENSVILLE 
PLANTESSvRlE  2  SSE 
PRATTVILLE 

REFORM 

TH0RS8Y  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 


EASTERN  VALLEY  0» 

ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  '•  N 
CalERA  2  Sw 
CENTRE  5  S» 
ChilDERSBURG 

CHIlOERSBURG  w7R  PLAN7 
GADSDEN 

GAOSOEN  gas  PLAN7 
JACKSONVILLE  2  SW 
LEESSURG 

HONTEVALLO 
PELL  CITY  I  NNE 
SYLACAUGA  NE 
TALLADEGA 
MAlNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEIANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  Sh 

CAMP  HILL  2  NH 

DAOEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HIGhTOmER 

jordan  dam 
lafayette 

martin  dam 
opelika 

rockforo  2  nnm 
rock  mills 

THURLOh  OAH 

mAOLEY 
hETUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


1.99' 
9.15 
4.38 
9.95 


2^t' 

9.0! 
5. It 
7.69I 
2.8*1 

5.2 

5.02^ 
2,94 
2,2S 
2.25 
6.51 


3,50 
2,29 
2.99 
9.00 


1.95 
9,02 
1,6^ 
1.10 


Sm  F«t*r«nc«  t 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14  15 


16     17     18     19    20     21     22    23     24  I  25     26     27  '  28    29  30 


paimiE 


DAYTON 

DCHOPOLIS  LOCK  >ND  DtM 
FOBT  DCPOSir 
ttlNESVILLE 

SDEeNSBORO 
HAVNEVILI.E 
LIU1N05T0N 
MAeiON  I  N 

MABION  JUNCTION  1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEWS  1  SSM 
MILSTEAD 
MINTER  3  NX 
MONTGOMERT  MB  AP 

ORRVILLE 
RIRRTVIULC 
PINE  LEVEL 
PRIMROSE  rARH 
SELMA 

SUTTlE 

TUSkECEE  ]  s 
UNION  SPRINGS  2  NE 
UNIONTOhN 

HARRIOR  LOCK  AND  0AM 


COASTAL  PLAIN  OT 

AgetVILLE  1  NNM 
ALBERTA 
ANDALUSIA  1  HD 
ATMORE  1  Sa 
BDANTLEV 

BREHTON  ]  SSE 

BRUNDIDSE 
CAMDEN  S  NM 
CHATOM  3  N 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NX 

COLUMBIA 

COTTONTON 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE 

EurAULA 

EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOMER 

FRISCO  CITY 
GENEVA 
GEORGIANNA 
tlLBERTOHN 
CRCCN  BAY 

MECNVILLE 

hcaolano 
highland  home 

JACKSON 
LOUISVILLE 

MELVIN 

MILLERS  FERRY 
NATCHE2 
NChTON 
OZARK  6  NNX 

PHENIX  CITY  2  NNM 

PINE  HILL 

RIVER  FALLS 

SCALE 

SLOCOMB 

SNOH  HILL 

THOMASVILLE 

TROY 

mallace  2  e 
hhatlEy 


Gulf 

bay  minette 
citronelle 

CODCN 

FAIRHOPC  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  Shores  p  o 

MOBILE  MB  AIRPORT 
MOBILE 

ROGERTSDALE   1  E 


2,HI 
l.OT 
l.S> 


I. II 
1.6T 

t«19 

•  «1 

•  ST 


•  10 

•  0* 
.02 


I  .02 
i  .10 
T 


t.91 
•OB 


.91 
.91 
.*9 


.»t  I.ll  •AO 


.IT     ,04  .OA 


•  «B| 

T 


liAT 
l^Ot 


•  Tt    .02  I.AT 
.AT 

2.TA  ,0T 


1.99    .TB  .2B 

.or    T       T      I. 15 


!•» 
l.AA 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
APRIL  1965 


Day  oi  Month 

9 

Dl 

Station 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

1  ^' 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•      •  » 

nobthern  valley 

01 

ATHENS  2 

55 

61 

71 

58 

76 

79 

60 

82 

62 

69 

82 

66 

63 

69 

67 

79 

64 

6 1 

81 

80 

65 

68 

6 1 

8 1 

62 

63 

66 

79,9 

Mm 

43 

42 

47 

45 

91 

61 

96 

57 

64 

93 

63 

66 

44 

48 

97 

48 

36 

50 

55 

47 

49 

47 

92 

54 

55 

66 

52 

41 

40 

39 

90.9 

BELLE  KINA  2  N 

60 

73 

63 

75 

79 

78 

60 

60 

66 

83 

86 

61 

79 

67 

79 

66 

76 

8 1 

78 

79 

61 

84 

87 

66 

66 

79 

63 

62 

66 

76 

76,6 

Mm 

«<> 

42 

46 

47 

57 

63 

97 

58 

65 

58 

64 

67 

46 

46 

54 

46 

39 

93 

55 

46 

47 

94 

54 

56 

62 

60 

53 

43 

40 

40 

92,3 

DECATUR 

56 

62 

73 

57 

76 

80 

80 

6 1 

65 

89 

87 

84 

69 

68 

60 

66 

79 

82 

72 

69 

87 

62 

69 

61 

62 

63 

66 

79,7 

Mm 

ft2 

45 

51 

46 

55 

60 

99 

57 

63 

55 

56 

64 

50 

49 

39 

39 

53 

92 

47 

93 

55 

58 

53 

56 

94 

46 

44 

41 

91,7 

FALKVILLE   I  N 

56 

62 

7  3 

56 

60 

6 1 

79 

6 1 

65 

66 

84 

69 

70 

79 

66 

6 1 

62 

85 

89 

82 

8 1 

63 

64 

66 

75,6 

Mm 

A2 

45 

51 

46 

54 

61 

61 

59 

69 

54 

60 

69 

49 

42 

50 

49 

97 

49 

50 

47 

44 

52 

54 

66 

63 

66 

94 

43 

40 

36 

51,5 

FLORENCE 

61 

69 

76 

56 

79 

79 

76 

84 

61 

87 

84 

64 

86 

74 

68 

60 

70 

83 

79 

86 

66 

91 

92 

85 

8 1 

64 

66 

71 

77,9 

Mm 

*1 

48 

50 

46 

54 

62 

60 

60 

65 

54 

99 

64 

46 

48 

53 

46 

40 

55 

90 

52 

99 

60 

62 

63 

52 

41 

36 

41 

62,6 

HUNTSVILLE  HB  AP 

59 

73 

57 

76 

8 1 

61 

62 

62 

66 

83 

87 

66 

70 

66 

79 

66 

78 

61 

73 

79 

60 

64 

87 

66 

63 

84 

64 

64 

67 

77 

76,6 

Mm 

<>6 

45 

48 

51 

59 

69 

62 

61 

62 

57 

67 

60 

51 

48 

56 

48 

42 

57 

96 

91 

49 

56 

60 

62 

66 

64 

53 

47 

43 

43 

54,6 

MAOI SCN 

59 

71 

64 

79 

79 

8 1 

82 

65 

63 

85 

83 

79 

66 

76 

66 

77 

8 1 

72 

61 

84 

67 

66 

8 1 

6 1 

62 

64 

66 

76 

76,4 

Mm 

44 

45 

44 

46 

58 

63 

59 

58 

62 

52 

63 

67 

48 

46 

57 

*' 

39 

49 

96 

49 

46 

54 

55 

58 

63 

61 

52 

41 

39 

40 

92,0 

MOULTON  2 

MAX 

66 

74 

65 

73 

80 

60 

60 

8 1 

85 

63 

87 

72 

80 

70 

60 

63 

74 

76 

63 

85 

89 

90 

81 

62 

64 

64 

67 

79 

77,9 

Mm 

45 

47 

47 

50 

60 

65 

63 

59 

67 

53 

63 

67 

43 

55 

*' 

36 

56 

96 

47 

49 

56 

55 

66 

62 

58 

52 

42 

37 

39 

52,7 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

68 

56 

78 

79 

8 1 

65 

6) 

7 1 

66 

80 

67 

80 

64 

66 

69 

90 

64 

60 

60 

64 

67 

79 

76,9 

Mm 

45 

48 

49 

91 

61 

64 

59 

99 

58 

55 

67 

60 

50 

49 

55 

*' 

40 

53 

91 

46 

46 

54 

94 

56 

61 

58 

47 

43 

36 

41 

52.2 

NEW  MARKET  2 

MAX 

58 

70 

65 

73 

80 

60 

83 

60 

64 

84 

85 

84 

80 

69 

79 

68 

77 

80 

80 

65 

87 

68 

86 

61 

64 

60 

65 

76 

76,6 

MIN 

38 

43 

46 

46 

59 

65 

58 

54 

60 

54 

69 

67 

47 

43 

56 

48 

54 

99 

46 

44 

51 

92 

57 

62 

59 

52 

41 

39 

39 

61.2 

RED  BAY 

62 

73 

80 

58 

76 

81 

76 

•  0 

61 

86 

84 

86 

79 

63 

69 

89 

65 

63 

72 

76 

66 

06 

91 

90 

66 

79 

63 

65 

76 

78,9 

Mm 

40 

49 

50 

49 

56 

61 

62 

62 

63 

57 

58 

69 

49 

90 

46 

43 

50 

91 

99 

46 

49 

59 

96 

61 

62 

66 

92 

41 

36 

39 

62.7 

REDSTONE  ARSENAL 

56 

73 

57 

74 

79 

78 

78 

65 

81 

81 

70 

69 

77 

66 

76 

60 

74 

60 

64 

66 

66 

61 

8 1 

63 

63 

66 

76 

75,3 

Mm 

44 

44 

47 

49 

54 

62 

56 

54 

56 

53 

64 

97 

46 

43 

56 

38 

50 

90 

47 

46 

44 

93 

65 

69 

59 

90 

42 

37 

36 

60.1 

RU5SELLVILLE  2 

59 

71 

56 

76 

78 

76 

80 

60 

6l 

84 

63 

69 

80 

66 

60 

80 

69 

66 

68 

79 

80 

60 

62 

62 

75 

76.9 

Mm 

40 

43 

50 

49 

52 

60 

99 

54 

63 

94 

59 

64 

48 

46 

48 

'* 

35 

47 

44 

43 

46 

90 

92 

98 

64 

91 

39 

36 

42 

49.4 

WATERLOO 

6S 

7 1 

70 

68 

76 

80 

82 

62 

6 1 

89 

82 

76 

78 

69 

70 

76 

84 

69 

69 

66 

69 

60 

62 

66 

76.6 

•      •  • 

Mm 

42 

46 

46 

47 

99 

99 

99 

57 

64 

94 

63 

69 

47 

44 

40 

'* 

35 

38 

49 

40 

42 

49 

90 

93 

94 

99 

90 

36 

32 

34 

47.8 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS 

02 

AlBERTVILLE  2  SE 

MAX 

53 

58 

74 

76 

78 

79 

60 

76 

76 

63 

79 

83 

83 

69 

69 

74 

81 

75 

80 

66 

73 

79 

81 

69 

67 

79 

99 

63 

63 

79 

74.6 

Mm 

42 

42 

43 

43 

49 

44 

60 

58 

60 

55 

55 

62 

56 

47 

46 

49 

49 

93 

46 

49 

60 

90 

91 

97 

61 

99 

44 

39 

40 

41 

50.2 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 

65 

79 

69 

66 

82 

83 

77 

62 

66 

64 

82 

89 

76 

6 1 

79 

72 

76 

60 

60 

71 

81 

62 

87 

68 

79 

60 

72 

69 

67 

77 

76.0 

Mm 

46 

44 

50 

90 

60 

64 

63 

58 

65 

60 

6* 

69 

46 

42 

62 

37 

44 

60 

92 

43 

97 

93 

94 

99 

66 

99 

44 

40 

36 

93.1 

BIRMINGHAM  WB  AP 

64 

79 

64 

70 

82 

84 

72 

62 

67 

84 

89 

64 

73 

78 

74 

67 

77 

80 

74 

72 

79 

61 

04 

66 

79 

76 

65 

67 

66 

75 

76,2 

Mm 

47 

45 

51 

94 

99 

66 

60 

59 

64 

60 

66 

99 

51 

45 

99 

** 

39 

47 

61 

91 

46 

96 

95 

96 

61 

64 

93 

46 

36 

40 

93.4 

BRIDGEPORT  2  w 

60 

74 

64 

73 

79 

79 

63 

63 

63 

84 

66 

76 

71 

74 

67 

75 

79 

79 

77 

79 

66 

66 

69 

61 

8 1 

70 

66 

66 

76 

76.9 

Mm 

37 

41 

43 

43 

52 

60 

54 

54 

64 

97 

61 

66 

46 

99 

92 

90 

39 

41 

94 

49 

42 

47 

90 

92 

62 

63 

99 

47 

44 

49 

90,1 

GUNTERSVILLE 

57 

75 

72 

60 

81 

79 

60 

65 

94 

84 

63 

83 

70 

79 

79 

76 

60 

79 

76 

81 

83 

87 

89 

66 

62 

76 

65 

66 

77 

76.2 

Mm 

44 

41 

44 

45 

55 

63 

60 

56 

64 

94 

60 

61 

52 

45 

94 

90 

39 

50 

60 

90 

47 

92 

94 

96 

63 

64 

96 

46 

43 

40 

92.3 

ONEONTA 

55 

65 

78 

56 

60 

65 

60 

86 

62 

84 

64 

73 

74 

66 

66 

61 

73 

79 

69 

61 

66 

66 

79 

79 

64 

67 

67 

79.7 

Mm 

41 

44 

41 

45 

52 

99 

60 

94 

58 

55 

56 

63 

51 

42 

46 

43 

36 

40 

93 

46 

92 

90 

90 

52 

56 

99 

99 

43 

36 

37 

49.6 

SAINT  BERNARD 

56 

60 

75 

55 

72 

62 

6 1 

82 

65 

64 

67 

89 

68 

70 

76 

64 

71 

62 

66 

72 

62 

61 

66 

69 

62 

60 

61 

63 

64 

79.0 

Mm 

42 

41 

46 

46 

51 

61 

59 

57 

60 

55 

60 

69 

90 

43 

90 

36 

46 

96 

90 

49 

91 

92 

66 

62 

64 

99 

43 

41 

39 

90.9 

SAND  MT  SuBSTA  Au 

64 

72 

68 

70 

78 

80 

79 

62 

6 1 

8 1 

76 

69 

73 

67 

79 

79 

73 

73 

77 

61 

69 

66 

84 

77 

72 

61 

64 

73 

79.3 

Mm 

43 

42 

41 

44 

64 

61 

62 

57 

66 

53 

62 

63 

49 

46 

99 

46 

36 

90 

99 

46 

49 

62 

93 

67 

62 

42 

96 

44 

39 

40 

92.9 

SCOTTSBORO 

53 

6 1 

69 

79 

6 1 

85 

82 

7 1 

69 

75 

69 

76 

80 

79 

61 

63 

66 

66 

61 

72 

62 

62 

69 

73.3 

Mm 

45 

44 

45 

44 

43 

55 

96 

54 

59 

55 

55 

69 

91 

50 

43 

53 

40 

42 

90 

91 

43 

49 

50 

60 

62 

60 

96 

44 

44 

40 

49.8 

VALLEY  HEAD 

MAX 

57 

60 

74 

53 

72 

78 

60 

62 

78 

76 

84 

62 

62 

72 

70 

73 

69 

76 

80 

73 

79 

76 

69 

38 

66 

76 

60 

62 

64 

67 

74.9 

42 

38 

44 

41 

50 

55 

93 

51 

57 

96 

6t 

61 

49 

36 

44 

43 

32 

39 

46 

46 

43 

49 

46 

50 

96 

62 

56 

46 

36 

33 

47.4 

UPPER  PLAINS 

03 

Al ICEVILLE 

70 

7 1 

83 

63 

70 

82 

64 

66 

71 

69 

63 

69 

67 

81 

61 

60 

79 

76 

62 

83 

79 

63 

63 

66 

87 

63 

81 

70 

70 

71 

76.7 

Mm 

50 

51 

58 

57 

59 

60 

60 

60 

61 

64 

69 

69 

54 

50 

60 

60 

94 

94 

99 

94 

47 

54 

96 

58 

63 

69 

61 

46 

34 

34 

99,6 

bankhEad  lock  and 

DAM 

64 

70 

8 1 

59 

72 

82 

62 

62 

66 

64 

62 

66 

76 

79 

76 

74 

77 

60 

79 

74 

63 

63 

69 

69 

61 

80 

66 

69 

67 

77.8 

Mm 

42 

40 

45 

51 

55 

96 

99 

56 

62 

59 

60 

63 

46 

44 

46 

47 

37 

46 

48 

52 

46 

49 

64 

;3 

96 

64 

59 

46 

39 

39 

90.6 

CENTREvILLE 

70 

7 1 

82 

63 

70 

84 

64 

65 

68 

67 

89 

65 

62 

60 

77 

72 

79 

63 

84 

72 

62 

69 

90 

91 

62 

85 

70 

72 

71 

79.6 

Mm 

48 

41 

49 

51 

53 

97 

62 

59 

64 

62 

64 

64 

46 

45 

96 

90 

37 

42 

59 

51 

61 

51 

53 

64 

58 

64 

61 

44 

40 

37 

92,0 

CLANTON 

70 

66 

80 

61 

67 

60 

62 

82 

69 

66 

63 

82 

78 

69 

76 

69 

77 

79 

62 

74 

79 

60 

87 

86 

79 

61 

68 

69 

69 

77,0 

Mm 

47 

43 

51 

49 

54 

59 

66 

62 

66 

63 

66 

67 

47 

47 

97 

90 

39 

47 

60 

56 

46 

56 

55 

57 

60 

67 

64 

47 

43 

40 

94.2 

DOUBLE  SPRINGS 

61 

69 

81 

91 

70 

60 

61 

63 

69 

83 

67 

65 

79 

71 

77 

69 

80 

62 

70 

77 

63 

63 

89 

90 

60 

81 

62 

66 

67 

76,7 

Mm 

37 

38 

43 

43 

50 

98 

94 

11 

56 

52 

94 

60 

45 

43 

90 

42 

33 

39 

55 

43 

41 

49 

50 

;2 

94 

60 

60 

36 

30 

39 

46,9 

FAYET  TE 

72 

8 1 

62 

83 

61 

79 

90 

67 

06 

80 

77 

60 

72 

69 

69 

76 

60 

69 

69 

91 

66 

77 

77 

66 

71 

79 

79,6 

Mm 

46 

46 

56 

93 

60 

65 

67 

59 

69 

62 

64 

6B 

51 

49 

99 

48 

36 

91 

99 

49 

49 

53 

55 

69 

56 

97 

43 

38 

39 

93,6 

MALEYV I LLE 

MAX 

7 1 

79 

70 

79 

60 

67 

66 

89 

77 

71 

64 

66 

60 

62 

79 

79 

64 

84 

69 

69 

82 

79 

63 

64 

67 

76,7 

Mm 

39 

43 

45 

47 

47 

61 

55 

56 

60 

56 

58 

62 

47 

47 

91 

46 

37 

36 

49 

46 

45 

49 

92 

92 

56 

62 

99 

38 

36 

36 

49,1 

HAMILTON  3  S 

MAX 

65 

73 

ai 

61 

76 

83 

79 

61 

69 

85 

64 

66 

77 

74 

63 

70 

60 

81 

73 

79 

64 

86 

90 

69 

64 

60 

66 

66 

69 

76,3 

Mm 

38 

41 

42 

50 

56 

63 

97 

98 

59 

59 

67 

46 

42 

46 

46 

33 

34 

»0 

44 

42 

45 

48 

61 

54 

99 

55 

39 

34 

34 

48,2 

JASPER  «  N 

MAX 

70 

83 

69 

72 

83 

64 

76 

94 

66 

6* 

8« 

77 

79 

79 

66 

76 

69 

79 

78 

69 

69 

91 

91 

84 

60 

69 

70 

66 

61 

79,6 

Mm 

49 

39 

91 

90 

57 

62 

59 

67 

58 

62 

63 

48 

42 

93 

45 

33 

44 

99 

49 

41 

46 

49 

51 

57 

62 

57 

43 

38 

39 

90.9 

S«e  Relerenctt  Notsa  FDllowing  Station  Index 
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Continuvd 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
APRIL  l9bS 


Day  of  Month 

. 

a 

Station 

m 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

IJ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

At»i 

PBATTVILLE 

MAX 

bi 

79 

70 

^2 

84 

87 

•* 

89 

86 

87 

89 

80 

8* 

88 

79 

73 

78 

62 

89 

83 

78 

76 

82 

89 

83 

85 

83 

74 

72 

80 



80.7 

MIN 

»7 

42 

46 

*8 

52 

60 

69 

*' 

6* 

69 

96 

9» 

90 

49 

57 

91 

40 

68 

49 

97 

48 

97 

94 

96 

96 

62 

63 

48 

42 

42 

91  0 

THORSBV  EXP  STATION 

MAX 

66 

80 

75 

62 

83 

77 

80 

89 

8* 

80 

S3 

78 

83 

77 

73 

74 

78 

81 

76 

79 

60 

84 

84 

80 

62 

73 

71 

69 

78 

77, i 

MIN 

t<> 

44 

48 

*9 

61 

62 

64 

62 

62 

62 

59 

48 

99 

46 

42 

90 

96 

94 

46 

99 

55 

96 

99 

61 

61 

49 

41 

49 

91  6 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 

Tl 

81 

63 

81 

84 

68 

84 

89 

85 

63 

67 

61 

81 

77 

72 

78 

82 

83 

79 

83 

86 

88 

63 

61 

70 

70 

71 

T9.1 

MIN 

52 

46 

54 

59 

66 

63 

70 

64 

6* 

98 

94 

90 

63 

46 

41 

44 

61 

93 

54 

56 

96 

62 

67 

99 

46 

42 

42 

99.2 

TUSCALOOSA  OLIVES  0AM 

MAX 

67 

70 

81 

70 

80 

S3 

79 

67 

64 

89 

65 

80 

81 

75 

TO 

77 

80 

79 

82 

85 

68 

67 

SO 

66 

68 

69 

77.3 

MIM 

43 

44 

45 

56 

98 

60 

60 

61 

6» 

66 

50 

47 

91 

49 

40 

49 

91 

51 

51 

94 

9* 

99 

57 

43 

40 

41 

91.8 

VERNON 

MAX 

76 

84 

71 

86 

81 

74 

90 

88 

86 

86 

61 

74 

7S 

70 

•  2 

84 

80 

80 

87 

86 

91 

91 

89 

82 

70 

68 

71 

81 

80.7 

•       •  • 

Mm 

«l 

41 

54 

58 

61 

59 

67 

62 

65 

66 

47 

44 

96 

45 

14 

46 

99 

46 

90 

90 

92 

98 

99 

39 

32 

34 

91  1 

EASTERN  VALLEY  0« 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

6* 

80 

98 

76 

82 

84 

72 

86 

84 

84 

77 

79 

69 

79 

,j 

79 

74 

,j 

89 

89 

90 

79 

80 

69 

69 

69 

78 

76.1 

Mm 

*4 

41 

47 

49 

58 

64 

98 

56  61 

97 

59 

99 

50 

48 

I* 

43 

38 

♦  3 

58 

91 

46 

53 

94 

96 

62 

61 

94 

48 

42 

39 

91  9 

CAlERA  2  SH 

MAX 

65 

75 

79 

67 

82 

84 

79 

83  88 

89 

6i 

63 

79 

62 

73 

78 

80 

82 

76 

61 

81 

88 

89 

84 

61 

70 

73 

68 

78 

79.2 

MIN 

t« 

38 

38 

47 

93 

62 

60 

57  62 

99 

65 

66 

45 

42 

59 

65 

]4 

♦5 

43 

92 

41 

93 

90 

92 

97 

64 

99 

43 

39 

39 

90  1 

CENTRE  5  SH 

MAX 

55 

62 

76 

93 

72 

78 

86 

77  81 

86 

64 

84 

84 

75 

J* 

79 

68 

78 

82 

74 

7, 

80 

83 

89 

90 

79 

80 

79 

67 

66 

76.1 

MIN 

<,<• 

39 

47 

44 

46 

57 

98 

56  60 

96 

96 

61 

54 

49 

51 

J7 

*0 

53 

94 

48 

49 

92 

99 

97 

62 

60 

49 

43 

40 

90.9 

CMILDERSBUR6  hTR  PLANT 

MAX 

6« 

79 

78 

71 

82 

85 

80 

83  87 

87 

69 

81 

83 

80 

I* 

72 

78 

,1 

81 

76 

80 

81 

87 

89 

88 

80 

77 

69 

67 

77 

79.9 

MIN 

♦  5 

40 

51 

90 

53 

69 

64 

58  67 

96 

69 

69 

46 

43 

50 

37 

49 

60 

92 

44 

92 

99 

9* 

99 

69 

62 

46 

42 

37 

sadsoen  GAS  Plant 

MAX 

59 

74 

66 

73 

81 

82 

73 

79  86 

82 

61 

84 

72 

71 

11 

65 

77 

80 

72 

79 

„ 

63 

66 

68 

87 

78 

73 

67 

66 

76 

76.1 

MIN 

*3 

39 

44 

46 

57 

60 

60 

57  68 

96 

60 

64 

53 

45 

49 

]8 

44 

57 

92 

47 

92 

92 

99 

62 

64 

96 

46 

42 

39 

92  1 

PELL  CITV  1  NNE 

MAX 

63 

60 

79 

98 

71 

82 

89 

70  82 

88 

69 

83 

64 

75 

77 

75 

79 

78 

60 

76 

7j 

60 

80 

67 

88 

60 

78 

67 

67 

76.4 

MIN 

kO 

40 

44 

46 

50 

95 

61 

56  58 

97 

59 

61 

50 

42 

48 

39 

40 

92 

*' 

47 

92 

53 

" 

97 

60 

44 

41 

18 

46.7 

SVLACAU6A  <•  NE 

MAX 

66 

80 

71 

73 

82 

85 

76 

82  86 

89 

64 

81 

78 

82 

;? 

71 

79 

80 

74 

80 

66 

88 

81 

71 

68 

68 

78 

78.9 

Mm 

45 

40 

90 

49 

55 

62 

62 

97  63 

98 

61 

66 

45 

42 

90 

36 

57 

92 

93 

93 

59 

65 

62 

46 

39 

37 

92  1 

TALLADEGA 

MAX 

63 

78 

70 

72 

82 

86 

73 

81  87 

89 

83 

6) 

75 

78 

73 

70 

78 

.1 

79 

70 

80 

81 

66 

88 

7I 

79 

71 

68 

66 

76 

77,3 

•       •  • 

MIN 

63 

39 

46 

47 

54 

60 

98 

54  64 

97 

58 

62 

47 

42 

90 

44 

19 

54 

49 

90 

92 

93 

63 

99 

42 

36 

16 

49,9 

PIEDMONT  PLATEAU  Oi 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

62 

81 

77 

70 

82 

87 

81 

88 

66 

8} 

80 

64 

79 

70 

60 

82 

84 

79 

79 

80 

66 

69 

84 

83 

79 

77 

69 

79 

80,9 

Mm 

43 

35 

48 

47 

51 

60 

66 

58 

56 

62 

46 

45 

56 

48 

33 

36 

»9 

94 

43 

90 

50 

91 

96 

63 

98 

44 

37 

34 

90  4 

ASHLAND 

MAX 

69 

61 

78 

96 

80 

80 

S5 

86 

65 

62 

81 

75 

79 

70 

68 

,T 

80 

80 

79 

77 

82 

88 

88 

76 

81 

68 

68 

66 

76,1 

Mm 

41 

39 

52 

46 

50 

58 

62 

57 

60 

64 

50 

47 

97 

46 

15 

*1 

54 

94 

45 

90 

92 

94 

96 

63 

60 

49 

40 

40 

91.2 

AUBURN   3  SM 

MAX 

75 

60 

80 

60 

68 

80 

82 

89 

86 

82 

80 

82 

83 

60 

72 

76 

62 

83 

78 

75 

80 

87 

89 

80 

84 

79 

72 

72 

78.1 

Mm 

45 

40 

50 

48 

54 

96 

57 

60 

19 

63 

48 

50 

91 

50 

38 

41 

97 

99 

50 

56 

93 

96 

99 

65 

62 

47 

39 

41 

92.9 

CAMP  HILL   2  NU 

MAX 

61 

60 

80 

98 

63 

79 

83 

66 

89 

83 

80 

79 

61 

77 

66 

78 

60 

82 

75 

79 

81 

89 

68 

81 

82 

76 

70 

67 

76.8 

Mm 

43 

37 

40 

48 

53 

99 

99 

62 

99 

63 

48 

46 

46 

48 

37 

♦0 

43 

57 

47 

90 

96 

99 

98 

61 

63 

46 

36 

37 

90  8 

HEFLIN 

MAX 

58 

64 

79 

99 

79 

80 

89 

68 

84 

81 

62 

72 

80 

71 

68 

J7 

83 

78 

77 

80 

83 

89 

68 

72 

83 

70 

68 

66 

76.4 

MIN 

40 

36 

44 

42 

44 

96 

57 

50 

93 

61 

48 

40 

90 

46 

33 

39 

91 

49 

42 

48 

90 

60 

98 

59 

98 

43 

39 

39 

48.2 

LAFAvETTE 

MAX 

58 

80 

70 

69 

80 

89 

77 

86 

82 

79 

80 

80 

78 

70 

78 

80 

82 

82 

78 

81 

67 

90 

81 

83 

60 

72 

70 

78 

78.6 

Mm 

42 

42 

47 

46 

99 

60 

62 

60 

60 

6) 

52 

48 

94 

90 

40 

49 

*o 

56 

90 

99 

99 

99 

60 

64 

62 

49 

41 

43 

91.9 

MARTIN  DAM 

MAX 

59 

79 

72 

72 

80 

89 

79 

89 

89 

82 

77 

79 

78 

72 

77 

79 

83 

79 

76 

79 

89 

68 

88 

82 

78 

69 

68 

79 

78,4 

Mm 

49 

39 

90 

48 

94 

55 

61 

61 

59 

69 

51 

46 

91 

94 

39 

40 

99 

59 

49 

93 

93 

93 

57 

64 

63 

91 

47 

48 

93,1 

OPEL IKA 

MAX 

74 

57 

81 

99 

70 

80 

87 

86 

87 

83 

81 

62 

62 

81 

71 

82 

83 

76 

79 

79 

89 

89 

82 

66 

81 

72 

69 

78.5 

Mm 

40 

38 

91 

48 

93 

58 

97 

" 

53 

69 

50 

49 

92 

92 

36 

41 

99 

90 

52 

90 

90 

51 

58 

62 

46 

42 

39 

90,6 

ROCkFCRD  2  NNh 

MAX 

70 

65 

80 

98 

69 

80 

84 

85 

63 

82 

76 

63 

72 

69 

77 

78 

81 

75 

78 

78 

68 

77 

61 

71 

70 

66 

76.5 

MIN 

43 

39 

47 

46 

49 

58 

64 

61 

66 

96 

46 

96 

48 

36 

38 

98 

94 

46 

91 

94 

56 

63 

60 

43 

38 

39 

91.7 

ROCK  MILLS 

MAX 

68 

62 

79 

59 

71 

79 

84 

SO 

8. 

81 

61 

80 

60 

63 

79 

71 

78 

61 

82 

77 

77 

83 

69 

69 

81 

84 

77 

72 

71 

77,9 

•       •  • 

MIN 

43 

37 

40 

46 

49 

96 

99 

58 

60 

55 

97 

45 

45 

49 

49 

35 

99 

40 

97 

46 

50 

92 

53 

56 

60 

62 

46 

39 

36 

46.7 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 

66 

70 

80 

70 

80 

89 

89 

84  86 

87 

82 

62 

82 

80 

62 

78 

71 

80 

84 

69 

,4 

82 

80 

88 

90 

65 

88 

65 

72 

70 

79.8 

Mm 

93 

50 

99 

55 

61 

63 

67 

69  67 

66 

69 

70 

53 

48 

60 

91 

41 

49 

81 

91 

48 

57 

96 

60 

61 

66 

60 

49 

42 

42 

96.  9 

0FM0PCLI5  LOCK  AND  DAM 

MAX 

68 

68 

79 

70 

79 

84 

84 

SO  89 

86 

64 

84 

62 

79 

60 

79 

69 

79 

81 

83 

7j 

80 

80 

61 

88 

62 

64 

65 

70 

69 

76,9 

Mm 

48 

50 

90 

96 

60 

63 

69 

66  66 

66 

66 

6« 

54 

49 

49 

93 

42 

41 

51 

54 

48 

48 

97 

96 

59 

61 

60 

47 

46 

43 

94,8 

GA InESV I LLE 

MAX 

69 

73 

81 

65 

80 

83 

86 

74  89 

86 

65 

62 

84 

77 

81 

78 

66 

78 

62 

82 

70 

82 

81 

86 

87 

63 

81 

69 

70 

69 

78,1 

Mm 

48 

47 

91 

53 

61 

63 

66 

64  68 

66 

67 

71 

54 

49 

55 

91 

41 

90 

59 

52 

46 

59 

96 

98 

60 

65 

58 

47 

43 

44 

99.6 

GREENSBORO 

MAX 

69 

80 

71 

74 

83 

84 

78 

84  87 

89 

82 

84 

82 

82 

78 

74 

76 

83 

83 

75 

81 

83 

86 

89 

78 

63 

68 

70 

71 

78 

T9.9 

Mm 

48 

46 

52 

92 

90 

60 

69 

62  63 

69 

63 

66 

48 

49 

58 

48 

>9 

47 

98 

90 

47 

54 

59 

97 

60 

99 

96 

43 

39 

40 

91,3 

HAYNEVILLE 

MAX 

72 

62 

79 

73 

77 

89 

,7 

85  89 

86 

87 

61 

63 

83 

81 

71 

72 

80 

80 

89 

77 

76 

81 

86 

60 

85 

72 

72 

71 

78.9 

Mm 

47 

49 

94 

51 

60 

61 

65 

64  66 

67 

60 

68 

54 

46 

56 

92 

41 

46 

63 

97 

48 

98 

94 

99 

62 

64 

61 

49 

42 

42 

59,5 

LIVINGSTON 

MAX 

73 

81 

70 

81 

83 

89 

84 

89  87 

84 

85 

63 

79 

81 

79 

70 

80 

81 

69 

73 

61 

82 

87 

86 

82 

83 

70 

72 

69 

77 

80,0 

Mill 

48 

48 

99 

56 

62 

64 

64 

64  67 

69 

67 

61 

51 

48 

48 

90 

39 

49 

92 

91 

46 

94 

97 

56 

59 

60 

98 

47 

42 

40 

94.9 

MARION  JUNCTION  2  N£ 

MAX 

68 

80 

72 

78 

85 

84 

82 

S3  89 

89 

88 

83 

81 

82 

77 

74 

80 

83 

84 

7, 

79 

79 

88 

89 

80 

66 

69 

70 

70 

76 

79.6 

Mm 

50 

48 

52 

92 

60 

61 

66 

64  68 

66 

64 

70 

53 

47 

59 

91 

40 

47 

62 

99 

47 

96 

57 

58 

60 

69 

61 

47 

42 

42 

99.7 

MINTER    3  NM 

MAX 

70 

70 

80 

75 

82 

89 

,5 

e9  84 

84 

86 

62 

81 

80 

85 

78 

70 

79 

62 

89 

61 

60 

87 

88 

77 

65 

69 

70 

69 

79.9 

MIN 

48 

49 

53 

90 

60 

59 

63 

64  66 

69 

69 

66 

51 

52 

56 

9» 

39 

42 

91 

96 

92 

96 

57 

60 

63 

60 

47 

41 

41 

94.9 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

61 

77 

70 

71 

84 

89 

83  84 

86 

84 

61 

82 

60 

80 

71 

77 

82 

76 

77 

89 

86 

81 

84 

76 

72 

71 

78 

76.6 

Mm 

47 

47 

92 

92 

97 

61 

64  68 

67 

66 

67 

54 

49 

56 

90 

43 

48 

50 

97 

97 

59 

62 

67 

60 

91 

44 

49 

96.2 

5ELMA 

MAX 

68 

SO 

70 

79 

83 

89 

85 

86 

89  1  87 

83 

62 

60 

83 

64 

76 

76 

79 

84 

80 

82 

89 

68 

66 

69 

68 

72 

70 

60 

80.3 

Mm 

50 

48 

48 

90 

60 

63 

68 

64  68 

68 

69 

70 

55 

46 

60 

93 

42 

48 

80 

49  1  99 

98 

62 

63 

67 

99 

49 

44 

49 

96,7 

S«*  R*t«r»nco  NotM  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 
< 

TUSKEGEE   3  S 

MAX 

Mm 

62 

45 

78 
41 

72 
50 

73 
46 

82 
56 

89 

59 

61 

65 

83 
63 

84 

65 

87 
60 

82 
36 

81 
62 

81 
46 

64 

49 

63 
53 

79 
36 

81 
40 

82 

49 

84 
62 

75 
57 

75 
51 

79 
55 

84 

93 

85 
56 

80 
58 

66 
48 

61 
65 

73 
49 

70 
42 

79 
38 

79  6 
52.5 

UNION  SPRINGS  2  NE 
•       tt  • 

MAX 
MIN 

76 
45 

64 
42 

79 
53 

71 
49 

74 
52 

85 
55 

•  6 

61 

66 

60 

86 

60 

63 
61 

80 
60 

82 
61 

80 
51 

65 
45 

84 

52 

82 

52 

80 
95 

80 
48 

83 

61 

65 
56 

75 
49 

80 
50 

83 
54 

63 
55 

85 
58 

65 

60 

85 
63 

82 
49 

73 
40 

72 
40 

80,5 
52,6 

COASTAL  PLAIN 

07 

ANOAlL'SIA  1  NM 

MAX 
MW 

72 
45 

70 
50 

79 
51 

85 
4B 

62 
58 

89 
55 

67 
60 

86 

60 

65 
60 

87 
64 

38 
65 

87 
63 

84 
55 

83 
48 

88 

53 

83 
34 

74 
40 

84 
41 

85 

53 

83 
44 

74 

47 

78 
60 

81 
54 

87 

54 

67 
56 

79 
64 

87 
64 

82 
52 

72 
45 

70 
43 

82.1 
93.5 

ATMORE  1  SM 

MAX 
MIN 

75 
51 

81 
58 

82 
57 

82 

60 

85 
62 

85 
63 

67 
64 

86 

65 

89 
65 

86 
64 

66 
63 

86 
62 

87 
63 

87 
30 

8T 
38 

82 

37 

83 
40 

83 
4S 

85 
»6 

75 
37 

82 
SO 

84 
61 

85 

60 

85 
58 

84 
64 

86 
56 

65 
65 

77 
51 

73 
46 

77 
42 

83.3 
57.6 

80ANTLEY 

MAX 

Mm 

75 
46 

70 
44 

79 
51 

78 
59 

80 
60 

87 
54 

88 

62 

82 
66 

65 
63 

68 
62 

88 
62 

86 

69 

85 
32 

as 

44 

86 
52 

83 
36 

T4 

34 

12 

38 

84 

61 

82 

58 

76 
46 

77 
58 

79 
94 

67 
55 

88 
58 

78 
64 

85 
64 

62 
49 

73 
41 

71 
37 

81.5 
54.0 

SREMTON  i  SSE 

MAX 

Mm 

75 
51 

93 
51 

85 
53 

84 

59 

90 
62 

88 
57 

90 
64 

89 
63 

90 
67 

90 
63 

38 
64 

69 
66 

89 

62 

89 
44 

88 

54 

79 
60 

85 
35 

88 
40 

85 

62 

75 
55 

61 
45 

83 

56 

90 
58 

88 

55 

83 
59 

86 
62 

86 
63 

75 
92 

73 
42 

80 

37 

84.9 

55.4 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

Mm 

74 
51 

S3 
49 

75 
54 

83 
52 

88 
60 

87 
60 

87 
65 

86 
67 

67 
66 

68 
66 

33 
66 

62 
70 

82 
53 

86 
48 

82 
56 

76 
33 

82 

39 

85 
48 

87 
66 

74 
53 

63 
46 

81 
56 

88 
36 

89 
59 

61 
61 

87 
65 

72 
60 

72 
47 

70 
43 

78 
41 

81,9 
55.9 

CHATOM  3  N 

MAX 

Mm 

78 
46 

85 

53 

84 

57 

85 
63 

67 
63 

86 
63 

88 
66 

86 
66 

S8 
66 

86 
65 

86 
69 

82 
67 

84 

59 

87 
51 

82 

60 

60 
54 

83 

40 

84 

»0 

87 
64 

74 

53 

84 

46 

83 
57 

86 
58 

88 

57 

86 
64 

87 
66 

83 
59 

74 
54 

72 
42 

79 
44 

83.5 
57.4 

CLAYTON 

MAX 

Mm 

71 
43 

61 
44 

69 

40 

76 

50 

75 
61 

84 
60 

65 
64 

83 
63 

12 
65 

86 
65 

6T 
64 

82 
67 

82 

60 

86 

50 

84 
56 

82 
36 

71 
49 

78 
53 

78 
60 

73 
56 

80 
54 

69 
57 

78 
61 

85 
64 

87 
63 

77 
65 

82 
65 

60 
50 

70 
49 

68 

50 

78.4 
56.7 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 
48 

79 
49 

76 
58 

78 
56 

86 
65 

88 
62 

85 
66 

65 

66 

88 
68 

67 
66 

87 
67 

68 
69 

66 
63 

83 

59 

85 

60 

76 
56 

82 
46 

63 

52 

61 
62 

75 
59 

73 
59 

79 
63 

85 
62 

87 
65 

79 
67 

82 
67 

79 
62 

73 
57 

71 
48 

81 

50 

81.1 
60.0 

ENTERPRISE 

MAX 
MIN 

70 
48 

80 
47 

SO 
55 

81 
52 

86 
63 

66 
58 

87 
65 

66 
66 

•  8 
67 

86 
67 

86 
66 

86 
6« 

68 
60 

88 
52 

84 
33 

76 
60 

83 
44 

83 
46 

60 
62 

77 
57 

77 
54 

80 
62 

88 
99 

88 

62 

81 
62 

64 
66 

82 

67 

73 
54 

72 
47 

79 
46 

62.2 
57,9 

EUFAULA 

MAX 

Mm 

EVERGREEN 

MAX 

Mm 

74 
53 

75 
51 

65 
52 

73 
54 

75 
63 

85 
60 

86 

60 

88 
65 

66 

66 

68 
64 

87 
61 

86 
68 

82 
56 

88 

48 

76 
36 

87 
56 

76 
38 

82 
18 

83 
45 

88 

56 

73 
49 

80 

57 

82 

95 

87 
56 

68 

60 

76 
63 

90 
63 

82 
50 

74 
44 

71 
39 

61,2 
54,9 

FRISCO  CITY 

MAX 

Mm 

76 
46 

77 
48 

82 
56 

81 
52 

82 
63 

86 
62 

66 
65 

86 
66 

85 

68 

88 
67 

87 
67 

86 

67 

62 
59 

86 
54 

66 
39 

82 
35 

76 
43 

82 

50 

84 

55 

88 
56 

75 
52 

82 
60 

84 

58 

86 
59 

86 

60 

62 

66 

87 
63 

79 
49 

73 
43 

72 
44 

62,6 
57,1 

GENEVA 

MAX 

Mm 

71 
50 

69 
46 

78 
52 

82 
53 

81 
62 

85 
57 

67 
62 

67 
65 

87 
65 

88 

66 

86 
66 

83 
68 

90 
64 

88 

50 

66 
55 

83 

61 

77 
41 

81 
44 

84 
59 

81 
55 

76 
53 

74 

61 

79 
58 

65 

59 

88 
63 

61 
65 

82 
67 

80 
55 

73 
47 

71 
44 

81.5 
97.1 

GILBERTOWN 

MAX 

Mm 

79 
43 

85 
49 

81 
55 

87 

59 

67 

60 

87 
60 

68 

64 

87 
69 

88 

69 

85 
63 

63 

70 

81 
70 

64 

32 

84 
46 

84 

59 

79 
33 

61 
35 

84 
43 

67 

65 

74 
52 

83 
39 

66 
52 

89 
56 

87 
49 

83 
59 

87 

65 

78 

62 

73 
46 

71 
38 

79 
35 

83.1 
94.6 

GREENVILLE 

MAX 

Mm 

70 
50 

80 
48 

79 
50 

83 
53 

86 

61 

66 
62 

85 

63 

65 

65 

87 

67 

68 

66 

85 

66 

80 
68 

83 
56 

66 

54 

83 
58 

77 
53 

81 
42 

83 
48 

83 
»5 

73 
59 

76 
53 

79 
60 

88 
98 

88 

62 

82 
63 

85 

66 

80 

61 

72 
50 

70 
45 

78 
47 

81.4 
57.4 

HEAOlANO 

MAX 

Mm 

72 
45 

66 
45 

79 

52 

75 
53 

78 
58 

65 
59 

86 
65 

86 

65 

85 

67 

88 
66 

87 

66 

67 
68 

87 

60 

86 
51 

83 

56 

66 

60 

75 
44 

83 
49 

83 

59 

79 
58 

76 
57 

71 
59 

79 
99 

63 
60 

68 
62 

70 
65 

83 
66 

79 
93 

73 
46 

71 
46 

80.4 
57.3 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

Mm 

74 
47 

68 
47 

80 
52 

78 
51 

80 
58 

65 
59 

85 
64 

85 
65 

84 
65 

85 

67 

88 
66 

83 
68 

79 
36 

82 
52 

85 
36 

83 
34 

70 
44 

60 
50 

82 
59 

81 
58 

72 
52 

78 
37 

81 
61 

87 
62 

88 
61 

79 
64 

85 

60 

80 
49 

70 
42 

70 
46 

60.2 
56.3 

NATCHEZ 

MAX 

I4m 

75 
48 

81 
48 

79 
54 

84 

55 

66 
59 

85 
62 

65 
64 

84 

67 

87 

67 

86 
64 

64 

67 

82 
68 

83 
33 

86 
44 

82 

39 

77 
33 

82 
34 

84 

41 

66 
66 

75 
55 

81 
41 

79 
36 

87 
93 

88 
54 

60 
59 

86 
65 

78 

60 

73 
46 

70 
40 

78 
36 

81.8 
54.7 

OZARK  6  NNW 

MAX 

Mm 

69 
45 

78 
44 

76 
57 

61 
52 

85 
62 

86 
59 

86 
64 

84 
64 

66 
66 

86 

66 

64 

64 

83 
67 

66 

60 

83 
63 

83 

36 

75 
66 

60 
46 

81 
92 

77 
60 

76 
56 

73 
53 

79 
61 

85 
98 

85 
64 

79 
63 

82 
65 

80 
66 

72 
52 

71 
49 

60 
50 

80.5 
58.2 

PHENIX  CITY  2  NNt) 

MAX 

Mm 

70 
44 

60 
43 

80 
47 

60 
48 

69 
53 

61 
59 

86 
64 

78 
62 

82 
63 

66 
63 

6T 

63 

83 
6S 

79 
37 

82 
32 

81 
37 

83 
35 

71 
44 

78 
48 

61 
57 

83 
37 

77 
54 

76 
S3 

80 
97 

86 

60 

69 
62 

82 
63 

64 

66 

83 

50 

73 
43 

70 
49 

78,7 
55.5 

SEAlE 

MAX 

Mm 

THOMASVILLE 

MAX 

Mm 

72 
48 

77 
52 

83 
58 

76 
55 

85 
62 

65 

64 

85 
65 

66 

66 

85 

67 

86 

66 

6) 

66 

80 
69 

79 
34 

8) 

31 

84 

57 

80 

33 

72 
41 

82 
50 

84 
64 

63 

54 

74 
49 

82 
36 

82 
99 

86 

60 

87 
63 

79 
67 

83 
61 

65 
47 

70 
42 

69 
45 

80.4 

57.0 

TROY 

MAX 

Mm 

65 
45 

78 
48 

75 
52 

77 
51 

85 
51 

66 
58 

65 
63 

83 
64 

86 
65 

87 
63 

83 
64 

8t 

67 

8) 
54 

86 

50 

84 
36 

75 
34 

80 
42 

82 
90 

62 

51 

73 
58 

73 
33 

80 
59 

88 

60 

88 

62 

79 
64 

>3 
69 

83 
65 

72 
95 

70 
41 

77 
47 

80.4 
56.0 

WHATlEY 

•       •  • 

MAX 

Mm 

78 
47 

86 
48 

84 

52 

66 
58 

87 
62 

64 

62 

68 
64 

87 

66 

90 
66 

87 
62 

84 

68 

8t 

66 

83 

34 

66 
46 

83 

55 

78 

52 

83 

35 

84 

41 

68 
60 

75 
52 

83 
42 

82 
54 

88 
94 

88 

57 

80 
56 

87 
66 

76 
56 

73 
46 

71 
39 

79 
38 

63.1 

GULF 

08 

BAY  NINETTE 

MAX 

Mm 

78 
54 

83 
59 

83 
58 

83 
62 

65 
61 

85 
65 

87 
66 

85 
65 

69 
68 

86 
66 

63 

67 

87 
68 

87 
66 

89 
57 

83 
61 

76 
38 

83 
48 

82 
93 

84 

67 

77 
57 

83 

94 

84 

62 

87 
69 

88 
64 

86 

67 

65 

66 

62 
64 

74 

52 

73 
47 

78 
48 

83.4 

60.6 

CITRONELLE 

MAX 

Mm 

78 
53 

84 

58 

84 

5e 

84 
64 

85 
65 

85 

65 

87 
67 

67 
67 

87 
68 

83 
63 

85 
61 

8* 

6T 

86 
63 

87 
38 

83 
63 

76 
35 

78 

63 

77 
61 

82 

67 

75 
59 

84 

92 

83 

97 

86 
63 

85 

66 

82 
63 

84 
62 

65 

67 

86 
65 

84 

64 

83 
66 

83.6 
62,8 

CnDEN 

MAX 

Mm 

74 
53 

75 
52 

76 
54 

79 
63 

81 
67 

79 
69 

87 
69 

62 
69 

83 

72 

80 
68 

82 
71 

(4 

72 

86 
68 

62 
55 

82 

71 

81 
61 

77 
45 

81 
58 

82 
71 

77 
60 

84 

55 

63 

63 

84 
64 

84 

62 

63 
69 

82 
69 

65 
69 

78 
53 

76 
45 

77 
44 

80.9 
62.0 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

Mm 

74 
52 

79 
55 

80 
56 

80 
61 

84 

61 

63 
67 

84 

67 

83 
64 

85 

70 

84 

69 

83 

67 

66 

70 

86 

71 

84 

56 

81 
64 

76 
60 

80 
45 

81 
52 

84 
69 

75 
58 

83 
54 

83 

63 

83 

63 

86 
63 

85 

62 

84 
66 

64 

67 

74 
53 

72 
47 

76 
48 

81.3 
60.7 

FORT  MORGAN 

MAX 

Mm 

67 
59 

70 
59 

72 
59 

76 
64 

75 
66 

75 
66 

79 
66 

79 
69 

80 

70 

79 
70 

79 
71 

81 
72 

80 
72 

79 
63 

80 
71 

75 
64 

74 
61 

76 
65 

79 

67 

73 
58 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

75 
54 

80 
58 

80 
58 

80 
61 

81 
62 

82 
67 

•  5 

67 

85 

65 

89 

70 

85 
68 

82 

70 

90 
69 

83 
65 

84 
56 

62 
65 

79 
55 

60 
50 

82 
55 

84 

62 

76 
57 

83 
59 

82 

63 

85 
64 

87 

63 

82 
66 

65 
65 

82 
59 

75 
53 

73 
50 

78 
51 

81.9 
60.9 

MOBILE 

MAX 

Mm 

74 
54 

72 
57 

76 
58 

7> 

62 

75 
64 

76 
66 

77 
66 

79 
68 

81 
69 

90 
67 

83 

70 

78 

70 

65 
68 

86 

60 

81 
65 

60 
60 

77 
52 

76 
98 

73 
69 

82 

60 

75 
53 

82 
62 

81 
64 

83 
63 

82 
62 

76 

70 

60 
66 

62 
54 

75 
50 

70 
51 

76.9 
62,1 

ROBERTSDAlE  1  E 

MAX 

Mm 

72 
53 

74 
55 

80 
58 

81 
61 

80 
60 

82 
65 

82 

67 

64 
65 

63 
68 

85 
66 

88 
6T 

82 
69 

67 
69 

67 
55 

83 

60 

82 

60 

77 
42 

79 
47 

82 
*5 

63 

38 

76 

33 

83 
61 

82 

61 

84 

60 

85 
65 

82 

63 

85 

65 

64 

53 

74 
47 

72 
*» 

61.2 
59,4 

S««  Relersnce  Notes  FoUowljig  Slatloii  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  ALABAMA 

APRIL  1969 


SlaHon 

Day  0<  Month 

3 

1 

2 

3 

4 

i 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PIEQ^'ONT  PLATEAU 

09 

M«RTIN  DAM 

EVAP 

nind 

.1* 

7 

.08 

2 

.11 

3 

* 

3 

.08 

.18 

3 

.09 

1 

.10 

2 

.19 
9 

.14 

1 

.16 

13 

.09 
6 

.20 

1 1 

.23 

7 

.19 
9 

.14 

2( 

.19 

( 

.11 

( 

.11 

.22 

.06 

.19 

.21 

• 

9 

.08 

.27 
18 

.21 

4.26B 
276B 

PSAIRIE 

06 

DKHOPOLIS  LOCK  ANO 

DAM 

EVAP 
MINO 
MAX 
MIN 

.18 
*6 

.18 

33 

.10 

26 

.02 
26 

.12 

14 

.09 
47 

.30 
59 

.08 

23 

.18 

59 

.14 

31 

.14 

47 

.17 

119 

.14 

32 

.1» 

99 

.19 
99 

.19 
6* 

.10 
107 
83 
47 

.20 
41 
84 
47 

.20|  .21 
8g  96 
8H  93 
94|  98 

.11 
39 
81 
95 

.27 
6« 
(t 
94 

.13 
23 
91 
60 

.12 
18 
93 
64 

.30 
30 
94 
66 

.16 
46 
89 
64 

.1* 

63 
86 
62 

.10 
67 

70 
92 

.22 
93 
72 
47 

.21 
99 
74 
** 

4.89 

1920 

SULF 

oe 

FAIKHOPE  2  NE 

EVAP 
WIND 
MAX 
M|N 

.13 

19 
81 
60 

.IS 
2* 

83 
62 

.19 

2S 
66 
62 

•  U 

It 
89 
64 

.18 

31 
83 
64 

.16 
40 

89 
68 

.18 

38 
94 

70 

.20 

26 
94 
67 

.22 

62 

93 
70 

.16 
46 

90 
68 

.12 

32 
87 
68 

.19 

97 
69 

.20 

18 
94 
73 

.21 

19 
92 
58 

.19 
43 

89 
66 

.it 

81 

89 
61 

.29 

21 
89 
99 

.22 

21 
87 

90 

.Oil  .12 
<•  63 
93  86 
69  «2 

.16 

17 
90 
99 

.19 

l» 
90 
69 

.21 

17 
94 
67 

.29 
38 

93 
66 

.14 

^I 
69 

.17 
18 

96 
68 

.26 
34 

93 

70 

.2* 

63 
89 
96 

.2* 

93 
83 
49 

.2* 
38 
89 

90 

9.97 
971 
89.2 
63.4 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

e 

s 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

mile 

Direction 
of 

lastesi  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CENTRAL  STANDARD 
MID        6  AM  NOON 

TIME 
6  PM 

8 
« 

.01-09 

10-49 

A 

"> 

661-001 

2.00 

and  over  1 

Total 

"o  a 

o  -  3 

is  i.  1 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

24 

2.0 

7.2 

49 

W 

12 

80 

90 

62 

58 

3 

0 

8 

0 

0 

0 

11 

51 

6.3 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

21 

1.4 

8.2 

32++ 

31 

15 

72 

81 

57 

52 

3 

0 

5 

2 

0 

0 

10 

5.5 

MOBILE  WB  AIRPORT 

19 

3.0 

11. 1 

24++ 

02 

19 

90 

92 

54 

69 

1 

2 

0 

1 

0 

0 

4 

6.0 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

24 

1.7 

7.5 

27 

S 

19 

81 

88 

58 

60 

4 

2 

3 

0 

0 

0 

9 

52 

6.4 

-    51  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1   TEMP.  1 

i 
a 

SPECIAL 

ABBEVILLE  1  NNM 

OOOB 

07 

31  39 

85  15 

465 

: 

JOHN  S  RICHBURC 

ADO I  SON 

00«3 

01 

WINSTON 

PROF.  PALMER  GODSET 

ALBERTA 

WILCOX 

32  14 

87  25 

17* 

6J 

: 

SIDNEY  J.  HAROYi  SR. 

ALBERTVILLE  2  SE 

MARSHALL 

li 

34  14 

06  10 

1140 

9A 

5A 

JESSE  M.  CULP 

ALEKAKDER  city  i  NE 

TALLAPOOSA 

11 

32  S9 

B!  52 

9P 

!P 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

ALICEVILLE 

PICKENS 

13 

33  07 

08  07 

14t 

TA 

MRS.  CHERRY  J.  HERNDON 

ANDALUSIA  1  NW 

0242 

COVINGTON 

31  19 

86  30 

260 

OA 

JAMES  P.  GILLIS 

ANNISTON  FAA  AP 

02  T2 

CALNOUN 

33  35 

85  51 

M|& 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ARIET  J  S 

033S 

03 

WINSTON 

3*  04 

87  13 

500 

7A 

MRS.  OORA  Rt  DAVIS 

ASHLAND 

CLAY 

11 

33  16 

85  51 

1050 

OA 

NORMA  K  WILLIS 

037T 

0* 

ST  CLAIR 

33  51 

86  20 

990 

71 

JOHN  I.  SWINDALL 

ATHENS  2 

0395 

01 

LIMESTONE 

^\ 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMOKE  1  SW 

0A07 

07 

ESCAMBIA 

31  01 

87  31 

29* 

4P 

:  H 

HUGH  M.  WIGGINS 

AUBURN  3  SW 

OA22 

LEE 

32  34 

85  31 

730 

8A 

»i 

MRS.  MARTHA  I.  MOORE 

AUTAUCAVlLLE  3  H 

AUTAUGA 

32  28 

86  41 

200 

J.  B.  NEIGHBORS 

BANkhEAO  LOCK  AND  Dam 

0509 

TUSCALOOSA 

33  29 

87  20 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8»Y  MINETTE 

0SS3 

BALDWIN 

30  53 

87  47 

GROVER  W.  WOODWARD 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

LIMESTONE 

li 

34  42 

86  53 

600 

9P 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

8ERBT 

FAYETTE 

33  40 

87  36 

452 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

JEFFERSON 

33  22 

87  01 

533 

6R 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

0790 

03 

MARION 

li 

34  10 

88  07 

570 

: 

OSCAR  W.  LOCKRIOGE 

BILLINCSLEY  1  SE 

AUTAUGA 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINGHAM  WB  AP 

0831 

02 

JEFFERSON 

33  34 

86  45 

620 

MID 

MID 

:  Mj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BOAZ 

0957 

MARSHALL 

34  13 

86  10 

1070 

DAVID  A.  BURNS 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

31  35 

86  16 

SA 

R.  E.  HENDERSON 

BREWTON  i  SSE 

ESCAMBIA 

31  04 

87  03 

85 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT  2  W 

02 

JACKSON 

i: 

34  !6 

85  45 

660 

9P 

5f 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

8 ROOK MOOD 

11A9 

03 

TUSCALOOSA 

33  16 

87  17 

60! 

7A 

MRS.  WILLIE  M.  STTRON 

SRUNDIOCE 

1178 

07 

PIKE 

31  43 

85  49 

495 

7A 

MILDRED  P.  WHITIINGTON 

CALERA  2  5*< 

04 

SHELBY 

33  0! 

86  46 

540 

5P 

»P 

PIERCE  A.  GARRETT 

1301 

07 

32  02 

87  20 

22! 

9P 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMPBELL 

CLARKE 

93 

JOE  PICKENS 

CAMP  MILL   2  NW 

1324 

0! 

TALLAPOOSA 

[] 

32  !0 

85  41 

680 

6^ 

'  H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARSON  HILL 

WALKER 

33  !4 

87  32 

7A 

FLOYO  J.  GARRISON 

CENTRE  *  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

34  06 

85  49 

620 

DON  R.  WATSON 

CEHTREVILLE 

1520 

03 

eiBB 

32  57 

87  08 

224 

7A 

HUEY  COLBURN 

CHATOM  3  N 

07 

WASHINGTON 

13 

31  30 

88  15 

289 

5P 

GRADY  C.  VOUNG 

CM1LDERS6URG 

1615 

04 

TALLADEGA 

33  17 

86  22 

480 

6A 

ALABAMA  POWER  CO, 

CMILDERSflURi*.  KTR  PLANT 

1620 

04 

TALLADEGA 

33  17 

86  20 

418 

9P 

CITY  WATER  PLANT 

CITRONELLE 

1685 

08 

MOBILE 

31  05 

88  14 

331 

6P 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

31  32 

87  31 

103 

TOLLIE  L.  HASKEW 

CLANTON 

CHILTON 

980 

7A 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1T25 

OT 

BARBOUR 

31  53 

85  28 

596 

OA 

OA 

H 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

CODEN 

08 

MOBILE 

30  23 

88  13 

12 

5P 

5P 

AGNES  C.  ChRISTENSEN 

COFFEE  SMINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVA 

31  11 

89  56 

250 

6A 

HENRY   F.  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

01 

COLBERT 

i: 

34  44 

87  90 

470 

: 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

02 

OE  KALB 

34  1! 

99  92 

734 

7A 

B.  W.  APPLETON 

COLUMBIA 

186! 

07 

HOUSTON 

31  17 

89  07 

85' 

71 

JOHN  TRAWICK 

CORDOVA 

19*0 

03 

WALKER 

33  46 

07  11 

334' 

7A 

MRS.  C.  GRESHAM 

COTTONTOtI 

07 

32  09 

85  04 

7A, 

HUGH  S.  KITE 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32  26 

88  23 

215 

7A 

REUBEN  P  HARRIS 

OAOEVILLE 

TALLAPOOSA 

\] 

760 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

OADEVILLE  2 

212*1 

05 

TALLAPOOSA 

32  50 

89  46 

730 

: 

H.  CLAY  PLESS 

OANCY  *  H 

Zl'-l 

03 

PICKENS 

1! 

33  04 

88  17 

207 

6A 

MRS.  C.  0.  WEEKS 

DAYTON 

2188 

06 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

225 

7A 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

OECATUR 

2207 

01 

MORGAN 

12 

34  3! 

86  58 

500 

BA 

BA 

DELTA 

2235 

09 

11 

33  26 

85  42 

1030 

7A 

MRS.  VERNA  8.  LANDERS 

DEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2249 

06 

HARENSO 

13 

32  31 

87  50 

100 

SA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

07 

HOUSTON 

31  19 

89  27 

371 

MID 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

DOTHAN  *  M 

07 

HOUSTON 

31  13 

09  27 

301 

: 

R*  E.  PILCHER 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

34  10 

87  24 

800 

7A 

7A 

M 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

07 

COFFEE 

1; 

195 

ARTHUR  C.  BRUNSON 

EL  ROD 

2632 

03 

TUSCALOOs* 

33  15 

87  48 

7A, 

K.  V.  BERRY 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE 

31  19 

85  51 

380 

9P 

5P 

RADIO  STATION  WIRB 

EUFAULA 

2727 

07 

BARBOUR 

31  52 

85  09 

207 

7A^  7A 

C.  A.  MC  CLURE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

31  26 

8b  56 

220 

^^ 

5P 

'*( 

W.  DAVE  SIHONTON 

FAIRhOPE  2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

30  33 

67  53 

23 

5P 

5P 

JAMES  E.  BARRETT,  JR. 

FALCO  OPEN  PONO  TOWER 

07 

COVINGTON 

31  06 

86  33 

232 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALKVILLE  1  N 

01 

MORGAN 

t: 

34  22 

86  54 

630 

7A 

;i 

EDGBERT  M.  HAROIN 

FALLS  CITY  SLK  POND  TR 

2848 

03 

WINSTON 

34  04 

87  20 

690 

U.S.  FOREST  SERVICE 

2883 

03 

13 

33  41 

87  4° 

370 

6A 

GORMAN  J  BLACK 

FLORENCE 

LAUDERDALE 

578 

6A 

6A 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  DEPOSIT 

3024 

06 

LOWNDES 

; 

31  59 

66  35 

!01 

7A 

WOODROW  WILSON 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

30  14 

88  01 

10 

8P 

BP 

:  M 

WM.  H.  CHANDLER 

FORT  PAYNE 

3043 

DC  KALB 

34  27 

85  43 

934 

BA 

: 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

31  26 

410 

SA 

BA 

HRS.  ^ELIA  MCKENZIE 

GADSDEN 

3151 

04 

ETOWAH 

34  01 

86  00 

7A 

JOHN  H.  WILLIAMS 

GADSOEN  GAS  PLANT 

3154 

04 

34  01 

86  00 

565 

6P 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

06 

SUMTER 

I; 

32  49 

88  09 

130 

7A 

7A 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

34  01 

500 

BA 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

GENEVA 

325! 

GENEVA 

31  02 

107 

7A 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

GEOnclANNA 

3271 

07 

BUTLER 

31  38 

86  44 

285 

7A 

T,  E.  MASON 

6ILBERT0HN 

CHOCTAW 

120 

GORGAS 

3430 

03 

WALKER 

31  39 

87  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREEN  BAY 

3496 

07 

COVINGTON 

31  11 

280 

7A 

JOHN  P.  Rhodes 

GREENSBORO 

06 

HALE 

32  42 

87  36 

220 

6P 

N.  HAMNER  COBBS 

GREENVILLE 

3519 

07 

BUTLER 

31  50 

86  36 

5Pi 

BA 

CECILE  T.  LEWIS 

GREENVILLE  2 

3524 

07 

BUTLER 

31  50 

86  30 

420 

L.  RAYMOND  BOD  I  FORD 

6ULF  SHORES  P  0 

3559 

08 

BALDWIN 

30  17 

87  41 

8 

7. 

GILBERT  w,  MELCHER 

GUNTERSVILLE 

3573 

02 

MARSHALL 

i: 

34  20 

86  19 

578 

4P 

4P 

RADIO  STATION  NCSV 

GUNTERSVILLE  TVA 

3578 

02 

34  22 

86  17 

609 

9P 

TVA-T65 

MALEYVILLE 

3620 

03 

34  14 

87  37 

910 

6A 

6A 

RADIO  STATION  WJBB 

HAMILTON  3  S 

MARION 

I! 

34  06 

87  99 

518 

EDDIE  L.  PEARCE 

HAYNEVILUE 

06 

LOWNDES 

32  11 

8« 

8A 

MISS  JANE  OOSWELL 

HEADLAND 

3761 

07 

HENRY 

31  21 

85  20 

370 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFLIN 

3775 

CLEBURNE 

33  39 

85  16 

050 

BA 

BA 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOMF 

07 

CRENSHAW 

31  57 

7A 

CHARLES  R.  PORTER 

MIGMTOWER 

05 

CLEBURNE 

11 

33  32 

89  24 

1175 

Thomas  j.  hart 

HODGES 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

645 

7A 

FRANK  L.  HAYNES 

HUNTSVILLE  we  AR 

406* 

01 

MADISON 

12 

34  4Z 

86  3! 

600 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

STATION 

1     INDEX  NO.  1 

VISION  I 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  \ 

M 

3 

LONGITUDE 

ELEVAnON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

'    TEMP.  1 

PRECnP. 

t 

SPECIAL  1 

JACKSON 

4193 

CLARKE 

31  31 

87  53 

210 

7A 

C 

T.  H>  GAILLARDt  JR. 

JACKSONVILLE  2  SW 

04 

CALHOUN 

33  48 

^  H 

MRS.    ELLA  M.  AYERS 

JASPER  4  N 

4226 

03 

WALKER 

33  54 

87  16 

925 

6C 

bp 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

4306 

05 

ELMORE 

32  37 

86  15 

ALABAMA  POWER  CO. 

LAFAYETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

32  54 

85  24 

630 

9P 

CLARENCE  H,  FINCMER 

LAY  0AM 

4603 

03 

CHILTON 

32  58 

86  11 

420 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

33  33 

86  33 

MRS.  MART  K.  LEE 

LEESBURG 

4627 

04 

CHEROKEE 

34  11 

589 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON 

479B 

06 

SUMTER 

i; 

32  35 

68  11 

160 

LIVINGSTON  STATE  COL. 

LOUISVILLE 

4B04 

07 

BARBOUR 

31  48 

65  33 

470 

JOHN  a.  ARD 

MADISON 

4976 

01 

MADISON 

12 

34  42 

86  45 

580 

5P 

5P 

JOHN  D  STONER  JR 

MAGELLA 

JEFFERSON 

33  30 

ALABAMA  POWER  CO. 

MARION  1  N 

91  oe 

06 

PERRY 

07  IB 

210 

7A 

ROBERT  J.  CURRY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

06 

32  27 

87  13 

7A 

R.  L.  SIMONTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

06 

07  13 

200 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

5140 

05 

65  99 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS  1  SSW 

9172 

06 

11 

32  15 

86  01 

7A, 

E.  PAUL  GOWAN 

HELVIN 

5394 

CHOCTAW 

13 

31  56 

80  27 

390 

7* 

ERNEST   H.  LAND 

HERTZ  RONDVILLE  tower 

5382 

03 

87  20 

600 

IP 

U.S.  FOREST  SERVICE 

89  32 

490 

: 

MRS.    SARA  0.  HALL 

MILLERS  FERRY 

5417 

07 

WILCOX 

32  06 

87  22 

78 

9A 

FRED  HENDERSON 

milsteao 

MACON 

32  27 

JAMES  M.  WALKER 

WINTER  3  NW 

544^ 

06 

87  03 

370 

7A 

7/ 

H 

HENRY  J,  YATES 

MINTER  4  NW 

9454 

DALLAS 

32  07 

87  03 

415 

T.  E*  LIDE 

MITCHELL  DAM 

03 

CHILTON 

32  48 

86  27 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE 

30  41 

88  1! 

211 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOBILE 

5483 

08 

MOBILE 

30  41 

88  02 

119 

BA 

BA 

ROBERT  G.  BETaNCOURT 

5537 

04 

SHELBY 

33  06 

86  52 

462 

7A 

M.  P.  JETER.  JR. 

MONTGOMERY  WB  AP 

5950 

MONTGOMERY 

32  IB 

86  24 

194 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

01 

LAWRENCE 

i: 

660 

: 

TVA-381 

MOULTOH  2 

563? 

01 

LAWRENCE 

i: 

34  29 

87  18 

645 

6P 

6P 

*^ 

JOHN  M  KELLY 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

01 

COLBERT 

34  45 

FEO.    AVIATION  AGENCY 

NATCHEZ 

MONROE 

31  43 

87  16 

1B2 

5P 

H 

S.  8.  HELTON 

NEW  BROCKTON 

984: 

07 

COFFEE 

31  24 

8!  56 

460 

E.  L.  DEAN 

NEW  MARKET  2 

5867 

01 

MADISON 

i: 

34  54 

86  26 

715 

5P 

5P 

HISS  LUCILE  W.  HEREFORD 

NEWTON 

9875 

DALE 

31  20 

85  36 

220 

7A 

GLADYS  G  BROWN 

6121 

02 

33  57 

86  29 

870 

7A 

7A 

LONNIE  R.  NORRIS 

OPELIKA 

6129 

05 

LEE 

11 

32  38 

6!  23 

790 

8A 

6A 

RADIO  STATION  WJHO 

ORRVILLE 

6161 

06 

DALLAS 

32  IB 

67  14 

200 

6A 

EDWARD  8.  WARREN 

OZARK  6  NNW 

621S 

DALE 

B!  41 

470 

9P 

5P 

CHARLES  H.  CARROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

JACKSON 

12 

34  42 

86  20 

639 

TVA-69 

PALHERDALE  2  M 

iiH 

JEFFERSON 

33  44 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

PELL  CITY  1  NNE 

11 

ST  CLAIR 

66  16 

99; 

7A 

7A 

H 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRYVILLE 

6362 

PERRY 

32  36 

87  09 

500 

6A 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMAN 

63701  07 

MONROE 

31  35 

87  16 

195 

: 

MRS.  MINTA  EDOINS 

RHENU   CITY   2  NNW 

07 

RUSSELL 

32  3D 

65  01 

570 

BA 

8A 

PHENIX  CITY  WATER  WKS 

pickensville 

641« 

PICKENS 

i: 

33  13 

86  16 

165 

MRS  MART  A.  HEDRtCK 

PlHE  MILL 

WILCOX 

31  59 

87  36 

110 

7A 

MRS.  DELLA  L.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

11 

MONTGOMERY 

32  04 

86  04 

506 

7A 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

650E 

AUTAUGA 

32  37 

86  54 

230 

7A 

THOMAS  E.  FISCHER 

PRATTVI LLE 

03 

AUTAUGA 

32  28 

86  26 

29C 

6P 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

PRIMROSE  FARM 

06 

MONTGOMERY 

32  18 

12N 

W.  E.  ELSBERRY 

PUSHMATAHA 

671^ 

CHOCTAW 

i: 

32  12 

88  21 

26C 

BA 

6A 

INACTIVE  12/31/64 

RED  BAY 

680! 

01 

FRANKL IN 

12 

66  08 

6B0 

7A 

7A 

MRS  AUTIE  KILBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

01 

MAD 1  SON 

34  39 

86  36 

573 

MIO 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6B47 

PICKENS 

13 

33  23 

68  01 

228 

CURRY  MC  DONALD 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

31  22 

86  32 

180 

7A 

WILLIAM  GODWIN 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBERTSDALE   1  E 

06 

BALDWIN 

30  32 

159 

7A 

7A 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

HOCKFORD  2  NNW 

7020 

0! 

COOSA 

32  94 

86  14 

670 

7A 

7A 

CHARLES  W.  MCEWEN 

HOCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

33  09 

85  18 

745 

JOHN  r.  BAILEV 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

j' 

34  31 

?J 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7197 

o] 

CULLMAN 

86  47 

802 

7A 

IS 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

7207 

i; 

85  58 

1195 

AUBURN  UNIVERSITY 

SAYRE 

7282 

02 

JEFFERSON 

33  43 

86  58 

304 

MRS.  M.  W.  PHIOMORE 

SCOTTSBORO 

7304 

02 

JACKSON 

li 

86  03 

615 

7A 

iS 

RADIO  STATION  WCRl 

SEALE 

7320 

07 

RUSSELL 

32  IB 

89  10 

9P 

LAWERENCE  E.  DtGGS 

SELMA 

7366 

06 

32  25 

87  00 

147 

9P 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SLOCOMB 

7976 

07 

31  07 

B!  36 

24B 

7A 

J  T  KIRKLANO 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

32  00 

87  01 

225 

7A 

MRS.  EVA  R.  RAY 

SUTTLE 

7963 

06 

PERRY 

32  32 

87  11 

7A 

J.   F.   SUTTLE.  JR. 

SYUACAUGA  4  NE 

04 

TALLADEGA 

33  12 

49C 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

TALLADEGA 

6024 

04 

TALLADEGA 

33  27 

86  06 

56! 

6P 

C.  D.  WEAVER 

THOHASVJLLE 

8178 

CLARKE 

i; 

31  95 

87  44 

405 

7A 

7A 

LEROY  GATES 

TMORSBY  1  SW 

8204 

03 

CHILTON 

32  54 

86  44 

200 

AUBURN  UNIVERSITY 

TMORSBY  EUP  STATION 

6209 

03 

CHILTON 

32  53 

86  42 

680 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

TMURLOW  DAM 

0215 

0! 

i: 

85  54 

268 

6A 

ALABAMA  POWER  CO* 

TONEY 

8259 

01 

HAD  1  SON 

12 

34  54 

86  44 

790 

TRAFFORt^ 

6205 

02 

JEFFERSON 

33  49 

86  44 

470 

WILLIAM  P.  DOSS 

TROY 

0323 

07 

PIKE 

10 

31  49 

85  59 

560 

6P 

THOMAS  J.  OILLARO 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8300 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

170 

MID 

MID 

FED.  Aviation  agency 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8305 

03 

i 

33  13 

87  35 

152 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE  3  S 

0403 

06 

51 

UNION  SPRINGS  2  NE 

0436 

BULLOCK 

32  09 

89  43 

460 

7A 

ROBERT  L  DUNHAM 

UNIONTOWN 

B446 

06 

PERRY 

] 

32  26 

87  31 

265 

JEPTHA   S ,    BRAN YON 

VALLEY  HEAD 

6469 

02 

OE  KALB 

34  34 

85  37 

1040 

7A 

7A 

C  +  H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

6517 

03 

LAMAR 

13 

33  45 

86  07 

190 

5P 

7A 

MRS.  LEILA  H.  WHEELER 

WADLET 

6605 

05 

11 

33  08 

69  34 

640 

7A 

WALLACE  2  E 

6637 

07 

ESCAMBIA 

31  13 

87  12 

209 

7A 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

8648 

04 

ETOWAH 

2 

34  04 

090 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

06 

GREENE 

2 

32  47 

87  50 

110 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

01 

LAUDERDALE 

12 

86  04 

469 

8A 

BA 

MRS.    INIS  WILSON 

WEST  BLOCTON 

BBO; 

03 

BIBB 

33  07 

500 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

WETUMPKA 

ELMORE 

32  33 

66  13 

MARION  M.  SANFORD 

wmatley 

8867 

07 

CLARKE 

13 

67  43 

170 

5P 

7A 

MRS.    VELMA  G.  COLEMAN 

WINFIELD  2  SW 

6998 

03 

FAYETTE 

13 

33  5! 

67  50 

468 

W.  W.  COTNEY 

YATES  HYDRO  Plant 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

85  54 

335 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

3-CAHABA  4 -CHATTAHOOCHEE  5-CHOCTAWHATCHEE  6-CONECUH  7-COOSA  B-ESCAMBIA  9-GULF   10-PEA   1 1 -TALLAPOOSA 


-  52  - 


REFERENCE  NOTES 


Additional  infom.tlon  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obulned  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologlat  at  Weather  Bureau  Airport  Station.  Dannelly  Field.  RFD  2.  Montgomery.  Alabama 
36109.  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you,  m  j, 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  ta  this  bulletin  are:  Temperature  in  T.  preclpiutlon  and  evaporation  in  Inches  and  wind  movement  In  miles.  Monthly  dejree  dav  loUls 
are  the  sums  of  the  nepUve  <'«I»rt<ires  of  average  dally  temperatures  from  65'  F.  In  "Supplemental  Data"  uble  direc.lon.  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  .s  the  vecor  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations.  .i;«-iu>  oum      wmu  uirecuons 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  time,  m  local  standard  tu„e.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground   table  is  at  observat  on  lime  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  sUtlons.    For  these  slations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m. .  C.  s!  T     Data  m  .he  "Extremes"  labR-    "J>a"lv  Pre^o«.- 
tlon   table.   'Daily  Temperature"  Uble.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  m  .he  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table   when  published,  are  for  the  U  h;^r,  Lnd"g  =^110,^  of  ojsrrv^tlln  P'^lplta- 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-toot  diameter  unless  othei^ise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mm  m  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  paji  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQmVALENT  values  published  m  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.    Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  oolnu 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  In  the  "Climatologlcal  Data"  uble.  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  uble.  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  eround  Uiclude  snow 
sleet,  and  ice,  "*  ' 

NORMALS  for  all  sUtlons  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  mUes  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  dau  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wlU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipiUtion  toUls  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  Uble,  and  the  Station  Index. 
No  record  In  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
■w-     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  fuU  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  tabic  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month.  ' 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
'Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  piAlished  from  the  recordinc  ease  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

C  "SoU  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  arc  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  mcluded  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  E)ocuments,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  IS  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  SO  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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ASHEVILLE:  1965 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
MAY  1955 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Minimum 

o 
1 

Departure 
From  Normal 

« 
1 

Q 

5 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

0 
H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleel 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

3 

I^ax.  Depth 
on  Ground 

o 
« 

.10  or  More 

i 

8 

1.00  or  More 

•el 

%  • 

.°  • 

OA 

#       «  * 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

83. S 

97.2 

70.5 

91 

26 

44 

1 

13 

3 

0 

Q 

0 

1.94 

1.05 

17 

•  0 

0 

3 

2 

1 

belle  MINA  2  N 

8S«2 

98.3 

71.8 

91 

26. 

46 

1 

1 

0 

1.08 

.48 

23 

•  C 

0 

3 

0 

0 

OECATU** 

84.8 

99.9 

72.4 

1.6 

92 

25 

47 

2 

2 

3 

0 

0 

0 

1,50 

•  1,88 

.95 

23 

•  0 

0 

3 

1 

0 

falkville  I  N 

84.8 

98.1 

71.5 

91 

27* 

43 

1 

9 

3 

0 

0 

0 

1.21 

.56 

12 

•  C 

0 

3 

1 

0 

FLORENCE 

8;.9M 

60.2M 

73, IM 

93 

26 

48 

1 

1 

6 

0 

0 

0 

2.43 

1.69 

17 

•  0 

0 

3 

1 

1 

HUNT SViLLE  W6  AP 

96.3 

62.3 

74.3 

3.9 

94 

26 

50 

13* 

0 

6 

0 

0 

0 

3.10 

•  .29 

2.67 

IS 

•  0 

G 

2 

1 

1 

MAD I  SON 

8!. 3 

98.8 

72.1 

2.4 

91 

24 

46 

1 

1 

Q 

2.88 

•  .60 

1.52 

18 

.  c 

0 

6 

2 

1 

MOULTON  2 

86. S 

98.3 

72.4 

93 

25 

45 

1 

0 

5 

0 

0 

0 

.95 

.41 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

MUSCLE   5HOAL5  FAA  AP 

89.6 

99.4 

72,5 

91 

25* 

30ft 

0 

5 

0 

0 

0 

2.43 

1.50 

16 

.c 

0 

4 

1 

1 

NEW  MARKET  2 

83.6 

97,3 

70,9 

89 

26* 

45 

30* 

5 

0 

3.40 

2.80 

19 

.0 

0 

5 

1 

1 

RED  BAY 

89.2 

60.6 

72,9 

91 

27 

42 

1 

4 

. 
0 

_ 

2,99 

.68 

24 

.c 

0 

8 

4 

0 

□  CnCT/MUC  ADCCUAl 

KCUaTUMt  MK3tri#*L 

84.7 

96.4 

70,6 

90 

24 

44 

1 

3 

1 

G 

1.3* 

.46 

19 

.c 

0 

4 

C 

0 

RUSSELLVILLE  2 

84.0 

99,9 

70,0 

89 

25 

45 

30* 

7 

0 

0 

0 

0 

1  •  34 

.42 

24 

.0 

0 

4 

C 

0 

WATERLOO 

UI V I dION 

71.9 

2.1 

2.05 

-  1,42 

.0 

«        •  ft 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,    98°   ON  THE  24+  AT  3  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE,      34°   ON  THE   1ST  AT  ALICEVILLE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,      4.33  INCHES  AT  MOBILE  WB  AIRPORT 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,      .00  INCH  AT  CHILDERSBURG  AND  MINTER  3  NW 
GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,      3.80   INCHES  ON  THE  220  AT  MOBILE  WB  AIRPORT 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NODTHESN  VtlLET  0 

•THENS  2 
BELLE  MIN<  2  N 
OEC»TUR 
FALKVILLE  1  N 
fLOPENCE 

HODGES 

MUNTSVILLE  hB  *P 
H40I50N 
MOULTON  2 

"uscle  shoals  FAA  AP 
new  market  2 

BEO  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
UATERLOO 


ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SS» 
BIRMINGHAM  WB  AR 
60A2 

BRIDGEPORT  2  a 

COLLINSVtLLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
OUNTERSVILLE  TVA 

LEEDS 

MAGELLA 

ONEONTA 

PALMERDAlE  2  u 
SAINT  BERNARD 

SAND  MT  SueSTA  AU 
5ATRE 

scottsboro 
trafforo 
vallEt  mead 


UPPER  PLAINS 


OS 


AlICEVIlLE 
ARLEY  3  S 
AUTAuGAVlLLE  3  N 

bankhead  lock  and  dam 

BILLINOSLEY   1  SE 

BROOkMOOO 
CARBON  MILL 
CENTREVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

OANcr  *  N 
DOUBLE  SPRINGS 
ELROD 

FALLS  CITY  BLK  POND  TR 
FAYETTE 

GORGAS 
HAlEVVILLE 
HAMILTON  3  5 
JASPER  A  N 
LAY  DAM 

MERT2  PONOVILLE  TOMER 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLE 
PLANTERSVlLLE  2  SSE 
PRATTVILLE 

REFORM 

THOSSBY  E«P  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 


EASTERN  VALLEV 

ANNtSTON  'AA  AP 
ASHVILLE  »  X 
CALERA  2  SN 
CENTRE  S  SM 
CHILOERSBURG 

CMIlDERSBURG  MTR  P 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SH 
LEESBURG 

MONTEVALLO 
PELL  CITY   1  NNE 
SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 
UALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY  A  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  Sm 

CAMP  HILL  2  NN 

DADEvILLE 

DELTA 
HEFlIN 
HIGHTOMER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 

flOCKFORD  2  NNH 

rock  mills 
thurlom  dam 

"ADLEY 
mETUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


lOlM  loUowing  Sutler 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10     11  12 


13     14  15 


16     17  18 


19    20  21 


22    23  24 


28    29  n 


0« 


OAVTON 

OCMOPOLIS  LOCK  And  dam 
FOOT  DEPOSIT 
GAINESVILLE 

GDEENSeORO 
MAVNEVILLE 
L  tVINGSTON 
MAPION   I  N 

MAfllON  JUNCTION  1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHCMS  1  SSM 
MIL5TEA0 
MINTER  3  NM 
MONTGOMERY  WB  AP 

ORRVILLE 
PERRTVILLE 
PINE  LEVEL 
PRIMROSE  PARM 
SELMA 

SUTTLE 

TUSKCGEE  >  S 
UNION  SPRINGS  2  NE 
UNIONTOWN 

MARRICR  LOCK  AND  DAM 


COASTAL  PLAIN  OT 

A9BEVILLE   1  NNH 
ALSERTA 

ANDALUSIA  1  NM 
ATMORE  1  SM 
■•ANTLEv 

BREMTON  )  SSE 
BRUNDIDGE 
CAMDEN  S  NM 
CMATOM  S  N 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COPPEE  SPRINGS  2  NM 

COLUMBIA 

COTTONTON 

DOThAN  PAA  AIRPORT 

ELBA 

ENTERPRISE 
EUFAULA 

Evergreen 

palco  open  pond  tohea 
frisco  city 

GENEVA 
GEORGIANNA 
GILBERTOMN 
GREENVILLE 

HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
LOUISVILLE 
HILVIN 

MILLERS  FERRY 

NATCHE2 

NEMTON 

OZARK  6  NNM 

PHENIX  city  2  NNM 

PINE  MILL 
RIVER  FALLS 
SCALE 
SLOCOMB 
SNOM  HILL 

THOMASVILLE 
TROY 

mALLACE  2  E 
■HATLEY 


GULP 

BAY  NINETTE 
CITRONELLE 
CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORG-M 

GULF  SHORES  P  0 
MOBILE  as  AIRPORT 
MOBILE 

BOBERTSDALE  I  E 


"3 

-1 


I. 01 

t.se 


*.09 
2.91 
2.K 
,*1 
,*i 

.OA 


.20 

.21  .20 
.19  .00 


.11 

.02  .01 


.12  ,M 


1.20 
.2*  .01 


.19  .12 
.02 


1.00 
.01 
.IT 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

0 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•      *  • 

NORTHERN  VALUE* 

01 

ATHENS  2 

MAX 

76 

81 

92 

83 

84 

84 

85 

87 

66 

96 

97 

77 

80 

85 

82 

83 

87 

87 

85 

85 

64 

89 

90 

91 

90 

79 

81 

77 

77 

63»6 

MIN 

t*i* 

46 

48 

51 

57 

54 

55 

56 

67 

61 

58 

56 

45 

49 

54 

63 

64 

64 

63 

62 

61 

65 

65 

64 

65 

67 

67 

56 

57 

46 

48 

57.2 

BELLE  WINA  2  N 

MAX 

82 

82 

83 

85 

93 

83 

86 

87 

95 

67 

93 

82 

85 

87 

97 

87 

82 

83 

64 

66 

91 

90 

91 

87 

83 

79 

83 

68 

85  .2 

MIN 

46 

48 

51 

53 

58 

56 

66 

67 

56 

61 

69 

60 

47 

51 

56 

63 

61 

61 

63 

63 

62 

65 

63 

64 

66 

66 

67 

60 

60 

46 

57 

58.3 

OECATUR 

MAX 

77 

Si 

93 

84 

85 

84 

84 

86 

96 

96 

97 

79 

80 

84 

93 

96 

89 

87 

82 

84 

85 

69 

92 

91 

91 

80 

63 

78 

83 

64  .  8 

MIN 

<>8 

47 

51 

53 

58 

56 

56 

58 

58 

63 

61 

64 

60 

53 

59 

64 

61 

64 

65 

65 

65 

66 

63 

65 

67 

70 

74 

60 

63 

51 

59 

59.9 

FAlKVILLE  1  N 

MAX 

77 

85 

83 

84 

»5 

84 

85 

87 

87 

86 

97 

81 

79 

64 

96 

80 

86 

84 

84 

97 

69 

91 

91 

91 

79 

65 

79 

84 

64.6 

MIN 

<.3 

45 

47 

50 

57 

56 

53 

54 

55 

63 

57 

62 

47 

54 

56 

63 

63 

66 

63 

63 

65 

67 

64 

63 

64 

69 

73 

58 

60 

46 

56 

58.1 

FLORENCE 

MAX 

81 

86 

84 

96 

87 

86 

87 

87 

99 

S7 

99 

79 

83 

86 

91 

94 

87 

84 

84 

67 

97 

90 

91 

93 

90 

81 

61 

79 

81 

65.9 

MIN 

<>8 

50 

53 

57 

59 

59 

60 

60 

61 

62 

62 

61 

50 

56 

64 

63 

66 

66 

66 

64 

67 

66 

66 

66 

69 

69 

61 

67 

49 

51 

60.2 

HtNTSVILLE  fciB  AP 

MAX 

83 

84 

85 

85 

85 

85 

98 

69 

87 

89 

81 

83 

66 

90 

89 

87 

85 

63 

64 

90 

91 

91 

94 

80 

84 

78 

85 

87 

86.3 

MIN 

SO 

52 

53 

57 

61 

69 

62 

61 

63 

68 

63 

59 

50 

54 

59 

69 

68 

65 

67 

66 

70 

72 

72 

68 

71 

74 

68 

62 

58 

51 

58 

62.3 

MADISON 

MAX 

82 

33 

83 

84 

93 

85 

86 

87 

96 

98 

95 

81 

84 

97 

95 

89 

87 

82 

83 

64 

90 

91 

90 

90 

67 

83 

77 

83 

87 

65.3 

MIN 

46 

49 

52 

55 

57 

56 

56 

69 

69 

61 

59 

59 

47 

62 

56 

61 

61 

63 

63 

63 

63 

65 

67 

64 

67 

67 

66 

61 

60 

49 

57 

56.8 

MOOLTCN  2 

MAX 

84 

86 

85 

85 

94 

97 

86 

86 

89 

99 

90 

95 

88 

99 

87 

62 

87 

88 

90 

92 

93 

91 

85 

63 

80 

66 

90 

86.5 

Mm 

45 

47 

52 

50 

57 

54 

55 

56 

58 

60 

59 

62 

48 

52 

61 

65 

63 

65 

63 

63 

60 

65 

60 

62 

67 

69 

65 

69 

59 

48 

58 

56.3 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

MAX 

84 

63 

85 

86 

86 

85 

97 

89 

97 

90 

81 

93 

67 

69 

91 

85 

86 

64 

63 

66 

88 

69 

91 

91 

90 

80 

80 

78 

84 

68 

85  (6 

MIN 

48 

48 

49 

55 

59 

57 

58 

58 

59 

64 

60 

57 

48 

54 

60 

64 

67 

67 

65 

65 

63 

65 

66 

67 

67 

68 

65 

56 

53 

46 

59 

59.4 

NEW  MARKET  2 

MAX 

81 

81 

81 

82 

83 

93 

85 

66 

95 

85 

94 

79 

92 

85 

92 

95 

87 

81 

61 

82 

67 

68 

69 

69 

86 

85 

75 

62 

85 

MIN 

4s 

47 

47 

51 

56 

52 

52 

56 

56 

60 

58 

59 

45 

48 

56 

64 

63 

63 

61 

60 

60 

67 

68 

63 

64 

71 

68 

59 

58 

45 

53 

57!' 

RED  BAY 

MAX 

80 

85 

83 

85 

86 

86 

84 

68 

89 

87 

90 

83 

81 

86 

90 

85 

85 

84 

61 

86 

66 

87 

89 

90 

91 

80 

61 

79 

65 

85.2 

MIN 

42 

44 

56 

58 

60 

60 

62 

62 

63 

66 

62 

66 

53 

57 

69 

60 

63 

66 

66 

64 

64 

66 

64 

65 

69 

66 

66 

61 

59 

52 

59 

60.6 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

82 

82 

83 

85 

84 

94 

87 

87 

96 

85 

90 

91 

85 

86 

86 

85 

86 

87 

69 

64 

81 

83 

68 

90 

89 

89 

78 

83 

78 

64 

68 

64.7 

MIN 

44 

45 

48 

50 

52 

54 

54 

55 

56 

61 

58 

63 

48 

50 

54 

58 

67 

63 

62 

62 

63 

66 

64 

63 

63 

67 

63 

59 

53 

49 

55 

56.4 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

82 

83 

81 

82 

84 

86 

83 

85 

95 

87 

86 

80 

79 

84 

87 

86 

83 

84 

86 

65 

62 

66 

85 

87 

89 

88 

86 

78 

60 

80 

63 

MIN 

45 

48 

45 

50 

52 

52 

53 

63 

55 

59 

57 

59 

47 

48 

61 

65 

69 

60 

60 

62 

61 

62 

62 

61 

64 

63 

66 

58 

67 

45 

51 

WATERLOO 

MAX 

•       «  • 

MIN 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

76 

80 

81 

84 

81 

83 

S3 

86 

87 

87 

85 

79 

78 

81 

85 

85 

85 

87 

82 

79 

86 

89 

69 

89 

69 

76 

83 

67 

80 

B3  •  6 

MIN 

50 

46 

50 

55 

54 

67 

60 

68 

60 

60 

63 

62 

52 

54 

56 

55 

61 

64 

62 

60 

62 

62 

64 

64 

64 

65 

66 

62 

60 

66 

50 

58.5 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 

83 

83 

84 

84 

S4 

93 

87 

88 

87 

86 

84 

8* 

95 

86 

66 

91 

97 

83 

95 

68 

91 

92 

91 

84 

86 

62 

86 

66 

86.2 

MIN 

42 

45 

48 

50 

51 

51 

65 

53 

66 

56 

58 

63 

47 

49 

65 

56 

64 

61 

64 

63 

66 

67 

6* 

63 

67 

67 

67 

60 

64 

49 

55 

57.4 

BIRMINOhAM  MB  AP 

MAX 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

S7 

87 

95 

86 

93 

63 

84 

87 

67 

66 

85 

81 

65 

67 

90 

90 

90 

61 

84 

61 

63 

66 

85.1 

MIN 

45 

48 

49 

52 

53 

53 

66 

56 

58 

60 

59 

5* 

49 

51 

58 

58 

65 

63 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

62 

61 

58 

51 

58 

56.5 

BRIDGEPORT  2  u 

MAX 

84 

83 

95 

85 

84 

94 

87 

88 

37 

86 

93 

90 

95 

88 

95 

86 

88 

83 

82 

91 

65 

66 

90 

69 

87 

84 

78 

83 

65 

84.8 

MIN 

40 

44 

45 

47 

50 

49 

62 

54 

63 

58 

65 

59 

44 

45 

50 

59 

62 

64 

59 

60 

58 

60 

65 

61 

61 

65 

66 

60 

56 

46 

50 

54.7 

6UNTEHSVILLE 

MAX 

83 

85 

84 

86 

84 

95 

88 

88 

"6 

98 

94 

90 

94 

88 

97 

96 

90 

62 

80 

97 

88 

90 

90 

91 

90 

66 

80 

83 

86 

MIN 

45 

47 

50 

52 

55 

52 

55 

57 

57 

60 

58 

62 

49 

52 

56 

60 

61 

63 

64 

64 

63 

66 

70 

66 

64 

66 

69 

62 

63 

52 

52 

it'.i 

ONEONTA 

MAX 

76 

82 

83 

84 

87 

93 

84 

86 

97 

66 

87 

83 

61 

63 

86 

68 

86 

84 

82 

66 

68 

90 

69 

90 

76 

64 

79 

63 

MIN 

42 

44 

47 

49 

52 

50 

52 

53 

55 

60 

56 

60 

46 

48 

55 

66 

60 

62 

61 

62 

63 

64 

65 

64 

64 

64 

70 

59 

61 

47 

52 

56!} 

SAINT  BERNARD 

MAX 

75 

S3 

82 

84 

S5 

84 

85 

86 

97 

64 

85 

60 

78 

62 

97 

94 

88 

85 

82 

61 

63 

68 

90 

91 

90 

76 

63 

83 

92 

84.0 

MIN 

44 

46 

48 

50 

53 

51 

63 

56 

56 

59 

57 

62 

48 

53 

56 

59 

60 

64 

65 

64 

62 

64 

66 

64 

65 

66 

72 

60 

61 

51 

55 

57.7 

SANO  MT  SU8STA  Au 

MAX 

SO 

81 

82 

82 

82 

82 

84 

85 

85 

65 

80 

76 

61 

64 

79 

84 

65 

94 

62 

84 

76 

61 

65 

68 

88 

89 

81 

63 

78 

61 

65 

62.6 

MIN 

45 

49 

59 

52 

56 

54 

56 

58 

58 

64 

59 

60 

47 

52 

57 

60 

64 

63 

62 

62 

64 

63 

67 

66 

65 

66 

69 

59 

60 

57 

SS 

59.1 

SC0TT5B0R0 

MAX 

76 

83 

82 

84 

84 

83 

93 

86 

38 

95 

88 

62 

84 

85 

97 

86 

86 

94 

85 

86 

83 

79 

92 

67 

91 

92 

90 

61 

65 

79 

64 

64.6 

MIN 

46 

44 

46 

50 

55 

56 

65 

65 

54 

57 

60 

60 

50 

51 

50 

59 

60 

61 

60 

62 

60 

64 

66 

65 

65 

67 

66 

61 

61 

46 

55 

57,0 

VALLEY  HEAD 

MAX 

76 

84 

83 

85 

94 

83 

84 

86 

98 

67 

86 

93 

98 

82 

96 

93 

85 

96 

66 

68 

85 

80 

'9 

85 

90 

90 

69 

80 

65 

80 

79 

84,4 

•       •  • 

MIN 

40 

41 

43 

45 

48 

46 

52 

52 

62 

57 

53 

59 

41 

44 

60 

55 

64 

58 

57 

69 

62 

65 

69 

60 

58 

65 

64 

58 

55 

41 

48 

53,3 

UPPER  PLAINS 

0; 

ALICEVILLE 

MAX 

84 

88 

88 

86 

85 

95 

84 

87 

98 

87 

98 

97 

86 

86 

96 

89 

93 

87 

87 

66 

93 

93 

94 

93 

81 

82 

68 

88 

66,1 

MIN 

34 

42 

50 

52 

50 

55 

54 

58 

60 

66 

62 

66 

54 

54 

62 

64 

66 

67 

68 

70 

67 

68 

66 

64 

67 

66 

75 

65 

64 

52 

58 

60.1 

BANKHEAD  LOCK  AND 

0A*1 

MAX 

8C 

84 

83 

93 

86 

84 

94 

86 

88 

87 

96 

86 

81 

64 

87 

66 

92 

64 

84 

86 

66 

93 

93 

90 

80 

86 

62 

86 

66.0 

MIN 

41 

46 

48 

51 

51 

51 

63 

54 

66 

56 

56 

63 

46 

50 

61 

54 

61 

63 

65 

64 

62 

64 

65 

63 

64 

64 

71 

62 

64 

51 

!6 

57.2 

CENTREVILLE 

MAX 

80 

85 

86 

86 

87 

92 

88 

90 

92 

90 

90 

69 

69 

67 

92 

90 

90 

90 

92 

93 

91 

66 

89 

92 

93 

95 

95 

66 

87 

66 

69 

68.9 

MIN 

40 

43 

47 

49 

50 

51 

65 

54 

56 

66 

57 

63 

46 

50 

54 

64 

61 

61 

62 

65 

66 

66 

64 

60 

63 

65 

72 

61 

64 

51 

56 

56.9 

CLANTON 

MAX 

77 

84 

84 

85 

85 

84 

86 

88 

88 

88 

87 

95 

67 

85 

89 

88 

87 

68 

90 

91 

90 

67 

66 

69 

93 

92 

92 

86 

65 

85 

66 

67,0 

MIN 

43 

46 

50 

52 

52 

54 

67 

57 

58 

59 

59 

61 

49 

51 

57 

57 

62 

64 

64 

66 

67 

66 

65 

64 

65 

68 

70 

62 

65 

53 

60 

68,8 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

79 

85 

94 

85 

S5 

84 

84 

86 

87 

84 

86 

60 

81 

86 

86 

66 

65 

87 

63 

62 

84 

87 

67 

90 

90 

69 

75 

62 

80 

84 

84,6 

MIN 

40 

42 

46 

48 

49 

49 

48 

52 

64 

54 

65 

55 

43 

46 

53 

56 

55 

57 

60 

58 

56 

60 

60 

56 

60 

61 

64 

55 

55 

45 

59 

53,3 

FAYETTE 

MAX 

MIN 

HALEYVILLE 

MAX 

78 

81 

84 

83 

84 

83 

82 

85 

87 

84 

95 

60 

80 

63 

86 

86 

85 

84 

65 

84 

81 

63 

66 

86 

90 

90 

89 

76 

61 

76 

83 

83,7 

MIN 

37 

44 

45 

49 

53 

52 

54 

54 

67 

58 

58 

56 

46 

46 

50 

50 

64 

64 

63 

63 

61 

61 

65 

60 

61 

64 

66 

60 

60 

47 

47 

55,4 

HAMILTON  3  S 

MAX 

79 

83 

92 

S3 

85 

95 

84 

87 

88 

65 

86 

61 

83 

66 

69 

88 

67 

87 

87 

87 

83 

66 

66 

86 

69 

90 

69 

80 

62 

60 

84 

65.1 

Mm 

36 

39 

43 

48 

49 

48 

51 

52 

54 

66 

57 

60 

43 

47 

61 

69 

59 

61 

64 

64 

58 

61 

62 

60 

62 

62 

64 

62 

59 

46 

49 

64.4 

JASPER  <•  N 

MAX 

85 

85 

86 

86 

85 

95 

88 

88 

87 

88 

83 

62 

85 

69 

86 

68 

67 

87 

64 

82 

93 

86 

68 

91 

69 

91 

69 

63 

63 

85 

86 

66.2 

MIN 

40 

42 

45 

47 

50 

48 

50 

52 

55 

66 

55 

65 

46 

47 

53 

65 

56 

62 

66 

63 

59 

63 

64 

60 

62 

64 

67 

61 

62 

48 

54 

55.4 

S*«  R*let«Dc«  Not**  FoUowtng  SuUon  Indax 

-    60  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
MAY  1965 


Day  ol  Month 

01 

olftuon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

PRATTVILLt 

MAX 

as 

98 

95 

85 

97 

S8 

89 

90 

90 

92 

90 

90 

88 

91 

92 

91 

90 

91 

93 

93 

91 

69 

90 

91 

95 

94 

89 

88 

•  7 

89 

89 

84.7 

MIN 

4^ 

48 

61 

52 

52 

54 

6  1 

56 

43 

48 

59 

63 

53 

57 

56 

58 

59 

64 

61 

65 

66 

66 

62 

61 

65 

65 

67 

62 

65 

69 

61 

56.4 

THORSBV  EXP  STATION 

MAX 

82 

83 

85 

85 

85 

84 

97 

89 

93 

88 

86 

87 

36 

39 

86 

66 

87 

89 

91 

91 

67 

86 

88 

92 

93 

92 

99 

85 

65 

87 

89 

87.3 

MIN 

<.? 

49 

55 

54 

55 

57 

60 

58 

61 

68 

62 

62 

52 

55 

60 

61 

64 

65 

64 

65 

65 

65 

64 

64 

65 

68 

68 

61 

65 

65 

70 

61.1 

TOSCALOOSA  FAA  Ap 

MAX 

82 

83 

94 

85 

85 

95 

97 

90 

S8 

88 

87 

87 

36 

91 

90 

83 

88 

84 

93 

67 

66 

86 

43 

43 

44 

93 

81 

89 

86 

89 

91 

87.4 

Mm 

<.5 

49 

51 

55 

56 

56 

67 

58 

60 

62 

62 

61 

51 

54 

62 

60 

66 

67 

66 

70 

67 

69 

67 

64 

67 

68 

67 

65 

63 

" 

61 

60.6 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

79 

83 

93 

83 

85 

85 

96 

86 

88 

87 

87 

88 

85 

86 

88 

39 

88 

85 

89 

91 

66 

86 

ae 

41 

42 

93 

92 

87 

69 

62 

86,7 

MIN 

44 

47 

50 

53 

54 

53 

55 

56 

57 

60 

59 

62 

51 

53 

56 

58 

64 

61 

59 

61 

66 

66 

65 

62 

65 

67 

69 

63 

63 

56 

56.4 

VERNON 

MAX 

116 

35 

87 

88 

88 

86 

90 

91 

91 

90 

87 

82 

87 

90 

89 

39 

89 

90 

39 

85 

90 

87 

92 

93 

95 

94 

91 

85 

32 

.6 

90 

88.5 

•       ft  « 

MIN 

38 

41 

44 

51 

50 

48 

52 

54 

52 

68 

57 

60 

45 

49 

59 

60 

61 

63 

64 

64 

60 

64 

63 

59 

64 

63 

67 

62 

62 

94 

55.4 

EASTERN  VALLEY  0» 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

83 

84 

96 

95 

S7 

86 

88 

90 

99 

88 

96 

83 

36 

90 

89 

86 

87 

87 

90 

90 

36 

86 

90 

90 

92 

92 

80 

88 

83 

86 

89 

87.2 

Mm 

'.2 

4d 

48 

50 

51 

49 

57 

67 

53 

61 

56 

55 

47 

52 

54 

57 

59 

59 

64 

64 

64 

64 

66 

65 

64 

66 

63 

61 

56 

50 

96 

56.4 

CALERA  2  Sm 

MAX 

79 

85 

85 

96 

96 

84 

89 

90 

89 

39 

38 

86 

88 

91 

90 

91 

90 

89 

93 

90 

88 

89 

93 

90 

94 

92 

38 

85 

83 

86 

88.3 

MIN 

47 

43 

45 

47 

49 

49 

52 

51 

53 

55 

54 

60 

45 

46 

53 

54 

57 

59 

60 

62 

64 

63 

62 

63 

60 

64 

67 

63 

57 

45 

55.0 

CENTRE  5  Sm 

MAX 

74 

83 

84 

85 

86 

94 

87 

89 

90 

88 

90 

85 

81 

85 

89 

8  8 

83 

S8 

83 

91 

89 

81 

84 

89 

69 

93 

93 

81 

84 

83 

97 

86.3 

MIN 

46 

45 

48 

51 

53 

51 

64 

56 

57 

62 

57 

62 

49 

50 

55 

59 

61 

62 

64 

62 

64 

63 

63 

64 

62 

67 

70 

60 

64 

48 

93 

57.5 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 

S3 

83 

84 

84 

86 

86 

98 

89 

83 

89 

85 

35 

84 

88 

88 

88 

63 

87 

91 

89 

86 

86 

91 

94 

93 

94 

90 

83 

84 

66 

89 

87.5 

MIN 

42 

44 

46 

50 

51 

56 

64 

54 

55 

59 

56 

63 

46 

48 

54 

56 

62 

60 

64 

62 

63 

61 

61 

61 

63 

65 

70 

59 

63 

47 

99 

56.5 

GADSDEN  6AS  PLANT 

MAX 

S3 

85 

85 

85 

S4 

85 

89 

89 

96 

97 

82 

82 

84 

88 

87 

88 

87 

87 

90 

83 

60 

82 

40 

40 

41 

91 

36 

37 

82 

65 

88 

96.2 

MIN 

43 

46 

47 

50 

51 

50 

52 

55 

55 

56 

57 

60 

46 

49 

53 

59 

60 

60 

64 

61 

64 

63 

67 

65 

63 

66 

69 

59 

63 

47 

93 

56.5 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 

77 

82 

83 

84 

84 

94 

86 

87 

93 

97 

S6 

84 

82 

34 

89 

88 

37 

97 

36 

89 

67 

80 

83 

40 

41 

91 

92 

82 

86 

81 

89 

85.5 

MIN 

41 

43 

45 

49 

50 

49 

69 

53 

53 

57 

65 

60 

48 

46 

51 

51 

56 

60 

63 

61 

62 

62 

62 

61 

63 

64 

64 

58 

59 

47 

46 

54,4 

SVLACAUGA  «  NE 

MAX 

S4 

85 

85 

86 

85 

86 

83 

88 

88 

87 

95 

S5 

85 

88 

37 

97 

88 

87 

90 

91 

87 

65 

84 

42 

43 

92 

84 

88 

84 

86 

38 

87.2 

MIN 

41 

44 

48 

50 

60 

52 

54 

54 

56 

60 

56 

62 

47 

47 

54 

66 

57 

59 

63 

61 

65 

65 

62 

61 

63 

65 

69 

57 

64 

47 

55 

56.3 

TALLADEGA 

MAX 

82 

82 

83 

83 

84 

85 

96 

83 

36 

87 

85 

S3 

83 

88 

88 

37 

87 

37 

89 

38 

81 

86 

90 

92 

91 

92 

83 

97 

61 

65 

87 

86.0 

•       ft  ft 

MIN 

40 

43 

45 

48 

49 

49 

61 

52 

54 

58 

54 

59 

45 

47 

50 

54 

57 

57 

63 

60 

61 

63 

60 

59 

62 

63 

66 

56 

64 

45 

92 

54.4 

PIEOhlONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

85 

85 

85 

85 

86 

86 

89 

90 

38 

89 

87 

36 

87 

88 

83 

89 

89 

39 

92 

91 

88 

83 

90 

91 

92 

91 

89 

85 

85 

86 

88 

83.0 

Mm 

37 

40 

44 

45 

44 

49 

51 

51 

54 

68 

54 

63 

52 

44 

43 

53 

53 

56 

59 

59 

63 

63 

63 

61 

61 

61 

66 

57 

62 

45 

94 

53.9 

ASHLAND 

MAX 

75 

82 

83 

84 

83 

84 

94 

87 

89 

37 

86 

84 

82 

83 

87 

34 

86 

87 

86 

39 

87 

79 

83 

87 

90 

90 

90 

84 

88 

62 

85 

85.1 

Mm 

43 

46 

47 

48 

47 

49 

53 

53 

54 

56 

56 

60 

49 

48 

52 

54 

56 

58 

63 

61 

59 

64 

62 

61 

60 

62 

67 

57 

56 

47 

53 

54.9 

AUBURN  3  SM 

MAX 

90 

84 

95 

84 

85 

87 

97 

92 

92 

90 

90 

89 

91 

90 

91 

90 

86 

90 

92 

93 

92 

90 

88 

92 

95 

95 

94 

90 

67 

90 

89 

89.4 

MIN 

41 

43 

49 

48 

49 

51 

55 

55 

58 

60 

57 

58 

47 

51 

53 

54 

57 

58 

60 

60 

65 

67 

65 

63 

62 

64 

67 

64 

65 

54 

56 

56.6 

CAMP  HILL  2  NM 

MAX 

72 

83 

92 

94 

83 

84 

85 

96 

96 

88 

88 

87 

36 

85 

88 

38 

8  7 

S3 

87 

90 

91 

90 

85 

89 

92 

90 

92 

87 

66 

89 

63 

86.4 

Mm 

39 

43 

48 

48 

47 

51 

53 

53 

60 

62 

56 

57 

46 

50 

54 

57 

59 

60 

60 

60 

62 

64 

63 

62 

62 

63 

66 

61 

63 

46 

50 

55.8 

MEFLIN 

MAX 

85 

95 

96 

85 

84 

86 

88 

39 

87 

87 

84 

85 

86 

89 

85 

SB 

36 

85 

35 

83 

64 

90 

69 

90 

90 

38 

84 

92 

83 

84 

86.4 

Mm 

42 

40 

46 

45 

46 

46 

51 

52 

59 

53 

57 

43 

43 

44 

52 

55 

57 

65 

64 

60 

61 

59 

59 

59 

61 

61 

60 

55 

41 

50 

52.9 

LAFAYETTE 

MAX 

85 

85 

85 

85 

86 

87 

88 

90 

91 

90 

89 

87 

86 

91 

90 

9  I 

90 

38 

92 

93 

88 

67 

91 

95 

90 

96 

87 

87 

86 

69 

90 

66.7 

Mm 

50 

53 

55 

57 

56 

58 

57 

57 

62 

63 

61 

62 

53 

54 

55 

55 

55 

62 

64 

64 

63 

63 

63 

66 

65 

67 

67 

64 

64 

95 

57 

59.6 

MARTIN  DAM 

MAX 

81 

S4 

94 

84 

86 

86 

S3 

90 

38 

88 

87 

S6 

34 

88 

38 

88 

96 

91 

90 

91 

89 

88 

90 

93 

93 

92 

90 

86 

83 

84 

87 

67.8 

Mm 

41 

44 

48 

50 

48 

62 

55 

55 

58 

59 

56 

59 

50 

43 

52 

56 

56 

59 

59 

61 

66 

67 

65 

61 

63 

65 

67 

64 

66 

98 

67 

57,3 

OPELIKA 

MAX 

78 

84 

86 

95 

85 

86 

97 

90 

39 

90 

89 

88 

81 

90 

37 

89 

89 

91 

92 

92 

34 

87 

95 

94 

93 

91 

38 

86 

68.0 

Mm 

40 

40 

48 

48 

47 

47 

54 

58 

59 

57 

57 

46 

48 

48 

54 

59 

60 

59 

59 

63 

64 

60 

61 

63 

66 

64 

63 

58 

55.4 

ROCKFORD  2  NNM 

MAX 

77 

S3 

83 

84 

94 

92 

93 

38 

87 

33 

83 

86 

36 

87 

88 

87 

96 

37 

90 

39 

87 

39 

90 

95 

94 

91 

85 

86 

85 

87 

86.4 

Mm 

44 

50 

50 

50 

51 

53 

54 

55 

56 

59 

58 

48 

52 

53 

56 

59 

63 

63 

59 

63 

63 

61 

60 

61 

64 

64 

58 

62 

48 

57 

56.5 

ROCK  ("ILLS 

MAX 

SO 

97 

86 

97 

95 

86 

96 

90 

91 

90 

S9 

83 

86 

89 

91 

88 

87 

98 

87 

93 

93 

37 

84 

88 

93 

92 

93 

86 

86 

88 

90 

88.3 

ft       ft  ft 

Mm 

39 

43 

44 

46 

46 

49 

52 

53 

54 

58 

55 

53 

46 

47 

50 

52 

55 

58 

61 

61 

63 

64 

60 

62 

61 

61 

65 

58 

63 

45 

45 

54.0 

PRAIRIE  0< 

DAYTON 

MAX 

76 

83 

82 

85 

86 

98 

88 

89 

92 

90 

91 

90 

90 

87 

93 

92 

90 

90 

91 

94 

90 

90 

86 

95 

96 

95 

92 

91 

88 

85 

67 

89.1 

Mm 

46 

53 

53 

55 

54 

55 

56 

58 

61 

60 

61 

64 

56 

57 

61 

59 

63 

66 

61 

66 

63 

65 

65 

65 

66 

66 

71 

66 

65 

97 

61 

60.7 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAt 

MAX 

75 

82 

92 

93 

82 

94 

85 

85 

89 

96 

68 

88 

38 

85 

89 

89 

87 

97 

89 

92 

87 

85 

63 

87 

91 

93 

91 

38 

87 

63 

85 

86.3 

Mm 

43 

46 

52 

53 

52 

55 

53 

57 

59 

60 

59 

62 

55 

53 

54 

53 

60 

64 

65 

66 

65 

61 

67 

65 

66 

66 

66 

64 

64 

95 

56 

58.7 

GAINESVILLE 

MAX 

76 

92 

83 

84 

95 

S3 

83 

87 

90 

87 

88 

S8 

87 

85 

89 

88 

87 

99 

90 

91 

85 

80 

61 

92 

42 

93 

91 

63 

84 

84 

85 

86,2 

Mm 

44 

48 

52 

50 

56 

54 

67 

58 

59 

59 

62 

64 

54 

54 

58 

60 

66 

68 

64 

66 

64 

66 

64 

63 

66 

66 

71 

63 

66 

55 

61 

59.9 

fiREENSBORO 

MAX 

Mm 

HAYNEVILLE 

MAX 

SO 

82 

S3 

84 

S3 

S4 

84 

96 

89 

87 

S8 

87 

90 

37 

90 

89 

88 

90 

90 

92 

69 

89 

69 

90 

43 

94 

92 

92 

69 

89 

86 

66.0 

Mm 

50 

49 

52 

54 

53 

56 

58 

57 

60 

60 

59 

67 

53 

53 

56 

57 

61 

64 

63 

6* 

65 

67 

64 

64 

65 

67 

67 

66 

66 

56 

57 

59.7 

LIVINGSTON 

MAX 

83 

81 

94 

82 

94 

84 

86 

99 

99 

90 

90 

91 

86 

36 

88 

86 

66 

90 

91 

80 

62 

80 

91 

93 

40 

92 

91 

89 

85 

69 

90 

87.1 

Mm 

45 

45 

48 

54 

57 

63 

56 

57 

59 

59 

63 

62 

56 

53 

52 

59 

69 

66 

65 

67 

63 

66 

64 

66 

64 

66 

67 

65 

65 

54 

54 

59.2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

82 

S4 

85 

85 

86 

87 

88 

90 

89 

89 

38 

89 

86 

90 

90 

90 

89 

91 

93 

90 

90 

89 

91 

94 

45 

94 

89 

38 

85 

87 

91 

88.8 

Mm 

45 

48 

53 

53 

64 

54 

58 

57 

59 

60 

61 

63 

54 

53 

58 

58 

61 

65 

62 

66 

67 

66 

63 

65 

66 

66 

69 

64 

64 

96 

61 

99.6 

minTER  J  NM 

MAX 

74 

91 

83 

84 

89 

35 

85 

97 

90 

88 

S8 

83 

88 

86 

90 

86 

89 

91 

91 

86 

34 

90 

95 

94 

94 

90 

89 

86 

88 

88.0 

MIN 

39 

51 

52 

52 

52 

53 

54 

65 

57 

59 

59 

62 

55 

55 

56 

58 

59 

62 

64 

66 

65 

65 

64 

64 

66 

64 

66 

66 

64 

56 

60 

98.7 

MONTGOMERY  MB  AP 

MAX 

82 

82 

93 

92 

8S 

95 

87 

ss 

97 

88 

37 

90 

87 

90 

90 

90 

88 

89 

91 

90 

89 

89 

89 

91 

92 

92 

83 

88 

86 

86 

36 

67.7 

Mm 

49 

51 

54 

55 

54 

57 

60 

60 

61 

62 

62 

64 

57 

56 

59 

60 

61 

66 

67 

69 

66 

66 

66 

66 

68 

72 

70 

71 

66 

58 

60 

61.9 

SELMA 

MAX 

82 

85 

96 

9  1 

«e 

97 

90 

91 

H9 

90 

89 

91 

86 

90 

89 

91 

89 

90 

92 

92 

90 

69 

40 

96 

94 

94 

89 

87 

86 

67 

90 

84.2 

Mm 

47 

50 

54 

56 

55 

57 

61 

59 

61 

62 

62 

67 

56 

55 

60 

60 

63 

68 

65 

68 

68 

68 

65 

65 

65 

69 

70 

66 

67 

58 

6* 

61.7 

S—  R«f*r*oc«  Not**  Tollowtag  Sutlos  Iad«x 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
MAY  1965 


Station 

Day  oi  Month 

•aqe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

TUSKEGEE  3  5 

MAX 

NUN 

UNION  SPRINGS  2  Nt 

MAX 

80 

85 

84 

86 

86 

86 

89 

88 

89 

90 

91 

90 

87 

88 

90 

91 

69 

90 

93 

91 

90 

91 

93 

93 

95 

91 

93 

91 

92 

91 

68, 

9 

•       tt  tt 

MIN 

49 

50 

47 

50 

56 

65 

55 

59 

60 

56 

57 

50 

49 

56 

55 

54 

63 

62 

63 

60 

60 

61 

62 

63 

68 

69 

64 

60 

53 

63 

57, 

2 

COASTAL  PLAIN 

07 

ANOALLSIA  1  m 

MAX 

78 

83 

86 

86 

87 

69 

90 

91 

87 

91 

90 

89 

91 

93 

92 

92 

93 

91 

91 

94 

94 

91 

93 

92 

97 

97 

96 

93 

87 

82 

82 

69 

9 

40 

50 

49 

47 

47 

55 

66 

54 

56 

55 

54 

66 

53 

47 

54 

63 

69 

69 

69 

59 

64 

62 

60 

61 

62 

65 

69 

68 

69 

59 

53 

57, 

0 

ATMORE   I  5W 

MAX 

83 

84 

84 

85 

86 

86 

88 

39 

89 

88 

90 

92 

91 

88 

87 

88 

37 

91 

90 

91 

87 

87 

69 

90 

92 

91 

91 

90 

86 

68 

91 

66 

4 

UU 

43 

53 

50 

51 

56 

60 

53 

57 

56 

67 

62 

60 

54 

59 

56 

60 

63 

60 

59 

65 

66 

64 

62 

62 

64 

67 

69 

66 

63 

55 

58, 

5 

BRANTLEY 

MAX 

79 

84 

85 

85 

86 

88 

88 

88 

92 

90 

91 

90 

91 

88 

93 

91 

92 

91 

90 

95 

91 

89 

92 

69 

93 

94 

93 

94 

92 

66 

66 

89 

6 

38 

42 

48 

46 

46 

53 

62 

53 

55 

54 

64 

56 

50 

46 

50 

51 

58 

57 

57 

59 

63 

62 

62 

63 

62 

64 

60 

66 

63 

55 

51 

94, 

6 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

8* 

87 

87 

87 

91 

93 

91 

94 

92 

93 

91 

93 

69 

95 

94 

94 

94 

92 

95 

93 

91 

95 

68 

94 

97 

96 

96 

95 

91 

90 

94 

92, 

1 

39 

44 

49 

48 

46 

57 

68 

50 

55 

53 

62 

57 

53 

46 

54 

53 

56 

56 

57 

56 

61 

68 

62 

60 

65 

65 

66 

56 

64 

56 

49 

55, 

0 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

84 

85 

35 

85 

88 

38 

39 

92 

90 

90 

90 

90 

86 

92 

91 

91 

91 

90 

93 

92 

90 

68 

90 

95 

95 

95 

90 

86 

66 

89 

94 

69 

9 

49 

51 

52 

53 

52 

53 

57 

56 

59 

59 

59 

63 

56 

52 

59 

56 

61 

65 

63 

66 

66 

62 

63 

63 

65 

66 

69 

66 

64 

54 

59 

99, 

3 

CHATOM  3  N 

MAX 

84 

84 

85 

85 

86 

87 

85 

89 

68 

88 

89 

90 

87 

96 

89 

39 

90 

91 

91 

66 

82 

91 

97 

98 

91 

91 

92 

86 

66 

69 

93 

66, 

9 

46 

53 

53 

51 

53 

56 

57 

56 

58 

58 

60 

64 

61 

57 

60 

60 

61 

65 

62 

62 

67 

66 

65 

63 

65 

64 

70 

66 

64 

68 

66 

99, 

9 

CLAYTON 

MAX 

76 

84 

82 

31 

81 

83 

34 

86 

87 

86 

90 

66 

69 

84 

86 

86 

66 

67 

86 

90 

88 

85 

64 

69 

69 

90 

90 

69 

69 

85 

64 

86 

0 

53 

55 

56 

58 

59 

64 

65 

65 

65 

65 

64 

65 

56 

63 

61 

63 

62 

63 

64 

65 

66 

66 

67 

70 

70 

69 

69 

68 

66 

62 

65 

63 

5 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

81 

37 

84 

84 

86 

87 

S3 

66 

88 

89 

90 

92 

88 

90 

68 

90 

89 

89 

92 

90 

88 

90 

88 

91 

94 

92 

91 

87 

88 

67 

90 

68 

6 

56 

57 

58 

58 

59 

59 

62 

67 

65 

66 

63 

69 

60 

61 

62 

62 

64 

65 

67 

66 

69 

69 

69 

71 

71 

70 

70 

70 

69 

65 

63 

64 

5 

ENTERPRISE 

MAX 

85 

36 

86 

87 

87 

91 

89 

90 

91 

90 

90 

92 

90 

90 

91 

94 

90 

92 

93 

95 

96 

96 

90 

66 

69 

93 

90 

4 

54 

54 

52 

54 

56 

64 

53 

60 

60 

62 

56 

62 

58 

58 

63 

64 

64 

66 

65 

68 

67 

66 

68 

66 

67 

60 

60 

6 

EUFAULA 

MAX 

92 

89 

92 

93 

92 

90 

90 

86 

69 

91 

90 

92 

92 

94 

90 

61 

62 

63 

60 

60 

58 

59 

60 

59 

57 

57 

61 

63 

58 

64 

EVERGREEN 

MAX 

79 

76 

87 

87 

87 

38 

89 

68 

93 

94 

92 

91 

93 

91 

93 

93 

92 

91 

92 

94 

92 

94 

93 

92 

93 

96 

94 

93 

68 

69 

86 

90 

3 

41 

45 

50 

49 

50 

57 

52 

63 

57 

56 

55 

59 

60 

48 

65 

65 

60 

61 

60 

61 

63 

61 

64 

64 

64 

65 

69 

67 

66 

56 

55 

97 

7 

FRISCO  CITY 

MAX 

78 

85 

86 

86 

85 

86 

67 

89 

90 

90 

90 

90 

92 

68 

91 

90 

89 

97 

69 

92 

89 

89 

86 

90 

94 

94 

94 

92 

69 

89 

90 

69 

3 

47 

55 

54 

53 

53 

59 

59 

55 

61 

66 

59 

65 

62 

55 

59 

60 

60 

66 

63 

62 

66 

63 

65 

62 

64 

66 

69 

68 

65 

59 

58 

60 

3 

GENEVA 

MAX 

77 

83 

85 

84 

85 

86 

68 

90 

90 

91 

89 

91 

92 

68 

92 

90 

90 

90 

90 

93 

89 

89 

93 

86 

93 

94 

90 

92 

69 

88 

86 

69 

0 

47 

48 

53 

50 

52 

61 

59 

58 

59 

69 

60 

60 

58 

52 

57 

56 

61 

59 

60 

59 

66 

65 

65 

65 

65 

68 

69 

69 

66 

63 

55 

59 

5 

QILBERTOWN 

MAX 

83 

83 

85 

84 

85 

85 

87 

68 

87 

89 

89 

90 

66 

90 

69 

89 

90 

90 

90 

87 

35 

80 

69 

92 

93 

92 

91 

65 

65 

87 

90 

67 

6 

40 

45 

49 

49 

60 

48 

51 

52 

53 

55 

55 

62 

59 

50 

59 

55 

63 

64 

60 

61 

65 

62 

61 

59 

62 

60 

70 

66 

64 

63 

53 

96 

3 

GREENVILLE 

MAX 

85 

86 

84 

85 

86 

86 

87 

90 

69 

89 

87 

90 

67 

91 

90 

88 

89 

86 

91 

68 

87 

86 

89 

94 

94 

92 

90 

90 

86 

66 

90 

66 

4 

50 

50 

53 

55 

55 

57 

61 

59 

61 

62 

60 

64 

68 

56 

53 

60 

63 

65 

63 

66 

67 

68 

66 

67 

68 

68 

69 

68 

65 

61 

59 

61 

4 

HEADLAND 

MAX 

78 

83 

85 

84 

84 

87 

87 

88 

90 

91 

92 

92 

91 

87 

88 

90 

90 

89 

90 

93 

90 

89 

90 

89 

93 

94 

93 

93 

86 

66 

66 

66 

8 

52 

55 

56 

55 

57 

60 

61 

63 

65 

62 

62 

62 

57 

68 

59 

59 

68 

62 

64 

64 

68 

68 

65 

69 

68 

69 

69 

70 

67 

64 

61 

62 

2 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

75 

83 

86 

86 

85 

87 

87 

88 

90 

90 

90 

87 

88 

87 

91 

92 

90 

90 

90 

93 

92 

90 

91 

90 

93 

95 

93 

86 

66 

65 

85 

68 

9 

Mm 

52 

52 

54 

55 

55 

60 

61 

61 

63 

63 

61 

63 

59 

63 

59 

68 

63 

64 

63 

65 

66 

64 

64 

66 

67 

69 

69 

67 

65 

61 

64 

61 

6 

NATCHEZ 

MAX 

84 

86 

86 

85 

87 

87 

89 

90 

89 

90 

90 

92 

69 

91 

91 

90 

91 

90 

98 

90 

89 

88 

89 

94 

94 

94 

91 

90 

89 

69 

92 

89 

8 

38 

44 

49 

49 

48 

49 

53 

60 

55 

55 

54 

60 

55 

47 

55 

54 

67 

62 

60 

62 

62 

59 

61 

62 

64 

62 

67 

64 

63 

52 

52 

56 

6 

OZARK  6  NNW 

MAX 

82 

83 

84 

82 

85 

85 

37 

89 

87 

86 

90 

89 

87 

69 

87 

38 

89 

88 

91 

89 

86 

90 

86 

92 

93 

91 

90 

87 

86 

87 

69 

87 

6 

49 

55 

55 

58 

59 

62 

62 

66 

66 

63 

64 

66 

59 

63 

59 

60 

64 

64 

65 

65 

65 

66 

66 

68 

68 

69 

63 

66 

65 

60 

63 

62 

8 

PHENIX  CITY  2  NNn 

MAX 

77 

84 

85 

85 

85 

86 

86 

89 

90 

89 

89 

66 

68 

86 

90 

88 

90 

89 

90 

93 

92 

90 

66 

91 

93 

94 

93 

90 

67 

85 

84 

88 

1 

54 

54 

55 

55 

55 

60 

61 

62 

66 

65 

63 

65 

61 

55 

62 

61 

65 

66 

66 

66 

67 

67 

66 

66 

67 

68 

68 

66 

66 

59 

58 

62, 

2 

SEALE 

MAX 

THOMASVILLE 

MAX 

76 

82 

84 

84 

34 

86 

86 

67 

90 

37 

87 

88 

90 

86 

90 

69 

68 

89 

69 

91 

88 

87 

83 

88 

89 

94 

92 

92 

88 

86 

89 

87, 

4 

MIM 

46 

52 

55 

56 

55 

58 

60 

58 

61 

61 

61 

64 

60 

68 

63 

59 

64 

67 

66 

66 

69 

66 

65 

65 

67 

67 

71 

67 

65 

57 

60 

61. 

6 

TROY 

MAX 

84 

35 

85 

85 

87 

87 

89 

91 

90 

90 

89 

91 

67 

93 

91 

90 

90 

90 

93 

91 

68 

89 

89 

94 

95 

91 

92 

91 

88 

66 

90 

89, 

9 

51 

52 

55 

56 

56 

61 

63 

63 

63 

64 

63 

64 

56 

64 

61 

68 

61 

63 

64 

65 

68 

67 

67 

69 

69 

66 

67 

66 

65 

59 

63 

62, 

6 

WHATLEY 

MAX 

85 

86 

87 

36 

37 

88 

88 

90 

88 

90 

90 

92 

90 

92 

88 

90 

91 

92 

90 

90 

68 

90 

92 

93 

92 

92 

90 

90 

90 

94 

93 

69, 

8 

tt      *  « 

39 

44 

48 

51 

48 

62 

54 

60 

53 

57 

53 

56 

58 

47 

55 

67 

61 

58 

60 

62 

65 

58 

60 

62 

61 

66 

63 

63 

62 

57 

92 

66, 

0 

GULF 

01 

BAY  MINETTE 

MAX 

84 

82 

84 

85 

87 

87 

66 

87 

89 

68 

88 

91 

68 

89 

88 

90 

88 

90 

88 

69 

90 

84 

90 

94 

90 

68 

89 

90 

63 

86 

92 

67, 

9 

50 

54 

56 

56 

56 

64 

63 

65 

64 

62 

63 

66 

64 

62 

64 

62 

63 

67 

64 

64 

65 

65 

63 

65 

66 

68 

67 

66 

67 

65 

62 

62, 

6 

CITRONELLE 

MAX 

85 

1'4 

87 

86 

88 

86 

69 

85 

68 

89 

89 

91 

88 

91 

90 

90 

89 

89 

93 

89 

35 

65 

84 

89 

90 

90 

95 

90 

90 

86 

90 

86. 

5 

66 

68 

64 

67 

67 

68 

60 

60 

64 

64 

62 

65 

64 

65 

70 

66 

65 

68 

65 

66 

66 

68 

70 

66 

72 

68 

71 

66 

72 

70 

64 

66 . 

5 

CODEN 

MAX 

80 

77 

31 

80 

83 

83 

64 

85 

64 

85 

84 

87 

86 

86 

85 

85 

85 

86 

85 

66 

86 

80 

89 

67 

87 

67 

87 

86 

67 

90 

90 

69. 

0 

47 

52 

56 

52 

63 

56 

67 

56 

60 

69 

58 

66 

64 

63 

66 

67 

69 

72 

60 

62 

71 

68 

66 

65 

66 

67 

76 

75 

65 

62 

97 

62  • 

9 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

81 

78 

83 

82 

85 

85 

66 

89 

87 

87 

88 

89 

86 

89 

87 

86 

67 

86 

83 

87 

65 

83 

69 

92 

92 

90 

90 

89 

87 

87 

92 

87. 

0 

49 

57 

56 

53 

55 

60 

61 

68 

62 

61 

60 

69 

63 

62 

63 

61 

67 

65 

62 

63 

63 

67 

67 

66 

66 

67 

71 

75 

66 

69 

96 

62  • 

6 

FORT  MORGAN 

MAX 

79 

77 

78 

78 

79 

79 

79 

61 

81 

82 

83 

86 

61 

85 

8* 

63 

82 

84 

83 

64 

84 

81 

84 

64 

64 

85 

87 

68 

87 

87 

67 

82. 

6 

Mm 

64 

65 

65 

62 

65 

66 

70 

68 

71 

68 

66 

73 

73 

70 

74 

73 

72 

74 

70 

72 

68 

72 

75 

74 

72 

76 

77 

76 

72 

74 

74 

70. 

7 

MOBILE  W8  AIRPORT 

MAX 

84 

81 

83 

85 

34 

84 

86 

38 

87 

67 

89 

93 

90 

86 

67 

86 

66 

88 

89 

65 

83 

81 

66 

90 

68 

67 

90 

67 

68 

88 

90 

86, 

6 

Mm 

53 

57 

58 

56 

68 

59 

61 

59 

66 

63 

62 

68 

67 

66 

65 

63 

65 

66 

65 

64 

71 

67 

70 

70 

70 

70 

74 

70 

66 

66 

64 

64. 

6 

MOBILE 

MAX 

79 

81 

77 

82 

81 

79 

80 

83 

82 

62 

82 

85 

90 

87 

62 

83 

62 

61 

64 

64 

82 

62 

65 

86 

86 

85 

63 

88 

65 

66 

86 

83. 

3 

Mm 

56 

59 

61 

59 

60 

63 

65 

63 

')7 

65 

66 

70 

67 

66 

68 

66 

68 

72 

66 

68 

72 

71 

70 

70 

70 

72 

75 

76 

66 

66 

66 

66. 

9 

ROBERTSDALE  1  E 

MAX 

78 

83 

81 

83 

64 

84 

85 

86 

37 

85 

86 

68 

90 

89 

88 

87 

66 

86 

69 

88 

86 

68 

89 

90 

92 

91 

89 

91 

69 

90 

89 

87. 

1 

Mm 

48 

50 

53 

50 

52 

60 

61 

56 

60 

60 

57 

64 

63 

59 

60 

53 

56 

63 

59 

66 

67 

68 

66 

64 

66 

64 

70 

70 

66 

63 

66 

60. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


MAY 


Day  Oi  Month 

Station 

■a  di 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

^  °^ 

•      •  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

09 

f^ARTIN  CAM 

EVAP 

•  29 

.23 

.36 

.13 

.23 

- 

•  23 

•  13 

.29 

•  19 

.20 

•  33 

.26 

.29 

.10 

.06 

.26 

.29 

.20 

.19 

.21 

.15 

.39 

.28 

.00 

.27 

.32 

.30 

.26 

6.aeB 

WIND 

9 

2 

9 

2 

1 

3 

0 

7 

3 

9 

9 

10 

30 

2 

6 

6 

3 

6 

5 

1 

7 

3 

0 

9 

9 

3 

2 

10 

18 

2 

156 

«      tt  « 

PRAIRIE 

06 

OENOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 

•  la 

•  14 

.2T 

.16 

.20 

•  21 

•  27 

•  22 

•  29 

•  21 

•  23 

•  21 

•  27 

■  2a 

.27 

.39 

.16 

.26 

16 

31 

•  20 

•  32 

.13 

.03 

28 

MINO 

20 

21 

19 

26 

a 

29 

20 

eg 

10 

7 

27 

67 

22 

36 

71 

69 

36 

a 

la 

ei 

62 

63 

33 

'11 

*41 

!o2 

'55 

"i? 

72 

'33 

1228 

MAX 

TT 

90 

9» 

92 

9* 

90 

69 

90 

91 

95 

93 

92 

99 

95 

92 

V3 

95 

93 

98 

93 

86 

86 

89 

96 

97 

99 

90 

93 

93 

96 

91.9 

MIN 

SO 

5* 

97 

93 

60 

61 

60 

61 

61 

6* 

65 

69 

63 

61 

62 

63 

63 

66 

68 

68 

70 

66 

69 

68 

70 

70 

70 

68 

67 

63 

58 

63.3 

tt      •  • 

oa 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.27 

•  2« 

.17 

.22 

.23 

•  22 

•  19 

•  29 

.31 

•  19 

•  23 

.29 

.2a 

.16 

.60 

.26 

.la 

.26 

.29 

•  19 

.19 

.19 

.16 

.20 

.39 

.19 

.22 

.18 

.26 

.36 

.29 

7.22 

WIND 

91 

33 

11 

20 

20 

18 

16 

29 

la 

26 

69 

30 

23 

96 

16 

21 

26 

21 

IT 

29 

26 

13 

29 

18 

23 

30 

28 

37 

62 

20 

802 

MAX 

90 

a* 

92 

92 

99 

a9 

96 

96 

97 

91 

97 

96 

96 

92 

93 

93 

97 

93 

86 

89 

93 

97 

98 

96 

96 

93 

96 

92 

96 

93.9 

MIN 

99 

60 

60 

99 

99 

66 

66 

63 

66 

69 

69 

69 

6a 

69 

69 

63 

66 

78 

:? 

66 

69 

67 

66 

69 

71 

70 

72 

69 

67 

61 

65, s 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s 

StatioD 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

1  e 

s  1 

Iv  B 

Direction 
of 

iastent  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID         6  AM       NOON       6  PM 

Trace 

.01-09 

10-.49 

66-OS 

1.00-1.99 

1 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

18 

1.3 

5.3 

27 

NW 

27 

84 

87 

48 

52 

1 

3 

3 

1 

0 

0 

8 

69 

5.6 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

19 

2.1 

5.3 

21++ 

18 

23+ 

73 

79 

47 

49 

6 

4 

1 

0 

0 

1 

12 

5.5 

MOBILE  WS  AIRPORT 

17 

4.5 

9.8 

27++ 

36 

2B 

as 

91 

49 

67 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

3 

5.7 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

21 

i.e 

5.5 

67 

SE 

22 

76 

89 

43 

46 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

3 

68 

5.9 
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STATION  INDEX 


ABBEVILLE  1  NNM 

AODISON 

ALBEHTA 

ALBERTVILLE  2  SE 
ALEXANOER  CITY  «  NE 
ALICCVILLE 
ANDALUSIA  1  N« 
ANNISTON  FAA  AP 
ARLEY  )  S 
ASKLANO 

ASHVILLE  4  H 
ATHENS  2 
ATHORE  1  SW 
AUBURN  )  SW 
AUTAUCAVILLE   1  N 
BANKMEAO  LOCK  AND  OAf 
BAY  MINETTE 
BELLE  MINA  2  H 
BERftT 

BESSEMER  3  SSH 
BEXAR 

BILLINGSLET  1  SE 
BIRHINOHAM  we  AP 
BOAZ 

SRANTLEt 
brewton  j  sse 
BRIOCEPORT  2  M 
BROOK MOOO 
BRUNDIOGE 
CALERA  2  SW 

CAHOEN  3  NW 

CAMPBELL 

CAMP  HILL  2  NW 

CARBON  HtLL 

CENTRE  b  SM 

CENTREviLLE 

CMATOH  3  N 

CmLDERSBURS 

CHILOERSBURO  MTR  PLAf 

CITROHELLE 


CO&EN 

COfFEE  SPRINGS  2  NH 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLINSVILLE 

COLUMBIA 

CORDOVA 

COTTONTON 

CUBA 

OAPEVILLE 
OADEVILLE  2 
DANCY  4  N 
DAVTON 


DECATUR 
DELTA 


DOUBLE  SPRINGS 
LBA 
LROO 

ENTERPRISE 
UFAULA 

EVERGREEN 
IRMOPE  2  NE 
ALCO  OPEN  POND 
ALKVILLE  1  N 
ALLS  CITY  eiK  I 


SCO  CITY 
GADSDEN 

CAOSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 

GENEVA 

CE0R6IANNA 

GILSERTOHN 

CORGAS 

GREEN  BAY 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GREENVILLE  2 

GULF  SHORES  P  0 

GUNTERSVILLE 

GUNTERSVILLE  TvA 

HALEYVILLE 

HAMILTON  3  S 

HAYNEVILLE 

HEADLAND 

HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

HICHTOWER 

HODGES 

HUNTSVlLLE  WB  AP 


0008  OT 
0063  03 
0140  0' 
0148  02 
0163  0 
0178  0 
0232  0 
0272  04 
03SB  03 
036*  03 

0377 
039)  01 
0407 
0412 
0440 
0905 
0383 
OAS»  01 
0748  0 
07»7  0 


07VO  03  MARION 
!  0823 


HENRY 

MINSTON 

MILCOX 

MAR SHALL 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

COVINGTON 

CALHOUN 

MINSTON 

CLAY 

ST.  CLAIR 
LIMESTONE 
ESCAMBIA 
LEE 

AUTAUGA 
TUSCALOOSA 
BALDWIN 
LIMESTONE 


3  AUTAUGA 
02  JEFFERSON 
02  MARSHALL 
CRENSHAW 
ESCAMBIA 

09*  02 
143|  03  TUSCALOOSA 

281 


301  OTI  WILCOX 
31*  07  CLARKE 
II4i  OS  TALLAPOOSA 


38  MOBILE 

69o|  07:  MONROE 
694,  03  CHILTON 
725j  Ot!  BARBOUR 
e03  OS  MOBILE 
807  OT,  GENEVA 
819i  01.  COLBERT 
849,  02  DE  XALB 
86^  OT  HOUSTON 
940  03l  WALKER 
9T4,  07,  RUSSELL 


141  03,  PICKENS 
188  061  MARENGO 
107  Oil  MORGAN 
2>»  0*  CLAY 
245  Obj  MARENGO 
372  0^  HOUSTON 
377  07,  HOUSTON 


3Bfr 


848<  0}| 


151  0^' 
154^  04 
160  Oi 
200  02 

ia5«  07 
271  07 
30W  07 


97*  ( 


WINSTON 
COFFEE 
TUSCALOOSA 
COFFEE 
BARBOUR 
CONECUH 
BALDWIN 
COVINGTON 
MORGAN 
WINSTON 

FAYETTE 
i  LAUDERDALE 
.  LOWNDES 
>,'  BALDWIN 
I  DE  KALB 
1  MONROE 
ETOWAH 
ETOWAH 
SUMTER 
CULLMAN 

GENEVA 
BUTLER 
CHOCTAW 
WALKER 
COVINGTON 
HALE 
BUTLER 
BUTLER 
BALDWIN 
MARSHALL 

MARSHALL 
WINSTON 
MARION 


'I  CLEBURNE 
',  CRENSHAW 

CLEBURNE 


I  OBSERVATION 
TIME  AND 
TABIXS 


4j  7A,- 


Otf  8Aj 


q  r 

! 

A  I 

1  k 


JOHN  S  RICHBURC 
PROF.  PALMER  GOOSEY 
SIDNEY  J.  HARDY,  SR. 
JESSE  M,  CULP 
DOUGLAS  M.  SANFORD 
MRS.  CHERRY  J.  HERNDON 
JAMES  P.  GILLIS 
FED.   AVIATION  AGENCY 
MRS.  DORA  n.  DAVIS 
NORMA  K  WILLIS 


HUGH  H.  WIGGINS 
MRS.  MARTHA  1.  M00< 
J,  S.  NEIGHBORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GROVER  w.  WOODWARD 
AUBURN  UNIVERSI 
MISS  CLARA  R.  0 
JAMES  E.  MC  CRA 


ive 


OSCAR  W.  LOCKRIDGE 
JOHN  R.  THOMAS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
DAVID  A.  BURNS 
R.   E.  HENDERSON 
MRS.  CLAR*  T.  PEAVY 
MISS  H.   LOUISE  JONES 
MRS.   WILLIE  M.  STYRON 
MILDREI 

PIERCE  A.  GARRE 


lUBURN  I 


:  DON  I 

'  HUEY  COLBURN 
.  GRADY 

j  ALABAMA  POWER  CO. 
CITY  WATER 
MRS. ESTHER 


ON  , 


'ERSIT 


SON 


PLANT 


'  TOlLie  I 


IKEW 


MRS  ELIZABETH  H  WEST. 
AGNES  C.  ChRISTENSEN 
HENRY   F,  KELLEY 

:  TVA-462 

;  B.  W.  APPLETON 
JOHN  TBAWICK 
MRS.  C.  GRESHAM 
HUGH  S.  KITE 


.LIAM  L.  BARTLETI 
CLAY  PLESS 

C.  0.  WEEKS 
«ES  M.  CREWS 
ROSS  *.  HAWKINS 
(fRS.  VERNA  e.  LANDER; 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
R.  E.  PILCHER 


JAMES  E.  BARRETT.  JR 
U.S.  FOREST  SERVICE 
EDGBERT  M.  HAROIN 
^  U.S.  FOREST  SERVICE 

GORMAN  J.  BLACK 
HENRY  Gt  RICHARDS 
WOODROW  WILSON 
WM.  H.  CHANDLER 


.  ALTON  G.  LAND 
ALABAMA  POWER  CO 
INACTIVE  3/31 

N.  HAMNER  coees 

CECILE  T.  LEwJS 

INACTIVE  3/29 
GILBERT  U.  MELCH£ 
RADIO  ST 


SV 


.  TVA-' 


EDDIE  L.  PEARCE 
I  MISS  JANE  DOSWELL 
1  AUBURN  UNIVERSITY 
I  CITT  OF  HEFLIN 
'  CHARLES  R.  PORTER 
THOMAS  J.  HART 
FRANK  L.  HAYNES 
U.S.  WEATHER  BUREAU 


STATION 


1  LECSBURG 
LIVINGSTON 
LOUISVILLE 

MADISON 
MAGELLA 
MARION  1  N 

MARION   JUNCTION    t  ENE 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MATHEWS   J  SSW 


MITCHELL  DAM 
MOBILE  W6  AIRI 
MOBILE 
MONTEVALLO 
MONTGOMERY  WB 


MOULTON  I 

MUSCLE  SHOALS  I 

NATCHEI 

NEM  BROCKTON 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

ONEONTA 

OPELIKA 

ORRVILLE 

OZARK  6  NNW 

PAINT  ROCK  Z  N 
PALMERDALE  2  W 
PELL  CITY  1  NNI 
PERRYVILLE 
;  PETERMAN 
I  PHENIX  CITY  2  I 
I  PICKENSVILLE 


NE  LEVEL 

ANTERSVlLLE   2  SSE 


RED  BAY 
REDSTONE  I 
REFORM 


RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUDST* 
SAYRE 

SC0TTS60R0 


SYLACAUGA  < 
TALLADEGA 
TMOMASVILLI 
THORSBY  1  ; 
THORSBY  £X( 


I  TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  Oi 
TUSKEOEE  3  S 
UNION  SPRINGS  Z  NE 


WATERLOO 
WEST  BLOCTC 


It.  0  3|  WALKER 
.06|  051  ELMORE 

5.  CHAMBERS 
3i  CHILTON 
2'  JEFFERSON 
■  2T\  OaJ  CHEROKEE 
■9B|  0*1  SUMTER 
BARBOUR 


MAO I  SON 
JEFFERSON 
36^  PERRY 
DALLAS 


ELMORE 
MONTGOMERY 
.54[  07i  CHOCTAW 
03  BIBB 
06  BULLOCK 

OtI  WILCOX 

061  MACON 
491  06  DALLAS 
.54  06  DALLAS 
69'  03  CHILTON 
TSl  08  MOBILE 
83;  08  MOBILE 
37;  041  SHELBY 
501  06|  MONTGOMERY 
25^  01  LAWRENCE 

39  01  LAWRENCE 

49;  01  COLBERT 

85'  07  MONROE 

hi  OT  COFFEE 

67^  01  MADISON 

75  07  DALE 
21  02  BLOUNT 
29!  05  LEE 

61,  06  DALLAS 
18,  07  DALE 

26'  021  JACKSON 
4fr  02  JEFFERSON 
■29j  04j  ST  CLAIR 
62  06|  PERRY 

76  07  MONROE 
98  07  RUSSELL 


031  PICKEI 
07|  WiLCOJ 


.0|  05  AUTAUGA 
>4  06;  MONTGOMERY 
9  07  CHOCTAW 


OZ:  JACKSON 
07i  RUSSELL 
06^  DALLAS 


06^  PERRY 
04|  TALLADEGA 
hi  04  TALLADEGA 
8  07  CLARKE 
0*'  03'  CHILTON 
09|  OJ!  CHILTON 
ELMORE 
MADISON 
5'  OZl  JEFFERSON 
3]  07|  PIKE 

oi  03  TUSCALOOSA 
5  0  3  TUSCALOOSA 
03|  06^  MACON 
06  BULLOCK 
06  PERRY 
OZ'  OE  KALB 
"  03|  LAMAR 
605  Ojl  RANDOLPH 
ESCAMBIA 
.8  04'  ETOWAH 

>  GREENE 

LAUDERDALE 
I  BISB 
■  ELMORE 
'  CLARKE 

.YETTE 
I  ELMORE 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


«5|  fcri  *P 
;  536j  M10|  MID 
!       182     5ft     7  A, 


6P  bJ. 

BA|  8A,' 

7A  7A| 

MIOi  MID 

1  7>^ 


680     6P  6P 


465    8A  BA 


H.  GAlLLAROf  JR. 
.  ELLA  M.  AYERS 
JAMES  A.  BRITAIN 
ALABAMA  POWER  CO. 
CLARENCE  H.  FINCMER 
ALABAMA  POWER  CO. 

.  MARY  K.  LEE 
RUFUS  M.  SEWELL 
LIVINGSTON  STATE  COL. 
JOHN  B.  ARD 

JOHN  0  STONER  JR 
ALABAMA  POWER  CO. 
ROBERT  J.  CURRV 
I  R.  L>  SIMONTON 
J  AUBURN  UNIVERSITY 
I  ALABAMA  POWER  CO. 
E.  PAUL  GOWAN 
ERNEST  H,  LAND 
U.S.  FOREST  SERVICE 
MRS.  SARA  0.  MALL 

FRED  HENDERSON 
JAMES  M.  WALKER 
HENRY  J.  YATES 
T.  E.  LlOE 
ALABAMA  POWER  CO. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ROBERT  G.  BETANCOURT 
M.   P.   JETER.  JR. 

U.S.  WEATHER  Bureau 


KELLY 


I  AGEN< 


,  JOHN  t 
FED.  I 

S.  B.  HELTON 
CITY  OF  NEW  BROCKTON  j 
I  MISS  LUCILE  W.  MEREFOROi 
:  GLADYS  G  BROWN  I 
LONNIE  R.  NORRIS 
RADIO  STATION  wJHO 
WARREN 


LES  I 


GEORGE  T. 
NORMAN  A. 
MRS  EVELY 


.RROLL 
POSEY 

I  M.  FULLER 


1  CONTINENTAL  GIN 

H.  E.  ELSBEBRY 
I         INACTIVE  12/ 


\  GODWIN 
L  ELECTRIC  COOP 
.  W.  BALDWIN 
>  W.  MCEWEN 


SUT' 


t  PLAI 


C.  D.  WEAVER 
LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSIT 
AUBURN  UNIVERSIT 
ALABAMA  POWER  CO 

WILI 


CORPS  OF  ENGINEERS 
■ATION  WABT 


PS  OF  ENGINEERS 

S  WILSON 
,  ELIZA  J.  BEARDEN 


>  G.  COLEMAN 


J       DRAINAGE  CODE:   1-ALABAMA  2 -BLACK  WARRIOR  3-CAHABA  4 -CHATTAHOOCHEE  5-CHOCTAWHATCHEE  6-CONECUH  7-COOSA   B-ESCAMBIA  9-CULF  lO-PEA  U-TALLAPOOSA 
12-TCNNESSEE  13-TOMBICBEE 


REFERENCE  NOTES 


Additional  Inform.llon  regarding  the  climate  of  AUbama  may  be  obuined  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologiat  at  Weather  Bureau  Airport  SUtlon,  DanneUy  Field,  HFD  2,  MontHomerv  Alabama 
36108,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  »  j< 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unlesa  otherwise  indicated,  dimenatonal  unlta  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  preclpiution  and  evaporation  tn  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
Ina  ip«dTdivfdid''brthl'nJn?be7?"o^^  ^^""^  temperatures  from  65'  F.   In  "SupplemcnUl  Data"  uble  directions  entered  in  figures  arc  tens  of  degrees.    ResulUnt  wind  is  the  vector  sum  of  wind  dlrectlona 

OBSERVATION  TIME;     The  SUtlon  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground   labl..  is  at  observat  on  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  sUtions.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..  C.  S.  T.    DaU  in  the  "Extremes"  table    "Dailv  Preclmta- 
tion   Uble.    Daily  Temperature   Uble.    Evaporation  and  Wind"  Uble.  and  snowfaU  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  ublc.  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  ' 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Uble.  Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wmd"  uble 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  «ilues  published  in  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for  obUlnlng  measurements  arc  Uken  from  different  poinU 
for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  anowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfaU  in  the  "Climatological  Dau"  Uble.  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  uble,  luid  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow 
sleet,  and  ice.  ' 

NORMALS  for  all  sUtlons  are  climatological  sUndard  normals  based  on  the  T>erlod  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  daU  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  sUtion  name,  such  as  12  SSW,  indicate  disUnce  in  mUcs  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  dau  wiU  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AUD  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  buUetin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  preclpiution  toUls  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "SupplemenUl  Data"  uble,  "Daily  Preclpiution"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  Uble,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Dau"  uble  and  the  "Dally  Temperature"  uble  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  sution  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  daU. 
•    Amount  Included  in  foUowing  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Cage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  fuU  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfaU  whoUy  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "DaUy  Temperature"  ublc  for  deUiled  daily  record.    Degree  day  daU,  if  carried  for  this  sUtion. 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    AmounU  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  Uie  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  DaU, ) 

T    Trace,  an  amount  too  smaU  to  measure. 

V    Includes  toUl  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  SUtion.  Hourly  preclpiution  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  DaU"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Dau"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  g&Be  In 
the  "Hourly  Preclpiution  Data"  buUetin. 

G  "SoU  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  daU  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "SupplemenUl  DaU"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  variable. 


f     Thermometers  are  generaUy  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
buUding. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  Usted  in  the  Ubles,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  mcluded  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA.  aU  of 
which  may  be  obUined  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  subsUtions  through  19SS  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  SUte.  price  35  cenU.  SimlUr 
information  for  regular  Weather  Bureau  sutions  may  be  foimd  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  DaU,  price  15  cents.   These  pubUcations  may  be  obUined  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  addre'.B  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  SO  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents,    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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74.7 

92 

2 

36 

21a 

0 

6 

0 

0 

0 

7.76 

4,01 

2,83 

14 

.0 

0 

11 

4 

3 

OPELIKA 

85. 8m 

M 

M 

93 

30 

0 

.0 

0 

RCCKFORO  2  NNW 

85. 5M 

62.  IM 

73. 8M 

91 

2 

0 

0 

0 

0 

,0 

0 

ROCK  "ILLS 

85.4 

61.5 

73.5 

92 

3a 

50 

20 

1 

6 

0 

0 

0 

6.07 

1,38 

8 

.0 

0 

12 

5 

1 

DIVISION 

73.9 

•  4.3 

6.35 

2,38 

,0 

See  Refe 

renc 

3  Not 

ea  Fc 

}llow] 

ing  St 

itioc 

In 

lex 

1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


SliUon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

•  i 
li 

*  3 
<Z 

S» 

o 
> 
< 

• 

Q 
• 

a 

From  Normal 

Highest 

S 
a 

o 

» 

• 

a 

a 
% 

& 

Q 

No.  ol  Dayi 

3 
iS 

Departure 
From  Normal 

0 

• 

1 
0 

« 

Q 

Snow.  Sl.at 

No.  ol  Day! 

Ma«. 

Mln. 

■3 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

a 

,  1 0  or  More 

• 

1 

8 
5 

si 

si 

si 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

69.6 

67.6 

78.6 

97 

60 

1 

0 

8.06 

2.15 

12 

.0 

0 

9 

7 

3 

OEMCPOLIS  LOCK  AND  0»M 

87«2 

65.7 

76.  5 

96 

57 

21* 

0 

9 

0 

0 

0 

5.35 

1.90 

1  .  70 

14 

.0 

0 

9 

4 

2 

GAINESVILLE 

87. 0 

66.9 

77.0 

95 

5  * 

58 

20« 

0 

10 

0 

0 

0 

4,71 

1.36 

11 

.0 

0 

7 

5 

1 

87.? 

6<..2 

76.1 

• 

4.0 

95 

5 

55 

20 

0 

12 

0 

0 

0 

8,26 

5.07 

1.83 

6 

.0 

0 

8 

6 

3 

HAYNEVILLE 

87.8m 

66  •  IM 

77  .  OM 

96 

54 

19 

0 

10 

0 

0 

0 

3,27 

1.36 

15 

.0 

0 

4 

4 

1 

LIVINGSTON 

90.0 

66.7 

78.4 

96 

^ 

57 

20* 

0 

20 

0 

0 

0 

3.68 

.97 

14 

.0 

0 

7 

4 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

88.5 

66.4 

77.5 

95 

4« 

56 

19 

0 

12 

0 

0 

0 

6,50 

2.73 

14 

.0 

0 

9 

3 

2 

"INTER   3  NW 

88.* 

65.2 

76.8 

9* 

4* 

58 

20* 

0 

11 

0 

0 

0 

3.97 

1.42 

5 

.0 

0 

8 

2 

2 

MCNTGOMERV  *B  AP  B 

87.2 

67.7 

77.5 

1.9 

94 

30 

55 

19 

0 

6 

0 

0 

0 

2,76 

-  1.41 

.99 

8 

.0 

0 

7 

2 

0 

SELf-A 

89.1 

67.8 

78.5 

1.7 

95 

4e 

58 

20* 

0 

19 

0 

0 

0 

5.24 

1.50 

1.71 

7 

.0 

0 

6 

4 

2 

TLSKEGEE   3  S 

86.3 

6*. 7 

75.5 

3.7 

94 

30 

54 

19 

0 

9 

0 

0 

0 

2.49 

13 

.0 

0 

a 

3 

1 

UMCN  SPRINGS  2  NE 

DIVISION 

77.2 

* 

2.6 

5,18 

1.42 

.0 

COASTAL  PLAIN  OT 

ANDALUSIA   1  NH 

89.3 

66.3 

77.3 

95 

30« 

52 

19 

0 

17 

0 

0 

0 

2.31 

.63 

27 

.0 

0 

5 

2 

0 

ATMCRE   1  SW 

89.* 

65.6 

77.5 

97 

5* 

96 

19* 

0 

12 

0 

0 

0 

5.90 

1.72 

12 

.0 

0 

10 

4 

BRANTLEY 

89.0 

6A.3 

76.7 

96 

5 

50 

19 

0 

19 

0 

0 

0 

1.99 

-  2.29 

.91 

12 

,0 

0 

6 

1 

BREtoTCN  3  SSE 

91.3 

6«.2 

77.8 

• 

1.0 

99 

2 

92 

19. 

0 

22 

7.93 

2.73 

1.76 

11 

,0 

0 

13 

4 

3 

CAHOEN  3  NH 

90.1 

65.5 

77.8 

97 

4 

94 

19 

0 

17 

0 

0 

0 

3.02 

.64 

10 

,0 

0 

8 

1 

ChATOf   3  N 

90.2 

65.4 

77.8 

96 

6 

56 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

4,28 

1.67 

26 

,0 

0 

10 

3 

CLAYTON 

8«.« 

67.0 

75.7 

91 

60 

19 

0 

3 

0 

0 

0 

4,32 

.26 

1.55 

1 1 

.0 

0 

9 

4 

DCTHAN  FAA  AIRPORT 

86.8 

70.0 

78.4 

95 

4 

60 

19 

0 

8 

0 

0 

0 

3,71 

•  .44 

.89 

14 

,0 

0 

10 

1 

88.2 

67.8 

78.0 

97 

29. 

58 

22. 

0 

14 

" 

" 

6,09 

1.69 

16 

.0 

0 

10 

7 

1 

elfaula 

EVERGREEN 

88.3 

65.4 

76.9 

93 

30* 

55 

19 

0 

12 

0 

0 

0 

6,23 

1.90 

29 

.0 

0 

10 

6 

2 

FRISCO  CITY 

89.9m 

66  .  7M 

78.3m 

58 

19* 

0 

17 

0 

0 

0 

2,38 

-  2.71 

.56 

.0 

0 

7 

1 

GENEVA 

87.6 

67.1 

77.4 

96 

5 

58 

19 

0 

1 3 

5,08 

.84 

1.32 

14 

.0 

0 

10 

4 

1 

89.6 

64.5 

77.1 

95 

30« 

53 

19 

0 

18 

0 

0 

0 

3.95 

1.20 

14 

.0 

0 

4 

1 

GREENVILLE 

87.1 

67.2 

77.2 

3.0 

95 

4 

59 

19 

0 

7 

0 

0 

0 

3.69 

-  ,68 

1.18 

15 

.  0 

0 

9 

2 

mEADlANO 

86.7 

67.4 

77.  1 

95 

1 9 

0 

9 

0 

0 

0 

1.79 

.0 

0 

12 

3 

HIGHLAND  HOME 

88.1 

66.5 

77.3 

- 

2.0 

95 

5 

58 

19 

0 

Q 

3)48 

•  1.31 

.96 

25 

.0 

0 

8 

3 

NATCHE  Z 

M 

M 

M 

50 

19 

0 

0 

0 

4,00 

.0 

0 

OZARK  6  NNW 

86.0 

67.0 

76. S 

3.5 

95 

30 

58 

19 

0 

8 

0 

0 

0 

3,77 

*     •  66 

1.19 

7 

.  0 

0 

6 

2 

PHEMX  CITY  2  NNW 

8A.8 

66.7 

75.8 

91 

30e 

60 

20 

0 

4 

0 

0 

0 

7,44 

1.43 

4 

,0 

0 

13 

9 

} 

SEALE 

1  nuriMSV  i  LL^ 

68.0 

67.1 

77.6 

1.7 

97 

5 

57 

19 

0 

1 0 

Q 

Q 

4,18 

•  24 

1.96 

14 

,0 

6 

2 

I 

TROY 

87.0m 

67.  IM 

77.  IM 

2.3 

95 

4 

99 

19 

0 

7 

0 

0 

0 

3.98 

.61 

1.19 

13 

.0 

0 

7 

3 

I 

WHATLEY 

90.6 

63.6 

77.1 

97 

3 

50 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

6.43 

2.67 

8 

,0 

0 

7 

' 

DIVISION 

77.3 

2.4 

4.94 

.08 

.0 

Gulf  ns 

BAY  mineTTE 

87.7 

68.1 

77.9 

95 

30 

61 

19* 

0 

12 

0 

0 

0 

5.65 

2.09 

13 

.0 

0 

8 

4 

2 

\.  I  1  NLNC  L  L  t 

89. <> 

68.9 

79.2 

.6 

95 

30 

62 

29 

0 

16 

0 

0 

0 

5.98 

.21 

1.89 

6 

.0 

0 

7 

3 

2 

CCOEN 

«7.7 

68.3 

78.0 

92 

30 

59 

20 

0 

4 

0 

0 

0 

8.16 

1.48 

7 

.0 

0 

9 

7 

3 

FAIRHOPE   2  NE 

87.5 

6R.0 

77.8 

2.2 

92 

4« 

60 

20 

0 

9 

0 

0 

0 

15,43 

9.24 

3.12 

14 

.0 

0 

15 

9 

4 

FORT  MORGAN 

85.* 

72.9 

79.2 

89 

30e 

64 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

10,19 

2.55 

7 

.0 

0 

11 

6 

4 

MOBILE  hB  AIRPORT 

88.5 

70.3 

79.4 

2.1 

95 

30 

63 

19 

0 

12 

0 

0 

0 

3.70 

-  2.53 

1.10 

15 

.0 

0 

10 

2 

1 

MOBILE 

86. <• 

71.1 

78.8 

2.2 

92 

27 

64 

20* 

0 

4 

0 

0 

0 

8.40 

2.65 

2.40 

IB 

.0 

0 

9 

6 

3 

RCBERTSDAlE  1  E 

87.9 

66.4 

77.2 

95 

5 

97 

1 

0 

13 

0 

0 

0 

9.49 

2.66 

3.24 

13 

.0 

0 

14 

4 

4 

DIVISION 

78.4 

1.7 

8.32 

2.45 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE:      99'  ON  THE  2D  AT  BREWTON  3  SSE. 

LOWEST  TEMPERATURE,        45*  ON  THE  19TH  AT  HEFLIN 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,      15.43   INCHES  AT  FAIRHOPE   2  NE . 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,      1.50   INCHES  AT  FORT  DEPOSIT 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,      5.14  INCHES  ON  THE   7TH  AT  TH0RS8Y  EXP  STATION 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 
JUNE  196S 


Station 

Day  of  Month 

0 

1  1  2  1  3 

4  1 

s  1 

6 

7  1  8  I 

9 

10  1 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1  20  I  21 

22  23 

1  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29  I 

30 

31 

•     ■  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

*  1* 

•  08 

2.36  .61 

.05 

.30 

.22 

.26 

.23 

.07 

•  li 

.09 

BELLE  MINA  2  N 

U16 

1.03 

.19 

.72 

.36 

•  02 

.60 

.66 

•  16 

• 

DECATUR 

3. 25 

T 

1.02  .61 

.10 

.17 

.06 

.23 

.20 

•  60 

•  26 

•  06 

T 

• 

FALKVlLLE    1  N 

.07 

.95 

1.67  2.53 

•  86 

1.67 

.67 

.53 

.37 

•  25 

•  18 

•  09 

• 

FLORENCE 

• 

•  06 

3.86  .11 

.01 

•  11 

1.16 

.05 

.62 

•  02 

*65 

•  21 

• 

hOOGES 

*  71 

.17 

I.T3  .25 

.  36 

•  32 

• 

HuNTSVILLE  we  AP 

i',T> 

.06  .06 

.57 

•  95 

.58 

.30 

T 

!oe 

1.55 

•  25 

.39 

!57 

•  01 

7 

•  03 

•  13 

Iso 

MAD I  SON 

T 

.07 

.02 

.51 

1.65 

.26 

•  36 

.37 

.76 

•  16 

•  65 

.07 

•  06 

MOULTON  2 

tI»o 

T 

2.20 

.71  .03 

T 

.06 

.  TO 

.78 

1.65 

.70 

•  OS 

!l2 

•  60 

•  06 

MUSCLE  SHOAL S  F AA  AP 

' 

.52 

1.63 

T 

.13 

,01 

.95 

.26 

I 

•  20 

.33 

•  39 

T 

T 

•  09 

NEW  MARKET  2 

S.80 

.50 

.10 

T 

2.65 

,30 

.10 

.80 

T 

.70 

.15 

•  65 

•  09 

• 

.11 

,18 

.15 

.97 

•  53 

.19 

.07 

,30 

•  03 

•  21 

REOSTONr  ARSENAL 

.28 

T 

1.28 

,86 

1.13 

.19 

.29 

.60 

•  12 

.03 

•  02 

•  02 

• 

RUSSELLVILLE  2 

1 . 72  .20 

.25 

1.28 

T 

.20 

,26 

,10 

T 

•  51 

•  62 

WATERLOO 

•       •  • 

aPPALACH IAN 

MOUNTAINS  02 

ALoERTvILLt  2  5c 

3  29 

.03 

.15 

.30 

,15  ,96 

.19 

.06 

•  11 

.35 

,80 

,05 

•  11 

BESSEMER  3  SSw 

T 

1.50 

2,28  ,65 

1.05 

1.26 

T 

•  63 

,02 

T 

•  98 

•  38 

T 

eiR'^INGHAM  MB  AP  R 

e.n 

I 

T 

1.97 

1,61 

,69 

.20 

.30 

•  OS 

.30 

U86 

,01 

•  01 

T 

.30 

.28 

.08 

,96  ,83 

.20 

1.05 

.60 

,11 

•  0< 

•  13 

BRIDGEPORT  2  w 

3,67 

T 

.66 

.03 

.03 

1,50 

.02 

,12 

.  15 

T 

.31 

.66 

T 

T 

T 

•  10 

•  31 

COLL  I N5V I LLt 

5  97 

.10 

.63 

2,16  I.IT 

•  30 

.50 

•  11 

.21 

.26 

•  08 

T 

•  61 

•  06 

FORT  PAYNE 

6.80 

.10 

.28 

.65 

,38  1,76 

•  20 

.07 

•  67 

.60 

1.88 

•  08 

7 

•  1! 

T 

GARDEN  CITY 

- 

1,88  2,77 

•  66 

.60 

•  96 

T 

.09 

•  17 

GUNTERSV I LLE 

.31 

•  IT 

T 

6,20 

,06 

•  08 

.57 

.76 

1.57 

,06 

!•  13 

.01 

•  60 

GUNT£RSvILLE  TVA 

•  12 

.20 

.30 

1,56  3.66 

.09 

.13 

■  15 

.69 

.68 

.35 

•  11 

T 

•  26 

2.00  .66 

1.15 

.13 

.35 

.56 

1,16 

•  7! 

T 

MAGELLA 

2.80  .56 

1,06 

.66 

.03 

.06 

,06 

•  77 

•  09 

T 

T 

1.78  ,63 

,60 

.05 

.  70 

.65 

,03 

•  05 

•  12 

PALMERDALE  2  w 

s!62 

3.65  ,65 

,50 

.52 

,05 

•  19 

•  30 

SAINT  BERNARD 

9.07 

•  13 

•  02 

1,86  3.20 

,33 

.58 

1  .06 

.88 

.06 

,06 

.19 

.02 

•  06 

•  16 

T 

•  68 

•  02 

SAND  MT   SU6STA  AL 

.05 

•  53 

.82 

1.36  .03 

1,03 

.06 

.15 

.05 

.56 

,06 

.11 

•  1! 

•  36 

.07 

•  37 

1.36  2.85 

,68 

.26 

.75 

.96 

T 

•  2i 

•  12 

SCOT  T  SBORO 

B*fif 

.60 

1.06  3.15 

,16 

•  22 

1.68 

.62 

.16 

TRAFFORD 

5  33 

2.65  .82 

,38 

•  IS 

•  26 

.10 

.93 

!o3 

.09 

•  20 

VALLEV  HEAD 

tIb! 

.03 

•  26 

•  60 

T 

.16  1.61 

T 

T 

,20 

•  10 

•  75 

.71 

2.68 

,05 

T 

.18 

T 

•  OS 

yppER  Plains  os 

Ai  TfPU  T  1  1  F 
HL  1       V  1  LL,C 

3  85 

.02 

.65 

.60 

•  75 

1.90 

.73 

ARLEV  3  S 

T.60 

2.66  1.80 

•  62 

•  66 

•  10 

U2S 

.21 

.05 

.11 

.16 

•  26 

AUTAUGAVILLE  3  N 

5. '2 

1.73  1.29 

•  08 

•  SS 

•  11 

•  71 

•  02 

•  29 

.36 

•  31 

.91 

.72 

1.65  .89 

•  69 

•  6t 

•  62 

•  16 

.06 

•  10 

BILLINGSLEY   1  SE 

6*23 
* 

T 

.06 

1.85  1.26 

.08 

2.07 

•  02 

•  26 

•  2S 

■  38 

•  06 

BROOKMQOO 

1.20  1.25 

•  90 

•  50 

•  02 

.13 

•  06 

•  02 

.04 

.68 

CARBON  HILL 

i'.Ot 

•  16 

1.67  1.35 

.6T 

U20 

T 

.15 

•  02 

•  08 

CENTRtvILLE 

5.12 

1.65  .56 

U25 

•  66 

•  18 

.16 

•  21 

«9" 

■  08 

clanton 

.05 

3.25  1.05 

1.07 

•  65 

.25 

•  15 

•  70 

.10 

•  SO 

•  19 

8*21 

.03 

•  05 

1.85  2.10 

1.52 

U75 

•  26 

•  10 

•  21 

.  10 

•  26 

OANCY  *  N 

8  01 

.76 

,66 

•  66 

.33 

•  66 

U66 

•  73 

•  07 

U20 

1.36 

DOUBLE  SPRINGS 

5!o2 

.22 

1,12  ,53 

•  61 

•  66 

•  75 

•  23 

•  95 

•  05 

.09 

.07 

ELROO 

6.66 

2.60 

,20  ,60 

•  98 

•  60 

.90 

•  98 

.20 

FALLS  CITY  BLK  POND  Tfi 

FAYETTE 

2.96 

,65  ,80 

•  15 

•  71 

•  15 

•  38 

.12 

.05 

1,26  3,52 

U15 

U28 

•  19 

U28 

•  78 

•  06 

malEyvillE 

»!59 

1,76  ,26 

.95 

•  69 

•  60 

•  19 

•  21 

•  06 

•  OS 

.03 

•  12 

•  09 

•  06 

HAMILTON   3  S 

1.65 

,17  .26 

.22 

•  23 

•  01 

•  31 

T 

T 

T 

T 

•  65 

T 

1.60 

•  35 

.60 

•  67 

.75 

•  62 

•  06 

•  01 

•  66 

•  16 

•  10 

•  26 

1*07 

LA 

t*62 

•  15 

•93  •SI 

1.71 

•  06 

•  OS 

•  15 

•  99 

•  IC 

•  08 

•  13 

HERTZ  PONOVILLE  TOwER 

.13 

2^75  ^63 

•  09 

U15 

1.75 

•  97 

.03 

•  18 

•  18 

MITCHELL  0AM 

5)97 

•  78 

•89  •OS 

2^21 

.03 

•  60 

.29 

•  86 

•  19 

•  09 

•  20 

PICKENSVILLE 

3.U 

1.65  .60 

•  16 

.19 

•  16 

•  32 

•  OS 

.6 

T 

•  06 

PL ANTER Sv I LLE  2  SSE 

•  36 

1.09  3.62 

T 

T 

U35 

•  23 

.52 

T 

T 

6 

6 

1^20 

prattvillE 

6!2t 

.22 

•  06 

.07 

1.71 

.03 

,02 

•  06 

•  13 

.36 

U06 

•  38 

•  63 

•  52 

UOT 

REFORM 

3.98 

.51  .32 

•  25 

•  91 

•  32 

.12 

•  31 

.09 

•  06 

THORSQv  EXP  station 

9,26 

.07 

5.16 

1.07 

•  62 

•  u 

•  22 

.13 

•  21 

•  28 

U53 

•  09 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

6.25 

1.26 

1,36 

1.33 

•  50 

.10 

•  TO 

T 

.03 

.20 

T 

•  67 

.02 

•  10 

Tuscaloosa  olivER  dam 

.02 

,93  1,26 

U88 

.96 

•  01 

.61 

.02 

.6C 

•  69 

•  09 

VERNON 

3.27 

.72 

,82 

.65 

•  55 

.07 

•  20 

•  6t 

WFST  9L0CT0N 

•  60 

1,70  •SO 

U25 

1.85 

.10 

.67 

•  20 

•  60 

.20 

MINFIELD  2  SW 

3.03 

1^6e  ^32 

•  31 

.57 

•  05 

•  10 

S4^TFB^   MiAt  FY 
E  5  t  N  V  LLE 

ANNISTON  FAA  Ap 

5  66 

•  30 

•  06 

•  60 

U79 

.62 

.66 

•  07 

•  67 

.62 

T 

•  37 

T 

T 

•  30 

a 

A5HVILLE  *•  H 

2)66 

1^21  ^37 

,50 

.11 

•  06 

.28 

•  19 

CALERA  2  SW 

10.73 

3.25 

1.00 

,62 

1.16 

.61 

.10 

2.90 

•  69 

•  39 

•  29 

CENTRE  5  SN 

T  .08 

•  53 

.69 

.65 

.98 

,12 

.61 

•  61 

.06 

T 

T 

•  12 

•  81 

•  19 

CHIL0ERS6URG 

6*31 
• 

1.25  .67 

1,75 

1.60 

•  15 

.22 

.16 

.39 

•  20 

childersburg  mtb  plant 

1.73  .05 

1.09 

1,61 

.53 

.08 

.36 

•  27 

•  22 

GADSDEN 

•  36 

.36 

•82  .66 

,62 

.08 

•  31 

.02 

.16 

.61 

•  01 

•  09 

GADSDEN  GAS  PLANT 

•  35 

.32 

.67  .90 

,63 

•  06 

•  69 

.02 

.10 

•  11 

JACKSONVILLE  2  Sk 

»!5! 

•  23 

.36 

T 

.66  .76 

T 

.62 

•  03 

.13 

.52 

T 

I27 

•  08 

Izi 

•  96 

.16 

LEESSURC 

».39 

•  22 

.67 

.92  ,65 

.86 

•  11 

•  17 

.60 

.62 

.05 

•  Oi 

•  32 

montevallo 

7 

1.90  1.06 

2.05 

•  69 

•  01 

.12 

.99 

.01 

.60 

•  6] 

T 

.93 

PELL  CITY  I  NNE 

6*0' 

1.33  .77 

1.85 

•  08 

•  05 

.28 

.07 

.20 

•  5T 

•  21 

•  36 

.28 

TALLADEGA 

6  51 

.08 

•  06 

1.55 

.65 

.66 

U61 

.39 

.06 

.79 

.02 

•  88 

NALNUT  GROVE 

5!61 

1.69  .35 

Ut2 

.89 

.78 

•  78 

PIED'^ONT  PLATEAU  09 

ALdANDER  CITY  6  NE 

7  0' 

.05 

U50 

.06 

T 

.75 

.67 

.67 

•  03 

•  07 

.33 

.36 

1.95 

•  16 

.02 

•  60 

ASHLAND 

5I03 

.65 

.95 

1.65 

•  35 

•  50 

.27 

.16 

.15 

.05 

•  07 

•  19 

•  06 

•  20 

AUBURN  3  SM 

6.80 

•  19 

.10 

.15  .16 

.25 

1.02 

•  18 

•  06 

3.18 

.56 

.16 

.89 

T 

CACP  MILL  2  NW 

•  15 

.60 

.18  .35 

•  55 

.12 

•  03 

1.01 

.72 

1.67 

.79 

•  27 

r 

•  27 

U*vC V 1  LLC 

6*0- 

•  39 

•  05 

.07  .62 

•  31 

•  16 

•  01 

2.00 

.56 

1.3S 

.96 

•  18 

DELTA 

6  18 

.16 

•  72 

•  06 

.68  .66 

.10 

2^61 

.20 

•  05 

.02 

.16 

.29 

.06 

.31 

•  22 

MEFLIN 

6l2! 

T 

.23 

U67 

T 

.66  .20 

2^53 

•  06 

•  06 

.19 

.36 

.08 

•  21 

•  06 

HIOHTOMER 

8.03 

•  18 

U69 

.60  .68 

1.98 

.22 

.30 

.13 

.09 

2^56 

•  20 

1.67 

.52 

T 

•  93 

.36 

.91 

1.09 

•  71 

•  26 

•  01 

LAPAyETTE 

5*54 

.17 

•  30 

•  61 

•  61 

.63 

1.60 

•  18 

•  13 

•  10 

•  6! 

MARTIN  DAM 

7,76 

U02 

•  21 

.17  .03 

.26 

•  62 

•  36 

•  35 

2.63 

.19 

1.27 

.02 

•  67 

OPELIKA 

.07 

.06 

•  85 

T 

.29  .21 

.05 

•  65 

•  26 

•  28 

•  60 

.38 

.68 

.03 

•  88 

T 

T 

T 

ROCKfORD  2  NNW 

2.36 

.13 

•  09 

1.32 

•  06 

•  68 

.65 

1.08 

•  15 

•  19 

ROCK  MILLS 

6.07 

•  12 

•  63 

.56  1.38 

T 

.86 

•  26 

•  02 

.08 

.63 

.67 

.21 

•  IC 

•  78 

•  21 

THURLOH  DAM 

5.03 

1.66 

•  60 

.72 

.31 

•  02 

•  72 

.66 

•  16 

.15 

•  03 

HAOLEY 

8.69 

.69 

•  02 

.16  1.53 

1.86 

•  62 

.08 

.06 

•  61 

•  80 

•  60 

U03 

•  81 

.06 

WETUMPKA 

3.78 

.36 

•  02 

.16  T 

T 

T 

.60 

T 

T 

.53 

•  65 

•  12 

•  36 

•  86 

•  67 

.07 

YATES  HYDRO  PLANT 

».2T 

.11 

•  63 

.01  .52 

.36 

•  02 

.30 

1.36 

•  26 

•  53 

•  09 

•  10 

noi«a  following  SUHon 
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DAILY  PRECIPITATION 


PRAIRIE 


06 


CUBA 
OAYTON 

OEMOPOLtS  LOCK  AM)  DAM 
FORT  DEPOSIT 
QAINESVILLE 

GREENSBORO 
HAVNEVltCE 
LIVINGSTON 
MARION   I  N 

MARION  JUNCTION  1  ENE 
MARION  JUNCTION  2  Nf 

matmews  i  ss* 
milstead 

MINTER  3  Nta 
MONTGOMERY  AP 

ORRVILLE 
PERRYVIUlE 
PINE  LEvEt 
PRIMROSE  F*RM 
SELMA 

SuttlE 

TuSKEGEE  1  s 
UNION  SPRINGS  2  NE 
UNlONTOwN 

MARRIOR  LOCK  AND  DAM 


JTJT 


i.'i 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


16     17  18 


.T5 
.«6   I, SI 


i.tT  .es 

.10  1.30  1.54 
I.  TO 
.•0 
.86 


.«6  .OS 


22    23    24  2S 


27     28    29  X 


COASTAL  PLAIN  OT 

ASBEVILLC   1  NNK 
ALBERTA 

ANDALUSIA   1  Nta 
ATHOPE  1  SI. 
BRANTLE» 

eREwTON  3  SSE 
BQUNOIDQE 
CAMOEN  )  Nw 
CMATO"  !  H 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  Nv 

columbia 
cottonton 

dothan  faa  airport 
Elba 

enterprise 

E'JFAULA 
EVERGREEN 

FALCO  0»EN  POND  TOuER 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORSIANNA 

OILBERTOmN 

OREENVILlE 

HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
KINSTON 
LOUISVILLE 

MELVIN 

MILLERS  FEPBY 
NATCHE2 
NEWTON 
OZARK  6  NNR 

PhENIX  CITY  2  NNW 

PINt  HILL 

RIVER  FALLS 

SEALE 

5LOCOM8 

SNO»  HILL 

ThOMASVILLE 

TROY 

•ALLACE  2  E 
WHATlEY 


1.14 

T.93 
}.«« 
3,02 
A. 21 
3. OB 

A. 32 
2. AS 
T.30 
i.12 
5.T1 


2,3« 
5,011 


s.eo 
3,Aa 

3,6« 
3.97 
S.S3 

6. It 
2.T5 
A. 00 
A. '2 
3.7T 


6.00 
5.30 

A.ia 

).«B 
A.A3 


.30  1,20 
.A8  1,64 
.3T 


,51     .02  .61 


1.19 
.13 


,11     .54  1,45 


,05     .41  1,15 


.32     ,95  .0? 


,05  1,04  .43 


,57 
1,15 
,09 


I.IS 
.66 

i.ie 


,15  1,55  .OS 

T         ,06  .05 

•        •  • 

,14     ,01  ,67 

,24     ,03  .20 

,01     ,65  .52 
,63 

.43  .29 

,21     ,22  1.26 


,54 

1,26 


GULF 

BAY  MINETTE 
CITRONELLE 
COOEN 

FAIQHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  Shores  p  o 

MOBILE  «6  AIRPORT 
MOBILE 

ROBERTSDALE   I  E 


1,46 
.67 
2.55 


.50 
.32 


.26  T 
T  .30 
,10  I. 37 


3,03  3.12  .20 


.22     .02  1.10 


1.26  .06 
.53  2.06 
1.75  2.00 


Sm  r*lw*im  not*,  loU«wing  Si,tlo& 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

o 

cn 

Station 

n 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NORThtHN  VALLEY 

01 

MAX 

92 

92 

87 

87 

89 

89 

80 

60 

87 

85 

64 

79 

90 

79 

82 

64 

63 

86 

66 

85 

86 

69 

83 

91 

MIN 

55 

62 

67 

68 

66 

66 

64 

68 

64 

63 

69 

70 

64 

68 

66 

66 

66 

65 

52 

64 

57 

63 

64 

62 

64 

67 

66 

69 

67 

64 

63 

5 

UE  lit     Ml  hiA     7  hi 

MAX 

66 

83 

76 

82 

60 

90 

82 

84 

67 

88 

8  7 

64 

87 

62 

86 

92 

tWi 

62 

61 

69 

6  > 

66 

66 

63 

68 

64 

66 

66 

69 

66 

66 

65 

66 

57 

57 

54 

56 

59 

63 

63 

67 

65 

66 

65 

68 

67 

65 

63 

8 

Ot  C.  A  T  U" 

MAX 

89 

91 

92 

85 

88 

72 

84 

89 

86 

8  1 

86 

66 

62 

83 

80 

82 

60 

82 

85 

88 

69 

88 

86 

67 

88 

68 

89 

93 

66 

MIN 

62 

65 

70 

71 

68 

65 

64 

58 

64 

67 

69 

70 

66 

67 

69 

68 

66 

59 

64 

54 

59 

66 

63 

69 

66 

63 

66 

67 

69 

70 

65 

2 

FALKVlLLt    1  N 

MAX 

90 

92 

85 

87 

7  3 

86 

89 

86 

62 

8  2 

8  7 

86 

84 

79 

79 

79 

6  1 

65 

86 

86 

67 

86 

86 

84 

83 

66 

91 

66 

MIN 

62 

63 

67 

66 

67 

68 

64 

56 

63 

65 

67 

69 

67 

68 

69 

70 

65 

65 

51 

54 

58 

66 

64 

69 

62 

66 

65 

70 

68 

66 

64 

>8 

r  LUKCirM\.C 

MAX 

92 

91 

87 

90 

89 

64 

89 

87 

62 

63 

8  3 

6  3 

89 

90 

66 

95 

90 

89 

90 

87 

MIN 

6« 

66 

6* 

64 

68 

64 

66 

56 

61 

69 

69 

69 

65 

67 

69 

64 

60 

53 

52 

59 

64 

62 

64 

66 

65 

63 

64 

70 

70 

64 

.1 

UliKlT^VlTI  1  ^  AD 

MAX 

76 

6  5 

87 

83 

80 

67 

83 

83 

61 

62 

81 

62 

64 

67 

86 

66 

85 

92 

85 

MIN 

62 

66 

68 

70 

70 

69 

64 

62 

67 

70 

72 

71 

66 

70 

7  1 

70 

65 

69 

56 

58 

62 

66 

65 

70 

68 

73 

70 

72 

70 

7  1 

67 

,2 

'^AQ  I  SCN 

MAX 

65 

88 

74 

86 

88 

88 

83 

88 

88 

84 

83 

60 

80 

76 

6  1 

85 

87 

86 

6  7 

85 

86 

8  7 

82 

88 

92 

93 

66 

MIN 

61 

62 

67 

67 

67 

67 

63 

58 

63 

66 

68 

71 

65 

68 

69 

68 

65 

66 

53 

56 

68 

63 

64 

67 

66 

69 

65 

66 

66 

69 

64 

.6 

MCUL  T  ON  ^ 

MAX 

87 

6  7 

90 

86 

76 

79 

89 

8  5 

66 

80 

80 

6  1 

6  2 

86 

86 

69 

67 

86 

90 

66 

84 

69 

93 

92 

66 

MIN 

60 

66 

70 

69 

66 

63 

65 

66 

64 

67 

68 

68 

65 

68 

68 

66 

66 

67 

52 

55 

58 

69 

63 

67 

64 

65 

66 

68 

70 

64 

•  6 

MAX 

92 

84 

87 

88 

83 

87 

84 

82 

76 

82 

80 

82 

87 

68 

86 

83 

91 

92 

65 

MIN 

60 

66 

69 

69 

66 

68 

60 

65 

67 

66 

70 

69 

65 

69 

67 

66 

66 

59 

63 

56 

59 

67 

65 

69 

67 

65 

67 

68 

70 

65 

.3 

NEW   MARK E T  2 

MAX 

88 

88 

79 

6  5 

65 

8  5 

87 

79 

80 

86 

62 

60 

80 

76 

77 

79 

82 

85 

86 

67 

86 

66 

65 

86 

67 

92 

84 

Mm 

59 

69 

65 

67 

66 

67 

64 

60 

61 

66 

69 

68 

66 

67 

69 

67 

66 

66 

50 

53 

55 

60 

62 

67 

64 

66 

65 

65 

66 

66 

63 

6 

RED  BAY 

MAX 

91 

9  3 

93 

9 1 

79 

7*, 

86 

91 

89 

74 

83 

87 

64 

SO 

77 

9  1 

80 

83 

6  7 

89 

90 

86 

69 

89 

90 

66 

92 

94 

86 

2 

MIN 

65 

68 

70 

69 

69 

70 

66 

59 

62 

66 

63 

68 

66 

67 

69 

64 

64 

60 

54 

56 

64 

67 

67 

67 

66 

67 

67 

69 

70 

72 

65 

.8 

HEDSTCNt  ARSENAL 

Be 

69 

90 

90 

84 

86 

74 

86 

68 

86 

82 

80 

84 

84 

82 

60 

80 

79 

62 

64 

86 

86 

87 

86 

89 

86 

80 

88 

90 

91 

84 

>e 

MIN 

57 

62 

67 

68 

68 

65 

59 

58 

58 

64 

68 

68 

66 

66 

69 

67 

61 

65 

51 

64 

56 

62 

61 

67 

64 

68 

67 

69 

66 

63 

,4 

RUSSELLVILLE  2 

8 

86 

68 

90 

90 

69 

84 

85 

66 

87 

88 

60 

69 

88 

85 

84 

76 

8  1 

82 

65 

8  3 

86 

63 

66 

85 

69 

87 

64 

68 

89 

65 

,7 

MIN 

56 

60 

66 

65 

65 

69 

65 

56 

57 

66 

66 

69 

59 

66 

69 

64 

64 

66 

49 

53 

56 

64 

64 

67 

64 

63 

66 

69 

67 

62 

.8 

WATERLOO 

MAX 

MIN 

ApPALACH I  AN 

MOUNTAINS 

02 

ALBERTvILLE   ^  5E 

MAX 

79 

74 

67 

85 

76 

67 

87 

85 

90 

77 

76 

87 

85 

83 

82 

86 

63 

MIN 

50 

56 

66 

65 

64 

64 

63 

56 

60 

64 

65 

66 

66 

64 

66 

64 

61 

66 

61 

51 

53 

60 

63 

65 

61 

60 

62 

65 

66 

61 

4 

BESSEi^ER   3  S5W 

91 

95 

65 

78 

87 

88 

6  1 

8 1 

8  5 

67 

86 

66 

63 

78 

80 

6  1 

65 

87 

85 

69 

86 

69 

64 

8  5 

87 

93 

86 

3 

MIN 

61 

62 

66 

65 

66 

68 

64 

56 

65 

6  7 

69 

69 

67 

67 

68 

68 

67 

61 

51 

52 

56 

62 

62 

67 

62 

69 

70 

69 

66 

64 

! 

ttl  PM  I  NCjHAM   MB  AP 

69 

9  1 

93 

9  3 

68 

8  5 

75 

64 

86 

60 

8  1 

8 1 

66 

63 

86 

81 

76 

79 

80 

6  3 

66 

85 

86 

66 

8  7 

84 

83 

86 

89 

91 

64 

7 

MIN 

62 

64 

67 

68 

68 

66 

61 

59 

64 

67 

69 

69 

67 

69 

69 

70 

66 

59 

54 

56 

60 

63 

64 

66 

64 

71 

71 

71 

67 

65 

3 

tJR  t  DtiEPOR  T   2  W 

89 

66 

89 

75 

66 

7  3 

85 

66 

87 

79 

6  1 

66 

84 

76 

79 

80 

78 

82 

84 

86 

68 

8  7 

65 

88 

8  7 

87 

8  9 

69 

86 

84 

3 

MIN 

53 

52 

63 

62 

64 

61 

64 

59 

60 

65 

68 

67 

65 

65 

66 

66 

64 

63 

50 

52 

56 

69 

60 

69 

65 

63 

62 

63 

64 

61 

5 

QUNT t  H5V I LLE 

92 

82 

87 

86 

8  7 

82 

80 

88 

8  7 

61 

78 

77 

81 

8  2 

8  5 

67 

89 

88 

66 

89 

86 

64 

86 

9 1 

89 

86 

5 

MIN 

61 

61 

65 

66 

63 

66 

64 

59 

64 

65 

69 

69 

68 

68 

68 

67 

65 

60 

53 

57 

58 

62 

63 

69 

65 

71 

67 

70 

67 

69 

64 

6 

ONEONT  A 

fl7 

86 

69 

90 

92 

62 

85 

80 

64 

87 

63 

63 

79 

89 

66 

81 

77 

79 

79 

8 1 

85 

8  7 

6  7 

68 

8  7 

89 

65 

8  3 

89 

91 

66 

MIN 

5S 

60 

6'> 

70 

67 

66 

65 

56 

69 

63 

68 

66 

66 

68 

69 

67 

66 

57 

50 

53 

66 

60 

60 

62 

64 

66 

58 

59 

65 

62 

6 

SAINT  tSERNARD 

68 

90 

85 

88 

70 

84 

8  7 

84 

78 

85 

65 

80 

77 

75 

78 

79 

86 

68 

8  7 

85 

67 

83 

63 

64 

87 

83 

MIN 

60 

60 

65 

66 

65 

67 

65 

67 

62 

64 

68 

68 

64 

67 

6  7 

60 

64 

56 

56 

62 

62 

66 

62 

68 

66 

65 

65 

66 

63 

6 

SAND      T    SUHSTA  Alj 

78 

63 

78 

78 

75 

86 

82 

MIN 

6<. 

62 

66 

66 

64 

64 

62 

69 

63 

64 

67 

67 

65 

67 

56 

49 

54 

57 

62 

64 

69 

63 

66 

64 

67 

64 

69 

63 

2 

SCO  T  T  SHORO 

MAX 

60 

76 

82 

93 

MIN 

60 

60 

60 

65 

62 

65 

64 

59 

63 

65 

67 

66 

65 

69 

68 

64 

60 

50 

55 

54 

60 

60 

64 

65 

65 

66 

64 

68 

67 

70 

63 

0 

VALLEY  HEAD 

MAX 

86 

68 

88 

89 

86 

82 

84 

74 

85 

66 

85 

78 

84 

86 

78 

76 

60 

77 

77 

64 

85 

86 

92 

87 

86 

68 

86 

78 

67 

90 

83 

5 

MIN 

60 

67 

65 

62 

64 

62 

64 

UPPER  PLA ins 

03 

AL I Cfc  V  I LLE 

64 

86 

94 

92 

68 

5 

Mm 

62 

66 

72 

70 

71 

71 

70 

70 

68 

69 

66 

64 

62 

69 

72 

68 

58 

60 

63 

64 

65 

66 

58 

66 

66 

72 

70 

72 

67 

4 

UANKHEAD  lock  AND 

DAM 

86 

87 

92 

94 

Mm 

56 

61 

66 

64 

68 

66 

66 

66 

61 

62 

59 

69 

68 

63 

63 

53 

65 

57 

62 

61 

67 

62 

63 

61 

70 

65 

66 

63 

3 

CENTRE V 1 LLE 

82 

88 

67 

86 

90 

93 

86 

Mm 

55 

60 

65 

64 

66 

71 

67 

63 

64 

63 

68 

70 

70 

68 

67 

61 

63 

53 

58 

61 

60 

67 

64 

68 

69 

67 

66 

65 

64 

I 

CLANTCN 

85 

86 

66 

84 

90 

^ 

Mm 

59 

63 

67 

68 

66 

69 

66 

60 

66 

68 

70 

71 

71 

66 

70 

62 

54 

56 

60 

66 

65 

68 

66 

72 

71 

66 

67 

68 

66, 

I 

UOUHLE   SPR I NGS 

63 

82 

77 

8  5 

91 

Mm 

55 

57 

59 

61 

62 

62 

61 

53 

56 

61 

63 

64 

69 

63 

63 

47 

50 

53 

57 

67 

62 

68 

62 

62 

66 

60 

6  1 

59, 

0 

FAyE  I  TE 

87 

65 

87 

83 

94 

Mm 

59 

6". 

69 

65 

67 

69 

63 

57 

64 

66 

67 

66 

65 

66 

68 

69 

52 

52 

55 

62 

61 

67 

61 

65 

68 

68 

66 

67 

63. 

6 

HAlE Y V  I LLE 

86 

88 

87 

76 

84 

83 

76 

91 

64 

Mm 

57 

62 

63 

63 

63 

62 

63 

56 

57 

62 

64 

67 

62 

63 

68 

65 

65 

68 

50 

50 

52 

56 

63 

63 

62 

62 

66 

66 

66 

65 

61, 

4 

HAMILTON   3  S 

MAX 

86 

89 

88 

91 

91 

89 

83 

73 

66 

90 

87 

77 

66 

90 

83 

85 

80 

94 

83 

84 

66 

89 

69 

86 

69 

91 

89 

66 

91 

93 

66. 

5 

Mm 

57 

60 

63 

62 

65 

68 

66 

58 

60 

63 

65 

67 

65 

66 

69 

66 

66 

56 

47 

50 

53 

57 

56 

61 

61 

62 

65 

67 

64 

66 

61. 

7 

JASPER  *»  N 

MAX 

91 

92 

92 

93 

68 

84 

76 

84 

66 

82 

91 

78 

67 

84 

85 

79 

77 

79 

82 

85 

66 

68 

87 

87 

89 

65 

83 

86 

92 

94 

85. 

4 

Mm 

57 

58 

63 

63 

65 

66 

60 

64 

66 

67 

67 

67 

63 

69 

69 

69 

65 

60 

61 

53 

55 

59 

68 

67 

61 

65 

65 

66 

64 

65 

63. 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   72  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

JUNE  1965 


Slatton 

Day  ol  Month 

S, 
It 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

PBATIV 1 LLt 

MAX 
NUN 

9» 
59 

95 
61 

94 
65 

95 
68 

89 
68 

88 
69 

83 
66 

87 
60 

88 
65 

88 
68 

85 
71 

92 
73 

92 
70 

90 
66 

87 
69 

88 
70 

60 
66 

85 
63 

86 
66 

66 
66 

89 
67 

92 
66 

93 
62 

90 
68 

91 
66 

87 
71 

90 
70 

92 
71 

94 
67 

96 
69 

99a5 

66,4 

IhORbBY  E«P  STATION 

MAX 
MIN 

90 
60 

92 
66 

92 
68 

92 
68 

93 
66 

86 
68 

80 
64 

83 
64 

85 
64 

83 
68 

82 
68 

88 
'0 

85 
69 

86 
67 

86 
68 

84 

70 

75 
64 

82 
62 

83 
68 

64 
58 

66 
66 

87 
66 

89 
65 

87 
66 

89 

66 

86 

70 

65 
69 

89 
71 

91 
66 

92 
69 

96.4 
66.1 

TLSCALOObA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

94 
62 

93 
66 

96 
72 

97 
68 

94 
71 

91 
71 

78 
65 

88 
61 

91 
66 

84 

69 

81 
72 

89 
7  1 

88 
72 

84 
70 

87 
72 

84 

72 

81 
69 

64 
66 

85 
66 

86 
56 

86 

90 

90 
66 

91 

91 

87 

66 

90 

91 

94 

70 

99.4 
67.9 

Tl/bCALOObA  OLIVER  DAM 

MAX 
MIN 

90 
61 

91 
64 

92 
69 

94 

67 

95 
68 

92 

70 

91 
71 

89 
59 

86 
65 

90 
66 

83 
68 

80 
68 

87 
66 

88 
67 

86 
67 

86 
69 

82 
66 

«0 
63 

81 
55 

66 
56 

85 
66 

87 
60 

67 
63 

19 

66 

90 
63 

90 
66 

86 
70 

82 
70 

90 
68 

91 
66 

97.6 
65.2 

VtRNUN 

•        •  • 

MAX 

MIN 

93 
52 

94 

62 

95 
65 

94 

62 

94 

68 

85 
67 

74 
65 

89 
64 

94 
64 

90 
63 

80 
69 

80 
69 

91 
65 

85 
67 

88 
69 

86 
66 

64 
68 

84 

59 

85 
49 

88 
60 

91 
64 

92 
61 

91 
61 

91 
67 

91 
61 

91 
64 

67 
67 

95 
69 

95 
65 

95 
65 

99.1 
63.2 

tASItBN   VALLtY  0* 

ANMSTCn   FAA  AP 

MAX 
MIN 

90 
60 

91 
58 

89 
63 

92 
66 

82 
69 

87 
66 

83 
61 

85 
59 

88 
66 

83 
67 

80 
69 

66 
66 

89 
68 

86 
69 

8  1 
68 

62 
68 

75 
64 

84 
59 

84 
52 

87 
65 

68 
67 

87 
60 

90 
62 

67 
66 

91 
66 

86 
66 

84 
69 

89 
70 

90 
68 

93 
66 

66.3 
64,2 

CALERA  2  Sw 

MAX 
MIN 

92 
5* 

93 
62 

95 
62 

97 
63 

91 
63 

90 
65 

84 
62 

87 
56 

89 
62 

85 
61 

81 
67 

89 
67 

87 
62 

68 
66 

86 
67 

84 
66 

74 
64 

f3 
50 

82 
60 

86 
52 

68 
56 

66 
60 

90 
59 

66 

65 

89 
69 

67 
66 

69 
64 

66 
66 

91 
63 

93 
64 

97.4 
61,9 

CtNTKt  5 

MAX 
MIN 

89 
59 

91 
58 

92 
65 

92 
67 

91 
65 

79 
65 

83 

66 

77 
59 

85 
65 

87 
65 

83 
69 

79 
70 

82 
66 

88 
70 

65 
68 

79 
65 

77 
62 

76 
56 

81 
52 

61 
65 

66 
57 

86 
61 

69 
63 

89 
67 

97 
64 

90 
66 

63 
66 

80 
68 

87 
68 

91 
69 

84,9 
64,0 

CHILUtsSBURG  hTR  PLANT 

MAX 
MIN 

92 
56 

94 
59 

94 

63 

91 
67 

84 
65 

88 
64 

80 
65 

86 
59 

87 
62 

85 
65 

82 
69 

85 
69 

87 
69 

87 
69 

64 
68 

82 
69 

81 
64 

80 
42 

82 
51 

85 
52 

88 
58 

87 
62 

66 
62 

86 
67 

88 
64 

86 

70 

65 

70 

85 
66 

91 
66 

92 
66 

66.6 
63.9 

OAUSUtN   CiAS  PLANT 

MAX 
MIN 

91 
57 

91 
57 

92 
63 

90 
66 

81 
65 

85 
65 

76 
66 

85 
59 

90 
62 

84 
63 

80 
68 

80 
69 

88 
66 

86 
69 

78 
67 

77 
66 

'6 
64 

80 
59 

80 
50 

84 
54 

86 
66 

68 
60 

86 
60 

86 
68 

66 
63 

84 
69 

81 
66 

87 
69 

91 
66 

91 
67 

84.8 
63.3 

PELL  CITY   1  NNE 

MAX 
MIN 

87 

91 
57 

91 
5  7 

92 
64 

92 
6  3 

81 
62 

86 
64 

76 
56 

84 
57 

87 
60 

82 
63 

81 
66 

81 

86 
64 

86 
67 

83 
67 

80 

'3 

79 
50 

80 
50 

85 

67 
56 

86 
56 

69 

86 

89 

83 

81 

88 

89 
66 

94.7 
60.6 

SYLACAUtA   ft  NE 

MAX 

MIN 

TALLADEGA 

*        •  • 

MAX 
MIN 

91 
55 

93 
56 

88 
61 

90 
64 

81 
64 

87 
61 

81 
63 

84 
54 

87 
61 

82 
62 

82 
66 

82 
66 

86 
64 

85 
65 

81 
65 

80 
64 

76 
61 

79 
58 

80 
46 

63 
49 

85 
54 

86 
58 

87 
57 

85 
64 

87 
61 

82 
65 

61 
66 

86 
63 

88 
63 

91 
63 

84.5 

60,7 

PIEUfUNT  PLATEAL  05 

ALEXANUtK   CITY    6  NE 

MAX 
MIN 

91 
51 

93 
54 

89 
54 

90 
64 

80 
65 

85 
60 

84 
61 

91 
55 

87 
68 

84 
62 

81 

67 

88 
66 

87 
64 

86 
65 

83 
70 

81 
66 

78 
61 

81 
57 

83 
46 

85 
48 

89 
53 

87 
56 

89 
56 

89 
52 

69 
59 

87 
66 

86 
66 

89 
66 

91 
64 

93 
66 

86,6 
60.3 

ASHLANU 

MAX 
MIN 

89 
54 

89 
57 

91 
62 

90 
63 

88 
66 

79 
60 

83 
65 

80 
56 

84 

65 

85 
63 

81 
68 

80 
69 

86 
63 

88 
68 

85 
66 

80 
66 

'8 
60 

'2 
58 

79 
49 

60 
50 

83 
55 

66 
60 

86 
68 

87 
66 

66 
64 

87 
66 

62 
66 

81 
66 

86 
66 

90 
65 

84.0 
62.0 

ALBURN  3  5ki 

MAX 
MIN 

92 
62 

92 
66 

92 
62 

92 
63 

92 
65 

85 
65 

87 
68 

80 
60 

88 
65 

86 
67 

86 
69 

80 
69 

89 
71 

91 
65 

86 
67 

84 
69 

85 
63 

'5 
61 

85 
56 

65 
53 

67 
57 

89 
61 

86 
60 

90 
64 

88 
63 

90 
69 

82 
69 

86 
68 

90 
66 

92 
67 

87.0 
64.3 

CAMP  HILL  2  Nh 

MAX 
MIN 

88 
53 

91 
58 

90 
63 

89 
65 

91 
65 

81 
63 

85 
65 

80 
58 

84 

60 

84 
65 

85 
66 

80 
70 

66 
68 

88 
64 

86 
63 

82 
66 

60 
60 

72 
58 

80 
54 

61 
67 

84 
56 

87 
60 

86 
58 

87 
64 

86 
62 

86 
65 

82 
68 

85 
65 

67 
65 

86 
66 

94,7 
62.4 

MEFLIN 

MAX 

MIN 

114 
53 

90 
53 

90 
58 

89 
62 

90 
65 

79 
60 

84 
64 

80 
57 

85 
64 

87 
60 

81 
66 

80 
68 

83 
65 

98 
67 

86 
65 

80 
66 

77 
57 

74 
55 

79 
46 

82 
46 

87 
52 

90 
57 

85 
57 

68 
6* 

85 
62 

90 
66 

82 
64 

89 
65 

89 
64 

90 
64 

94.7 
60.4 

LAFAYtITt 

MAX 
MIN 

93 
55 

93 
66 

93 
65 

94 
64 

82 
63 

86 
62 

79 
63 

84 
61 

83 
65 

85 
67 

80 
69 

87 
69 

87 
68 

87 
64 

79 
66 

77 
65 

71 
60 

80 
60 

85 
56 

86 
66 

87 
52 

87 
63 

87 
64 

97 
62 

83 
63 

84 

67 

84 
66 

88 
66 

90 
66 

93 
69 

85.4 
63.4 

MARTIN  DAM 

MAX 

Mm 

91 
56 

92 
59 

89 
65 

90 
66 

81 
66 

86 
62 

83 
65 

82 
59 

85 
62 

85 
65 

80 
69 

88 
66 

87 
67 

88 
64 

83 
67 

82 
69 

81 
62 

79 
56 

80 
58 

85 
68 

67 
56 

69 
63 

89 
60 

87 
64 

61 
70 

86 
63 

69 
66 

90 
67 

90 
65 

91 
66 

85.9 

63.5 

OPELIKA 

MAX 
MIN 

89 

91 

92 

91 

91 

82 

84 

82 

84 

85 

83 

78 

86 

89 

86 

82 

77 

73 

81 

86 

69 

66 

89 

89 

67 

60 

88 

91 

93 

85.9 

ROCKFUKD  2  NNh 

MAX 
MIN 

89 
55 

91 
62 

90 
64 

89 
64 

89 
62 

90 
63 

90 
61 

81 
56 

85 
62 

85 
67 

81 
62 

82 
67 

87 
64 

88 
65 

85 
65 

83 
61 

80 
62 

'2 
58 

80 
54 

88 
63 

61 

86 

86 
64 

90 
67 

85,6 
62.1 

ROCK  MILLS 
•      •  • 

MIN 

92 
52 

91 
58 

92 
60 

89 
64 

91 
66 

81 
61 

84 
65 

81 
59 

85 
62 

84 
63 

86 
68 

80 
68 

86 
66 

88 
65 

86 
66 

79 
64 

75 
60 

M 
57 

83 
51 

85 
50 

66 
53 

88 
58 

88 
57 

89 
63 

86 
62 

91 
66 

63 

66 

83 
66 

89 
64 

91 
66 

85.4 
61,5 

PRA I R I E  OC 

DAYTCN 

MIN 

92 
60 

95 
67 

94 
69 

96 
69 

97 
70 

95 
'0 

88 
67 

81 
62 

88 
63 

91 
70 

84 

70 

85 
70 

90 
70 

69 
64 

86 
68 

85 
70 

87 

70 

«3 
68 

92 
66 

93 
70 

87 
63 

89 
64 

90 
64 

90 
71 

90 
67 

90 
68 

87 
71 

89 
69 

90 
67 

96 
68 

89,6 
67,6 

0EMCP0LI5  LOCK  And  OAh 

MIN 

90 
59 

92 
60 

93 
66 

95 
68 

96 
69 

9b 
70 

87 
67 

79 
65 

86 
65 

89 
66 

84 
70 

81 
71 

82 
70 

89 
67 

61 
66 

86 
70 

83 

70 

30 
66 

81 
59 

82 
57 

67 
57 

87 
60 

89 
63 

90 
63 

66 
67 

89 
66 

88 
69 

86 
70 

90 
67 

90 
69 

87,2 
65,7 

GAINESVILLE 

MIN 

90 
63 

92 
67 

92 
73 

95 
68 

95 
69 

93 
70 

89 
68 

74 
63 

85 
65 

91 
69 

81 
70 

81 
70 

86 
70 

89 
66 

83 
67 

82 
69 

80 
71 

82 
65 

63 
58 

63 
68 

85 
61 

67 
66 

88 
63 

89 
71 

89 
66 

89 
66 

90 
69 

66 
69 

90 
67 

91 
69 

67.0 
66.9 

GREENSBOHO 

MIN 

94 

60 

93 
65 

94 
66 

94 
66 

95 
66 

89 
64 

82 
63 

88 
60 

89 
63 

81 
64 

79 
66 

86 
66 

90 
67 

80 
60 

86 
66 

64 

67 

79 
67 

83 
61 

65 
60 

67 
56 

87 
60 

89 
65 

91 
62 

90 
66 

91 
63 

89 
67 

86 
74 

91 
66 

92 
66 

66 

87.9 
64,2 

HAYNEV 1 LLt 

I/UN 

90 
60 

90 
64 

93 

70 

96 
68 

95 
70 

88 
69 

83 
61 

86 
65 

86 
68 

79 
70 

85 
66 

90 
70 

69 
60 

86 
66 

86 
68 

'9 
63 

84 
54 

85 
57 

86 
63 

69 
66 

87 
63 

92 
70 

90 
67 

90 
71 

86 

72 

67 
69 

99 
68 

9 1 
69 

67,6 
66,1 

LIVINGSTON 

MIN 

92 
61 

93 
66 

92 
72 

96 
68 

93 
69 

90 
69 

90 
66 

87 
63 

91 
65 

90 
63 

83 
69 

80 
69 

91 
71 

86 
69 

92 
66 

89 
69 

92 
69 

84 
'2 

68 
57 

87 
67 

90 
61 

87 
65 

91 
63 

92 
72 

94 
66 

93 
66 

89 
72 

91 
68 

93 
67 

69 

90,0 
66,7 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

Mm 

94 
59 

95 
64 

94 
66 

95 
70 

93 
69 

90 
71 

78 
65 

88 
60 

89 
65 

84 
69 

82 
70 

86 
71 

89 
70 

87 
65 

86 
69 

86 
70 

'9 
69 

83 
63 

83 
66 

88 
57 

89 
62 

69 
62 

92 
63 

90 
70 

90 
66 

88 
71 

69 
76 

92 
69 

92 
66 

94 
69 

66.6 
66.4 

MINTER    3  NU 

MAX 

Mm 

94 
56 

93 
59 

93 
65 

94 
68 

91 
67 

92 
67 

93 
69 

80 
62 

86 
63 

90 
65 

83 
70 

85 
66 

86 
70 

86 
65 

87 
66 

86 
70 

86 
70 

84 
64 

84 

56 

65 
56 

88 

62 

06 

64 

89 
61 

92 
61 

90 
66 

68 
67 

86 

TO 

86 
68 

89 
67 

91 
67 

86.4 
66,2 

MCNTOCMEHY   kB  AP 

MAX 

MIN 

91 
61 

91 
66 

91 
70 

93 
72 

87 
68 

88 
69 

83 
64 

85 
62 

85 
67 

65 
71 

84 
72 

69 
70 

89 
71 

86 

70 

84 

70 

86 
72 

76 
67 

82 
63 

83 
56 

85 
59 

87 
66 

86 
68 

91 
66 

89 

70 

89 
68 

84 
72 

68 
72 

89 
69 

89 
70 

9* 

72 

87,2 
67.7 

SiLMA 

MAX 
Mm 

93 
61 

93 
59 

95 
69 

95 
72 

94 
71 

90 
'2 

81 
69 

85 
62 

90 
66 

65 
70 

81 

70 

89 
71 

89 
72 

69 
66 

87 
70 

88 
72 

84 

'0 

84 

65 

84 
56 

86 
68 

69 
63 

91 
67 

91 
63 

90 
72 

92 
69 

89 
72 

92 
73 

90 
'0 

92 
70 

94 

70 

89,1 
67.8 

R«f««nc«  NotM  Following  SuUoo  Ind«x 
73  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


SlaUon 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave. 

TUSKE«bE  9  S 

MAX 
MIN 

92 
66 

S9 
65 

90 
66 

86 
62 

82 
64 

89 
60 

92 
68 

85 
61 

85 
65 

83 
68 

78 
70 

90 
68 

90 
72 

95 
67 

92 
68 

65 
67 

75 
65 

32 
64 

63 
54 

86 
60 

89 
58 

89 
62 

91 
63 

87" 
62 

90 
65 

88 
66 

81 
69 

90 
63 

93 
66 

94 
67 

86.3 
64,7 

UNION  bPKlNGS  2  Nt 
«       «  • 

MAX 
MIN 

C0A5TAL  PLAIN 

0  T 

ANDALLbIA    1  NM 

MAX 
MIN 

93 
56 

94 
64 

95 
64 

93 
68 

95 
66 

91 
67 

92 
68 

80 
61 

85 
62 

89 
69 

82 
71 

87 
67 

87 
72 

91 
71 

80 
69 

88 
68 

88 
68 

80 
65 

94 

52 

87 
56 

90 
64 

91 

60 

95 
59 

94 

69 

89 

63 

94 
67 

90 
70 

90 
67 

92 
65 

95 

66 

89.3 
65.3 

ATMUHb  I 

MAX 
MIN 

92 
56 

93 
65 

94 
63 

97 
69 

97 
66 

86 
70 

80 
68 

87 
64 

89 
65 

87 
69 

89 
70 

88 
68 

89 
72 

88 
63 

88 
69 

90 
66 

98 
69 

84 
70 

85 
56 

98 
58 

97 
6* 

89 

60 

93 
62 

91 
62 

91 
63 

92 
63 

66 
71 

88 
69 

92 
67 

94 
69 

89.4 
65.6 

aRANTLfcY 

MAX 
MIN 

90 
55 

93 
64 

93 
62 

91 
65 

96 
66 

90 
66 

90 
68 

83 
60 

84 
63 

86 
65 

85 
70 

87 
65 

69 

70 

92 
69 

81 
69 

88 
66 

89 
69 

90 
67 

85 
50 

86 
65 

89 
61 

89 
60 

99 
59 

93 
67 

92 
69 

92 
63 

90 
70 

92 
66 

92 
63 

94 
66 

89.0 
64.3 

URCMTCN   i  S5£ 

MAX 
MIN 

98 
52 

99 
63 

96 
60 

98 
66 

94 
66 

92 
65 

8  1 
67 

88 
61 

91 
64 

85 
69 

90 
70 

92 
65 

93 

70 

95 
70 

91 
69 

93 
68 

86 
66 

94 
68 

87 
52 

90 
56 

91 

62 

93 
57 

94 
59 

92 
67 

93 
64 

90 
66 

87 
69 

91 
65 

95 
65 

97 
66 

91.3 
64.2 

CAHOcN    3  NW 

Mm 

95 
57 

96 
65 

96 
67 

97 
68 

94 

68 

92 
67 

80 
68 

89 
61 

90 
65 

86 
69 

86 
70 

89 
67 

90 
68 

98 
66 

86 
68 

88 
70 

85 
67 

66 
66 

86 
54 

90 
56 

89 
63 

93 
62 

96 
61 

91 
69 

91 
65 

90 
66 

91 
69 

69 
67 

94 
67 

95 
68 

90.1 
65.5 

CHATOM  3  N 

MIN 

9'. 
56 

93 
65 

96 
67 

96 
69 

95 
68 

96 
65 

81 
67 

88 
63 

92 
63 

87 
68 

89 
70 

92 
67 

87 
67 

68 
65 

85 
68 

87 
67 

89 
67 

86 
66 

89 
58 

88 
59 

90 
59 

91 
62 

93 
64 

90 
69 

92 
65 

91 

67 

87 
69 

90 
68 

92 
66 

94 
68 

90.2 
65.4 

CLAYTCN 

Mm 

86 
65 

89 
70 

89 
69 

91 
69 

90 
67 

89 
65 

88 
65 

85 
64 

83 
64 

82 
70 

81 
66 

80 
67 

86 
71 

82 
70 

79 
69 

85 
69 

62 
63 

72 
63 

80 
60 

90 
65 

92 
66 

90 
67 

95 
67 

86 
70 

96 
65 

87 
69 

60 
70 

85 
67 

66 
69 

88 

70 

84.4 
67.0 

OOIMAN   fAA  AIRPORT 

MAX 

MDJ 

91 
67 

92 
69 

92 
71 

95 
71 

88 
70 

88 
72 

89 

70 

85 
69 

85 
69 

82 
72 

81 
72 

96 
72 

87 
74 

'8 
70 

85 
71 

87 
72 

77 
70 

83 
65 

84 

60 

86 
66 

86 
68 

68 
68 

90 
69 

90 
72 

89 
70 

84 
73 

68 
72 

88 
71 

90 
71 

92 
74 

86.8 
70.0 

ENTtRPKIbfc 

mi 

92 
72 

94 
72 

94 
72 

97 
66 

92 
68 

92 
68 

90 
69 

82 
65 

84 
66 

82 
70 

81 
70 

85 
70 

88 
72 

76 
69 

86 
68 

86 
66 

76 
69 

64 
66 

86 
59 

87 
58 

88 
65 

89 
56 

92 
64 

90 
71 

92 
68 

87 
71 

91 
70 

90 
68 

97 
67 

95 
72 

88.2 
67.8 

EUFAULA 

MIN 

EVtR&RfctN 

MDi 

90 
56 

93 
59 

93 
63 

93 
66 

93 
66 

92 
67 

88 
69 

80 
61 

88 
65 

88 
67 

79 
71 

86 
67 

88 

70 

89 
70 

82 
70 

86 

70 

91 
68 

89 
69 

83 
55 

86 
58 

88 
64 

88 
61 

91 

60 

93 
61 

91 

65 

93 

69 

88 
71 

68 
67 

91 

69 

93 

68 

98.3 
65.4 

FRIStO  CITY 

MIN 

92 
58 

94 

65 

95 
68 

95 
71 

97 
69 

95 
68 

91 
68 

79 
63 

89 
63 

91 
69 

81 
69 

68 
68 

88 
71 

91 
67 

85 
69 

66 
69 

69 
69 

66 
68 

86 
58 

67 
60 

89 
65 

89 
63 

92 
62 

92 
67 

93 
70 

90 
71 

90 
66 

93 
68 

94 
71 

99.9 
66.7 

GENEVA 

MIN 

92 
61 

95 
66 

93 
67 

95 
69 

96 
66 

89 
68 

88 
68 

9  1 
65 

81 
66 

87 
70 

82 
70 

82 
70 

89 
71 

90 
70 

73 
69 

86 
69 

87 
70 

76 
67 

82 
58 

85 
62 

79 
63 

88 
62 

90 
64 

92 
70 

93 
66 

92 
71 

84 
69 

90 
68 

88 
67 

93 
70 

97.6 
67.1 

GlLBtHTOwN 

MIN 

92 
55 

92 
63 

95 
67 

95 
66 

93 
65 

92 
66 

78 
66 

88 
63 

92 
63 

87 
67 

86 
71 

91 
69 

90 
68 

88 
66 

86 
70 

68 
68 

68 
66 

84 
65 

65 
63 

89 
54 

90 
57 

90 
60 

91 
59 

90 
72 

92 
64 

92 
64 

86 
68 

92 
66 

91 
69 

96 
67 

69.6 
64.5 

SREENVILLb 

MAX 

Mm 

92 
61 

91 
67 

91 
67 

95 
70 

90 
67 

88 
69 

81 
68 

83 
63 

86 
65 

84 
71 

82 
70 

82 
67 

88 
71 

84 
68 

86 
66 

87 
69 

87 
70 

83 
66 

84 
69 

86 
62 

67 
64 

87 
64 

90 
64 

88 
71 

86 
66 

86 
70 

86 
71 

89 
68 

68 
69 

93 
71 

97.1 
67.2 

HEADLAND 

MAX 

Mm 

90 
63 

92 
67 

95 
64 

92 
67 

95 
65 

86 
70 

88 
70 

87 
66 

82 
67 

86 
69 

80 
70 

80 
70 

65 
73 

88 
'0 

76 
69 

84 
69 

66 
68 

76 
65 

82 
59 

85 
62 

87 
65 

87 
64 

89 
66 

91 
71 

91 
67 

90 
69 

84 

69 

87 
68 

88 
68 

93 
72 

96.7 
67.4 

HlfaMLAND  HOME 

Mm 

90 
62 

92 
64 

92 
67 

92 
70 

95 
67 

90 
67 

89 
68 

82 
61 

84 
64 

87 
68 

85 
70 

95 
67 

88 
71 

91 
72 

84 
68 

65 
69 

68 
66 

80 
65 

84 
58 

67 
61 

89 
60 

87 
65 

90 
64 

93 
70 

89 
65 

89 
67 

86 
70 

89 
67 

90 
69 

91 
70 

86.1 
66.5 

NATCHEZ 

Mm 

94 
53 

94 
62 

96 
63 

96 
68 

85 
50 

90 
53 

89 
59 

90 
60 

93 
58 

91 
70 

92 
62 

90 
66 

88 
72 

69 
65 

94 

65 

93 
68 

OZARK   6  NNM 

MAX 

Mm 

91 
63 

91 
68 

90 
68 

91 
70 

87 
66 

82 
68 

84 
67 

82 
64 

84 
64 

80 
69 

79 
69 

85 
68 

85 
72 

77 
69 

85 
66 

86 
68 

78 
67 

83 
65 

85 
68 

85 
62 

86 
66 

87 
65 

90 
67 

89 
70 

90 
65 

86 
70 

88 
69 

69 
67 

91 

67 

95 
72 

66.0 
67.0 

PHENIX   CITY   2  NNH 

MAX 

Mm 

SB 
64 

90 
70 

91 
68 

91 
66 

89 
66 

82 
69 

86 
69 

84 
66 

85 
67 

85 
69 

84 
69 

76 
68 

68 
71 

86 
67 

89 
67 

82 
68 

61 
62 

72 
61 

81 
65 

81 

60 

85 
61 

86 
67 

87 
64 

98 
70 

87 
66 

87 
67 

79 
66 

63 
68 

87 
68 

91 
71 

84.8 
66.7 

SEALt 

MAX 

Mm 

ThOMASulLLt 

MAX 

Mm 

91 
59 

94 
68 

95 

95 
70 

97 

92 
70 

87 
67 

79 
63 

86 
65 

89 
7  1 

80 
70 

94 
69 

69 
7  I 

89 
65 

86 
69 

33 
70 

86 
69 

84 

66 

63 
57 

84 
60 

86 

87 
65 

89 

90 
72 

90 

90 
6  7 

89 
7  I 

83 

89 

92 
70 

98.0 
67.1 

TROY 

MAX 

Mm 

93 
65 

91 
68 

93 
67 

95 
69 

87 
67 

89 
68 

82 
68 

82 
62 

82 
70 

80 
70 

68 
66 

89 

70 

80 
69 

85 
67 

85 
69 

80 
65 

82 
66 

84 
59 

86 
65 

87 
66 

88 
66 

90 
66 

89 
69 

69 
65 

83 
69 

89 
71 

89 
68 

92 
68 

93 
70 

67.0 
67.1 

MHATLtY 

tt      •  • 

MAX 

Mm 

93 
50 

96 

62 

97 
66 

95 
65 

90 
62 

84 
65 

89 
60 

90 
61 

86 
68 

89 
68 

90 
70 

92 
66 

92 
65 

88 
64 

89 
67 

68 
66 

88 
65 

96 
62 

86 
54 

90 
62 

90 
58 

91 
58 

94 
58 

92 
70 

94 
65 

93 
64 

90 
70 

90 
67 

92 
64 

95 
65 

90.6 
63.6 

Gulf 

08 

BAY  WINETTE 

Mm 

92 
61 

91 
65 

93 
67 

93 
72 

91 
68 

85 
70 

80 
68 

85 
65 

87 
67 

74 
64 

89 
70 

87 
77 

82 
71 

80 
69 

66 
70 

89 

70 

66 
70 

84 

70 

87 
61 

67 
62 

87 
65 

89 
65 

90 
66 

90 
71 

92 
70 

90 
70 

91 
70 

69 
69 

91 
70 

96 
71 

97.7 
68.1 

CITHONELLt 

Mm 

90 
6<> 

92 
68 

93 
68 

94 

70 

94 
66 

90 
72 

89 
70 

89 
M 

90 
68 

88 
69 

89 
70 

88 
72 

89 
74 

84 
73 

82 
70 

90 
70 

91 

70 

85 
69 

80 
64 

69 
65 

89 
66 

89 
66 

90 
69 

89 
70 

91 
70 

90 
70 

92 

71 

90 
74 

92 
62 

96 
72 

69.4 
68.9 

CCDEN 

MAX 

Mm 

89 
60 

88 
65 

89 
68 

89 
71 

90 
65 

84 

73 

80 
65 

88 
67 

88 
67 

81 
71 

87 
71 

89 
74 

89 
70 

85 
71 

88 
69 

88 
70 

90 
72 

89 
70 

87 
61 

87 
59 

67 
64 

88 
63 

89 
69 

90 
73 

89 
72 

87 
70 

68 
71 

88 
72 

69 
66 

92 
68 

97.7 
68.3 

FAIRHCPE  2  NE 

MAX 

Mm 

92 
62 

91 
65 

92 
64 

92 
75 

88 
67 

87 
71 

85 
68 

85 
66 

86 
67 

82 
69 

87 
70 

89 
73 

88 
68 

80 
70 

86 
68 

87 
69 

90 
69 

95 
69 

86 
61 

96 
60 

87 
65 

86 
64 

90 
67 

90 
72 

88 
69 

90 
72 

86 
70 

86 
70 

89 
70 

90 
71 

67.5 
69.0 

FORT  ►'ORGAN 

MAX 

Mm 

86 
72 

B7 
71 

88 
75 

89 
77 

88 
73 

86 
73 

82 
64 

86 
73 

85 
74 

80 
71 

65 
74 

86 
74 

86 
71 

80 
74 

65 
72 

86 
71 

96 

70 

85 

73 

63 
71 

83 

70 

85 
75 

64 

76 

85 
76 

88 
73 

86 
71 

87 
77 

66 
72 

86 
74 

66 
75 

89 
75 

65.4 
72.9 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

89 
65 

90 
68 

92 
71 

93 
71 

9  I 
70 

88 
73 

82 
71 

87 
67 

88 
69 

60 
72 

86 
71 

90 
73 

89 
74 

62 
72 

85 
70 

90 
71 

88 
72 

88 
68 

87 
63 

87 
65 

87 
69 

87 
67 

91 
71 

94 
73 

92 
72 

91 
72 

87 
74 

98 
73 

91 
71 

95 

72 

98.5 
70.3 

MOBILE 

MAX 

Mm 

89 
67 

85 
71 

86 
73 

88 
74 

90 
72 

88 
75 

84 
72 

79 
67 

85 
65 

68 
71 

77 
71 

87 
75 

87 
71 

86 
73 

81 
71 

67 
69 

99 
73 

86 
69 

64 
64 

87 
64 

86 
72 

86 
72 

85 
73 

86 
75 

91 
73 

91 
73 

92 
73 

84 
72 

66 
70 

89 
73 

86.4 
71.1 

ROBEKTSOALE   I  E 

MAX 

Mm 

92 
57 

90 
63 

90 
64 

93 
70 

95 
65 

88 
71 

86 
68 

77 
65 

86 
67 

68 
67 

75 
69 

68 
70 

88 
67 

90 
69 

62 
69 

90 
69 

89 
69 

91 
68 

84 
60 

67 
59 

89 
59 

97 
62 

84 
64 

91 
69 

92 
68 

92 
69 

92 
70 

85 
69 

85 
68 

91 
69 

87,9 
66.4 

Se«  Hefer«ac0  Notes  Following  Slalion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


JUNE  1965 


StaUon 

Da;  Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

S 

B 

7 

B 

S 

10 

II 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

23 

30 

31 

PIEDMONT  PLATEAU 

0» 

MART  In  cam 

EVAP 
WIND 

.U 

0 

.27 

0 

.20 
9 

.30 

3 

.12 

2 

.16 

1 

7 

.19 
9 

.u 

1 

.16 

2 

.36 

2 

.19 

1 

.19 

1 

9 

.08 

3 

.29 
9 

.33 
24 

.32 
2( 

.19 
- 

.20 

.26 

.26 

.19 

S 

.28 

9 

.26 

.19 

1 

.20 

.26 

.26 
6 

6.26fl 
I90B 

•      •  • 

PPAIRIE 

06 

DEM0P0LI5  LOCK  AND 

DAM 

EVAp 
WIND 
MAX 
MIN 

.16 

2« 
96 
63 

.31 

»6 
99 
69 

.30 

6T 
99 
66 

.2S 

37 
96 
70 

.36 

♦  5 
96 
70 

.31 
58 

98 
70 

.18 

103 
91 
TO 

.11 

12 
79 
66 

.21 

16 
90 
69 

.29 

37 
9* 
69 

.16 

71 
93 
72 

.10 
39 
86 

72 

.18 

23 
97 
73 

68 

9* 
72 

.19 
66 

86 

70 

.1< 

3i 
9! 
73 

.2« 

63 
9i 
71 

.19 

37 
92 
72 

.31 

126 
90 
69 

.29 
38 

90 
61 

.23 

19 
96 
69 

.28 

IT 
96 
66 

.28 

29 
97 
68 

.29 

27 
98 

721 

.2* 

29 
99 
72 

.26 

22 

lot 

71 

.39 

91 
97 
73 

.16 
3* 

90 
72 

.29 

29 

100 
72 

.27 

30 
102 
73 

7.086 
1316 
96.0 
69.6 

•      •  • 

aULF 

oa 

FAIPHOPE  2  NE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.29 
23 
96 
69 

.2T 

29 
99 
68 

.27 
39 

99 
70 

.«2 
66 

99 
73 

.06 

26 
96 

70 

.'.1 

10 
87 
76 

.09 
6 
80 
70 

.07 
20 
92 
67 

.28 

U 
90 
70 

.06 
6 
88 
72 

.12 
22 
92 
71 

.23 

19 
99 
76 

31 
92 
72 

27 
89 

72 

.16 

21 
99 

70 

.18 

36 
98 

70 

18 
97 

•  17 

20 
97 
72 

.28 

18 
96 
71 

.27 

U 
99 
69 

.18 
18 
99 
68 

,„ 

20 

.21 

18 
102 
69 

..29 
30 
106 

"I 

.29 
39 
98 
70 

.18 

13 
99 
T» 

36 
98 
73 

.21 
U 
96 

.21 
19 

too 

72 

.29 
28 

100 
79 

6.20n 

673 
99.0 
70.9 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averagea  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

S 

StaboD 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

-s 

s  • 

J1 

Direction 
ol 

iasleit  mile 

Dale  of 
laateat  mile 

CENTRAL  STANDARD 
MID      6  AM  NOON 

TIME 
6  PM 

8 
« 

H 

.01-09 

.10-.49 

66 -OS 

661-001 

200 
and  over 

Percent  ol 
posaible 

Average 
•ky  cover 
•unnae  to  f\ 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

12 

1.7 

6.5 

27 

N 

26 

86 

87 

61 

65 

3 

3 

3 

1 

4 

0 

14 

59 

6.2 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

16 

2.7 

6.3 

35++ 

33 

30  + 

82 

B3 

59 

63 

2 

5 

5 

4 

1 

0 

17 

6.2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

15 

3.1 

9.0 

24++ 

22 

25 

86 

89 

58 

69 

6 

3 

6 

1 

1 

0 

17 

5.8 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

12 

1.9 

6.7 

2B 

S 

16 

68 

96 

60 

65 

3 

5 

5 

2 

0 

0 

IS 

64 

6.8 

-  75  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
DELAYED  DATA 


Slation 

Temperature 

Precipitation 

Si  1 

ll 

<s 

> 
< 

Deparlure 
From  Normal 

Highest 

a 

Lowest 

* 
Q 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

■a 

o 
f- 

Departure 
From  Nonna] 

Greatest  Day 

Dale 

Sno 

V,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  or  More  | 

.50  or  More 

1.00  or  More 

hi 

si 

«       •  • 

JANUARY  1965 

SCOT  TSBOfiO 

52. 3M 

27.  IM 

39. 7M 

-  3.9 

70 

7 

6 

3  1 

776 

0 

3 

25 

0 

1  .20 

2 

•          «  N 

FEBRUARY  1965 

elfaula 

60.7 

J5.9M 

48. 3m 

80 

lU 

3 

0 

0 

13 

0 

7.29 

2  71 

2  17 

J  J 

•       •  • 

KARCh  1965 

GREENSBOPO 

62. 

^0.3 

51,6 

-  5.1. 

83 

24 

19 

2  1 

427 

0 

0 

11 

0 

5.14 

-  1.43 

1,30 

12 

T 

0 

11 

4 

2 

•       «  tt 

MAY  1965 

FAYETTf 

87.6 

58. 

7  3.0m 

93 

26« 

45 

2 

0 

7 

0 

0 

0 

.94 

.50 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

GREENSnCRO 

en. 2 

58.5 

73.* 

,2 

94 

25 

45 

1 

1 

11 

0 

0 

0 

.66 

-  3.56 

.26 

23 

•  0 

0 

3 

0 

0 

TLStfEGEE  3  S 

es.7 

55.0 

71.9 

-  .* 

95 

25 

38 

15 

6 

9 

0 

0 

0 

.10 

-  3,19 

.10 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


JANUARY  1465 
SCOTTSBOPO 

•       •  • 

FEBRUARY  1965 

EUFAULA 

MARCH  1965 
GREENSBORO 

APRIL  1965 
OANCT  1.  N 


FAYETIE 
SREENSeORO 
TUSKEGEE  3  S 


12  3 


4      5      6      7      8  9 


10     11  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  IS 


19     20  21 


28     29  30 


.a3    .22  .21 


.07     .10  .01 


.K  t.OT  .22 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  76  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

DELAYED 
Day  ol  Month 

DATA 

1 

2 

3 

4 

5   1  S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

S 
• 

< 

•      •  • 

JANIjAKV  196> 

SCOTISBOKO 
ft        *  • 

MAX 

Mm 

<*6 

2* 

54 
25 

62 
32 

59 
43 

60 
46 

70 
52 

62 
39 

60 
39 

63 
33 

4« 

29 

52 
28 

55 
29 

56 
23 

46 
25 

46 

23 

25 
8 

29 
8 

39 
17 

39 
17 

58 

27 

64 
27 

68 
30 

62 
30 

56 
28 

65 
28 

63 
28 

41 
20 

47 

20 

46 

30 

32 
6 

52.3 
27«  1 

FEBRt»RT  HftS 

tOFAULA 

•        tt  « 

MAX 
MIN 

«<• 

26 

■is 
29 

47 

21 

45 

23 

56 
26 

51 

77 

77 
53 

71 
53 

80 
56 

80 
53 

79 
56 

61 
41 

51 

39 

55 
25 

51 

27 

45 

39 

47 

43 

70 
35 

72 
32 

62 

63 
32 

60 
34 

63 
27 

62 
24 

42 

30 

60 
32 

71 
41 

»0.7 

PAOCh  IV6) 

*        •  • 

MAX 

Mm 

6<> 
5J 

68 
53 

53 
42 

47 
29 

26 

30 

47 

32 

55 
25 

68 
30 

59 
31 

50 
40 

50 
40 

51 
42 

70 
35 

69 
42 

79 
46 

79 
55 

69 
43 

56 
29 

46 
24 

50 
19 

66 
29 

72 
49 

83 
62 

80 
63 

74 
42 

60 
38 

82 
47 

77 
55 

63 
54 

71 
45 

62.8 

MAY 

FAYEITt 

MAX 

Mm 

86 
47 

86 
46 

86 
48 

87 
52 

(17 
52 

86 
52 

91 
53 

90 
55 

89 
58 

60 

59 

68 

49 

52 

60 

60 

90 
65 

86 
65 

89 
66 

84 
65 

84 
62 

88 
66 

87 
65 

92 
60 

93 
66 

93 
64 

85 
71 

85 
63 

84 

88 
48 

89 
56 

87.6 
98.4 

OREENSaCKO 

MAX 

Mm 

82 

83 
48 

84 
51 

85 
53 

85 
54 

85 

54 

87 
58 

89 
57 

93 
58 

92 
58 

87 
60 

86 
62 

87 
52 

90 
53 

89 
60 

89 
57 

89 
62 

90 
65 

92 
62 

90 
64 

87 
64 

86 
64 

92 
62 

92 
62 

94 

65 

93 
65 

84 
64 

86 
60 

85 

60 

87 
55 

91 
58 

88,2 
58.5 

TUiKbOtE  3  S 

MAX 

Mm 

39 

84 
42 

85 
49 

86 
48 

86 
49 

88 
53 

89 
58 

90 
52 

89 
53 

88 
60 

89 
59 

88 
61 

87 
47 

89 
50 

89 
38 

89 
40 

88 
61 

91 
60 

92 
60 

91 
66 

89 
65 

86 
61 

89 
63 

93 
63 

95 
49 

93 
60 

90 
69 

89 
66 

88 
63 

87 
59 

90 
53 

88.7 
55.0 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  ol  month 


aiaaon 

 ¥  »  <  '  ' 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUARY  1965 

SC0TT5)090  SNOHFALL 
SN  ON  ONO 

•      ft  tt 

MARCH  1965 

GREENSSORO  SNOWFALL 
5N  ON  6ND 

T 

T 

T 

T 

Sm  R*l«t*ac«  NoUs  following  SuUon  IiidM 
-   77  - 


STATION  INDEX 


s  in  I 

INDEX  MO.  1 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  :  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  PHECIP.  1 

< 

SPECIAL 

ABBCVlLLE   I  NNW 

HENRY 

85  15 

469 

c 

JOHN  S  RIChBURG 

ADOISON 

006! 

o: 

; 

34  13 

79i 

c 

HILCOX 

1 

SIDNEY  J.  HARDY.  SR. 

AL6ERTVILLE  2  SE 

oit( 

o; 

MARSHALL 

86  10 

1140 

it 

9J 

JESSE  M.  CULP 

ALEXANDER  CITY  6 

TALLAPOOSA 

32  59 

85  52 

660 

9P 

PICKENS 

33  07 

88  07 

140 

7A 

MRS.  CHERRY  J.  MERNDON 

COVINGTON 

86  30 

260 

8A 

8A 

JAMES  P.  GILLIS 

CALHOUN 

33  3S 

85  51 

MIO 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MINSTON 

34  04 

87  13 

900 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

8S  51 

1050 

8A 

NORMA  X  WILLIS 

ASHVILLE  «  M 

ST.  CLAIR 

JOHN  T.  SWINDALL 

ATHENS  2 

0>9! 

0] 

LIMESTONE 

12 

34  48 

86  39 

T2( 

9A 

H 

0*07 

01 

ESCAMBIA 

31  01 

73* 

HUGH  n,  WIGGINS 

AUBURN  )  SM 

LEE 

83  31 

8i 

MRS*  MARTHA  1.  MOORt 

AUTAUCAVILLE  )  N 

32  28 

86  41 

IOC 

J.  a.  NEIGHBORS 

TUSCALOOSA 

280 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  HlNETTE 

87  47 

268 

7P 

GROVER  w.  WOODWARD 

LIMESTONE 

600 

AUBURN  UNIVERSITY 

FAYETTE 

HISS  CLARA  B.  OLIVE 

BESSEMER  S  SSW 

JEFFERSON 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

BEXAR 

MARION 

OSCAR  W.  LOCKRIOGE 

BILLINGSLEt  t  SE 

002) 

o: 

AUTAUGA 

32  39 

86  42 

420 

6A 

JOHN  fi.  THOMAS 

BIRMtNGHAM  HB  AP 

oasi 

01 

JEFFERSON 

"  13 

86  49 

620 

MIO 

MIO 

:  "-^ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

DAVID  A.  BURNS 

BRANTLEY 

R.  E.  HENDERSON 

BREMTON  3  SSE 

MRS.  CLARA  T.  PEAVV 

BRIDCECORT  2  W 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

B ROOK W 000 

MRS.  WILLIE  M.  STTRON 

BRUNO lOCE 

nil 

St 

MILOREO  P.  WHITTINGTON 

CALERA  2  5m 

04 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NX 

07 

WILCOX 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMPBELL 

liii 

01 

13 

31  SS 

87  59 

93 

1324 

o: 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

68C 

6A 

7' 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

87  32 

FLOYD  J.  GARRISON 

CENTRE  i  SW 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE 

224 

HUE*  C0L8URN 

WASHINGTON 

285 

5P 

GRADY  C.  YOUNG 

CHILOERSBURC 

480 

ALAUAMA  POWER  CO. 

CNlLOERSBURG  MTR  PLANT 

TALLADEGA 

418 

CITY  WATER  PLANT 

CITRONElLC 

331 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

CLAieOONE 

MONROE 

183 

TOLLIE    L.  KASKEW 

CL ANTON 

169A 

03 

CHILTON 

32  51 

86  38 

7A 

MARION  w.  EASTERLING 

BARBOUR 

89  28 

596 

MRS  ELIZABETH  H  WESTON 

CODEN 

1803 

o] 

MOBILE 

30  23 

AGNES  C.  CMfilSTENSEN 

COFFEC  SPHINGS  2  NH 

GENEVA 

2M 

HENRY   F.  KELLEY 

COLBERT  STEAK  PLANT 

COLBERT 

: 

TVA-462 

COLLINSvILLE 

B.  W.  APPLETON 

HOUSTON 

85 

CORDOVA 

WALKER 

MRS.  C.  GRESHAH 

COTTONTON 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

SUHTER 

219 

REUBEN  P.  HARRIS 

OAOEVILLE 

2119 

0! 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

85  49 

7601 

7J 

WlLLlAM  L.  BARTLETT 

OAOEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

89  46 

730 

H.    CLAY  PLE5S 

03 

207 

MRS.  C.  0.  WEEKS 

MARENGO 

229 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

DECATUR 

MORGAN 

980 

8A 

ROSS  A.  HAWKINS 

DELTA 

1030 

MRS.  VERNA  B.  LANDERS 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  OAH 

MARENGO 

100 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OOTHAN  FAA  AlftPOAT 

HOUSTON 

371 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

HOUSTON 

301 

: 

DOUBLE  SPRINGS 

WINSTON 

800 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

Elba 

2STT 

01 

COFFEE 

10 

31  25 

86  04 

199 

7/ 

ARTHUR  C.  BRUNSON 

ELROD 

263- 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

87  48 

K.  V.  SERRY 

ENTERPRISE 

01 

380 

9P 

RAO:0  STATION  WIRB 

207 

TA 

C.  A.  MC  CLURE 

EVERGREEN 

2T96 

01 

CONECUH 

220 

7A 

W.  DAVE  SIHONTON 

FAIRhOPE  2  NE 

9P 

9P 

JAMES  E.  BARRETIt  JR. 

FALCo  OPEN  Pond  toher 

COVINGTON 

232 

U.S.   FOREST  SERVICE 

FALKVILLE  1  N 

MORGAN 

630 

7A 

EDG6ERT  M.  HARDIN 

FALLS  CITV  8LK  POND  TR 

WINSTON 

690 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FAYETTE 

FAYETTE 

370 

6P 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

29TI 

01 

LAUDERDALE 

12 

34  48 

87  41 

578 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  DEPOSIT 

3024 

06 

LOWNDES 

901 

WOODROW  WILSON 

FORT  MORGAN 

3039 

BALDWIN 

30  14 

88  01 

BP 

FORT  PAYNE 

OE  KALB 

t 

CARL  PARllER 

FRISCO  CITY 

MONROE 

410 

8A 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

GADSDEN 

e.  G.  WILLIAMS 

GADSDEN  &AS  PLANT 

969 

6P 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

SUMTER 

130 

HACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

CULLMAN 

900 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

GENEVA 

GENEVA 

107 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

3271 

01 

31  38 

86  44 

269 

T.  Ea  MASON 

OILBERTOHN 

330S 

CHOCTAW 

13 

31  53 

88  20 

128 

6P 

tp 

ALTON  G.  LAND 

GORGAS 

0' 

WALKER 

300 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREEN  BAY 

COVINGTON 

280 

CLOSED  6/9/69 

GREENSBORO 

HALE 

220 

N.  HAMMER  C08BS 

GREENVILLE 

BuTLER 

9P 

CECILE  T>  LEWIS 

GREENVILLE  2 

BUTLER 

420 

INACTIVE  3/29/63 

GULF  SHORES  P  0 

BALDWIN 

8 

GILBERT  W.  MELCHER 

GUNTERSVILLE 

MARSHALL 

978 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

CUNTERSVILLE  TVA 

MARSHALL 

609 

TVA-T65 

HALEYVI LLC 

362C 

03 

87  37 

6A 

RADIO  STAT  ION  WJBB 

HAMILTON  3  S 

marion" 

n 

34  06 

7A 

7A 

EDDIE  L.  PEARCE 

HAYNEVILLE 

LOWNDES 

180 

8A 

MISS  JANE  DOSWELL 

HEADLAND 

01 

31  21 

89  20 

370 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFLIN 

05 

11 

85  36 

890 

8A 

8A 

CITY  OF  HEFLIN 

HICHLANO  HOME 

3816 

07 

86  19 

7A 

CHARLES  R.  PORTER 

38*2 

0* 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  24 

1179 

8A 

MOOGES 

3899 

01 

13 

87  56 

849 

7/ 

HUNTSVJLLE  WB  AP 

01 

MAD  t  SON 

12 

34  42 

86  39 

600 

MID 

JACKSON 

4193 

07 

CLARKE 

31  31 

87  53 

210 

7A 

T.  H.  GAJLLARD.  JR. 

JACKSONVILLE  2  SW 

4209 

04 

CALHOUN 

33  40 

85  46 

7A 

MRS.   ELLA  M.  AYERS 

03 

87  16 

92! 

6P 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

430t 

86  15 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

KINSTON 

4431 

07 

COFFEE 

10 

86  It 

27C 

7A 

J.  L.  KIMSRO 

LAFAYETTE 

05 

CHAMBERS 

85  24 

830 

9P 

9P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

LAV  DAM 

4603 

01 

CHILTON 

32  S8 

86  31 

420 

6A 

ALAttAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

33  33 

636 

7A 

MRS.  MARV  K.  LEE 

LEESBURG 

CHEROKEE 

34  11 

85  46 

981 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON 

4791 

SUMTER 

13 

32  39 

88  11 

7P 

LIVINGSTON  STATE  COL. 

STATION 

INDEX  NO. 

E 

I  COUNTY 

DRAINAGE  t  | 

3 

LONGITUDE 

Z 

0 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  TEMP.  1 

PElEXriP.  j 

1 

specialI 

LOUISVILLE 

4884 

7  BARBOUR 

9 

89  33 

470 

JOHN  B.  ARD 

MADISON 

4976 

34  42 

5P 

H 

JOHN  D  STONER  JR 

HAGELLA 

2  JEFFERSON 

33  30 

654 

ALABAMA  POWER  CO. 

MARION  I  N 

3108 

6  PERRY 

32  38 

87  18 

210 

: 

ROBERT  J.  CURRY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

91  16 

32  27 

87  19 

202 

R.    L.  SlMONlUN 

MARION  JUNCTION  2  NE 

9121 

6  DALLAS 

87  13 

200 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

9140! 

9  ELMORE 

1: 

32  40 

85  99 

340 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS  1  SSH 

517Z 

6  MONTGOMERY 

11 

3Z  15 

8t  01 

190 

E.  PAUL  GOWAN 

HELVIN 

9394 

7  CHOCTAW 

13 

31  56 

86  27 

350 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

HERTZ  PONOVILLE  TOWER 

9382 

3  BIBB 

32  53 

87  20 

600 

IP 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

9397 

6  BULLOCK 

32  0* 

89  32 

490 

: 

MRS.  SARA  0.  HALL 

5417 

87  22 

9> 

FRED  HENDERSON 

MILSTEAD 

6  MACON 

^1 

32  27 

201 

JAMES  M.  WALKER 

MINTER  3  NW 

5449 

6  DALLAS 

32  06 

87  03 

370 

7A 

HENRY  J.  YATES 

MINTER  4  NW 

5494 

6  DALLAS 

32  07 

87  03 

415 

T.  E.  LlOE 

MITCHELL  DAM 

5469 

3  CHILTON 

32  48 

86  2T 

350 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5478 

8  MOBILE 

30  41 

88  15 

211 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOBILE 

5483 

8  MOBILE 

88  02 

119 

8A 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

MONTEVALLO 

9537 

4  SHELBY 

33  06 

86  52 

462 

It 

M.  P.  JETER.  JR. 

MONTGOMERY  WB  AP 

5590 

6  MONTGOMERY 

32  18 

66  24 

194 

MID 

U.S.  WEATHER  Bureau 

MOULTON 

5625 

1  LAWRENCE 

34  29 

87  17 

TVA-3BI 

MOULT ON  2 

5635 

li 

87  18 

64! 

6P 

H 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

1  COLBERT 

34  45 

536 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

NATCHEZ 

5785 

7  MONROE 

31  43 

87  16 

182 

9P 

S.   B.  HELTON 

NEW  BROCKTON 

9842 

7  COFFEE 

31  2* 

89  96 

460 

CITY  OF  NEW  BROCKTON 

NEW  MARKET  2 

9867 

1  MADISON 

li 

34  5* 

86  26 

715 

5P 

5P 

MISS  LUCILE  W.  HEREFORD 

NEWTON 

9679 

7  DALE 

31  20 

85  36 

220 

TA 

GLADYS  G  tlROWN 

ONEONTA 

6121 

2  BLOUNT 

33  57 

86  29 

87( 

TA 

TA 

LONNIE  R.  NORHIS 

OPELIKA 

6129 

9  LEE 

1: 

32  38 

85  23 

BA 

BA 

RADIO  STATION  WJHO 

ORRVILLE 

6  DALLAS 

32  18 

87  14 

200| 

EDWARD  B.  WARREN 

OZARK  6  NNW 

6216 

7  DALE 

31  31 

85  41 

470 

9P 

CHARLES  H.  CARROLL 

6226 

li 

86  20 

639 

PALMERDALE  2  W 

6246 

2  JEFFERSON 

33  ** 

95' 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

PELL   CITY    I  NNE 

6329 

4  ST  CLAIR 

33  36 

86  16 

7A 

7A 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRYVILLE 

6362 

6  PERRY 

32  36 

87  09 

900 

SA 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMAN 

6370 

7  MONROE 

31  35 

87  16 

199 

: 

MRS.  MINIA  EDDINS 

PHENIX  CITY   2  NNW 

6398 

7  RUSSELL 

85  01 

570 

BA 

SA 

PMENIX  CllT  WATER  WKS 

PICKENSVILLE 

6414 

3  PICKENS 

1: 

33  13 

88  16 

165 

7A 

MRS  MART  A.  MEDHICK 

PINE  HILL 

6460 

7  WILCOX 

31  59 

87  36 

110 

MRS.    DELLA  L.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

6468 

6  MONTGOMERY 

32  0* 

66  04 

506 

MRS*  ENA  PAUL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6908 

3  AUTAUGA 

32  37 

86  54 

7A 

THOMAS  £.  FISCHER 

6640 

3  AUTAUGA 

86  28 

29C 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

PRIMROSE  FARM 

6684 

6  MONTGOMERY 

32  18 

12M 

W.   E.  ELSBERRY 

PUSHMATAHA 

7  CHOCTAW 

1: 

32  12 

88  21 

III 

INACTIVE  12/31/64 

RED  BAY 

6809 

li  FRANKLIN 

12 

34  26 

88  08 

7A 

MRS  AUTIE  KILBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

1  MADISON 

12 

34  35 

86  36 

973 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6847 

3I  PICKENS 

13 

33  23 

88  01 

7> 

CuRRY  MC  DONALD 

RIVER  FALLS 

6937|  OTi  COVINGTON 

31  22 

86  32 

lec 

TA, 

WILLIAM  GODWIN 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942'  07  COVINGTON 

31  22 

86  31 

190 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBERTSDALE  1  E 

6988 

8  BALDWIN 

30  32 

87  40 

193 

7A 

7A 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

5  COOSA 

32  5* 

66  1* 

670 

7A 

CHARLES  W.  MCEWEN 

7029 

5  RANDOLPH 

89  18 

745 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

1  FRANKLIN 

3*  31 

680 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7197 

2  CULLMAN 

^\ 

34  12 

86  47 

802 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

7207 

2  DE  KALB 

1; 

89  58 

1199 

! 

AUBURN  UNIVERSITY 

SAYRE 

7Z82 

2  JEFFERSON 

33  43 

86  58 

304 

MRS.    M.    W.  PBIOMORE 

SCOTTSBORO 

730* 

2  JACKSON 

34  41 

86  03 

619 

71 

RADIO  STAT  ION  WCR 1 

SEALE 

7328 

7  RUSSELL 

32  18 

89  10 

394 

9P 

LAWERENCE  E>  DIGGS 

SELMA 

7366 

6  DALLAS 

32  25 

87  00 

147 

5P 

7A 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SLOCOHB 

7376 

7  GENEVA 

31  07 

89  36 

248 

J  T  KIRKLAND 

SNOW  HILL 

7620 

7  WILCOX 

32  00 

87  01 

225 

MRS.  EVA  R.  RAY 

7963 

6  PERRY 

87  11 

14! 

SYLACAUGA  4  NE 

T')99 

(I  TALLADEGA 

33  12 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

TALLADEGA 

6024 

33  27 

86  06 

53 

C.  D.  WEAVER 

TMOMASVILLE 

8178 

7  CLARKE 

31  99 

87  44 

40! 

LEROY  GATES 

THORSBY  1  SW 

8204 

3  CHILTON 

86  44 

200 

n 

AUBURN  UNIVERSI IT 

TMORSBT  EXP  STATION 

8209 

3  CHILTON 

3Z  93 

86  42 

680 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

thurlow  dam 

8215 

9  ELMORE 

1] 

32  32 

85  94 

26B 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

TONEY 

8299 

1  MADISON 

1; 

34  94 

86  44 

75C 

: 

TVA -906 

IRAFFORO 

8289 

2  JEFFERSON 

7A 

: 

WILLIAM  P.  DOSS 

TROY 

8323 

7  PIKE 

10 

31  49 

ll  3? 

380 

6P 

6A 

THOMAS  J.  DILLARD 

8380 

3  TUSCALOOSA 

170 

MIO 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

8385 

3  TUSCALOOSA 

33  13 

152 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE   3  S 

8403 

6  MACON 

1] 

32  2  3 

89  39 

420 

9P 

RADIO  STATION  WAQT 

UNION  SPRINGS  2  NE 

8438 

6  BULLOCK 

32  09 

460 

7A 

ROBERT  L  OUNHAM 

UNIONTOWN 

8446 

6  PERRY 

32  26 

87  31 

269 

7A 

JEPTHA  S.  BRANYON 

VALLEY  MEAD 

8469 

2  DE  KALB 

7A 

C  ♦  «  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

8917 

3  LAMAR 

1: 

33  45 

88  07 

190 

5P 

7A 

:  H 

MRS.  LEILA  H.  WHEELER 

WADLEY 

8609 

85  34 

640 

7A 

ALABAMA  POwER  CO. 

WALLACE  Z  E 

8637 

7  ESCAMBIA 

31  13 

87  12 

205 

7A 

MRS.    ESSIE   M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

8648 

4  ETOWAH 

34  04 

86  19 

850 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

8673 

6  GREENE 

87  50 

110 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686  C 

1  LAUDERDALE 

34  55 

88  04 

*69 

BA 

MRS.    INIS  WILSON 

WEST  BLOCTON 

8809  C 

3  aiBB 

87  07 

500 

71 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

WETUHFKA 

8859  C 

5  ELMORE 

32  33 

86  13 

190 

MARION  M,  SANFORO 

8867  C 

7  CLARKE 

87  43 

170 

9P 

MRS.   VELHA  G.  COLEMAN 

WINFIELD  2  SW 

8998  < 

3  FAYETTE 

33  59 

87  90 

468 

W.  W.  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103  C 

5  ELMORE 

1] 

32  34 

89  94 

335 

ALABAMA  POWER  CO. 

CLOSED  STAT  IONS 

GREEN  BAY 

3496  e 

7  COVINGTON 

10 

31  11 

86  17 

280 

7A 

CLOSED  6/9/69 

NEW  STATION 

KINSTON 

4431 

SI  COFFEE 

10 

31  U 

66  11 

270 

7A 

J.  L.  KIMBRO 
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REFERENCE  NOTES 

'°  Cll™.tolo«i.t  .<  W,.,h.r  Bur..u  Airport  Sullon.  D.nn.U,  Fl.ld.  RFD  2.  Montgom.ry,  AUb.m. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unle,.  oU,e™i..  Indicted,  dlmcn.lon.l  unit,  used  In  thl.  buU.tln  .r.:  T.mp.rature  In  T.  pr.clplutlon  .nd  cv.por.llon  In  Inche.  .nd  wind  movement  In  mU...  Monthly  de.ree  d.v  touU 
"d'  rp:.rdwfdeTbr.r:umt'To"o::efv:rr.''  «.  F.    ■„  ■■Supplem.nt.l  O-t.-  dlrect.„n.  entered  In  figure,  .re  ten.  o,  degree..    Be.ult.nt  .Ind  1.  the  v^tor^um  o,  .'Ld  dlr^rl. 

QgSERVATlON  TIME:  The  Sutlon  Inde,  .ho*.  ob..rv.tlon  tUnes  In  local  .Und.rd  time.  During  the  .ummer  month,  .ome  observer,  t.ke  the  ob.erv.tlon.  on  d.yll,ht  ..vlng  time.  Snow  on  ground  In  the  "Snowt.ll 
.nd  Snow  on  Ground  t.ble  i.  .t  observ.tlon  time  for  .U  except  We.ther  Bure.u  .nd  FAA  .t.tlon..  For  the.e  .t.tlons  snow  on  ground  value,  .re  .t  6  00  .  m  C  S  T  D.t.  In  the  "Extreme."  iM.  "nln  D  7^ 
tlon   Uble.  "D.Uy  T,mper.,ure"  Uble.  "Ev.por.tlon  .nd  Wind"  ubie.  .nd  .nowf.ll  In  the  "Snowfall  .nd  Snow  on  Ground"  Uble"  when  publl.heS.  Tre  for  th^ii  ;nd^".Mlme  of  ob""  vltlon  ' 

S^T^i^e.'oT^ilmn,'"  """"'^'■f  '7!.'^  °' '•">°'  "-own  by  footnote  foUowlng  the  "Ev.por..lon  .nd  Wind"  fble.   M..  .nd  Mm  In  "Ev.por.tlon  .nd  Wind"  uble 

refer  to  extremes  of  temper.ture  of  water  In  pan  ..  recorded  during  24  hour,  ending  at  time  of  observation. 

forluc»»we'l^^.t^nr\'^n"yuentt'^cl'^  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  .leet,  or  Ic.  on  the  ground.   Sample,  for  obulnln,  me..urement.  are  uken  from  different  point, 

lor  succe.slve  observations.   con.e<iuently.  occa.lonal  drlftmg  and  other  cause,  of  local  varUblllly  In  the  .nowpack  may  reault  In  apparent  lncon.l.tencle.  in  the  record. 

§I^|V£^:^    Entries  of  snowfall  In  the  "CUmatological  Data"  table,  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  uble.  and  In  the  "Sea.onal  Snowfall"  uble.  Include  .now  and  .leet.    Entrle.  of  .now  on  ground  Include  .now, 

NORMALS  for  all  Bt«tlon8  are  cUmatological  standard  normals  based  on  the  period  1831-1960, 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  sution  name,  such  as  12  SSW.  indicate  dlsunce  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  daU  will  be  earned  Ui  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetln. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Cllmatologlcal  DaU"  table  and  the  "Daily  Temperature"  Uble  is  indicated  by  no  entry. 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.    See  "DaUy  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data   if  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month.  ' 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  /ary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

LN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  ^Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Dau"  buUetln.  If  daUy  amounts  are  published  in 
Cltmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recordina  rase  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  •  *  * 

G  "Soil  Temperature"  Uble. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  uble.   Omission  of  dau  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "SupplemenUl  DaU"  Uble. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Sution  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  Ubles.  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc, ,  of  subsUtlons  through  195S  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal  DaU,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obUlned  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.  $2.  SO  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary. }  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington.  D.  C.  20402. 


CORRECTIONS 

FEBRUARY  1965  CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE  APPALACHIAN  MOUNTAINS  SCOTTSBORO  AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  51.4,   AVERAGE  TEMPERATURE 

DIVISION  02  40.9,   DEPARTURE  -«.6,   TOTAL  DEGREE  DAYS  670. 

FEBRUARY  1965  DAILY  TEMPERATURE  TABLE  APPALACHIAN  MOUNTAINS  SCOTTSBORO  MAXIMUM  TEMPERATURE  ON  1ST  32,   MINIMUM  TEMPERATURE  ON 

DIVISION  02  1ST  30,   AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  51.4. 
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89.5 

65,1 

77,3 

94 

19* 

54 

31 

0 

15 

0 

0 

0 

3,61 

1.23 

25 

.0 

0 

6 

3 

1 

91.1 

64,6 

77,9 

96 

19. 

52 

31 

0 

25 

0 

0 

0 

4.71 

2.40 

25 

.0 

0 

6 

2 

2 

90.8 

66,7 

76,8 

94 

24. 

58 

31 

0 

24 

0 

0 

0 

3,59 

I.IB 

3 

.0 

0 

9 

2 

1 

92.7 

69,0 

80,9 

,0 

97 

18. 

58 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

6,16 

.32 

1.50 

15 
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67,0 

77.6 

92 

18 

62 

31 

0 
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66,9 

77.7 

93 

18 

56 

14 
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67,2 

78,3 

96 

19 

63 

1 6 

0 

14 

0 

0 

0 

2,61 

25 

.0 

0 

12 

2 

1 

88. 5m 

66, 3M 

77, 4M 

92 

19. 

60 

31 

0 

9 

0 

0 

0 

8^13 

3,28 

25 

.0 

0 

7 

1* 

3 
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77,2 

94 

19. 

58 

31 
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11 

0 
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0 

3.45 

,61 

19 

.0 

0 
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3 

0 

77.5 

-  2.6 
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,57 

.0 

1 

Precipitation 


NORTHeRN  VALLEY 


ATHENS  2 
BELLE  MINA  2 
OE(ATUR 
FALKVILLE  1 
FLORENCE 


HUNTSVILLE  MB  AP 
MADISON 
MOULTON  2 

HUiCLE  SMOALS  FAA  AP 
NEN  MARKtT  2 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RtJSSELLVILLE  2 
NATERLOO 

DIVISION 


APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSM 
aiRMINQHAM  WB  AP 
BRIDGEPORT  2  N 
&UNTERSVILLE 

ONEONTA 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTA  AU 
SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 

DIVISION 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILLE 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

CENTREVILLE 

CLANTON 

DOUBLE  SPRINGS 

FAYETTE 
HALEYVILLE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
PRATTVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

DIVISION 


EASTERN  VALLEY 


04 


ANNISTON  FAA  AP 
CALERA  2  SH 
CENTRE  5  SW 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 
GADSDEN  GAS  PLANT 

PELL  CITY   1  NNE 
SYLACAUGA  4  NE 
TALLADBGA 


PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SM 

CAMP  HILL  2  NM 

HEFLIN 

LAFAYETTE 
MARTIN  0AM 
OPELIKA 

ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 


DIVISION 


See  Reference  Notes  Follovring  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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PAAIRIE  06 

OAYTON 

41.2 

69.2 

80.2 

96 

19. 

63 

31 

0 

0 

0 

3.90 

.60 

28 

,0 

0 

9 

3 

0 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

90*2 

69.0 

79.6 

95 

19 

63 

3 1 

0 

20 

0 

0 

0 

3.76 

•  1.31 

.63 

5 

,0 

0 

7 

* 

0 

sainesviule 

91.2 

69.7 

80,5 

97 

19 

63 

31 

0 

25 

0 

0 

0 

2.19 

,66 

25 

,0 

0 

7 

2 

0 

CREENSeORO 

90.1 

66.5 

78,3 

- 

3.6 

95 

18. 

60 

31 

0 

18 

0 

■0 

0 

4,77 

-  .38 

1,0* 

2* 

,0 

0 

8 

3 

2 

HAYNEVILLE 

92. IM 

69. 5H 

80, 8M 

66 

3 1 

0 

0 

0 

0 

3,56 

1,63 

29 

.0 

0 

7 

2 

1 

LIVINGSTON 

91.5 

69.9 

80.7 

97 

18 

6* 

31 

0 

26 

0 

0 

0 

3,75 

1,35 

6 

.0 

0 

8 

2 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

90  •  T 

69.3 

80.0 

95 

3 

63 

31 

0 

25 

0 

0 

0 

5.*0 

1.65 

28 

.0 

0 

6 

5 

1 

MINTER  3  NW 

88.9 

68.7 

78.8 

95 

* 

65 

31 

0 

15 

0 

0 

0 

5.67 

1.10 

* 

.0 

0 

11 

5 

1 

MONTGOMERY  KB  AP  R 

89. <• 

71.5 

60.5 

1.3 

9* 

3 

68 

31 

0 

16 

0 

0 

0 

*,99 

.*1 

1.69 

29 

.0 

0 

B 

2 

2 

SELMA 

91.7 

70.9 

81.3 

.5 

95 

20* 

68 

30* 

0 

26 

0 

0 

0 

*.68 

-  .33 

1.15 

5 

,0 

0 

9 

3 

1 

TUSKEGEE  3  S 

UNION  SPRINGS  2  NE 

DIVISION 

80,1 

1 .  * 

*,  29 

-  1.18 

,0 

•      •  • 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA  1  NW 

91.3 

68,0 

79,7 

98 

20 

58 

2* 

0 

25 

0 

0 

0 

5.16 

l.*5 

5 

.0 

0 

12 

3 

ATNORE  1  SM 

91.6 

69.* 

80,5 

97 

15 

63 

23* 

0 

27 

0 

0 

0 

7.33 

2.16 

8 

.0 

0 

10 

5 

3 

BRANTLEY 

91. » 

68.2 

79,9 

96 

3, 

6* 

23* 

0 

26 

0 

0 

0 

8.30 

2.36 

l.*3 

* 

.0 

0 

16 

6 

3 

BREMTON  3  SSE 

92. S 

67,5 

80,0 

.6 

97 

6, 

6* 

23* 

0 

0 

7.62 

-  .17 

2.32 

12 

.0 

0 

11 

6 

2 

CAMDEN  3  NW 

92.0 

68,9 

80,5 

98 

20. 

66 

30* 

0 

2* 

0 

0 

0 

*.72 

3.52 

29 

,0 

0 

5 

1 

1 

CHATOM  3  N 

91.3 

68.8 

80.1 

96 

* 

62 

22 

0 

23 

0 

0 

0 

7.60 

3.67 

29 

,0 

0 

10 

5 

CLAYTON 

87.8 

69.6 

78.8 

92 

20* 

66 

30* 

0 

8 

0 

0 

0 

5.33 

-  .77 

1 .  56 

1 1 

.0 

0 

1* 

* 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

89.3 

72,8 

81.1 

95 

19 

71 

31* 

0 

16 

0 

0 

0 

*.27 

-  1.83 

1.10 

2* 

.0 

0 

9 

* 

ENTERPRISE 

91. 2M 

70,*M 

80. 8M 

97 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

5.87 

2.57 

3 

.0 

0 

11 

3 

ELFAULA 

92.9 

69,5 

81.2 

• 

.* 

96 

1** 

59 

23 

0 

30 

0 

0 

0 

.0 

0 

EVERGREEN 

90.3 

69,2 

79,8 

98 

2* 

66 

8 

0 

18 

0 

0 

0 

10.06 

2.1* 

7 

,0 

0 

12 

6 

3 

FRISCO  CITY 

91.1 

70.2 

60,7 

97 

3* 

66 

30 

0 

21 

0 

0 

0 

6.35 

.15 

l.*2 

30 

.0 

0 

12 

* 

GENEVA 

90.7 

70.1 

80.* 

96 

21* 

66 

23 

0 

*.75 

-  1.61 

1.81 

2 

,0 

0 

9 

3 

6ILBERT0WN 

91.7 

68.5 

80.1 

96 

18* 

6* 

31 

0 

26 

0 

0 

0 

*,32 

.90 

7 

.0 

11 

4 

GREENVILLE 

90.0 

70,* 

80.2 

• 

1.2 

96 

20 

67 

30 

0 

19 

0 

0 

0 

6,81 

.00 

1.31 

10 

.  0 

0 

1 2 

6 

HEADLAND 

B9.7 

96 

3 

16 

0 

0 

0 

1.17 

.0 

0 

9 

* 

HIGHLAND  HOME 

89.* 

69.6 

79.5 

- 

1.* 

9* 

19* 

66 

30* 

0 

0 

0 

0 

6,99 

.52 

1.81 

5 

,0 

0 

11 

6 

NATCHEZ 

90. 6M 

68,5m 

79. 6M 

95 

18+ 

0 

23 

0 

0 

0 

3.80 

30 

.0 

0 

OZARK  *  NNW 

89.3 

69.8 

79.6 

1.* 

95 

20 

68 

31* 

0 

17 

0 

0 

0 

6.23 

•  .13 

2.56 

2 

0 

PHENIX  CITY  2  NNW 

88.8 

69.7 

79.3 

93 

20* 

67 

9 

0 

13 

0 

0 

0 

6.*2 

1.82 

31 

,0 

0 

9 

5 

2 

SEALE 

THOMASVILLE 

89.1 

70.* 

79,6 

• 

.9 

95 

* 

66 

31* 

0 

Q 

10.63 

*.03 

2.75 

27 

,0 

0 

10 

5 

4 

TROY 

88.8 

69.5 

79.2 

_ 

1,* 

93 

18 

67 

10* 

0 

1* 

0 

0 

0 

6.83 

.*3 

1.65 

13 

,0 

0 

12 

3 

3 

XHATLEV 

92.5 

67.* 

80,0 

96 

20 

6* 

20* 

0 

26 

0 

0 

0 

6.66 

1.67 

30 

.0 

0 

7 

5 

DIVISION 

80,0 

1,0 

6.  56 

•  ,27 

,0 

•      •  • 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

90.3 

70.8 

80.6 

95 

19* 

67 

30* 

0 

23 

0 

0 

0 

11,66 

2.65 

8 

,0 

0 

1* 

8 

* 

CITRONILLE 

91.7 

73  1 

62  * 

1 .  * 

6 

3  ^ 

0 

2* 

0 

0 

0 

9  55 

1  2* 

I  35 

,0 

0 

16 

8 

3 

CODEN 

89.3 

7l!6 

80.5 

9* 

1 

66 

2* 

0 

17 

0 

0 

0 

10.06 

1*.72 

1* 

,0 

0 

13 

7 

5 

FAIRHOPE  2  NE 

88.9 

71,3 

80.1 

1.2 

9* 

20* 

66 

30* 

0 

12 

0 

0 

0 

13.72 

*.83 

2.*0 

17 

,0 

0 

13 

6 

6 

FORT  MORGAN 

87.0 

75,6 

81.3 

91 

20* 

71 

25* 

0 

2 

0 

0 

0 

3.65 

1.05 

25 

,0 

0 

7 

3 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

91.0 

73,7 

82.* 

.2 

96 

20 

71 

30* 

0 

21 

0 

0 

0 

8.13 

-  1.5* 

2,18 

3 

,0 

0 

12 

6 

2 

MOBILE 

89.5 

7*,0 

81,8 

.5 

95 

21* 

69 

30 

0 

17 

0 

0 

0 

10.06 

1.60 

3,45 

11 

,0 

0 

1* 

5 

3 

ROiERTSDALE  1  E 

90.1 

69,8 

60.0 

95 

21* 

67 

30* 

0 

19 

0 

0 

0 

6.1* 

-  3.66 

1,93 

3 

,0 

0 

12 

3 

3 

DIVISION 

61.1 

,2 

9.15 

.22 

,0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,    99*  ON  THE  25TH  AT  RED  BAY 

LOWEST  TEMPERATUREi      50°   ON  THE  31ST  AT  DOUBLE  SPRINGS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,  13.72  INCHES  AT  FAIRHOPE  2  NE 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,  1.78  INCHES  AT  SAND  MT  SUBSTA  AU 
GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,    4.30   INCHES  ON  THE  27TH  AT  MADISON 
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DAILY  PRECIPITATION 


JULY  1965 


station 

Total 

Day  of  Month 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 



1 

12 

13 

14 

15 

16 

 L_ 

17 

 1- 

18 

19  20 

 1  

21 

22 

 1- 

23 

 1— 

24 

2S 

1 

26 

 1— 

27 

28 

.  L- 

29 

 L_ 

30 

31 

*     *  * 

NOHlHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

OS 

.51 

.21 

.15 

•  39 

■  04 

.32 

.12 

.82 

.64 

■  10 

.31 

•  48 

eELLE  MINA  2  N 

5 

9« 

T 

.16 

.23 

■  99 

■  60 

■  40 

1»*0 

•  14 

.10 

T 

•  27 

•  08 

•  61 

DECATUR 

5 

04 

.22 

.75 

•  02 

■  21 

,40 

.65 

.14 

2*11 

•  52 

•  OZ 

falkville  I  N 

6 

57 

T 

T 

.39  2,38 

•  IT 

1,36 

,02 

•  04 

.93 

.01 

.54 

■  63 

.01 

T 

.09 

FLOfiENCE 

17 

•  18 

•  21 

.75 

•  27 

,23 

.13 

.08 

.06 

■ 

1.25 

M00GE5 

J 

it 

•  IT 

,38 

•  H 

(92 

,15 

.88 

■  28 

HUNTSVILLE  WB  AP 

•  22 

T 

I32 

T 

,T6 

I 

.50 

•  02 

1*" 

•  25 

T 

.72 

■  76 

.53 

MAO  I  SON 

12 

'< 

•  11 

•  11 

•  16 

2,21 

,66 

,  ,60 

■  12 

.,30 

MOULTON  2 

8 

09 

•  46 

•  62 

•  33 

•  91 

,08 

2I1O 

.93 

•  20 

.83 

.99 

MUSCLE  ShOALS  FAA  AP 

0I> 

•  94 

•  18 

.29 

T 

T 

,02 

.02 

T 

T 

.70 

.47 

1.44 

NEM  MARKET  2 

6 

32 

,80 

.38 

,86 

.20 

.62 

1.14 

.98 

.34 

,60 

.20 

.20 

■  10 

T 

ncn>?nlc  nnccuAi 

{•00 

•  28 

•  14 

,44 

.90 

1.21 

kEDSTuNc  "RScNAL 

5 

26 

.25 

•  04 

.17 

•  41 

2,09 

T 

(42 

■  42 

.66 

.73 

■  10 

.01 

RUSSELLVILLE  2 

5 

05 

•  05 

.03 

•  85 

,45 

,62 

.49 

U92 

.07 

.61 

T 

mATERLOO 

•       •  • 

APPAL ACH 1 AN 

MOUNTAINS  02 

ALSE^TVlLLE  2  SE 

c 

61 

•  56 

.42 

•  10 

•  03 

.25 

,03 

■  14 

.11 

l.iO 

.03 

■  02 

.03 

1*22 

.18 

.25 

.04 

BESSEMER   3  SSw 

5 

79 

,02 

.01 

•  09 

,20 

.IT 

1.01 

■  TT 

I 

T 

.22 

T 

.02 

U29 

■  07 

.04 

T 

■  16 

T 

•  66 

T 

.04 

.02 

BtPMtNGHAM  MB  AP  R 

t. 

87 

.04 

.26 

.36 

•  12 

T 

.01 

1.57 

■  01 

.25 

T 

•  07 

.4T 

.03 

T 

T 

T 

.38 

•  29 

.01 

.68 

.88 

.13 

■  15 

.30 

.21 

.60 

.05 

•  86 

•  66 

.11 

.25 

.09 

_ 

BRIDGc  OUT  Z  W 

2 

81 

1.18 

.06 

.03 

T 

T 

.45 

T 

T 

T 

•  09 

.09 

(95 

T 

T 

T 

COL  L 1 NSV I LLE 

3 

11 

.62 

.30 

.13 

■  39 

.06 

.24 

.17 

T 

.19 

.93 

,08 

FORT  PAYNE 

1 

68 

.29 

■  56 

T 

.02 

•  28 

T 

T 

T 

T 

.07 

■  18 

T 

.08 

.10 

,30 

GARDEN  CITY 

2 

51 

.35 

.84 

.20 

■  14 

•  27 

■  21 

.15 

.35 

6UNTE "Sv 1 LLE 

2 

12 

.43 

.16 

.08 

■  19 

T 

.06 

.08 

.40 

.19 

.38 

•  09 

•  06 

.01 

guntersville  tva 

2 

29 

.44 

T 

.32 

.34 

■  18 

.10 

•  03 

.30 

.3T 

.17 

•  03 

T 

LEEDS 

.26 

.24 

1^25 

T 

1  .84 

■  19 

T 

.90 

T 

.TO 

.91 

•  13 

.28 

T 

T 

magella 

7 

93 

.02 

.20 

,08 

.07 

.20 

.T5 

1.99 

.10 

1.30 

.57 

.04 

*03 

U72 

.56 

.29 

.01 

ONEONTA 

3 

76 

.12 

■  OT 

.06 

2.08 

•  93 

.11 

«09 

■  OS 

T 

.35 

PALMEROAlE   2  M 

2 

85 

.50 

.95 

.15 

.15 

1.30 

SAINT  BERNARD 

6 

»0 

.02 

.25 

.58 

T 

•  05 

1  ^68 

T 

.89 

T 

SAND  MT   SUBSTA  AU 

.68 

.80 

.05 

•  14 

•  01 

■  02 

■  08 

8 

23 

■  56 

.20 

.14 

1  .05 

,  TT 

.OT 

.19 

1.84 

■  05 

■  39 

.06 

•  46 

.56 

1.76 

.13 

SCOT  TSBOHO 

i 

84 

2.00 

1.38 

T 

.29 

.52 

T 

.31 

T 

.11 

T 

•  66 

,57 

T 

T  RAFFORO 

It 

11 

•  05 

.20 

.39 

.05 

.04 

.11 

.55 

.95 

.55 

.97 

•  10 

•  18 

.07 

VALLE^  HEAD 

3 

70 

•  09 

.04 

1.26 

,02 

.06 

.59 

T 

T 

■  T5 

T 

.03 

T 

.02 

T 

.07 

.  15 

•  02 

•  24 

T 

.37 

7 

UPPER  Plains  03 

AL  ICEVIllE 

6 

21 

.93 

.88 

2^40 

•  90 

,20 

ARLEY  3  S 

7 

12 

•  12 

.14 

T 

.25 

1.32 

.35 

■  84 

.66 

1.76 

•  01 

■  BR 

.65 

.14 

AUTAUGAVILLE   3  N 

3 

86 

.04 

•  16 

.24 

.10 

.05 

.13 

.76 

1.41 

.36 

.51 

.10 

•  67 

•  24 

.61 

.53 

2,00 

.97 

.22 

■  03 

.82 

.15 

1.19 

billingslEy  1  SE 

9 

61 

•  18 

t 

.30 

.65 

■  26 

1.40 

.  16 

1.52 

1.58 

.03 

3.53 

b 

73 

•  49 

.49 

.90 

.05 

.30 

.65 

■  04 

•  03 

.02 

.23 

.02 

.15 

1*25 

•  46 

.60 

.05 

CARBON  HILL 

10 

38 

U06 

.34 

.23 

.31 

.04 

.14 

1.90 

■  53 

1  .4R 

.43 

•  12 

3.80 

centreville 

8 

02 

.72 

.37 

.21 

1.56 

.08 

.19 

2,21 

.03 

.75 

■  74 

.16 

CL ANTON 

'° 

.23 

.00 

.30 

1.05 

.OT 

T 

.55 

T 

.80 

4.29 

.65 

.60 

T 

CORDOVA 

36 

•  20 

.15 

.26 

.25 

.05 

■  02 

.54 

.75 

■  63 

.50 

.96 

.05 

DOUBLE  SPRINGS 

3 

97 

.08 

.30 

.03 

.05 

■  62 

.02 

■  02 

.  T4 

■  49 

.05 

.90 

.07 

.64 

ELROO 

8 

05 

■  30 

.90 

1.10 

,25 

1.70 

.20 

.90 

.35 

•  30 

.95 

.20 

FALLS  CITY  BuK  POND  TR 

FAYETTE 

.22 

.01 

.30 

,  39 

.07 

.04 

2^76 

.07 

2^78 

UIO 

.29 

.08 

G0RGA5 

2 

87 

.54 

■  U 

.10 

.21 

■  19 

.09 

■  03 

■  39 

.21 

.29 

.  30 

•  17 

.24 

maleyv  illE 

3 

61 

.08 

■  62 

.06 

,IT 

■  46 

.42 

1.23 

.57 

HAHILTON    3  S 

71 

.31 

1*05 

T 

.30 

,23 

.03 

•  35 

7 

T 

2.4n 

T 

JASPER  N 

3 

59 

1.18 

.09 

.10 

•  18 

■  17 

■  IT 

.40 

.09 

.38 

.62 

.01 

.20 

.42 

.55 

,10 

■  39 

■  09 

1.07 

2.05 

.05 

2,00 

.07 

.17 

HERT2  POnOVILLE  TOMER 

5 

13 

.76 

.13 

.20 

.24 

.10 

1  ■OO 

1.05 

.17 

.22 

.35 

•  18 

.46 

.20 

.07 

mitchEll  dam 

5 

71 

.25 

.51 

■  10 

■  20 

•  02 

.11 

.02 

.05 

.06 

.87 

1.52 

PICkENSVILLE 

17 

•  94 

.44 

.27 

.10 

.16 

■  11 

.21 

T 

.24 

•  44 

7 

.26 

PLANTERSvILLE  2  S5E 

.70 

T 

■  10 

.20 

.20 

.42 

1.69 

2*29 

•  25 

7 

1.62 

PRATTVILLE 

(, 

16 

•  67 

.60 

•  05 

■  20 

■  90 

.13 

•  04 

1.50 

.10 

.10 

•  59 

.02 

1.36 

5. 

eo 

•  20 

■  62 

•  87 

,48 

1.20 

■  22 

•  IT 

1,07 

,21 

.28 

THORSBy  EXP  STATION 

6 

99 

.28 

.75 

■  02 

■  49 

.26 

■  03 

■  10 

2.30 

■  05 

■  11 

.05 

.18 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

6 

43 

.10 

1*28 

.07 

■  10 

1.11 

.04 

T 

1.29 

.09 

.17 

.51 

.01 

■  26 

.40 

Tuscaloosa  Oliver  oam 

.12 

.42 

■  25 

.11 

.95 

.02 

,02 

•  44 

■  17 

.41 

1.53 

.02 

.03 

.67 

05 

.42 

.15 

.82 

.IT 

.27 

.04 

,05 

■  13 

2.35 

.38 

.27 

WEST  blocton 

7 

06 

1.33 

.55 

.40 

•  43 

40 

•  40 

•  10 

.05 

1  .40 

WINFIElO  2  SM 

5 

61 

•  32 

.34 

•  09 

1.26 

•  07 

1.31 

.07 

•  05 

1.66 

■  24 

.18 

.02 

EASTERN  valley  0* 

ANN I STQN  FAA  AP 

3 

26 

.15 

.62 

.24 

.39 

.14 

.01 

.19 

T 

T 

,07 

.16 

•  68 

T 

.13 

■  48 

ASHVILLE  <•  M 

2 

16 

.19 

.28 

,58 

.20 

.73 

.14 

.04 

CALERA  2  SM 

•  12 

1.15 

.10 

.34 

.95 

CENTrE  ^  SW 

5 

90 

•  67 

•  06 

.14 

.6T 

.34 

•  02 

.04 

.92 

T 

.08 

T 

2.41 

.65 

CHIlOERSBURG 

1 

44 

■  •36 

.26 

.62 

1.20 

■  75 

.10 

.25 

1.50 

2.20 

.20 

CHIlDERSBURG  mTR  PlAnT 

I 

U36 

.75 

.11 

.4T 

1.01 

■  03 

1,37 

.5; 

.25 

.83 

1.66 

.11 

GADSDEN 

18 

.12 

.31 

.11 

1.01 

.23 

.09 

•  35 

.40 

.41 

.86 

.24 

.06 

gadsoen  qas  plant 

JACKSONVILLE  2  SM 

i 

30 

.97 

•  12 

.09 

.28 

T 

■  13 

.02 

.4T 

.49 

.06 

.02 

.58 

T 

.10 

T 

.07 

LEESBURG 

7 

12 

•  29 

•  07 

.12 

•  24 

.91 

■  ■42 

.07 

.02 

.57 

2.44 

.97 

montevallo 

.10 

•  15 

T 

.30 

T 

■  45 

.26 

T 

.66 

.61 

7 

T 

T 

.49 

T 

1.59 

T 

PELL  CITY    1  NNE 

5 

43 

•  31 

.15 

.05 

.99 

.23 

.14 

.16 

.23 

■  SO 

•  26 

.90 

.10 

.42 

SYLACAUGA  <• 

7 

71 

•  12 

U41 

.12 

1.28 

09 

* 

30 

TALLADEGA 

91 

.89 

UOl 

.03 

■  20 

!l7 

.38 

Io3 

■  03 

I03 

!l0 

.09 

1I97 

! 

.02 

WALNUT  GROVE 

2 

34 

.25 

.19 

.90 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

Alexander  city  6  ne 

7 

48 

•  41 

.65 

.98 

.73 

3.0T 

.04 

.12 

.14 

T 

•  04 

.29 

.25 

.10 

.35 

•  12 

•  02 

.17 

ASHLAND 

5 

10 

1.29 

I.O5 

.35 

.90 

.20 

■  25 

.25 

.15 

.35 

.15 

• 

AUBURN  3  SM 

5 

'0 

•  52 

.03 

.60 

.49 

T 

■  13 

T 

.13 

•  03 

I 

.14 

.62 

.30 

1.91 

T  , 

CAMP  HILL  2  NW 

1.68 

.66 

.29 

T 

■  24 

.91 

.03 

.24 

.09 

.09 

.82 

■  58 

OAOEvlLLE 

5 

23 

1.12 

■  10 

.09 

■  06 

.14 

.30 

.27 

•  66 

.63 

1.18 

• 

DELTA 

02 

.27 

.08 

•  15 

■  21 

2^15 

.70 

.67 

,01 

•  U 

.95 

.20 

.52 

HEFLIN 

34 

.52 

•  12 

.68 

.12 

■  29 

T 

.97 

.96 

1.48 

T 

T 

hIGHTOmER 

4 

35 

.30 

•  14 

,05 

.49 

■  51 

.98 

.90 

•  40 

•  18 

.65 

.35 

• 

JORDAN  DAM 

11 

.22 

•  02 

,83 

■  01 

.19 

■  43 

.01 

.14 

.29 

•  10 

•  19 

1.69 

L  AF AYE  T  TE 

34 

.15 

•  IT 

•  30 

.23 

.10 

■  07 

1.01 

.25 

2.15 

.  16 

•  2* 

.T5 

.12 

MARTIN  OAM 

6 

98 

.58 

•  34 

•  IT 

.32 

■  IT 

.44 

,02 

.10 

■  02 

1.29 

.13 

.87 

1.53 

• 

5 

4* 

.93 

.05 

•  20 

.12 

■  14 

.10 

.23 

■  09 

.10 

.09 

.23 

.27 

2*61 

.19 

.10 

ROCKFORO  2  NNW 

8 

13 

.06 

•  07 

•  84 

■  63 

.35 

.37 

.03 

.17 

1.31 

.02 

3^20 

ROCK  MILLS 

3 

45 

.72 

.35 

.15 

■  06 

.08 

•  15 

T 

.23 

.06 

.81 

.21 

.54 

•  09 

thurlom  dam 

3 

37 

.61 

.20 

•  46 

.04 

.42 

.22 

.09 

.43 

.26 

UB3 

.06 

.14 

•  61 

23 

.53 

1.13 

•  14 

.30 

.24 

.29 

•  23 

.98 

.31 

.42 

.22 

•  24 

.18 

.02 

1.40 

metumpka 

3 

99 

T 

.20 

.42 

.30 

.06 

.94 

T 

T 

.02 

•  17 

.33 

U06 

7 

.49 

•  44 

YATES  HYOaO  PLANT 

8 

20 

1.30 

.21 

.97 

•  TO 

.11 

.02 

•  49 

,03 

•  24 

1.78 

.14 

•  99 

S««  f.laianc. 
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DAILY  PRECIPITATIOIM 


Day  of  Month 


O 
H 

1  1 
 L 

 1 

3 

4  1 

 L 

,  1 
 L 

6 

7 

 L 

8 

 l 

9 

.«  I 

10 

u  1 

 L 

12 

13  1 

14  I 

 L 

15 

16  1 

 L 

17  1 

 L 

18 

1  1 

9  20 

21 

I     ■  1 

22  23 

1  1 

24 

25 

"I 

26 

27 

 1 

28 

29 

30 

PfiAfRIC  06 

cueA 

2.TA 

.33 

.57 

•  29 

,96 

.05 

.11 

.06 

.10 

.22 

.09 

0*VTON 

3t90 

•  03 

.  20 

•J' 

•  03 

•  09 

.22 

.02 

.02 

.14 

.59 

,R0 

.70 

oemqpolis  lock  *nd  0*m 

*  It 

•  05 

,97 

•  60 

.03 

•  97 

.70 

.29 

■  23 

.09 

FOHT  0£POS I T 

.09 

T 

T 

.25 

1 

32 

GAINESVILLE 

.19 

.16 

•  23 

T 

.12 

.68 

T 

T 

GREENSBORO 

*,7T 

*24 

•  27 

•  29 

•  04 

.09 

.42 

.97 

.02 

1.04 

1.03 

•  34 

,08 

HAYN€V ILLE 

3(58 

•  25 

•  10 

.83 

T 

.01 

.16 

•  10 

•  20 

•  04 

1.83 

06 

L I  VINGSTON 

3,75 

1,39 

.91 

.19 

.  24 

.11 

.17 

1.04 

.34 

MARION   I  N 

S  ■  36 

•** 

2.28 

.19 

1.91 

1.31 

1.79 

MARION  Junction  i  ene 

*.82 

• 

.12 

•* 

1,23 

.28 

■  23 

.02 

.24 

•05 

1.30 

MARION  JUNCTION  2  NE 

S.40 

.05 

.01 

•  90 

.03 

•  T9 

•  80 

.03 

.71 

•  30 

T 

T 

•  OS 

i,bi 

.08 

HATHCMS  I  SS* 

1.14 

1.92 

•  70 

•  93 

1*11 

34 

milstead 

*»96 

*n« 

1  *  1  ft 

*n 

•  06 

,56 

•  1 1 

•  64 

•  05 

•  10 

.29 

•  06 

•  15 

1.09 

02 

M INTER  3  H'h 

S»67 

•  55 

.03 

•  06 

•  ■* 

.92 

•  1 1 

.91 

•  09 

•  89 

•  49 

•  23 

,20 

69 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

08 

34 

* 

•* 

.09 

.01 

•  29 

.44 

T 

•  09 

1.02 

•  24 

1.69 

orrville 

•  19 

•  1  1 

.21 

06 

PCRRVVILLE 

6.47 

ii9 

ill) 

!t2 

•  87 

T 

•  94 

•  09 

2,02 

.34 

.79 

T 

.18 
.44 

PINE  LEVEL 

>.77 

.19 

.09 

1*99 

.05 

,08 

•  2T 

.*2 

•  61 

2.00 

.09 

PRIMROSE  PARV 

SELMA 

^■88 

•  71 

,46 

•  07 

I  •IS 

,06 

■  97 

•  13 

T 

T 

.86 

•  99 

T 

.99 

.33 

suttle 

• '4 

1,20 

•  88 

•  91 

•  02 

1.22 

•  22 

.12 

TuSxEGEE  3  i 

UNION  SPRINGS  2  NE 

U'MIONTGMN 

6.91 

•  05 

T 

.40 

,12 

U17 

7 

I, to 

.10 

.77 

•  09 

.19 

2.02 

mARRIOR  LOCK  AND  DAM 

2.84 

•  61 

,09 

.43 

•  55 

.06 

•  02 

.10 

.34 

•       •  • 

COASTAL  Plain  ot 

A99EvIlL€   I  HH*i 

4.68 

.68 

1.21 

.08 

•  48 

1.28 

.12 

.04 

•  11 

•  45 

06 

AL6E«TA 

•  13 

1.62 

•  15 

•  05 

.02 

•  02 

.19 

■  09 

•  33 

.  16 

,84 

,25 

31 

AnOAlUSIA    1  NM 

5, 16 

•  08 

1.45 

.80 

.43 

.09 

.06 

.99 

•  02 

.03 

•  22 

•  17 

.29 

•  28 

•  12 

.  30 

29 

*TMQ9£    1  %k 

7,33 

2*18 

1 ,02 

•  19 

.10 

.20 

.37 

.55 

BRANTLEY 

8.  30 

.65 

I  ^43 

•  26 

•  30 

*  2 1 

.11 

•  17 

.66 

.08 

.29 

.17 

.48 

.05 

1.12 

•  21 

95 

BREMTON  3  SSE 

7,62 

.36 

.07 

.92 

.34 

•  90 

2,92 

•  18 

.10 

.66 

.09 

,36 

.73 

1 

41 

BRUNOIDGE 

6,56 

1 .00 

1  .02 

.85 

.98 

■  22 

.97 

.36 

•  06 

46 

CAMDEN  3 

*,72 

.24 

*n» 
*  i» 

.24 

•2" 

T 

■  06 

.04 

.01 

7 

•  09 

•  02 

•  18 

•  07 

3,52 

CMATQM  3  H 

7.  60 

,63 

.22 

.50 

•  14 

.03 

9,67 

CLAI90HNE 

9.82 

1  •OS 

.40 

.29 

•  50 

.60 

.49 

.92 

•  63 

.43 

T 

1.69 

.19 

•  12 

.04 

,08 

2 

43 

CLAYTON 

5.33 

•  36 

,86 

.93 

.33 

1^56 

.16 

.39 

•  11 

•  12 

.10 

•  19 

•  92 

.10 

COFf EE  SPRI NGS  2  N* 

■  ''0 

1*20 

T 

T 

•  69 

•  33 

1  .33 

COLU»«ai  A 

3,27 

,50 

,10 

,20 

.80 

*  02 

.08 

,20 

.8C 

•  20 

.01 

.08 

.01 

•  03 

.01 

02 

COT  TONTON 

5.91 

T 

.31 

.44 

.54 

•  54 

•  22 

•  29 

•  66 

2.36 

DOThAN  FAA  AIRPORT 

*,27 

.14 

•  6  1 

•  98 

.02 

•  07 

•  02 

,46 

.20 

T 

!•  to 

•  It 

.69 

•  02 

ELBA 

9.54 

.35 

.37 

.47 

1.69 

1.09 

,07 

.09 

.9? 

•  83 

.10 

.10 

.10 

uoo 

•  15 

•  64 

1.60 

32 

ENTERPRISE 

5,87 

,02 

2.57 

.29 

.13 

.07 

.12 

.88 

(25 

•  89 

.15 

.20 

•  17 

■  to 

EUf AULA 

Evergreen 

10,06 

.03 

.02 

1 .80 

2.14 

•  78 

*  69 

( 55 

.  91 

.23 

•  97 

•  36 

■  09 

.98 

T 

.07 

•  34 

FALCO  OPE''*  POND  TOwER 

FRISCO  CITY 

6.35 

•  99 

.05 

T 

.19 

1.12 

.15 

.21 

T 

.22 

.20 

.39 

.31 

■  18 

.83 

T 

•  09 

1 

42 

GENEVA 

75 

1,81 

.71 

.17 

•  14 

.02 

■  12 

•  36 

•  09 

•  16 

•  28 

■  84 

05 

6E0RGI ANNA 

■  97 

1^05 

1 

25 

GILSERTOmN 

4.32 

•  32 

'ft' 

.90 

T 

.58 

.12 

.17 

■  2q 

.14 

.73 

T 

T 

.18 

GREENVILLE 

6,81 

•  41 

.86 

.16 

1.31 

.06 

,02 

■  04 

.18 

.12 

•  09 

.52 

.53 

91 

HEADLAND 

5.55 

.05 

.48 

.08 

•  17 

.94 

1. 11 

.62 

.29 

•  05 

■  22 

.96 

1.17 

.02 

mi6hl*n0  home 

6,99 

.02 

I. 61 

*>i 

,96 

•  05 

•'^ 

1.29 

•  02 

•  02 

.97 

.07 

.14 

,10 

•  91 

1 

08 

JACXSON 

3,21 

.12 

.44 

•  40 

K I NSTON 

•  83 

* 

1  .02 

•  ' 

• 

•  03 

•  05 

■  34 

.21 

*  1  2 

•  01 

09 

LOUI SvILLE 

4*  7e 

' 

• 

■  12 

.60 

.09 

.11 

• 

• 

■  0 

03 

MELVIN 

4.76 

.18 

.13 

.89 

•  23 

•  22 

•  44 

.59 

2 

08 

milless  ferry 

T 

.03 

.18 

2 

41 

NATCt^EZ 

.29 

•  10 

■  03 

■  1 1 

•  32 

•  79 

1.26 

T 

.26 

.09 

.90 

T 

5 

80 

NEmTON 

5,48 

.32 

•  03 

•  19 

■  01 

**05 

.50 

.23 

1 .16 

•  18 

.93 

•  01 

■  29 

.02 

•  01 

06 

02ARK  6  NNim 

6,2! 

* 

05 

.68 

56 

*0l 

•  99 

.27 

29 

PHEN IX  CITY  2  NNh 

51 

'o2 

.03 

z 

09 

PINE  mill 

617! 

T 

.44 

*!57 

•  93 

T 

.13 

•  95 

•  10 

,60 

2 

68 

RIVER  FALLS 

7.36 

•  IT 

•  13 

3,76 

.1> 

.34 

,07 

T 

.52 

:,2 

.16 

.62 

T 

,06 

■  72 

32 

SEALE 

slocohb 

4,4T 

,80 

iS2 

.94 

•  09 

.  9* 

.29 

.96 

■  49 

•  20 

SNOw  MILL 

'.03 

.40 

•  05 

.24 

•  75 

.15 

.20 

■  80 

.08 

.07 

■  09 

,40 

SO 

thomaSvillE 

10,63 

*  22 

•  12 

2,22 

*60 

2 .08 

,08 

.09 

.04 

*  12 

• 

07 

•  15 

• 

02 

•  09 

1 

62 

TROY 

6.83 

.03 

.43 

.18 

.5' 

.16 

,06 

!09 

1.65 

.32 

.92 

1.29 

.04 

Io5 

l!24 

.10 

39 

WALLACE  2  E 

8.34 

1.12 

•  TO 

T 

T 

1.25 

.»9 

T 

.25 

,88 

.01 

1.25 

1.08 

wmatlEy 

6,66 

•  95 

I  .10 

•  09 

,95 

1.29 

.87 

1 

67 

GULF  08 

BAY  mInETTE 

11.86 

,76 

,46 

,6S 

2.69 

.70 

1.11 

.91 

.40 

.27 

.U 

.29 

1.98 

1.80 

CITRONELLE 

9.55 

.24 

,67 

1,19 

1.39 

.95 

.13 

.13 

1.20 

.11 

.19 

•  25 

.45 

.85 

.38 

97 

COOEN 

10.08 

t.46 

1*19 

,40 

.11 

1.27 

1.31 

.19 

.02 

•  29 

1.72 

.02 

.19 

.01 

.02 

.23 

.03 

.09 

•  64 

.06 

.78 

01 

FAIRhOPE  2  NE 

13,72 

.T5 

,40 

2,09 

2.35 

1.09 

.39 

.87 

2.40 

t 

1.34 

.25 

.07 

T 

•  19 

FORT  MORGAN 

3.65 

.'9 

.20 

.09 

•  09 

.15 

.09 

.»0 

.19 

1.09 

.80 

GULF  Shores  p  o 

6,91 

.55 

T 

T 

■  99 

•  45 

1,20 

T 

•  40 

.07 

.92 

.52 

•  70 

.65 

,60 

70 

MOBILE  -B  AIRPORT 

8,13 

.02 

.62 

2.18 

.01 

•  11 

.11 

•  96 

.30 

1.2'' 

T 

.96 

T 

t 

•  93 

,13 

.23 

.44 

T 

.09 

MOBILE 

10,08 

T 

•  46 

•  32 

T 

T 

,65 

2.00 

3.*9 

.19 

.60 

T 

T 

.10 

•10  .29 

•  to 

1.30 

.49 

19 

ROBERTSDalE   1  E 

6.14 

.03 

L.93 

•  39 

.*1 

1,00 

•  19 

.11 

.13 

•  24 

1.09 

.11  .3" 

•  01 

•  05 

17 

1.82 
1.29 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


NORTHERN  VALXEY  01 
ATHENS  2 

BELLE  MINA  2  N 


FALKVILLE   I  N 

FLORENCE 

HODSES 

HUNTSVILLE  WB  AP 
MADISON 
MOULTON  2 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 
NEW  MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 

RUSSELLVILLE  2 

WATERLOO 

APPALACHIAN  02 
MOUNTAINS 

ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSH 
B I RH INGHAM  WB  AP 
B0A2 

BRIDGEPORT  2  W 

COLLINSVILLE 

FORT  PAYNE 

GARDEN  CITY 

GUNTERSVILLE 

GUNTERSVILLE  TVA 

LEEDS 

MAGELLA 

ONEONTA 

PALMERDALE  2  W 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTA  AU 
SAYRE 

SCOTTSBORO 

TRAFFORO 

VALLEY  HEAD 

UPPER  PLAINS  03 
ALICEVILLE 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  60 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GDI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL  ' 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


3.3 

2 


1.0 

1 


4.0 

2 


1.0 


1.0 

1 


3.0 

2 


1.0 

1 


1.6 

1 


2.3 
1.0 

.s 
.i 


3.0 

2 


2.6 

1 
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CONTINUED 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1964  -  1965 


ALABAMA 


Static 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


ARLET  3  S 

AUTAUCAVILLE   3  N 

6ANKHEA0  LOCI^  AND  [>*H 

StLLINGSLEr   1  SE 

BROOKVOOO 

CARBON  HILL 

CENTREVtLLE 

CLANTON 

CMOOVA 

DANCr  *  N 

l>OUeLE  SPRINGS 

eutoo 

FALLS  CITY  BLK  POND  TR 

FAYETTE 

eORGAS 

HALEYVtLLE 

HAMILTON  3  S 

JASPER  *  N 

LAY  DAM 

HERTZ  PONOVtLLE  TOWER 
MITCHELL  DAM 
PtCICENSVILLE 
PLANTERSVt LLE  2  SSE 
PRATTVI  LLE 
REFORM 

THORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  «P 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERHON 

VEST  BLOCTON 

WINFIELD  2  SW 

EASTERN  VALLEY  OA 
ANNISTON  FAA  AP 

ASHVILLE  <>  W 

CALERA  2  SM 

CENTRE  9  SW 

CHILOERSBURG 

CHILDERSBURG  KTR  PLANT 


SNOWFALL 
1   IN  ON  &0 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
i   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


1.1 

1 


i.i 

2 


!  T 


2.0 

T 


1.0 

1 


T 
2.3 


1.0 

1 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


GAOSOEN  GAS  PLANT 

JACKSONVILLE  2  SW 

LEESBURG 

MONTEVALLO 

PELL  CITY    1  NNE 

STLACAUGA   't  N6 

TALLADEGA 

WALNUT  GROVE 

PIEDMONT  PLATEAU  05 
ALEXANDER   CITY   6  NE 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL  I 
1    IN  ON  GO 


1.0 

1 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


AUBURN   3  SW 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


CAMP  HILL   2  NW 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


HIGHTOWER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL  I 
1    IN  ON  GO' 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL  ' 
I    IN  ON  GDi 


SNOWFALL  I 
1    IN  ON  go! 


SNOWFALL  I 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL  ] 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL  ! 
1   IN  ON  GDI 


SNOWFALL  ] 
1    IN  ON  GD: 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD! 


1.0 

1 


T 
l.i 


THURLOW  DAM 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


YATES  HYDRO  PLANT 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


PRAIRIE  06 
CUBA 

DAYTON 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


DEMOPOLIS   LOCK   AND  DAM 

FORT  DEPOSIT 

GAINESV ILLE 

GREENSBORO 

HAYNEVILLE 

LIVINGSTON 

MARION    1  N 

MARION  JUNCTION  1  ENE 
MARION  JUNCTION  2  NE 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL  ' 
1    IN  ON  GO! 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GDI 


SNOWFALL  1 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GDI 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD| 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GDI 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GDI 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1964  -  1965 


Station 

July 

Augus 

Septemt 

ter  Octobe 

r  Novemt 

»or  Decemb 

y  Febnia 

7  March 

April 

May 

June 

ALABAMA 

Total 

HATHEMS  1  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  ( 

>D 

T 

T 

T 

T 

HILSTEAD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  C 

D 

T 

T 

HINTEi;   3  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  C 

0 

- 

- 

MO«TG0»ERY  WB  »P 

SNOWFALL 
1   IN  ON  G 

4) 

T 

T 

T 

T 

ORRVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  G 

D 

PERRTVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  G 

0 

- 

T 

- 

PINE  LEVEL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  G 

D 

PRIMROSE  FARM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  G 

D 

T 

T 

T 

SELMA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  S 

> 

T 

T 

T 

SUITLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  Gt 

> 

TUSKE6EE  3  S 

SNOWFALL 
1   IN  ON  61 

) 

T 

T 

UNION  SPRINGS  2  NE 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  Gl 

UNIONTOWN 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GO 

T 

T 

T 

WARRIOR   LOCK   AND  DAM 

SNOWFALL 
1    t  N  ON  GC 

COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE   1  NNU 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

ALBERTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

ANDALUSIA  1  NH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

ATM08E  1  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

T 

- 

BRANTLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BREWTON  3  SSE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

BRUNOIOGE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

CAMDEN   3  NH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

CHATOM  3  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

CLAIBORNE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

CLAYTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

COFFEE  SPRINGS  2  HM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

COLUMBIA   1  E 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

COTTONTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

OOTHAN   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

T 

ELBA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

ENTERPRISE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

1 

EUFAULA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

- 

- 

EVERGREEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

: 

- 

- 

- 

FRISCO  CITY 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

T 

_ 

T 

GENEVA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

GEORGIANNA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1 
1 

T 

T 

GILBERTOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 
I 

T 

T 

T 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


SREEN  BAY 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

JACHSON 

KINSION 

LOUISVILLE 

MELVIN 

MILLERS  FERRY 

NATCHEZ 

NEWTON 

OZARK   6  NNW 

PHENIX   city   2  NNW 

PINE  HILL 

PUSHMATAHA 

RIVER  FALLS 

SEALE 

SLOCOMB 

SNOW  HILL 

THOMASV ILLE 

TROY 

WALLACE  2  E 
whatley 

GULF  08 
BAY  MINETIE 

CITRONELLE 

COOEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES  P  0 
MOBILE  W8  AIRPORT 
HOB  I LE 

ROBERTSDALE  1  E 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL  I 
1    IN  ON  6D' 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL  I 
1    IN  ON  GD! 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD' 


SNOWFALL  j 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL  I 
1    IN  ON  GD! 

! 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL  I 
1    IN  ON  GDI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  G0{ 

SNOWFALL  I 
1    IN  ON  GD| 

SNOWFALL  I 
1   IN  ON  GO 


8««  r«f«r«&c»  notes  follovlni  station  ladoz. 
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DAILY  TEMPERATURES 


SltUon 

Day  oi  Month 

• 

1  1  2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

< 

«      •  • 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

MAI 

91 

96 

93 

87 

88 

88 

90 

90 

89 

89 

88 

88 

88 

86 

90 

88 

87 

91 

91 

91 

90 

89 

88 

90 

99 

87 

90 

89 

68 

88 

83 

89i2 

MIN 

61 

63 

66 

67 

69 

67 

66 

66 

64 

70 

69 

66 

70 

68 

68 

69 

63 

63 

65 

69 

70 

70 

71 

68 

69 

70 

68 

69 

96 

91 

66.4 

•ELLE  MINA  2  N 

MAI 

90 

92 

87 

90 

86 

90 

89 

90 

88 

87 

88 

89 

85 

89 

87 

87 

90 

91 

88 

90 

90 

89 

89 

90 

86 

89 

90 

90 

88 

84 

84 

88*9 

MIN 

68 

' 

73 

67 

67 

67 

66 

66 

69 

TO 

67 

66 

68 

68 

65 

60 

63 

63 

66 

67 

70 

70 

72 

68 

70 

70 

69 

68 

96 

94 

66,6 

DECATUR 

MAI 

93 

91 

9* 

85 

92 

89 

90 

90 

92 

91 

89 

89 

89 

86 

91 

89 

88 

89 

92 

89 

91 

90 

90 

89 

93 

87 

89 

90 

89 

88 

84 

89,6 

MIN 

70 

* 

7* 

67 

69 

68 

67 

68 

70 

72 

70 

68 

72 

69 

71 

66 

63 

66 

63 

68 

70 

71 

71 

74 

71 

69 

72 

71 

70 

61 

96 

68.9 

FALKVILLE  I  N 

MAI 

91 

89 

92 

84 

91 

89 

89 

87 

90 

90 

89 

88 

88 

86 

90 

87 

86 

91 

91 

87 

90 

90 

90 

89 

93 

86 

88 

88 

89 

88 

88 

88,7 

MIN 

67 

* 

74 

67 

68 

67 

68 

68 

70 

71 

66 

69 

70 

69 

70 

69 

62 

62 

65 

67 

70 

69 

73 

69 

70 

70 

71 

o7 

96 

94 

67.0 

FLORENCE 

MAI 

9! 

95 

95 

91 

92 

89 

93 

92 

94 

91 

93 

94 

98 

89 

95 

91 

91 

92 

97 

91 

91 

91 

93 

96 

97 

94 

97 

93 

91 

89 

86 

92.8 

Mm 

*' 

68 

71 

68 

69 

67 

67 

67 

69 

70 

68 

65 

66 

67 

7J 

65 

6 1 

63 

64 

67 

67 

66 

68 

74 

69 

68 

68 

69 

68 

98 

96 

66.8 

HUNTSVILLE  MB  AP 

MAI 

91 

95 

84 

91 

86 

89 

88 

90 

88 

86 

88 

88 

89 

89 

87 

87 

90 

91 

88 

90 

88 

88 

88 

92 

89 

89 

89 

90 

89 

64 

89 

88.3 

MIN 

70 

68 

71 

70 

70 

69 

69 

70 

72 

72 

70 

70 

74 

70 

7 1 

68 

66 

67 

70 

79 

72 

72 

72 

71 

74 

73 

73 

68 

62 

98 

69.7 

MADISON 

MAI 

•  9 

9* 

87 

91 

88 

90 

90 

90 

87 

87 

87 

87 

86 

90 

86 

85 

90 

91 

86 

88 

90 

89 

87 

92 

89 

90 

87 

89 

87 

82 

84 

88.1 

MIN 

67 

' 

72 

67 

66 

66 

69 

67 

68 

71 

67 

69 

70 

68 

68 

65 

63 

62 

64 

66 

70 

71 

70 

72 

69 

70 

70 

69 

67 

99 

94 

67.0 

MOULTON  2 

MAI 

92 

9* 

87 

92 

90 

90 

89 

92 

89 

89 

89 

90 

87 

90 

89 

88 

93 

93 

90 

92 

91 

90 

91 

94 

89 

90 

92 

93 

91 

89 

87 

90.3 

Mm 

68 

* 

71 

67 

68 

67 

68 

66 

70 

70 

69 

65 

70 

68 

7 1 

68 

61 

63 

63 

66 

66 

69 

70 

72 

69 

70 

69 

70 

68 

96 

94 

67.0 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

MAI 

90 

9* 

88 

92 

90 

91 

91 

92 

91 

91 

89 

89 

88 

92 

90 

89 

94 

97 

91 

91 

91 

92 

99 

93 

89 

91 

91 

90 

87 

83 

86 

90.6 

MIN 

69 

66 

69 

69 

71 

67 

69 

67 

72 

73 

70 

68 

71 

69 

•fl 

66 

61 

69 

63 

70 

67 

71 

71 

71 

68 

71 

71 

71 

69 

61 

99 

68.1 

NEH  MARKET  2 

MAI 

90 

90 

89 

87 

84 

87 

89 

86 

87 

84 

87 

86 

84 

88 

86 

85 

88 

88 

86 

88 

89 

88 

85 

90 

84 

87 

86 

86 

86 

80 

81 

86.4 

MIM 

66 

60 

70 

66 

67 

69 

66 

67 

69 

69 

66 

65 

70 

67 

67 

63 

59 

61 

61 

64 

66 

68 

69 

73 

67 

69 

68 

68 

64 

96 

92 

69.4 

REO  BAY 

MAI 

9* 

92 

98 

91 

93 

91 

93 

89 

94 

89 

92 

90 

99 

90 

92 

91 

90 

96 

97 

91 

94 

94 

95 

98 

99 

89 

92 

91 

89 

89 

87 

92.9 

MIN 

68 

69 

72 

67 

68 

67 

67 

65 

67 

70 

68 

66 

70 

70 

71 

67 

66 

67 

66 

68 

70 

73 

73 

79 

68 

70 

71 

69 

70 

99 

98 

68.2 

REDSTONE  ARSENAL 

MAI 

91 

93 

84 

90 

89 

90 

88 

91 

88 

89 

89 

89 

85 

90 

88 

87 

90 

92 

88 

92 

91 

90 

87 

91 

86 

92 

89 

90 

89 

84 

86 

89.0 

MIN 

66 

6* 

71 

66 

67 

69 

65 

69 

66 

68 

66 

69 

69 

68 

68 

66 

62 

62 

63 

66 

68 

69 

69 

71 

69 

72 

70 

70 

66 

56 

99 

66,2 

RUSSELLVILLE  2 

MAI 

91 

89 

92 

90 

89 

90 

91 

88 

91 

89 

89 

88 

88 

88 

90 

88 

88 

91 

95 

89 

90 

90 

92 

92 

93 

89 

89 

69 

88 

87 

83 

89,4 

MIN 

6! 

* 

69 

70 

65 

69 

69 

68 

65 

59 

69  . 1 

MATERLOO 

MAI 

Mm 

•      *  • 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS 

ALBERTVIILE  2  S£ 

MAI 

8i 

85 

88 

82 

89 

84 

88 

85 

89 

89 

83 

85 

85 

85 

88 

85 

85 

88 

89 

86 

85 

84 

84 

89 

86 

84 

84 

84 

83 

83 

84 

89.2 

MW 

65 

65 

67 

67 

69 

69 

69 

69 

65 

66 

64 

64 

65 

67 

67 

67 

65 

62 

64 

61 

61 

67 

67 

69 

67 

67 

67 

68 

68 

59 

99 

69,0 

SESSENER  3  SSM 

MAX 

91 

93 

93 

91 

90 

91 

87 

91 

89 

89 

89 

88 

85 

89 

86 

88 

91 

94 

88 

90 

89 

88 

90 

88 

88 

92 

88 

91 

88 

89 

88 

89.1 

Mm 

68 

68 

71 

69 

67 

69 

68 

68 

67 

69 

67 

69 

70 

70 

69 

69 

61 

63 

63 

66 

72 

72 

67 

71 

68 

70 

70 

71 

70 

63 

98 

67,7 

•IRMINGHAM  MB  AP 

MAX 

90 

90 

87 

89 

89 

84 

87 

88 

87 

87 

88 

85 

88 

84 

86 

88 

92 

88 

91 

87 

85 

87 

86 

86 

86 

86 

88 

86 

84 

86 

67,} 

Mm 

68 

70 

TO 

68 

67 

68 

69 

68 

67 

69 

67 

66 

72 

69 

70 

67 

62 

65 

65 

67 

71 

70 

69 

71 

67 

72 

70 

71 

70 

63 

99 

68,0 

BRIOtEPORT  2  tt 

MAX 

86 

91 

83 

89 

87 

90 

88 

88 

88 

89 

88 

88 

86 

91 

88 

88 

91 

92 

89 

91 

90 

89 

89 

91 

86 

88 

88 

86 

86 

83 

89 

87.9 

Mm 

66 

60 

67 

66 

67 

69 

66 

66 

66 

70 

67 

64 

69 

66 

68 

65 

59 

60 

60 

64 

64 

69 

68 

72 

66 

68 

69 

70 

65 

95 

93 

69.0 

QUNTERSVILLE 

MAI 

89 

93 

91 

89 

86 

90 

89 

90 

88 

89 

89 

89 

88 

90 

86 

87 

91 

91 

89 

91 

91 

90 

87 

90 

88 

91 

88 

89 

88 

86 

87 

88.8 

Mm 

68 

65 

71 

68 

68 

66 

67 

68 

67 

72 

67 

67 

71 

72 

70 

69 

63 

65 

70 

72 

70 

69 

73 

69 

71 

71 

72 

68 

64 

99 

68.3 

ONCONTA 

MAI 

91 

90 

93 

89 

92 

89 

91 

89 

92 

88 

68 

87 

88 

86 

90 

89 

87 

91 

92 

90 

91 

91 

90 

87 

89 

87 

88 

90 

90 

89 

89 

89.9 

Mm 

71 

67 

66 

69 

68 

69 

64 

68 

64 

69 

66 

67 

69 

69 

59 

62 

62 

63 

69 

68 

68 

70 

69 

69 

68 

69 

70 

66 

96 

66.4 

SAINT  BERNARD 

MAI 

88 

88 

92 

84 

90 

88 

89 

87 

88 

88 

82 

86 

86 

89 

88 

79 

84 

90 

91 

87 

89 

89 

83 

87 

90 

89 

89 

82 

86 

86 

82 

86.7 

Mm 

6* 

70 

67 

67 

66 

66 

69 

67 

67 

66 

67 

70 

68 

69 

69 

6 1 

63 

65 

67 

69 

70 

68 

72 

69 

70 

70 

71 

68 

61 

97 

67.0 

SAND  HI  SUBSTA  AU 

MAI 

87 

83 

87 

89 

87 

80 

86 

86 

83 

86 

89 

83 

87 

85 

85 

88 

90 

88 

90 

89 

86 

84 

92 

85 

88 

87 

88 

87 

64 

84 

86.2 

Mm 

65 

70 

66 

69 

64 

69 

67 

65 

67 

65 

64 

67 

66 

67 

66 

56 

59 

61 

66 

69 

67 

68 

70 

66 

69 

67 

67 

68 

56 

69.3 

SCOfTSBORO 

MAI 

89 

89 

90 

84 

89 

90 

88 

89 

84 

88 

87 

88 

85 

89 

89 

88 

89 

91 

90 

92 

90 

89 

87 

89 

86 

89 

89 

87 

87 

88.1 

Mm 

70 

70 

TO 

65 

69 

68 

70 

Tl 

66 

67 

65 

67 

70 

70 

69 

67 

61 

62 

63 

69 

66 

67 

69 

68 

67 

68 

70 

98 

59 

66.9 

VALLEY  HEAD 

MAI 

85 

88 

88 

84 

87 

89 

90 

78 

87 

85 

87 

88 

86 

85 

90 

88 

87 

90 

90 

88 

89 

88 

86 

84 

90 

86 

88 

ae 

88 

87 

87.0 

•       •  • 

Mm 

63 

59 

71 

65 

66 

64 

65 

69 

69 

69 

63 

69 

66 

65 

65 

58 

60 

62 

64 

64 

66 

68 

67 

67 

65 

67 

66 

54 

63.6 

UPPER  PLAINS 

0; 

ALICCVtlLE 

MAI 

93 

9* 

95 

99 

91 

91 

91 

91 

91 

94 

94 

91 

89 

89 

91 

91 

90 

91 

95 

94 

93 

95 

94 

90 

87 

89 

91 

90 

92 

89 

87 

91.9 

Mm 

70 

7 1 

74 

79 

72 

73 

73 

72 

72 

74 

78 

64 

64 

62 

62 

61 

62 

60 

59 

67 

60 

58 

63 

68 

65 

68 

68 

69 

61 

99 

66.6 

BANKHEAO  LOCK  AND 

DAM 

MAI 

93 

90 

94 

99 

89 

91 

92 

88 

92 

91 

90 

90 

89 

83 

89 

89 

88 

92 

95 

89 

91 

90 

91 

91 

87 

89 

92 

88 

92 

89 

86 

90.2 

Mm 

63 

68 

70 

67 

64 

66 

67 

68 

68 

70 

69 

63 

69 

68 

69 

69 

63 

65 

68 

69 

69 

69 

68 

70 

70 

7} 

68 

65 

99 

67.3 

CENTREVILLE 

MAI 

95 

90 

93 

96 

94 

92 

91 

91 

92 

91 

92 

92 

92 

88 

90 

91 

89 

93 

95 

93 

94 

92 

90 

92 

87 

90 

92 

90 

91 

85 

88 

91.3 

Mm 

69 

68 

72 

69 

68 

69 

70 

68 

68 

70 

68 

66 

67 

67 

64 

65 

65 

67 

68 

70 

67 

72 

68 

69 

69 

72 

71 

66 

60 

68.1 

CLANTON 

MAX 

93 

91 

93 

94 

92 

89 

89 

87 

89 

90 

88 

90 

90 

85 

89 

88 

87 

90 

93 

90 

92 

89 

91 

90 

78 

90 

90 

89 

90 

80 

87 

89.1 

Mm 

70 

70 

74 

70 

68 

71 

69 

69 

70 

70 

69 

70 

72 

69 

70 

70 

65 

66 

67 

72 

69 

68 

70 

69 

70 

70 

73 

72 

67 

61 

69.1 

DOUBLE  SPRINGS 

MAI 

90 

89 

92 

86 

90 

89 

89 

86 

91 

89 

87 

88 

87 

88 

90 

85 

81 

91 

92 

88 

91 

90 

89 

90 

93 

87 

87 

86 

88 

87 

84 

88.4 

Mm 

60 

60 

65 

62 

62 

61 

60 

62 

63 

69 

61 

60 

65 

64 

61 

55 

58 

60 

62 

69 

63 

69 

63 

69 

62 

63 

60 

52 

90 

61.1 

FAYETTE 

MAI 

93 

95 

94 

92 

99 

93 

88 

92 

90 

92 

94 

91 

88 

86 

90 

95 

96 

94 

92 

94 

91 

92 

93 

90 

89 

91 

93 

88 

88 

90 

91.6 

Mm 

67 

66 

70 

68 

66 

67 

69 

64 

68 

68 

69 

63 

68 

69 

67 

64 

65 

67 

69 

71 

70 

73 

68 

73 

70 

70 

70 

63 

97 

67.2 

HALEVVILLE 

MAI 

92 

90 

94 

85 

90 

90 

90 

88 

91 

86 

90 

89 

89 

88 

89 

8' 

87 

92 

94 

88 

91 

90 

89 

91 

93 

89 

89 

89 

90 

89 

84 

89.9 

Mm 

65 

65 

65 

66 

6'> 

69 

66 

66 

66 

68 

69 

69 

69 

68 

69 

65 

58 

99 

63 

63 

66 

67 

68 

68 

68 

69 

67 

66 

67 

59 

54 

69.1 

HAMILTON  I  S 

MAI 

9* 

92 

96 

91 

92 

91 

91 

87 

92 

88 

90 

90 

90 

88 

90 

91 

90 

93 

96 

91 

94 

95 

91 

93 

99 

89 

88 

90 

90 

91 

86 

91.1 

Mm 

67 

6t 

66 

66 

65 

«6 

66 

63 

66 

70 

67 

62 

64 

64 

66 

68 

57 

60 

60 

62 

64 

66 

66 

68 

69 

69 

68 

67 

68 

97 

52 

64.6 

JASPER  *  N 

MAI 

91 

9* 

94 

92 

90 

92 

88 

92 

91 

90 

90 

90 

88 

92 

90 

89 

92 

94 

90 

92 

92 

93 

91 

94 

87 

92 

91 

91 

89 

86 

88 

90.8 

Mm 

67 

64 

69 

68 

67 

67 

66 

69 

67 

71 

66 

66 

68 

68 

67 

68 

69 

62 

62 

66 

66 

69 

67 

70 

70 

71 

70 

69 

69 

62 

98 

66,7 

8—  lUUraDc*  NotM  FoQowlno  Sudoa  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

U 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Atoi 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

93 
69 

96 
72 

97 
70 

9S 
71 

92 

72 

94 

70 

90 
68 

91 
69 

93 
69 

92 
68 

91 
70 

92 
71 

91 
72 

93 
69 

94 
70 

92 
69 

95 
66 

97 
67 

95 
68 

96 
67 

96 
73 

96 
70 

92 

67 

82 
71 

91 
70 

93 
71 

94 

70 

92 
72 

86 
67 

90 
66 

92 
64 

92,7 
69.0 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 

91 
69 

93 
69 

92 
72 

90 
70 

87 
68 

89 
TO 

87 
68 

90 
69 

90 
69 

88 
69 

88 
68 

93 
68 

92 
70 

91 
71 

85 
70 

86 
66 

91 
64 

93 
67 

91 
66 

92 

70 

69 
70 

91 
70 

89 
69 

86 
69 

89 

68 

90 
70 

88 
70 

90 
72 

82 

70 

87 
66 

92 
70 

69.5 
69.1 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 

Mm 

9'> 

72 

94 

71 

96 
74 

89 
72 

91 
70 

91 
73 

87 

72 

91 
72 

91 
72 

91 
7* 

91 
72 

91 
70 

89 
75 

89 
72 

91 
73 

90 
71 

91 
68 

95 
69 

90 
66 

93 
73 

92 
75 

90 
74 

92 
73 

87 
72 

89 
72 

91 
74 

90 
76 

92 
74 

89 

73 

87 
67 

88 
63 

90,7 
71.6 

TUSCALOOSA  OLIVER  BAM 

MAX 

Mm 

92 
68 

91 
69 

94 

71 

95 
69 

90 
67 

91 
69 

91 
68 

92 
70 

91 
69 

92 
69 

90 
67 

90 
68 

90 
TO 

89 
69 

90 
70 

90 
68 

87 
65 

93 
67 

95 
65 

90 
67 

92 
69 

92 
72 

90 
69 

92 
71 

86 
68 

89 
69 

90 
69 

90 
70 

90 
71 

87 
64 

86 
60 

90,5 
66,3 

VERNON 

«       ft  ft 

MAX 

Mm 

95 
67 

97 
64 

94 
71 

93 
69 

94 
65 

94 
67 

88 
68 

94 
64 

93 
68 

92 
70 

91 
67 

91 
63 

92 
67 

92 
67 

90 
69 

90 
69 

95 
59 

97 
62 

91 
60 

93 
63 

91 
66 

90 
66 

95 
67 

90 
70 

91 
61 

91 
71 

92 
67 

93 
69 

90 
68 

88 
64 

89 
65 

92,1 
66,0 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

93 
67 

94 

69 

92 
70 

83 
69 

88 
66 

90 
67 

88 
68 

90 
68 

89 
69 

87 
69 

90 
66 

90 
66 

89 
72 

87 
70 

87 

70 

88 
65 

92 
61 

93 
61 

92 
65 

92 
66 

93 
70 

92 
66 

88 

67 

85 
70 

86 
71 

66 
TO 

88 

72 

90 
70 

89 

69 

88 
63 

87 

60 

89,4 
67,6 

CALERA  2  SW 

MAX 

Mm 

91 
66 

93 
66 

94 

70 

90 
67 

91 
66 

90 
68 

89 
68 

90 
67 

90 
68 

68 
68 

89 
69 

90 
64 

87 
65 

86 
65 

90 
67 

86 
68 

91 
60 

95 
62 

89 
63 

93 
65 

91 
67 

90 
66 

90 
66 

83 
70 

90 
66 

91 
65 

66 
67 

89 
66 

89 
65 

90 
57 

68 
59 

69,8 
65,7 

CENTRE  5  SW 

MAX 

Mm 

92 
66 

91 
66 

92 
69 

83 
67 

88 
68 

88 
66 

91 
6S 

84 
67 

87 
67 

86 
66 

88 
67 

89 
67 

90 
66 

87 
67 

91 
69 

92 
67 

89 

60 

92 
61 

94 
64 

94 

66 

91 
69 

92 
65 

90 
68 

93 
70 

92 
71 

92 

70 

92 

66 

92 
70 

88 

69 

89 
61 

89 

57 

69,9 
66,4 

CHILUERSBURO  WTR  PLANT 

MAX 

Mm 

91 
67 

92 
65 

93 
69 

87 
67 

90 
68 

90 
67 

88 
67 

90 
67 

90 
69 

88 
70 

88 
67 

89 

67 

87 
70 

86 
68 

84 

68 

87 
68 

91 
62 

92 
64 

91 
65 

89 
66 

89 
67 

91 
67 

89 
67 

66 
72 

69 
69 

87 
69 

87 
70 

90 
71 

86 
71 

66 
64 

68 
59 

66,7 
67,3 

OADSOEN  OAS  PLANT 

MAX 

PELL  CITY  I  NNE 

MAX 

Mm 

92 
65 

89 
63 

92 
64 

89 
68 

85 
65 

88 
64 

89 
64 

85 
66 

86 
65 

86 

66 

as 

64 

68 
64 

67 
65 

68 
65 

68 
65 

86 
66 

68 
59 

91 
59 

92 
61 

90 
65 

90 
66 

90 
65 

90 
66 

86 
67 

86 
67 

87 
66 

89 
67 

69 
66 

90 
67 

86 
62 

86 
57 

88,3 
64,6 

SYLACAU6A  *  NE 

MAX 

Mm 

93 
66 

04 

68 

93 
70 

89 
68 

90 
67 

90 
65 

88 
67 

90 
67 

89 
69 

87 
66 

89 
65 

90 
66 

86 
71 

67 
68 

65 
67 

67 
66 

91 
61 

92 
63 

92 
64 

91 
64 

90 
70 

90 
68 

87 
66 

81 
71 

90 
69 

89 
69 

90 
70 

90 
70 

84 

69 

86 
66 

87 
58 

88,9 
67,0 

TALLADE6A 
ft       ft  ft 

MAX 

Mm 

89 
64 

90 
63 

50 
67 

81 
65 

85 
64 

87 
62 

85 
64 

85 
65 

87 
65 

85 
66 

86 
64 

66 
63 

85 
67 

85 
63 

62 
64 

86 
65 

68 
56 

91 
65 

69 
61 

93 
64 

93 
65 

89 
62 

65 
63 

82 
68 

87 
66 

87 
65 

86 
67 

86 
67 

86 
66 

84 

60 

84 

55 

86.6 
63.9 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

Mm 

91 
65 

91 
63 

92 
65 

91 
65 

90 
66 

87 
62 

89 
64 

90 
67 

90 
67 

88 
66 

90 
65 

88 
64 

87 
68 

89 
64 

87 
68 

89 
66 

90 
59 

94 
60 

92 
62 

89 
64 

69 
66 

91 
64 

90 
63 

63 
71 

90 
66 

90 
69 

90 
66 

91 
69 

80 
68 

88 
65 

69 
58 

89,2 
6S,1 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

90 
65 

90 
64 

92 
66 

86 
66 

88 
65 

89 
63 

87 
66 

90 
68 

89 
69 

87 
69 

89 
66 

87 
72 

84 
68 

86 
65 

84 
71 

87 
66 

90 
60 

91 
63 

90 
64 

68 
65 

87 
68 

69 
63 

67 
66 

86 
66 

89 
69 

67 
69 

86 
69 

86 
70 

84 

69 

67 
64 

84 
65 

87,7 
66,1 

AUBURN  3  SW 

MAX 

Mm 

92 
67 

92 
70 

90 
69 

93 
67 

93 
68 

88 
68 

86 
66 

87 
69 

88 
68 

90 
69 

90 
69 

90 
68 

91 
70 

87 
68 

89 
68 

87 
69 

89 
64 

93 
64 

95 
66 

93 
68 

93 
70 

91 
66 

92 
66 

90 
70 

83 
69 

91 
70 

92 
70 

89 
71 

86 
69 

79 
69 

67 
64 

89,7 
68,0 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

Mm 

90 
66 

90 
66 

90 
68 

90 
66 

88 
65 

85 
63 

86 
65 

86 
66 

86 
68 

69 
66 

86 
68 

88 
67 

87 
66 

86 
66 

87 
67 

85 
67 

S7 

61 

90 
65 

92 
66 

91 
66 

66 
65 

66 
64 

69 
65 

88 
67 

82 
68 

68 
70 

69 
70 

86 
70 

88 
66 

79 
67 

87 
60 

87,6 
66,3 

HEFLIN 

MAX 

Mm 

90 
67 

93 
64 

91 
64 

90 
65 

82 
65 

88 
63 

89 
64 

86 
66 

88 

67 

89 
66 

87 

66 

88 
61 

90 
63 

88 
65 

85 
66 

88 

68 

87 

65 

92 
60 

93 

63 

92 
64 

90 
67 

90 
62 

69 
66 

86 
66 

86 
67 

88 
66 

86 
69 

86 
68 

66 
68 

68 
65 

86 
63 

86,3 
64.9 

LAFAYETTE 

MAX 

Mm 

90 
67 

90 
66 

90 
68 

90 
66 

86 
68 

88 
65 

88 
64 

88 

67 

90 
66 

87 
67 

88 
68 

90 
67 

87 
66 

88 
67 

86 
68 

89 
68 

89 
64 

92 
65 

90 
66 

86 
67 

88 
67 

68 
64 

68 
67 

83 
72 

88 
68 

69 
69 

89 
69 

89 
71 

79 
66 

87 
66 

86 
62 

88.1 
67.0 

MARTIN  DAM 

MAX 

89 
66 

92 
69 

92 
67 

92 
66 

90 
66 

88 
65 

88 
65 

87 
67 

89 
66 

90 
65 

67 
69 

86 
66 

86 
69 

86 
58 

89 
66 

86 
67 

69 
69 

93 
65 

92 
67 

69 
72 

90 
70 

89 
66 

89 
65 

82 
69 

88 
67 

90 
69 

86 
69 

89 
69 

65 
66 

86 
67 

86 

62 

88.6 
66.9 

opelua 

MAX 

Mm 

93 
66 

90 
67 

88 
66 

90 
66 

91 
66 

91 

66 

90 
67 

89 
69 

89 
69 

89 
69 

69 
68 

88 
70 

88 
70 

87 
70 

86 
69 

89 
63 

69 
64 

91 
65 

96 
66 

94 
67 

89 
68 

89 
65 

90 
65 

91 
65 

84 
64 

90 
70 

93 
70 

90 
72 

68 
69 

78 
68 

88 
66 

69.3 
67.2 

rockford  2  mv 

MAX 

Mm 

90 
66 

90 
67 

90 
71 

92 
67 

90 
62 

88 
64 

85 
61 

86 
69 

88 
66 

88 
67 

66 
66 

86 
67 

88 
68 

66 
68 

86 
66 

85 
67 

66 
66 

69 
67 

92 
65 

90 
65 

90 
69 

86 
65 

89 
67 

67 
70 

90 
60 

66.6 
66.3 

ROCK  MILLS 
ft       ft  ft 

MAX 

Mm 

9* 
66 

91 
64 

90 
65 

92 
64 

89 
67 

87 
64 

88 
64 

89 
67 

89 
67 

86 
66 

66 

66 

90 
64 

86 
68 

87 
65 

86 
67 

84 
67 

90 
60 

93 
61 

94 
63 

92 
66 

68 
68 

90 
62 

91 
64 

89 

69 

84 
69 

89 
69 

69 
66 

68 
70 

88 
68 

81 
65 

68 
68 

66.8 
65.6 

PRAIRIE  ot 

DAYTON 

MAX 

Mm 

95 
69 

92 
69 

94 
72 

96 
69 

93 
69 

90 
70 

92 
69 

91 
67 

91 
68 

90 
66 

91 
68 

91 
66 

91 
70 

66 
70 

86 
69 

91 
69 

90 
68 

92 
67 

96 
67 

93 
68 

94 
72 

95 
71 

93 
70 

94 
73 

67 
72 

93 
70 

92 
70 

90 
71 

91 
71 

SO 
67 

83 
63 

91.2 
69.2 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAC 

MAX 

Mm 

93 
67 

91 
S9 

94 
70 

94 
69 

92 
68 

90 
69 

90 
71 

87 
67 

89 
66 

90 
69 

90 
69 

89 
69 

89 

69 

87 
71 

69 
70 

88 
69 

69 
67 

92 
67 

96 
66 

91 
66 

92 
71 

92 
71 

91 
71 

92 
70 

89 
71 

90 
70 

91 

70 

90 
71 

92 
71 

82 
67 

87 
63 

90.2 
69.0 

SAINESVILLE 

MAX 

Mm 

94 

70 

91 
71 

94 
73 

91 
70 

90 
70 

91 
70 

92 
71 

88 
67 

92 
69 

93 
70 

91 
68 

90 
69 

90 
70 

66 
69 

88 
71 

91 
70 

91 
67 

94 
67 

97 
68 

92 
69 

96 
72 

93 
71 

92 
70 

93 
74 

86 
70 

91 
70 

90 
70 

90 
72 

93 
73 

89 
67 

88 
63 

91.2 
69.7 

5REENSB0R0 

MAX 

Mm 

91 
66 

94 
68 

95 
69 

91 
66 

91 
66 

88 
68 

86 
68 

90 
65 

92 
65 

91 
66 

89 
65 

91 
66 

88 
66 

87 
67 

89 
67 

68 
65 

92 
63 

95 
64 

90 
66 

93 
67 

91 
66 

69 
66 

90 
68 

68 
68 

90 
67 

88 
67 

90 
67 

69 
66 

89 
67 

86 

66 

90 
60 

90,1 
66,5 

HAYNEVILLE 

MAX 

Mm 

95 
69 

95 
72 

95 
70 

95 
69 

93 
71 

95 
69 

86 
69 

87 
70 

89 
66 

91 
69 

92 
70 

94 
72 

92 
67 

95 
67 

96 
69 

96 
72 

70 

94 

93 
67 

85 
70 

93 
71 

96 
69 

91 
72 

91 
71 

66 
68 

68 
66 

92,1 
69,6 

LIVINGSTON 

MAX 

Mm 

93 
70 

94 
70 

95 
72 

93 
70 

91 
70 

91 
70 

86 
70 

90 
67 

92 
66 

92 
70 

92 
69 

90 
70 

86 
72 

86 
72 

90 
74 

96 
68 

93 
68 

97 
69 

93 
67 

94 
68 

92 
74 

90 
71 

92 
70 

88 
73 

91 
70 

90 
70 

91 
70 

93 
72 

93 
70 

68 
66 

90 
64 

91.6 
69.9 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

Mm 

93 
70 

94 
71 

95 
72 

94 
69 

90 
69 

90 
70 

90 
65 

90 
69 

91 
69 

90 
66 

90 
69 

90 
69 

86 
72 

91 
69 

89 
69 

89 
70 

92 
66 

94 

67 

92 
67 

93 
68 

90 
72 

92 
70 

91 

69 

83 
73 

90 
72 

93 
71 

91 
71 

92 
72 

86 
71 

68 
67 

90 
63 

90.7 
69.3 

MINTER  3  Nw 

MAX 

Mm 

92 
70 

90 
70 

94 
70 

95 
67 

91 
69 

91 
69 

90 
68 

88 
68 

87 
68 

65 
66 

86 
68 

89 
69 

90 
70 

89 
69 

85 
70 

88 
69 

86 
66 

99 
67 

92 
67 

90 
66 

92 
69 

93 
70 

91 
66 

89 
68 

83 
71 

89 
70 

91 

70 

69 
69 

90 
71 

73 
67 

86 

65 

88.9 
66.7 

MCNT60MERY  WB  AP 

MAX 

Mm 

91 
72 

92 
75 

94 
73 

92 
72 

92 
71 

91 
72 

87 
Tl 

86 
71 

66 
72 

90 
TO 

90 
72 

69 
72 

85 
72 

68 
71 

91 
73 

89 
71 

91 
70 

93 

70 

93 
70 

93 
72 

92 
74 

91 
71 

90 
72 

84 
74 

91 
71 

92 
72 

88 
72 

68 
72 

76 
71 

65 

70 

89 
66 

69.4 
71.5 

SELMA 

MAX 

Mm 

93 
71 

94 
72 

94 
73 

93 
70 

93 
68 

91 
73 

90 
71 

90 
70 

92 
71 

90 
71 

91 

70 

92 
72 

90 
70 

90 
70 

92 
71 

93 
70 

94 
66 

95 
69 

94 

68 

95 
71 

94 
73 

94 
71 

92 
72 

82 
76 

91 
73 

94 
72 

91 
70 

92 
71 

87 
72 

89 
68 

91 

70 

91.7 
70.9 

S—  RafMsnc*  Notaa  Following  SUIlon  Ind*x 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ALAB/MK 
JULY  196S 


StaUon 

Day  ol  Month 

• 

a> 
S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

2T 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

MAX 

MIN 

UNION  SPRINGS  2  NE 
•       «  • 

MAX 
MW 

C0A5T«L  PLAIN 

07 

•NDALLSIA   1  NH 

MAX 
MIN 

94 
69 

93 
70 

95 
71 

92 
70 

95 
6« 

93 
71 

94 
68 

80 
60 

86 
66 

85 

67 

91 

70 

91 
67 

92 
71 

68 
69 

92 
70 

90 
68 

86 

68 

93 
65 

92 
66 

98 
67 

95 
71 

94 

66 

91 
65 

94 
58 

95 
66 

93 

70 

93 
68 

90 
69 

91 
72 

81 
66 

91 
67 

91.) 
68.0 

ATMORE   1  SM 

MAX 

Mm 

9* 
71 

93 
71 

90 
74 

92 
74 

93 
69 

93 
70 

69 
71 

67 
66 

86 

63 

90 
64 

91 
70 

93 
69 

92 
71 

92 
72 

97 
70 

91 
70 

93 
70 

95 
49 

95 

70 

95 
69 

94 
73 

91 
69 

91 
63 

90 
70 

92 
70 

92 
70 

90 
70 

90 
71 

68 
69 

91 
67 

90 
64 

91.6 
69.4 

BRANTlET 

MAX 

Mm 

96 

6e 

95 
69 

96 
69 

95 
69 

95 
68 

95 
72 

93 
66 

86 
66 

90 
68 

89 
66 

92 
70 

91 
66 

93 
72 

86 
68 

90 
69 

90 
68 

90 
67 

90 
64 

94 

68 

94 

66 

<)H 

70 

91 
66 

91 
64 

90 
72 

89 
68 

94 

69 

94 
67 

92 
69 

90 
72 

77 
67 

92 
66 

91.5 
66.2 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

Mm 

96 
71 

94 
71 

93 
71 

95 
67 

97 
66 

97 
68 

87 
67 

66 
66 

90 
65 

93 
65 

91 
69 

94 
66 

87 
70 

94 
68 

93 
66 

92 
67 

93 
67 

96 
64 

96 
67 

96 
65 

94 

70 

92 
67 

93 
64 

91 
70 

94 
67 

94 
68 

88 

66 

90 
69 

88 
69 

91 
65 

94 
66 

92.5 
67.5 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

Mm 

9* 
69 

95 
70 

98 
73 

92 
69 

95 
69 

92 
71 

94 
69 

88 
67 

68 
69 

92 
67 

92 
69 

94 

69 

89 
71 

67 
67 

91 
69 

92 
67 

96 
67 

95 
67 

97 
66 

98 
67 

95 
69 

94 

68 

92 
69 

86 

73 

92 
72 

93 
70 

91 
69 

90 
72 

81 
70 

88 

66 

91 
67 

92.0 
68.9 

ChATOK  3  N 

MAX 

Mm 

93 
69 

94 

72 

95 
77 

98 
69 

97 

70 

94 
69 

68 

68 

85 
67 

66 
67 

91 
67 

93 
66 

92 
70 

89 
68 

67 
71 

91 
69 

90 
69 

94 

70 

96 
69 

95 
69 

94 
68 

92 
70 

89 
62 

90 
63 

91 
73 

92 
69 

92 
69 

93 
69 

91 
71 

80 
67 

90 
65 

89 
68 

91.3 
66,6 

CLAYTON 

MAX 

Mm 

92 
69 

90 
70 

88 
70 

91 
69 

90 
69 

90 
70 

89 
70 

83 
69 

85 
69 

62 
68 

68 
69 

85 
71 

66 
69 

87 

70 

65 
71 

89 
69 

65 

70 

86 
70 

92 
72 

92 
72 

91 
69 

87 
70 

87 
69 

67 
70 

88 

70 

89 
70 

88 
71 

68 
71 

88 

70 

67 
68 

87 
70 

87.8 
69.8 

DOTMAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

90 
73 

87 
75 

91 
73 

92 
72 

93 
71 

93 
73 

90 
72 

67 
71 

85 
72 

86 

73 

66 
74 

68 
74 

65 
74 

89 
73 

89 
7* 

89 
73 

91 
74 

93 
72 

95 
74 

93 
73 

91 
73 

86 
72 

90 
72 

88 

72 

90 
72 

90 
73 

88 
73 

91 
73 

81 
74 

67 
73 

90 
71 

69.3 
72.6 

ENTERPRISE 

MAX 

Mm 

97 
71 

94 

71 

92 
68 

93 
70 

92 
69 

94 
74 

87 
71 

83 
67 

90 
68 

68 
71 

93 
70 

66 
72 

91 
71 

e« 

71 

89 
70 

92 
71 

95 
71 

96 
74 

96 
72 

92 
71 

94 
72 

92 
66 

86 

71 

90 
69 

92 
70 

91 
70 

90 
71 

90 

70 

69 

69 

92 
66 

91.2 
70.4 

EUFAULA 

MAX 

Mm 

96 
74 

96 
72 

91 
70 

90 
68 

87 
66 

93 
72 

92 
74 

95 
69 

94 
72 

91 
71 

93 
70 

94 

73 

96 
72 

96 
71 

95 

70 

94 

73 

95 
74 

93 
72 

92 
68 

90 
70 

92 
65 

94 

62 

90 
59 

94 

70 

92 
70 

93 
70 

94 

70 

94 
66 

91 
66 

91 
67 

93 
68 

92.9 
69,5 

EVEROREEN 

MAX 

Mm 

94 
70 

94 

70 

95 
73 

91 
69 

94 
67 

94 
69 

93 
67 

84 
66 

86 
68 

65 
67 

93 
70 

92 

70 

90 
70 

67 
70 

87 
71 

69 
69 

69 

69 

91 
67 

93 
68 

92 
66 

94 
71 

90 
66 

86 
67 

98 

70 

68 
69 

91 
71 

88 
71 

90 
72 

69 
73 

62 
67 

89 
68 

90,3 
69,2 

FRISCO  CITY 

MAX 

Mm 

97 
72 

94 

70 

97 
75 

95 
69 

93 
69 

94 

73 

96 
71 

89 
68 

85 
69 

66 
66 

92 
69 

91 
70 

94 
72 

86 
72 

88 
71 

90 
69 

89 
69 

93 
69 

95 
69 

96 
69 

95 
71 

91 
69 

91 
68 

90 
74 

88 

70 

93 
72 

89 

70 

90 
73 

90 
72 

79 
66 

89 
68 

91,1 
70,2 

OENEVA 

MAX 

Mm 

94 
70 

95 
72 

91 
72 

89 
72 

92 
69 

94 

72 

94 

70 

89 
68 

67 
68 

83 

69 

90 
71 

91 
72 

90 
73 

65 

69 

90 
70 

92 

70 

89 
71 

91 
67 

94 

70 

96 
70 

96 
71 

93 
69 

92 
66 

92 
71 

89 

69 

92 
70 

91 
70 

91 
71 

91 
72 

82 

70 

88 
69 

90,7 
70,1 

alUBERTOMN 

MAX 

Mm 

93 
70 

95 

69 

96 
69 

93 

69 

91 
70 

94 

68 

91 
69 

90 
66 

91 
65 

93 
68 

92 
69 

92 
69 

69 

68 

67 
72 

91 
68 

91 
68 

94 
69 

96 
68 

94 
68 

93 
66 

92 
66 

91 
66 

92 
67 

69 
74 

92 
68 

94 
69 

92 
65 

92 
72 

64 

70 

88 
67 

92 
64 

91.7 
68.5 

6REENVILLE 

MAX 

Mm 

94 
72 

95 
71 

92 
72 

92 
70 

93 
68 

94 
74 

84 

70 

86 
66 

85 

70 

89 
68 

91 
70 

89 
70 

67 
73 

90 
70 

90 
71 

89 
70 

92 
69 

94 
70 

95 
71 

96 
72 

92 
72 

90 
69 

89 
69 

87 
74 

90 
69 

90 
71 

90 
69 

90 
72 

60 
72 

87 
67 

69 
69 

90.0 
70.4 

MEAOlAND 

MAX 

Mm 

94 
70 

93 
73 

96 
71 

93 
70 

92 
69 

91 
71 

92 
70 

88 
70 

90 
69 

65 
70 

60 
72 

89 
73 

89 
71 

87 
70 

88 
72 

89 
71 

90 
69 

90 
68 

95 
71 

93 
71 

93 
70 

90 
69 

87 
68 

90 
68 

88 
70 

69 
71 

90 
72 

90 
72 

91 
72 

81 
70 

69 
69 

89.7 
70.4 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

Mm 

93 
69 

93 
70 

94 
72 

93 
70 

93 
68 

90 
72 

93 
72 

63 
68 

87 
68 

85 
66 

89 
69 

90 
69 

89 
70 

86 
69 

90 
71 

88 
69 

66 
66 

90 
68 

94 

70 

92 
72 

93 
70 

91 
68 

90 
68 

68 

72 

86 

70 

92 
72 

92 
69 

88 
71 

90 
70 

73 
68 

88 

69 

89.4 
69.6 

NATCHEZ 

MAX 

Mm 

94 

70 

95 
69 

94 
72 

94 

70 

92 
68 

94 
71 

90 
69 

88 
67 

88 
69 

90 
65 

92 
67 

93 
68 

63 
70 

86 
69 

69 
67 

90 
67 

92 
67 

95 
66 

94 
65 

93 
65 

67 
73 

94 

70 

90 
70 

91 
70 

91 
72 

76 
68 

69 

66 

92 
68 

90.6 
68,5 

C2ARIC  6  NNM 

MAX 

Mm 

94 

70 

88 
70 

89 
71 

92 
68 

91 
68 

91 
71 

86 
69 

67 
66 

85 
68 

88 
68 

90 
71 

91 
71 

83 
70 

88 
69 

89 
71 

68 
69 

90 
70 

93 
71 

94 
73 

95 
72 

91 
69 

88 
68 

90 
70 

88 
72 

90 
70 

92 
69 

91 
70 

90 
71 

80 
70 

67 
66 

90 
68 

89.3 
69,6 

PHENIX  CITY  2  NNH 

MAX 

Mm 

93 
68 

90 
70 

89 
70 

92 
70 

93 
69 

89 
66 

86 
68 

86 
69 

85 
67 

88 
72 

68 
71 

69 

69 

87 
69 

87 
69 

87 
70 

68 

7C 

86 

70 

90 
70 

93 
71 

93 

70 

90 
70 

91 
68 

90 
70 

89 
72 

86 
71 

91 
70 

92 
72 

90 
72 

88 

70 

79 
66 

86 
69 

68.8 
69.7 

SEALE 

MAX 

Mm 

TH0MA5VILLE 

MAX 

Mm 

93 
71 

92 

71 

93 
75 

95 
70 

90 
70 

93 
72 

93 

70 

89 

66 

85 

68 

65 
69 

88 
69 

90 
71 

90 
71 

85 
71 

83 
70 

87 
66 

■  9 

69 

92 
69 

94 

70 

92 
69 

94 

72 

91 
70 

69 
70 

68 
75 

83 
74 

69 
71 

92 
70 

69 
73 

86 

73 

79 
66 

85 
66 

69.1 
70.4 

TROY 

MAX 

Mm 

92 
69 

91 
Tl 

91 
70 

92 
70 

91 
68 

92 
71 

84 
70 

87 
66 

65 
67 

88 
67 

90 
70 

91 
69 

83 
70 

89 
68 

88 
71 

88 
69 

69 
69 

93 
69 

91 
71 

91 
72 

89 
70 

69 
69 

67 
69 

86 
73 

92 
70 

92 
68 

91 
69 

89 
71 

79 
71 

87 
68 

67 
69 

86.6 
69.5 

whatley 

•      •  * 

MAX 

Mm 

93 
69 

97 
68 

97 
70 

94 

68 

93 
68 

95 
67 

90 
68 

86 
67 

66 
66 

92 
67 

92 
64 

94 
66 

89 
69 

69 
70 

92 
66 

91 
66 

94 

66 

97 
66 

97 
67 

98 
64 

94 
68 

94 

66 

93 
67 

90 
70 

92 
68 

94 
67 

93 
68 

92 
70 

84 

66 

90 
66 

93 
65 

92.5 
67.4 

OULF 

01 

BAY  MINETTE 

MAX 

Mm 

95 
72 

90 
71 

90 
74 

90 
70 

93 
71 

93 
72 

67 
70 

60 
69 

89 
70 

86 

70 

90 
70 

92 
70 

65 

70 

86 
72 

90 
72 

90 
71 

93 
71 

95 
73 

95 
72 

94 

72 

92 
71 

92 
72 

90 
72 

91 
71 

92 
71 

90 
70 

90 
70 

91 
71 

66 

67 

90 
67 

68 

70 

90.3 
70.8 

CITRONELLE 

MAX 

Mm 

95 
73 

9* 
72 

94 
72 

94 
75 

96 
75 

97 
73 

95 
74 

no 

7<. 

90 
71 

90 
72 

92 
75 

92 
74 

68 
72 

87 
75 

89 
72 

86 
72 

93 
72 

95 
75 

95 
75 

95 
74 

96 
74 

92 
76 

91 
71 

92 
72 

93 
73 

93 
73 

89 
74 

92 

75 

90 
73 

85 
69 

90 
68 

91,7 
73,1 

COOEN 

MAX 

Mm 

94 

72 

90 
72 

90 
74 

90 
71 

91 
77 

90 
77 

87 
74 

86 
71 

68 

70 

87 
71 

67 
70 

90 
70 

87 
71 

66 
72 

86 
72 

69 
73 

90 
72 

92 
71 

92 
69 

93 
70 

91 
73 

90 
72 

89 
70 

90 
68 

90 
70 

91 
71 

86 
72 

90 
72 

85 

73 

88 

69 

n 

89,3 
71,6 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

Mm 

92 
75 

89 
73 

89 
69 

90 
71 

91 
72 

91 
73 

87 
7J 

63 
69 

67 
71 

87 
71 

69 
71 

91 
71 

67 
71 

86 
70 

89 
73 

91 
70 

90 
71 

92 
74 

94 
73 

94 
71 

92 
74 

68 
71 

87 

70 

69 
70 

89 
71 

69 
72 

88 
72 

90 
73 

66 

66 

85 
66 

'70 

68,9 
71,3 

FORT  MORGAN 

MAX 

Mm 

S9 
79 

88 
76 

88 
77 

88 
72 

88 
80 

88 
60 

67 
74 

66 
77 

85 
74 

86 
71 

65 
74 

67 
75 

85 
76 

63 
74 

86 
72 

67 
74 

66 
72 

88 
78 

91 
80 

91 
81 

69 
79 

87 
76 

88 

77 

88 

76 

86 

71 

87 
77 

65 
72 

86 
74 

85 
75 

69 
75 

87,0 
75,6 

MOBILE  NB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

96 
74 

94 
75 

89 
73 

91 
73 

92 
75 

92 
76 

68 
74 

89 
73 

90 
72 

90 
73 

92 
73 

94 

73 

87 
74 

66 
73 

90 
73 

92 
74 

95 
74 

95 
74 

96 
74 

98 
74 

92 
74 

89 
74 

90 
73 

91 
75 

90 
75 

92 
75 

90 
75 

89 
75 

86 
71 

69 
71 

91,0 
73,7 

MOBILE 

MAX 

Mm 

95 
75 

94 
75 

88 
75 

83 
73 

91 
7* 

92 
72 

89 
76 

90 
75 

85 
71 

65 
70 

87 
71 

68 
72 

92 
73 

65 
74 

84 

75 

90 
74 

92 
74 

93 
75 

95 
75 

95 
75 

95 
76 

91 
74 

88 
74 

91 
77 

85 
76 

92 
76 

92 
75 

90 
75 

85 

75 

67 
69 

89,5 
74,0 

RCBERTSDALE   1  E 

MAX 

Mm 

94 
73 

95 
71 

87 
71 

91 
70 

91 
73 

92 
70 

91 
72 

66 
69 

62 
69 

89 
70 

66 
70 

90 
69 

93 
70 

85 
70 

88 
69 

90 
72 

91 
67 

93 
72 

94 

69 

95 

70 

95 
72 

91 
69 

88 

67 

92 
66 

90 
70 

90 
68 

92 
69 

88 

70 

88 

70 

86 
67 

90.1 
69.6 

S««  R«f«r«DC«  NotM  Following  SuUon  Icdsx 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  ol  1964  -  1985 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Nonaftls 
July-June 

•    «  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

0 

0 

e 

269 

332 

656 

697 

681 

62  5 

120 

1 3 

0 

3403 

BELLE  HINA  2  N 

0 

0 

t» 

233 

263 

583 

643 

677 

547 

100 

1 

0 

2971 

DECATUR 

0 

0 

9 

229 

330 

646 

700 

676 

618 

109 

2 

0 

3320 

2904 

FALKVILLE  1  N 

0 

0 

10 

246 

354 

631 

A^I 

^o^ 

0 

3300 

FLORENCE 

0 

0 

3 

215 

314 

630 

666 

646 

96 

0 

3168 

HUNTSVILLE  WB  AP 

0 

0 

2 

257 

369 

644 

711 

614 

549 

87 

0 

0 

3253 

3070 

MADISON 

0 

0 

5 

216 

301 

584 

0 

2988 

3143 

MOULTON  2 

0 

0 

u 

221 

316 

560 

640 

596 

551 

90 

0 

0 

2997 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

0 

0 

3 

228 

352 

603 

0 

NEW  MARKET  2 

0 

2 

9 

238 

329 

579 

657 

609 

572 

112 

6 

0 

3112 

RED  BAY 

0 

0 

204 

290 

627 

^ 

0 

REDSTONE  ARSENAL 

0 

0 

8 

276 

365 

615 

711 

593 

124 

3 

0 

3353 

RUSSELLVILLE  2 

1 

0 

16 

295 

401 

651 

760 

717 

638 

116 

' 

0 

3604 

WATERLOO 

0 

0 

9 

267 

341 

676 

702 

616 

144 

... 

APPALACHIAN  02 

MOUNTAINS 

ALBERTVILLE  2  SE 

0 

0 

<> 

218 

333 

570 

601 

666 

579 

122 

4 

1 

3098 

3220 

BESSEMER  J  SSW 

0 

0 

2 

212 

301 

504 

569 

624 

441 

76 

3 

0 

2632 

BIRMINGHAM  WB  AP 

0 

0 

0 

196 

305 

520 

591 

671 

478 

85 

2 

0 

2746 

2551 

BRIDSEPORT  2  W 

0 

0 

!<• 

262 

343 

600 

685 

693 

535 

106 

4 

0 

31*2 

GUNTERSVILLE 

0 

0 

1 

179 

262 

632 

563 

553 

486 

75 

1 

0 

2692 

ONEONTA 

0 

0 

6 

243 

343 

623 

674 

657 

538 

126 

1 1 

0 

3223 

SAINT  BERNARD 

345 

636 

695 

674 

603 

137 

7 

1 

321 1 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

0 

2 

a 

277 

339 

625 

694 

622 

525 

101 

3 

1 

3197 

SCOTTSeOfiO 

0 

0 

12 

251 

393 

666 

776 

670 

593 

147 

6 

0 

3516 

3096 

VALLEY  HEAD 

0 

0 

17 

314 

383 

672 

772 

722 

596 

164 

19 

4 

3666 

3349 

... 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

0 

0 

0 

211 

258 

536 

599 

540 

391 

51 

6 

0 

2592 

BANKHEAD  LOCK   AND  DAM 

0 

0 

0 

203 

284 

599 

622 

602 

469 

92 

4 

0 

2895 

CENTREVILLE 

0 

0 

0 

196 

272 

5*6 

606 

568 

438 

77 

6 

2 

2712 

2448 

CLANTON 

0 

0 

3 

207 

269 

552 

606 

568 

446 

79 

6 

0 

2757 

2541 

DOUBLE  SPRINGS 

0 

0 

5 

297 

365 

692 

761 

730 

634 

147 

1 1 

4 

3646 

FAYETTE 

0 

0 

182 

261 

515 

557 

521 

446 

64 

0 

0 

MALEYVILLE 

0 

0 

6 

258 

329 

654 

683 

674 

634 

123 

13 

0 

3374 

HAMILTON  3  S 

0 

0 

S 

283 

357 

666 

696 

691 

600 

114 

17 

0 

3431 

JASPER  4  N 

0 

0 

0 

249 

314 

558 

637 

563 

471 

75 

3 

0 

2870 

prattville 

0 

0 

0 

132 

231 

440 

514 

356 

62 

0 

0 

2228 

ThORSBY  EXP  STATION 

0 

0 

0 

162 

254 

518 

546 

497 

421 

63 

0 

0 

2*61 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

0 

0 

0 

171 

261 

461 

520 

489 

410 

47 

1 

0 

2400 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

0 

0 

0 

188 

278 

558 

603 

690 

484 

87 

3 

0 

2791 

2*67 

VERNON 

0 

0 

2 

209 

285 

537 

579 

556 

471 

66 

5 

0 

2712 

•     •  • 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

0 

0 

2 

166 

269 

516 

590 

646 

434 

74 

2 

0 

2641 

CALERA  2  SW 

0 

0 

2 

207 

287 

477 

570 

609 

411 

88 

3 

3 

2557 

CENTRE   5  SW 

0 

0 

229 

31  3 

632 

663 

616 

497 

106 

6 

0 

3066 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

0 

0 

5 

200 

266 

465 

543 

499 

395 

64 

3 

0 

2*60 

GADSDEN  GAS  PLANT 

0 

0 

2 

214 

331 

566 

624 

568 

498 

96 

2 

0 

2901 

2893 

PELL  CITY  1  NNE 

0 

0 

9 

290 

607 

686 

639 

513 

129 

10 

0 

SYLACAUGA   4  NE 

0 

0 

5 

207 

279 

467 

564 

507 

420 

73 

2 

0 

2524 

TALLADEGA 

0 

0 

9 

283 

339 

513 

622 

534 

437 

103 

8 

I 

28*9 

2542 

... 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0 

0 

5 

225 

306 

473 

597 

603 

40  7 

77 

6 

0 

2699 

ASHLAND 

0 

0 

9 

245 

362 

566 

665 

596 

479 

108 

7 

1 

3028 

AUBURN  3  SW 

0 

0 

0 

171 

256 

488 

560 

515 

394 

71 

5 

0 

2*60 

2264 

CAMP  HILL   2  NW 

0 

0 

9 

235 

298 

552 

667 

571 

460 

113 

11 

0 

2856 

HEFLIN 

0 

0 

9 

261 

385 

616 

746 

561 

640 

1 33 

7 

3 

3261 

LAFAYETTE 

0 

2 

15 

329 

365 

626 

729 

528 

400 

62 

0 

0 

3078 

MARTIN  DAM 

0 

0 

0 

143 

214 

434 

535 

459 

364 

e3 

6 

0 

2237 

OPEL  I KA 

0 

0 

2 

232 

264 

661 

564 

626 

482 

80 

10 

0 

2723 

ROCKFORD  2  NNW 

0 

0 

0 

219 

283 

570 

609 

579 

462 

104 

4 

0 

2830 

ROCK  MILLS 

0 

0 

6 

236 

318 

602 

662 

62  3 

485 

106 

5 

I 

3066 

... 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

0 

0 

0 

138 

208 

487 

488 

474 

396 

52 

4 

0 

22*7 

DEMOPOLIS   LOCK   AND  DAM 

0 

0 

0 

165 

248 

5  34 

523 

521 

424 

61 

7 

0 

2*63 

GAINESVILLE 

0 

0 

0 

179 

258 

541 

567 

540 

432 

64 

6 

0 

2576 

GREENSBORO 

0 

0 

0 

148 

226 

470 

494 

493 

42  7 

53 

1 

0 

2312 

2096 

HAYNEVILLE 

0 

0 

0 

229 

481 

503 

515 

350 

56 

0 

0 

LIVINGSTON 

0 

0 

0 

178 

256 

479 

497 

460 

398 

40 

3 

0 

2331 

MARION  JUNCTION  2  NE 

0 

0 

0 

145 

217 

440 

460 

449 

362 

41 

1 

Q 

2156 

MINTER   3  NW 

0 

0 

0 

146 

225 

502 

513 

516 

413 

68 

8 

0 

2385 

MONTGOMERY  WB  AP 

0 

0 

0 

151 

242 

454 

512 

459 

364 

46 

0 

0 

2226 

2291 

SELMA 

0 

0 

0 

131 

202 

390 

432 

419 

340 

37 

0 

0 

1951 

1913 

TUSKEGEE  3  S 

0 

0 

2 

183 

240 

433 

62  6 

452 

375 

58 

6 

0 

2277 

2115 

UNION  SPRINGS  2  NE 

0 

0 

0 

176 

271 

529 

484 

357 

0 

2301 

2032 

... 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

0 

0 

0 

174 

237 

466 

510 

487 

347 

40 

6 

0 

2269 

ATMORE  1  SW 

339 

255 

17 

2 

0 

BRANTLEY 

0 

0 

2 

166 

232 

454 

520 

496 

350 

60 

8 

0 

2296 

BREWTON  3  SSE 

0 

0 

1 

145 

204 

353 

407 

367 

253 

24 

3 

0 

1757 

1863 

CAMDEN  3  NW 

0 

0 

1 

137 

212 

404 

451 

425 

349 

25 

0 

0 

200* 

CHATOM   3  N 

0 

0 

0 

101 

195 

365 

415 

392 

300 

19 

0 

0 

1807 

CLAYTON 

0 

0 

0 

133 

177 

447 

446 

451 

325 

51 

0 

0 

2029 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

64 

149 

330 

434 

360 

261 

15 

0 

0 

1653 

ENTERPRISE 

0 

0 

0 

102 

162 

307 

413 

356 

254 

15 

0 

0 

1606 

EUFAULA 

0 

0 

0 

144 

225 

429 

478 

0 

1902 

See  relerence  notes  following  Station  Index. 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CONtlNUED 


Seasonal  1964  -  196S 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

NorflUila 

July-June 

EVERGREEN 

0 

0 

0 

196 

227 

4*7 

*86 

460 

345 

43 

9 

0 

2195 

FRISCO  CITY 

0 

0 

0 

113 

184 

431 

*40 

462 

336 

26 

GENEVA 

0 

0 

0 

138 

205 

410 

470 

426 

274 

31 

3 

0 

1957 

GI L8ERT0WN 

0 

0 

1 

lit 

227 

413 

443 

431 

336 

41 

4 

0 

2052 

GREENVILLE 

0 

0 

0 

125 

190 

366 

452 

409 

306 

22 

0 

0 

1692 

1859 

HEADLAND 

0 

0 

0 

122 

170 

426 

450 

450 

318 

32 

0 

0 

196  7 

HIGHLAND  HOME 

0 

0 

0 

1*4 

197 

476 

503 

501 

380 

38 

1 

0 

2240 

1918 

NATCHEZ 

0 

0 

2 

lit 

226 

430 

420 

335 

39 

4 

0 

OZARK   6  NNW 

0 

0 

0 

106 

157 

344 

375 

362 

265 

26 

0 

0 

1675 

1711 

PHENIX   CITY   2  NNW 

0 

0 

0 

1 36 

519 

519 

38  3 

° 

2320 

PUSHMATAHA 

0 

0 

4 

170 

250 

500 

2222 

SEALE 

0 

0 

1A2 

202 

364 

THOMASVILLE 

0 

0 

0 

14S 

220 

476 

517 

510 

392 

42 

4 

0 

2308 

2067 

TROY 

0 

0 

0 

Hi 

179 

365 

430 

394 

313 

31 

0 

0 

1627 

1953 

whaTley 

0 

0 

0 

147 

212 

450 

432 

331 

" 

2016 

»     *  • 

GULF  OB 

BAY  MINETTE 

0 

0 

0 

75 

146 

326 

361 

346 

254 

9 

0 

0 

1519 

CITRONELLE 

0 

0 

0 

111 

200 

432 

456 

379 

247 

0 

0 

0 

1627 

1625 

CODEN 

0 

0 

0 

61 

144 

298 

346 

329 

238 

14 

1 

0 

1433 

FAIRHOPE    2  NE 

0 

0 

0 

62 

133 

316 

351 

319 

240 

13 

0 

0 

1454 

1551 

FORT  MORGAN 

0 

0 

0 

21 

92 

270 

291 

304 

251 

0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

78 

167 

3*7 

387 

342 

240 

4 

0 

0 

1565 

1560 

MOBILE 

0 

0 

0 

68 

136 

38* 

381 

384 

290 

7 

0 

0 

1650 

1574 

ROBERTSOALE  1  E 

0 

0 

0 

lOO 

1*9 

381 

418 

387 

265 

19 

2 

0 

1721 

EVAPORATION  AND  WIND 


StaUon 

Day  01  MonUi 

3-6 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.04 

5 

.2S 

.21 
T 

.13 

S 

.29 
6 

.15 

2 

.19 
5 

.08 

.17 

3 

.16 

0 

.17 

7 

.22 

5 

.19 

3 

.12 

2 

.09 

10 

.21 

S 

.13 

7 

.24 

1 

.27 

9 

.26 

22 

.09 

.39 

3 

.18 

2 

.09 

.12 
• 

.21 

3 

.14 

.13 

.21 

7 

.1* 

2 

.23 

3 

9.94 

159B 

•       •  • 

PRAIRIE 

06 

.30 

2t 
105 
75 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.27 

0 
10* 
73 

.25 

65 
10* 
73 

.22 

31 
105 
72 

.12 
42 

103 
71 

.23 
48 

99 
70 

.26 

30 
99 
75 

.15 

32 
92 
71 

.29 

31 
96 
70 

.21 
42 

99 
73 

.22 
43 

97 
72 

.24 

32 
101 
71 

.27 

39 

100 
79 

.2* 

60 
99 
74 

•\l 
98 
74 

.21 
9* 

97 
72 

.23 

1^ 
97 
71 

.34 

36 
102 
7i 

.33 
67 

105 
72 

.24 

28 
101 
72 

.30 

13 
101 
7* 

.28 

32 
102 
75 

.22 

38 
101 
79 

.20 

21 
102 
79 

.14 

3T 
95 
74 

.17 
36 
99 
74 

.16 
16 
99 
74 

.19 
34 

99 
74 

.30 

70 
100 
75 

.12 

9 
86 

70 

.22 

39 
99 
70 

7.11 
1140 
99.4 
72.9 

•      «  • 

«ULF 

08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.31 
45 

100 
7* 

.u 

IS 
95 

.14 

33 
95 

.25 

23 
95 
72 

.28 

19 

99 

.29 

24 
104 
75 

.18 

23 
98 
75 

.04 

9 

90 
71 

. 

15 
96 
72 

21 
95 
73 

.32 

23 
97 
74 

.20 

36 
101 
73 

.26 

9 
88 
75 

5 
92 
73 

.23 

17 
102 
74 

.22 

8 

102 
79 

9 
97 
74 

.33 

30 
103 
79 

.17 

28 
103 
74 

.29 

24 
102 
74 

.17 

I 

100 
7* 

.10 

1 

99 
73 

.21 

I* 
98 
72 

.16 

12 
95 
74 

.20 

10 
100 
74 

.19 

15 
100 
75 

.13 

29 
97 
74 

.15 

8 
97 
74 

.14 

10 
92 
75 

.12 

2 
92 
69 

.13 

11 
94 
72 

6.14B 

528 
97,4 
73.6 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitatioD 

Stabon 

Resultant 
Direction 

Besultant 
Speed 

Average 

1  e 

IM.  B 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID        6  AM      NOON    6  PM 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

200 
and  over 

1 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BIRMINGIMM  WB  AIRPORT 

22 

0.4 

5.1 

42 

N 

3 

91 

92 

67 

75 

5 

6 

6 

2 

19 

43 

6.9 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

08 

0.6 

5.0 

38-H- 

36 

10 

82 

85 

63 

66 

4 

1 

4 

5 

0 

0 

14 

6.2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

21 

1.0 

7.6 

25++ 

08 

29 

as 

90 

63 

76 

5 

3 

6 

4 

1 

1 

20 

6.9 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

24 

1.2 

6.5 

28 

N 

3 

94 

96 

66 

73 

3 

4 

6 

0 

2 

0 

IS 

63 

6.8 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION 


INDEX  NO. 

DIVISION  1 

uuun 1 X 

DRAINAGE  J  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP.  1 

PHECtpJ 

i 
a 

jsPECWl| 

ABBEVILLE  1  NNM 

HENRY 

JOHN  S  RICHBURQ 

ADO I SON 

0063 

02 

MINSTON 

3*  13 

87  11 

795 

PROF.  PALMER  GOOSEY 

ALBERTA 

32  14 

87  25 

175 

8A 

AL8ERIVILLE  Z  SE 

MARSHALL 

ALEXANDER  CITT  6  HZ 

AL ICEVl LLE 

ANDALUSIA  1  NW 

ANNtSTON  FAA  AP 

WINSTON 

ASMLANO 

CLAY 

NORMA  K  WILLIS 

ASHVILLE  «  N 

ST.  CLAIR 

JOHN  T.  SWINOALL 

ATHENS  1 

039) 

01 

LIMESTONE 

12 

34  48 

86  59 

720 

9A 

9A 

RADIO  STATION  wJMH 

ATMORE  I  SW 

0A07 

07 

ESCAMS  t A 

31  01 

87  31 

294 

4P 

4P 

:  H 

AUBURN  i  SN 

AUTAUOAVILLE   1  N 

AUTAUGA 

eANKHEAO  LOCH  AND  DAM 

TUSCALOOSA 

BAY  MINETTE 

BALDMIN 

L  IMESTONE 

BESSEMER  3  SSW 

BEXAR 

MARION 

OSCAR  W.  LOCRRIOGE 

BILLINGSLEr  I  SE 

oin 

03 

AUTAUGA 

32  39 

86  42 

420 

6A 

JOHN  R.  Thomas 

6IRHINCHAN  HB  AP 

0S31 

02 

JEFFERSON 

33  34 

86  45 

620 

MID 

MIO 

;  Mj 

UtS*  WEATHER  BUREAU 

BOAZ 

02 

MARSHALL 

DAVID  A.  BURNS 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

BREWTON  3  SSE 

1004 

07 

ESCAMBIA 

31  04 

BfilOOEPORT  2  W 

1099 

5P 

BROOKWOOO 

11^3 

03 

TUSCALOOSA 

MRS.  WILLIE  M.  STTRON 

BRUNDIDCE 

I1T8 

07 

CALERA  2  SW 

1288 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NW 

1301 

WILCOX 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMPBELL 

131» 

07 

CLARKE 

31  55 

87  59 

91 

JOE  PICKENS 

CAHP  HILL  2  NW 

1  )2<> 

TALLAPOOSA 

li 

32  50 

85  41 

68L 

6A 

CARSON  HILL 

1377 

FLOYD  J.  GARRISON 

CENTRE  5  SW 

1^12 

CHEROKEE 

CENTREVILLE 

1520 

I  btb 

CHI LPERSBURG 

161! 

TALLADEGA 

CH1LDERS6URC  WTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

11  \] 

C 1 TRONCLLE 

168^ 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

TOLLIE  L.  HASKEW 

CLANTON 

169A 

CHILTON 

32  51 

66  38 

580 

7A 

7A 

H 

MARION  H.  EASTERLING 

172SI  07 

31  53 

85  28 

596 

8A 

BA 

M 

1803 

08 

1807 

n  U 

1819 

COLBERT 

COLUHB 1 A 

1865 

07 

CORDOVA 

33<^ 

COTTONTON 

1974 

0- 

RUSSELL 

32  09 

217 

7A 

CUBA 

2079 

SUMTER 

1  ? 

32  26 

B8  23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

OADEVILLE 

2119 

o; 

TALLAPOOSA 

760 

WILLIAM  L.  SARTLETT 

DADEVILLE  2 

212<t 

05 

11 

32  50 

85  46 

c 

H.  CLAY  PLESS 

21<>1 

03 

PICKENS 

13 

33  04 

68  17 

INACTIVE  7/12/65 

2188 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

225 

TA 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  35 

86  58 

8A 

ROSS  A.  HAWKINS 

223% 

0! 

CLAY 

85  42 

1030 

MRS.  VERNA  B.  LANDERS 

DEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

22'iS 

06l  MARENGO 

87  50 

100 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

Z372 

07*  HOUSTON 

I 

31  19 

89  27 

371 

MIO 

MIO 

FED.  Aviation  agency 

OOTHAN  a  w 

2377 

07 

5 

31  13 

lOl 

R.  E*  PILCHER 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

WINSTON 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

257T 

COFFEE 

2I 

11  04 

19' 

7A 

2632 

TUSCALOOSA 

33  15 

87  48 

Hi 

EnTERPR I SE 

2670 

COFFEE 

=• 

RADIO  STATION  WIRB 

2727 

BAReOUR 

207 

C.  A.  MC  CLURE 

EVERGREEN 

27S8 

CONECUH 

; 

31  26 

W.  DAVE  S IMONTON 

FAIRmOPE  2  NE 

2en 

JAMES  E •  BARRETT •  JP. 

2832[  07 

COVINGTON 

FALKVtLLE  1  N 

28<>0  01 

34  22 

WINSTON 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FATETTE 

28831  03 

FAYETTE 

GORMAN   J.  BLACK 

FLORENCE 

29711  01 

LAUDERDALE 

u 

34  48 

87  41 

578 

6A 

6A 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  DEPOSIT 

06 

LOWNDES 

t> 

31  59 

S6  35 

501 

7A 

wOODROw  WILSON 

FORT  MORGAN 

3035'  08 

BALDWIN 

WM.    M,  CHANDLER 

JOftSi  02 

DE  KALB 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

3151 

04 

ETOWAH 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3154 

GAINESVILLE 

3160 

06 

MACK  C.  FIELDS 

3200 

02 

CULLMAN 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

GENEVA 

329S 

07 

GENEVA 

REBECCA  CAMPBELL 

GE ORG I ANNA 

07 

BUTLER 

31  38 

86  44 

2b: 

7A 

T.   E.  MASON 

330( 

07 

CHOCTAW 

^\ 

31  53 

88  20 

128 

6P 

GORGAS 

3<.30 

03 

WALKER 

i 

33  39 

87  13 

300 

6A 

ALABAMA  Power  CO. 

3511 

06 

KALE 

2 

32  42 

87  36 

220 

6P 

3519 

07 

BUTLER 

5P 

352*^ 

07 

BUTLER 

31  SO 

86  38 

420 

c 

BALDWIN 

< 

30  17 

87  41 

8 

GILBERT  W.  MELCHER 

3573 

MARSHALL 

12 

34  20 

86  19 

578 

RADIO  STATION  wGSV 

GUNTERSVILLE  TVA 

3578 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

605 

: 

HALEYVILLE 

3tl\ 

03 

WINSTON 

2 

34  14 

87  37 

6A 

:  H 

RADIO  STATION  WJ8B 

HAMILTON  3  S 

03 

MARION 

13 

34  06 

87  59 

ME 

EDDIE  L.  PEARCE 

HAYNEVtLLE 

37*8 

06 

LOWNDES 

32  11 

86  36 

180 

8A 

MISS  JANE  DOSWELL 

HEADLANO 

3761 

HENRY 

5 

31  21 

85  20 

370 

7A, 

AUBUFN  UNIVERSITY 

HEFLIN 

3775 

CLEBURNE 

11 

33  39 

85  36 

8A 

8A 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

CRENSHAW 

31  57 

86  19 

594 

7A 

CHARLES  R.  PORTER 

05 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  24 

1175 

HODGES 

38*' 

01 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

B45 

FRANK   L.  HAYNES 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAD 1  SON 

12 

34  42 

86  35 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

<.19: 

0" 

CLARKE 

13 

31  31 

87  53 

21c 

T.  H.  GAILLARD.  JR. 

I       DRAINAGE  CODE:   1-ALABAMA  2-8LACK  WARRIOR  3-CAHABA  4-CHATTAHOOCHEE 
12-TENNESSEE  13-TOMBlGBEE 


INDEX 


JULY  196> 


QTflTION 

0 1  n  1 

INDEX  NO. 

s 

4     \j\JvPt  I  I 

a 

DRAINAGE  X  1 

U 
< 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UooLnVE.n 

TEMP. 

PRECIP.  1 

. 

□  i 

JACKSONVILLE  2  SW 

4  CALHOUN 

33  48 

MBS.  Ella  m.  ayErs 

JASPER  *  N 

4226 

3  WALKER 

; 

33  54 

87  16 

525 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

4306 

5  ELMORE 

86  15 

290 

t> 

j' 

LAFAYETTE 

5  CHAMBERS 

3  CHILTON 

2  JEFFERSON 

4  CHEROKEE 

61  SUMTER 

LOUl SV ILLE 

?!  QARBOUR 

MADISON 

1  MADISON 

34  42 

JOHN  0  SIGNER  JR 

MAGELLA 

4996 

2  JEFFERSON 

3 

33  30 

86  51 

654 

11 

ALABAMA  POWER  CO. 

5108 

2 

210 

87  13 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 

MILLERS  FERRY 

7  WILCOX 

32  06 

FRED  HENDERSON 

MILSTEAO 

5439 

6  MACON 

1: 

32  27 

85  54 

201 

ei 

JAMES  M.  WALKER 

87  03 

370 

7A 

5454 

3  CHILTON 

8A 

H 

462 

194 

MID 

12 

660 

MOULTON  2 

1  LAWRENCE 

12 

34  29 

6P 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

5749 

1  COLBERT 

1. 

34  45 

87  J7 

536 

HID 

MH 

FED.  AVIATION  AGENCY 

5785 

11  It 

182 

7A 

S.  B.  HELTON 

715 

MISS  LUCILE  W.  HEREFORD 

31  20 

220 

:: 

; 

33  57 

H 

11 

32  38 

750 

eA 

32  18 

200 

' 

31  31 

470 

5P 

PAINT  ROCK  2  N 

2  JACKSON 

12 

34  42 

635 

TVA-69 

PALMERDALE  2  W 

6246 

2  JEFFERSON 

2 

66  41 

GEORGE  T.  POSEY 

6329 

86  16 

95! 

7A 

3(  32  36 

6  3  70 

1 

31  35 

195 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6398 

7'  RUSSELL 

32  30 

570'  6A 

P  ICKENSVl LLE 

1: 

165 

PINE  HILL 

646o| 

7  WILCOX 

1 

31  59 

110 

MRS.  U£LL-i  L.  OAilLET 

PINE  LEVEL 

6466, 

6  MONTGOMERY 

32  04 

506 

6S08I 

1 

32  37 

230 

prattville 

1  AUTAUGA 

32  28 

6P 

H 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

PRIMROSE  FARM 

6684 

6  MONTGOMERY 

32  18 

86  15 

18C 

l^^ 

W.  E.  ELSBERRY 

6719 

7  CHOCTAW 

1: 

32  12 

88  21 

260 

8A 

INACTIVE  12/J1/64 

6805 

1  FRANKLIN 

12 

680 

7A 

6633 

1  MADISON 

12 

573 

MID 

6847 

3  PICKENS 

33  23 

22{ 

6937 

7  COVINGTON 

6 

31  22 

WILLIAM  GODWIN 

6942) 

7  COVINGTON 

6 

31  22 

190 

696S| 

8  BALDWIN 

30  32 

156 

7A 

,oao| 

5  COOSA 

32  54 

670 

7A 

7A 

CHARLES  W.  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

7025' 

5;  RANDOLPH 

33  09 

745 

6i 

6A 

JOHN  T.  oAIlEY 

RUSSELLVILLE  2 

7l  ii<  oil  FRANKL  IN 

34  31 

87  44 

880 

'A 

RADIO  STATION  WA'AR 

7I57I  02;  CULLMAN 

34  12 

86  47 

802 

7A 

7207 

2'  DE  KALB 

1195 

6P 

7262|  02'  JEFFERSON 

!i 

33  43 

304 

7304 

2|  JACKSON 

34  41 

615 

7328 

7;  RUSSELL 

32  18 

394 

5P 

M 

7366 

6  DALLAS 

1 

32  25 

147 

5P 

7676 

7  GENEVA 

31  07 

246 

7620 

7  WILCOX 

1 

32  00 

SUTTLE 

7963 

6  PERRY 

3 

32  32 

145 

J.  F.   SUTTLE.  jr. 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

4  TALLADEGA 

33  12 

86  12 

490 

6P 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

8024 

4  TALLADEGA 

33  27 

86  06 

565 

6P 

8178 

7  CLARKE 

13 

31  55 

405 

7A 

8204 

3  CHILTON 

1 

32  54 

200 

8209 

3  CHILTON 

32  53 

680 

6P 

8215 

5  ELMORE 

11 

32  32 

286 

8259 

1  MADISON 

12 

750 

: 

8285 

2  JEFFERSON 

2 

33  49 

470 

8323 

7  PIKE 

10 

31  49 

85  59 

580 

6P 

6A 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

3  TUSCALOOSA 

2 

33  14 

170 

MID 

MID 

FED.  AVIAT  ION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

8385  C 

2 

33  13 

87  35 

152 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE   3  S 

8403 

6  MACON 

11 

32  23 

5P 

8438 

6  BULLOCK 

6 

32  09 

460 

7A 

8446 

6  PERRY 

32  26 

87  31 

265 

8469 

85  37 

1040 

8517 

3  LAMAR 

13 

33  45 

68  07 

5P 

8605  i 

5  RANDOLPH 

1] 

33  08 

85  34 

7A 

WALLACE  2  E 

8637 

7  ESCAMBIA 

31  13 

67  12 

205 

7A 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

B648 

4  ETOWAH 

2 

66  19 

850 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

6  GREENE 

2 

32  47 

87  50 

110 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

1  LAUDERDALE 

12 

34  55 

88  04 

465 

8A 

MRS.    INIS  WILSON 

3  BIBB 

33  07 

87  07 

500 

WETUMPKA 

5  ELMORE 

32  33 

86  13 

190 

MARION  M.  SANFORD 

WMATlEY 

8867  ■ 

7  CLARKE 

13 

87  43 

170 

5P 

MRS.  VELMA  G.  COLEMAN 

W INF  I  ELD  2  SW 

8998  C 

3  FAYETTE 

1: 

33  55 

87  SO 

468 

W.  W.  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103  C 

32  34 

85  54 

335 

ALABAMA  POwER  CO. 
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REFERENCE  NOTES 


«fr=r\^;„7w»;;,rr'B\1.?„"                                                     "^"'"«                                            C"»«o'<.8l..      W...h.r  Burcu  A.rpon  SU.>o„.  r,.>d.  RFD  2,  Mom.om.ry.  AUb.n. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are-     Temoeratura  in  -F   i>r..-.ni>.ti„„  ..h     .  .    .  w 

Sf^'SrSl^iabll';:  flTel't'ir         r  ru"Vx«,itVat^e'rr:lutd"'F^'.-.a.^n?'  ?oVt"hTs':'',""taur'"  """"r'  I*"'  °"  '^"'«'"  "''^  »"  «^"'"'' 

tion'.  table,  •.oaii.  Temperature''  table,  "Evaporation  and  win^d"  ^^z'.  ^^.t^z^;:^  """^ 

—  '■>"-«'".  -  -  Wmd-  Ub...    „a.  .nd        m  ■•Eva.ra.ion  and  Wind"  ubl. 

WATER  EtauiVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  .now   •<..•        i^.  ™  .>,   j     c       .     ,      ^  . 

,or  successive  observations;  con.eouently,  occasional  drirting  and  other  causes  o,  .oc:r.:H:ba7;rthrsn:l'p::r4  r"UlV"a;"^^^^^^ 

m^:^    Entries  o,  snowfall  In  the  "Clint.to.ogical  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Uble.  include  snow  and  sleet.    Entries  of  .no.  on  .round  include  .now. 
NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowf.U  and  heating  degree  days  for  the  12  months  endmg  with  the  preceding  June  dau  will  be  carried  In  the  July  Issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  ;0f  this  buUetin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  PreciplUtlon"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index, 

No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  iodicated  by  no  entry, 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
"     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data, 

*    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown, 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfaU  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfaU, 

"    ^:,™.,tTjLT/rtZT^^^^^^  "'^^  Temperature"  table  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data.  I,  carried  for  OU.  station, 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  Uter  in  Hourly  Precipitation  Dau. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Cage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  pubU.hed  in 
Climatologlcal  Data  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the   H6urly  Precipitation  Data   bulletin.  a  •  a*^ 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


»     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue, 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological  Data,  price  15  cents.   These  pubUcatlons  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington.  D.  C,  20402. 
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Muscle  Shoals  FAA  AP 
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\  I  Madis 
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-O-  I 

Bridgeport  2  W 


Paint  Rock  2  N  ScottBboro 


J      \  La  Fayett 


/—NORTHERN/-'  VALLEf     J  — \T:iWn 


-o- 


Moulton  Zi-CU  MouHon 


IkviHc  1  N  J          GunteraviUe  TVA* 

-O  I  <»  i 


lAtABAMA 


y.Uey  Head  -oV  (  0^^*^"^|0 

yn/    \    9  0 


Fulton  3 

-o 


9 

Fortp.yny  \    9  0  TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 
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/  \ 
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I  1  ENE 
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<^  Goat  Rock 
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Shubut. 
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P  M,lv.n 

Gllbertown  ' 


Vaynesboro  2W 

'  -o-l 


I  

I 


Bucatunnal 

I        O    I       Chatom  3  N 


Leakes' 


— o 

Pine  Hill 

•        -o-  ; 

ThomasvUle. 


-O-  I 

Dayton      |  i 

Montgomery  WB  AP  QTMathews  1  S5W  

Mmter  4  NW    ]  '  ~  I  Union  Springs  2  NE -O 

Mlllers  Ferry  O       V  -8"  Minte'r  3  NW    PRAIRlE  \Ax^^-i 

Amder  3  NW  -<>  I 


Hayneville  -<> 


 o  
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I  Highland  Ho] 
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-o- 


Brewton  3  SSE  i  O 

Falco  Open  Pond  Tow. 


New  Brockton 

•  I 

^1  „  ,    -O-Headlsnd  I 

-Q-  O  Newton  I 

Enterprise]         ^^.^pJ  OColumbia  1  E 

Green  B«v  I       /         "       ^  Dothan  FAA  Afrpori 

O      I-  1-Q  —  "S^ban^W  V.  C0l,ul..  2E<^ 

'  CoKee  Springs  2  NW  ^ 

o    I  \ 

^   Slocomb  ,  » 


DonalBOnvlUe  1  S 
_S  


"O  Merrill 


)         Bay  M.nel.. 

^  { 


r,      GULF  \ 


Blackman  1  SE  # 


STATION  LEGEND 


Milton  Exp  Sta 


o 

• 

PrtcipitOtion 

only 

O-  Chiplcy  3  E 

PrtCipifofion, 

Storage 

-O- 

-•- 

Precipitolion 

and  Tempe'oture 

> 

Preeipftotion. 

Ttmperotura  and  C¥oporotion 

(  Robertsdalc  1  E  *      Pensacola  WB  AP 


Typt  of  gage:     Q  Nott- rtcording-. 
#   Recording;       3  Both  types. 

Double  cirelt  combinations  indicate  the  availability  of  mi 
detailed  meteorological  data. 

ALBERS  EQUAL  AREA  PROJECTION 
STANDARD  PARALLELS   AT  29  '/j*  AND  45  '/2* 


Woodruff  Dam 

4 


'D'S  •uosuiGio 
yT.nsjq-pT  sSgiioq  ucru:e-[o 


C!VJ        CNV  -D"/i?OJ 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

JOHN  T.  CONNOR,  Secretary 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


IS.  WEATVER  CUPtAU 

fEOESAl  DUaDINO 
IE,  NOSIH  CAROUMA  7zy:\ 


ALABAMA 


,  f»  -f  o  *-»  ^ 

'  ^    w    .  i  W  t 


■chaology  2:  Agricaltara 


Clemson  College  Library 
Clemson,  S.C.  29632 


Div 


CD-Ol-Free 


LWEO  STATiS 
DHPAItT.Vi.NT  Cv  CO.SV  /SICE 


ASHEVILLE:  1965 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 
AUGUST  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

1 
_3 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

>• 
Q 
S 
o 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Mln. 

Tolal 

0. 

1 

on  Ground 

• 
a 

e 

1 

° 

.50  or  More 

• 

3 

o 

•  \ 

si 

0  5 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

89.3 

65.3 

77,3 

9T 

18 

5* 

31. 

0 

12 

0 

0 

0 

3,38 

1,35 

2* 

,0 

0 

5 

3 

2 

BELLE  HINA  2  N 

88.3 

65.6 

77,0 

95 

17. 

56 

30. 

0 

9 

0 

0 

0 

3,59 

,9^ 

22 

,0 

0 

10 

2 

0 

DECATUR 

89.9 

67.0 

78,5 

•  2.0 

98 

18, 

59 

30. 

0 

1* 

c 

6,*8 

2,76 

1.70 

22 

,0 

0 

9 

6 

2 

89.4 

65.7 

77,6 

97 

17 

56 

30 

0 

11 

0 

0 

0 

5,*5 

1.10 

22 

,0 

0 

10 

4 

2 

FLORENCE 

91.7 

65,5 

78,6 

98 

18» 

5* 

31 

0 

22 

0 

0 

0 

3,5* 

1.23 

2* 

,0 

0 

5 

2 

2 

HUNTSVILLE   WB  AP 

89.0 

69,1 

79.1 

-  1,1 

97 

16 

59 

29 

0 

9 

0 

0 

0 

3,38 

,09 

1,35 

23 

,0 

0 

6 

3 

1 

MAO  I  SON 

89.0 

66,1 

77,6 

-  1,9 

96 

17 

57 

30. 

0 

12 

0 

0 

0 

*,*2 

.56 

1,26 

19 

,0 

0 

a 

« 

1 

90.2 

66,5 

78,* 

98 

26. 

55 

SO 

0 

I ! 

c 

c 

c 

2,63 

.70 

19 

.0 

0 

6 

2 

0 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

89.1 

66,6 

77,9 

96 

17. 

67 

30 

0 

u 

0 

0 

0 

*.29 

2.23 

23 

.0 

0 

) 

2 

1 

NEW  MARKET  2 

87. 2n 

63,6 

75. *N 

9* 

17. 

53 

30 

c 

9 

0 

0 

0 

2,61 

.79 

27 

,0 

0 

8 

2 

0 

RED  BAY 

91.2 

67,3 

79.3 

99 

18 

58 

29 

0 

20 

0 

0 

0 

*.36 

1.39 

8 

,0 

0 

6 

3 

2 

REDSTONE  ARSENAL 

88.7 

66,0 

77,* 

98 

16 

55 

29 

0 

9 

c 

0 

c 

*.31 

1.20 

19 

,0 

0 

7 

; 

1 

DliCCCI  1  \l  1  \  I  C  9 
KU               V  I  LL  t  C 

89.1 

63,8 

76,0 

96 

19 

5* 

30 

0 

IC 

c 

6,28 

1.62 

2* 

,0 

0 

7 

« 

J 

WATERLOG 

DIVISION 

77,7 

-  1,9 

*.21 

.66 

,0 

«       «  » 

APpAL ACH I  AN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE   2  SE 

85.1 

6*, 9 

75.0 

-  2,7 

89 

17 

58 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

2,39 

-  1.62 

.92 

23 

,0 

0 

4 

2 

0 

BESSEMER   3  SSW 

89.8 

67,6 

78.7 

95 

17. 

5fi 

2 

0 

15 

0 

0 

0 

*,87 

1  ,*' 

28 

,0 

0 

6 

4 

2 

BIRMINGHAM  MB  AP  R 

87.5 

68,5 

78.0 

-  3,1 

9* 

16 

60 

2 

0 

c 

3.55 

-  1,30 

,8* 

19 

,0 

0 

8 

3 

0 

88. 4 

6*,0 

76.2 

98 

17 

5* 

30 

0 

8 

0 

0 

0 

*,09 

,68 

1,05 

23 

,0 

0 

8 

4 

1 

GUNTERSVILLE 

91.1 

67,8 

79,5 

98 

17. 

59 

30 

0 

19 

0 

0 

0 

,73 

,28 

8 

,0 

0 

2 

0 

0 

ONEONT* 

89.9 

6*, 8 

77.4 

96 

18. 

58 

30. 

0 

15 

0 

0 

0 

*,09 

1  ,*5 

28 

,0 

0 

7 

3 

2 

SAINT  BERNARD 

87.5 

66,6 

77.1 

-  1,1 

94 

17 

57 

30 

0 

8 

0 

0 

0 

3,6* 

-  ,51 

1,02 

21 

,0 

0 

8 

2 

I 

87.2 

6*. 9 

76.1 

93 

17. 

58 

29. 

0 

c 

0 

c 

2.9* 

1,56 

19 

,0 

0 

5 

2 

1 

SCOTTSBORO 

89.2 

6*. 7 

77.0 

.  1,5 

95 

18 

55 

29. 

0 

12 

0 

0 

0 

3.56 

-  ,07 

1,30 

8 

,0 

0 

5 

3 

2 

VALLEY  HEAD 

87.5 

63,3 

75,* 

-  1,8 

94 

18. 

5* 

2 

0 

11 

0 

0 

0 

3,  35 

,52 

2,06 

8 

,0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

77.0 

-  1,5 

3,32 

•  ,80 

,0 

UPPER  PLAINS  05 

ALICEVILLE 

89.9 

69,6 

79,8 

95 

17 

62 

10. 

0 

16 

0 

0 

0 

*,*5 

2,31 

8 

.0 

0 

5 

3 

1 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 

90.6 

66,9 

78.8 

96 

17 

6C 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

*,52 

.82 

29 

,0 

0 

9 

4 

0 

CENTREVILLE 

91.7 

67,* 

79,6 

-  1,* 

97 

17 

60 

3 

0 

c 

3,71 

-  ,60 

1.93 

28 

.0 

0 

6 

2 

1 

CLAN  TON 

88.8 

68,* 

78,6 

-  1  ,* 

95 

17 

61 

3 

c 

12 

c 

0 

0 

*,65 

•  ,01 

1.10 

8 

,0 

0 

9 

4 

1 

DOUBLE  SPRINGS 

87.7 

59.8 

73.8 

93 

18. 

51 

30 

0 

9 

0 

0 

0 

*,71 

1,*7 

8 

,0 

0 

7 

4 

2 

FAYETTE 

90.* 

67,1 

78.8 

96 

15 

59 

30. 

0 

20 

0 

0 

0 

5.23 

1,00 

7 

.0 

0 

11 

4 

I 

HALEYVILLE 

88.6 

62,9 

75.8 

95 

18 

5* 

3. 

0 

0 

0 

*,36 

2.03 

8 

,0 

0 

6 

2 

2 

90.  1 

63.3 

76,7 

97 

18 

5* 

30. 

0 

16 

c 

0 

0 

8,6* 

3,82 

28 

.0 

0 

7 

5 

3 

JASPER  *  N 

91.5 

65.6 

78,6 

97 

26. 

56 

30. 

0 

21 

0 

0 

0 

3,17 

1,12 

27 

.c 

0 

7 

2 

1 

prattville 

90.9 

69,0 

80.0 

•  .* 

98 

16 

61 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

*,20 

-  ,61 

.95 

8 

,0 

0 

9 

3 

0 

THORSBY  EXP  STATION 

88.8 

68.5 

78,7 

95 

16 

63 

30. 

0 

11 

0 

0 

0 

3.15 

,78 

28 

,0 

0 

8 

2 

0 

Tll^r&l  nOSA    FAA  AD 

90.2 

70,  1 

80.2 

95 

28. 

63 

2 

0 

17 

c 

0 

0 

2,82 

,76 

8 

•  0 

0 

7 

2 

0 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

90,* 

67,5 

79.0 

.  2.* 

96 

18 

61 

30. 

0 

20 

0 

0 

0 

2.71 

-  1,26 

,89 

29 

,0 

0 

8 

2 

0 

VERNON 

91.9 

65,9 

78.9 

99 

17 

56 

30. 

0 

2* 

0 

0 

0 

*,00 

1,35 

8 

.0 

0 

10 

1 

1 

DIVISION 

78,* 

.  1,9 

*.31 

•  .01 

,0 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

91.1 

67,* 

79.3 

98 

16 

59 

2 

0 

2* 

c 

0 

0 

3,1* 

.65 

10 

.0 

0 

6 

4 

0 

90.9 

6*, 8 

77,9 

97 

16 

56 

3 

0 

21 

0 

0 

0 

1,*7 

-  3,2* 

1.37 

19 

,0 

0 

2 

1 

1 

CENTRE  5  SW 

90.  3 

65,9 

78,  1 

96 

18 

59 

30. 

0 

19 

0 

0 

0 

*,31 

1.3* 

7 

•  0 

0 

7 

4 

2 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

89.2 

66,8 

78.0 

93 

26. 

60 

30. 

0 

16 

q 

0 

0 

*,37 

1,20 

27 

,0 

0 

a 

3 

1 

GADSDEN  GAS  PLANT 

89.9 

66.7 

78.3 

-  1,1 

98 

17 

59 

2 

0 

13 

0 

0 

0 

2,07 

1.32 

2* 

,0 

0 

* 

1 

1 

88.9 

63,7 

76.3 

95 

17 

56 

31. 

0 

1* 

0 

0 

0 

3,25 

.68 

2* 

,0 

0 

8 

3 

0 

SYLACAUGA  4  NE 

89.* 

65.3 

77.* 

96 

16 

58 

30. 

0 

17 

0 

0 

0 

*.66 

1,83 

23 

,0 

0 

5 

3 

2 

TALLADEGA 

87.5 

62.5 

75.0 

•  *,7 

92 

17. 

55 

30. 

0 

7 

0 

0 

0 

1,99 

>  2,09 

,86 

IT 

,0 

0 

* 

1 

0 

DIVISION 

77.5 

-  1.9 

3,16 

-  1,05 

,0 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

89. 6»' 

6*. 2 

76. 9M 

95 

16. 

56 

28. 

0 

18 

0 

0 

0 

3.57 

1,19 

5 

,0 

0 

6 

2 

1 

ASHLAND 

88.9 

65,9 

77,* 

95 

17 

58 

2. 

0 

\  2 

0 

Q 

0 

1,56 

,35 

8 

0 

ALBURN  3  SM 

89.* 

67,3 

78.* 

-  1,5 

95 

18. 

60 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

1,7* 

-  2,66 

,5* 

21 

!o 

0 

6 

1 

0 

/'AMD     U  t  1  1       7  UU 
V.MWK    MILL    £  nJW 

88.6 

65,7 

77.2 

93 

17 

58 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

*,13 

1,39 

9 

,0 

0 

2 

HEFLIN 

89.* 

63.8 

76.6 

95 

21. 

5* 

2 

0 

15 

0 

0 

0 

3,28 

1,10 

7 

,0 

0 

7 

3 

LAFAYETTE 

89.1 

66.5 

77.8 

9* 

28. 

60 

31 

0 

19 

0 

0 

0 

1,57 

1,15 

8 

,0 

0 

4 

1 

MARTIN  DAM 

88.1 

67.0 

77.6 

95 

17 

59 

3 

0 

9 

0 

0 

0 

3,1* 

-  ,76 

,83 

8 

,0 

0 

7 

2 

OPELIKA 

89.2 

65.* 

77.3 

95 

28 

59 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

2,2* 

1.21 

12 

.0 

0 

3 

2 

ROCKFORD  2  NNW 

87.51" 

65, 7M 

76. 6M 

9* 

18. 

59 

3. 

0 

0 

0 

0 

2,82 

.87 

6 

.0 

0 

7 

1 

ROCK  MILLS 

89.6 

6*, 5 

77.1 

96 

18 

57 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

3.26 

1,32 

8 

.0 

0 

7 

2 

DIVISION 

77.3 

-  2.3 

2.73 

-  1,81 

.0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


Temperature 

Precipilalion 

Station 

Average 
Maximum 

S| 
>  3 
<  2 

s> 

S 
> 
< 

Departur* 
From  Normal 

S 

M 

a 
X 

• 

Q 

t 

i 

• 

I 
a 
t 

1 

No.  ol  DayB 

3 

1 

a 

From  Nonnal 

a 
I 

Sr»w,  SImI 

No.  o<  Day* 

Max. 

Mln. 

• 

OD  Ground 

• 

0 

• 

J 

3 
° 

.SO  or  Mora 

z 

i 

»  ? 

si 

.'1 

s  > 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

90.7 

68.7 

79.7 

96 

28 

62 

2 

0 

23 

0 

0 

0 

2.88 

.87 

9 

,0 

0 

7 

1 

0 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

91»0 

67.8 

79,* 

95 

1  7 

62 

3. 

0 

25 

0 

0 

0 

2,83 

.66 

.59 

29 

,0 

0 

8 

3 

0 

GAINESVILLE 

91.* 

69.2 

80.3 

96 

27 

62 

2 

0 

25 

0 

0 

0 

3.56 

1.35 

8 

,  c 

0 

6 

3 

1 

HAYNEVILLE 

89.6 

69.  1 

95 

27  * 

62 

0 

17 

G 

0 

0 

2,93 

1.16 

29 

,0 

0 

7 

1 

1 

U  (  V  1  'ly  J  1 

90.9 

69.0 

80.0 

96 

16 

61 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

3,28 

.86 

6 

,0 

0 

7 

« 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

91.0 

68.6 

79.8 

96 

17 

62 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

3.92 

1.77 

20 

,  0 

0 

6 

2 

1 

MINTER   3  NW 

89.9m 

68.5)' 

79.2m 

94 

17 

63 

4. 

0 

0 

0 

0 

,0 

0 

MONTGOMERY   MB   AP  R 

88.* 

70.6 

79.5 

-  2.2 

94 

26 

65 

3 

0 

11 

0 

0 

0 

3.98 

,12 

1.09 

27 

.0 

0 

6 

3 

2 

SELMA 

91.7 

70.5 

81.1 

•  .5 

96 

17. 

65 

11 

0 

25 

0 

0 

0 

4,06 

.31 

l.lO 

8 

,0 

0 

« 

4 

1 

TLSKE6EE  3  S 

88.9 

68.7 

78.8 

-  1.8 

94 

27. 

62 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

2.93 

.87 

1.20 

8 

,0 

0 

5 

2 

1 

UNION  SPRINGS 

90. ON 

70.  DM 

80, Of 

.6 

94 

19. 

0 

17 

0 

0 

0 

2.85 

9 

.0 

0 

2 

DIVISION 

79.7 

•  1.6 

3.37 

■ 

.67 

•  0 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

92.1 

67.0 

79,6 

97 

7 

59 

9 

0 

26 

0 

0 

0 

7.30 

1.64 

9 

.0 

0 

13 

t 

2 

ATMORE   1  SW 

90.5 

68. <> 

79.5 

95 

26 

61 

10. 

0 

19 

0 

0 

0 

4.05 

1 8 

.0 

0 

11 

4 

0 

BRANTLEY 

90.8 

67.1 

79.0 

96 

17 

60 

9. 

0 

21 

0 

0 

0 

6,26 

.94 

2.05 

9 

•  0 

0 

9 

< 

2 

BREWTON  3  S5E 

91.3 

67.2 

79,3 

-  1.2 

96 

27. 

59 

3 

0 

22 

Q 

7,93 

2.16 

1.41 

18 

.0 

0 

11 

« 

4 

CAMOEN  3  NW 

90.5 

68. « 

79,5 

95 

27 

63 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

3.02 

1.35 

8 

.0 

0 

5 

2 

I 

CHATOM   3  N 

91.8 

68.7 

80.3 

98 

28. 

64 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

7,80 

2,00 

19 

.0 

0 

9 

6 

4 

CLAYTON 

86.6 

69.6 

78.  I 

92 

28 

64 

8 

0 

0 

0 

1.14 

.97 

.0 

0 

t 

3 

0 

DCTHAN  FAA  AIRPORT 

89.6 

72.2 

80.9 

94 

26 

68 

11 

0 

18 

0 

0 

0 

5,93 

.76 

2,30 

9 

.0 

0 

9 

2 

2 

ENTERPRISE 

91,0 

69.2 

80,1 

96 

24 

55 

8 

0 

22 

0 

0 

0 

7,86 

1.46 

9 

.0 

0 

10 

t 

3 

EUFAULA 

91.3 

69.5 

80. A 

—  .9 

97 

26 

63 

5 

0 

22 

0 

0 

0 

6.76 

2,04 

2.10 

9 

.0 

0 

6 

9 

4 

EVERGRtEN 

68.0 

79.1 

94 

27. 

62 

3. 

0 

19 

0 

0 

0 

3.56 

,65 

12 

.0 

0 

10 

4 

0 

FRISCO  CITY 

9oIo 

94 

28. 

^1 

11. 

0 

20 

0 

0 

0 

5.67 

.50 

.81 

23. 

.0 

0 

9 

7 

0 

GENEVA 

89.9 

69)2 

79,6 

95 

16 

64 

3 

0 

( 

5,33 

.59 

1.74 

10 

.0 

0 

8 

4 

2 

91.7 

68.2 

80,0 

95 

27. 

60 

3 

0 

25 

c 

0 

0 

9.67 

2.70 

19 

,0 

0 

10 

• 

5 

GREENVILLE 

88.7 

69.6 

79,2 

•  1.9 

94 

16 

63 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

6,18 

1.05 

1.91 

9 

,0 

0 

10 

5 

2 

HEADLAND 

89.5 

69.5 

79,5 

94 

27. 

64 

1 1 

15 

0 

0 

0 

4  50 

1.53 

20 

.0 

0 

8 

3 

1 

HIGHLAND  HOME 

89.3 

69.  1 

79,2 

.  l.A 

95 

17 

64 

11 

( 

( 

( 

5)52 

.72 

1.43 

8 

.0 

0 

9 

4 

2 

NATCHEZ 

90.7 

79  3 

27. 

6( 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

5,30 

1.52 

9 

.0 

0 

10 

4 

1 

OZARK  6  NNW 

88.9 

69^3 

79!l 

-  1,6 

94 

27. 

64 

11. 

0 

17 

0 

0 

0 

2,98 

- 

2.88 

.65 

5 

.0 

( 

7 

1 

0 

PHEN I X  CITY  2  NNM 

89.6 

70.5 

80,1 

95 

28 

65 

31. 

0 

14 

0 

0 

0 

4,20 

1.76 

11 

,0 

0 

9 

3 

1 

SEALE 

,82 

thomasville 

88.5 

70,1 

79,3 

-  1.3 

92 

27. 

65 

3. 

0 

1 3 

( 

3.05 

_ 

1  3' 

9 

.0 

0 

5 

; 

0 

TROY 

88.6 

69.4 

79,0 

-  1,4 

94 

27. 

64 

11 

c 

14 

( 

0 

( 

4.77 

.43 

1,57 

28 

,0 

0 

8 

3 

2 

WHATLEY 

92.3 

66,5 

79. A 

97 

17. 

60 

3 

c 

25 

0 

0 

c 

4.53 

.94 

7 

( 

0 

( 

4 

Q 

DIVISION 

79.5 

-  1,3 

5,4' 

.27 

,0 

«       tt  ft 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

89.2 

70,7 

80.0 

9! 

28. 

67 

11. 

c 

16 

c 

0 

c 

6,38 

1,66 

9 

,c 

0 

12 

3 

2 

CITRONELLE 

90.5 

71,8 

81.2 

•  .1 

9! 

6' 

21 

c 

c 

c 

6,4C 

.6! 

1.  IC 

19 

,c 

c 

13 

7 

1 

CODEN 

89.8 

71,1 

80.5 

9! 

15 

6! 

4. 

c 

22 

c 

c 

c 

9.42 

4.02 

19 

,c 

c 

12 

* 

2 

FAIRHOPE  2  NE 

88.5 

71,1 

79.8 

•  1.6 

92 

27. 

61 

11. 

c 

15 

c 

c 

c 

10. IC 

3.76 

2.15 

9 

.c 

c 

U 

e 

5 

FORT  MORGAN 

86.6 

75,7 

81,2 

91 

16. 

7C 

19. 

c 

2 

c 

c 

c 

U.4C 

6.15 

19 

.c 

0 

a 

4 

S 

MOBILE  WB  AIRPORT 

89.7 

72,6 

81.2 

-  ,9 

It 

15 

61 

3 

c 

U 

c 

c 

c 

4.72 

1.72 

1.06 

8 

,c 

c 

ic 

« 

1 

MOBILE 

88.6 

73,6 

81.1 

.  1,1 

91 

16 

7C 

19. 

c 

11 

c 

c 

c 

9.1c 

3.7C 

2.3c 

19 

,c 

c 

13 

« 

3 

ROBERTSDALE   I  E 

89.0 

68,7 

78.9 

9! 

16 

tl 

3 

c 

)  15 

c 

c 

c 

13.32 

6.03 

2.03 

8 

.c 

c 

11 

1 

5 

DIVISION 

80.5 

-  l.C 

e.8c 

2.6C 

•  c 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,      99'  ON  THE   18TH  AT  RED  BAY  AND  ON  THE   17TH  AT  VERNON 

LOWEST  TEMPERATURE,        51"  ON  THE   30TH  A'  DOUBLE  SPRINGS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,      13.32   INCHES  AT  ROBERTSDALE   1  E 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,      .73   INCH  AT  GUNTERSVILLE 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,      6.15   INCHES  ON  THE   19TH  AT  FORT  MORGAN 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 
AUGUST  1965 


Station 

13 

& 

Day  of  Month 

1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7   1  8   1  9 

10  1 

12 

13 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25 

26  1 

27 

28  1 

29  1  30 

31 

k     •  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

3 

1.00 

.73 

•  04 

•  u 

1.35 

•  15 

BELLE  HINA  I  N 

3 

fS^ 

.10 

.34 

T 

T 

T 

.69 

•  99 

•  26 

.29 

.20 

•  14 

■  17 

DECATUR 

*?? 

1.07 

.09 

T 

.81 

U70 

•  50 

.37 

.92 

■  37 

•  53 

FALKVILLE    1  N 

•*] 

T 

• 

'o( 

.06 

.03 

.38 

•  01 

U02 

•  13 

FLORENCE 

\ 

• 

•  45 

•  Oi 

•  01 

!o5 

!41 

.02 

•  03 

1.2! 

•  31 

■  ■01 

HODGES 

5 

.29 

1 .73 

09 

.33 

.30 

.96 

.96 

.12 

HUNTSVILLE  AP 

3 

31 

T 

.50 

f" 

•  11 

■.02 

.27 

•  84 

1.35 

T 

•  01 

•  25 

■  03 

MAO I  SON 

« 

42 

.06 

.12 

•  36 

U26 

.06 

,66 

.55 

•  17 

•  26 

•  66 

■  06 

MOULTON  2 

2 

.6: 

.68 

•  02 

•  70 

•  02 

•  08 

.29 

.10 

.02 

•  21 

■  03 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

4 

29 

,0B 

.45 

•  Ot 

T 

.06 

T 

T 

•  06 

.42 

•  08 

,08 

2.23 

•  25 

•  54 

NEW  MARKET  2 

T 

10 

* 

•  77 

.28 

.17 

.23 

•  12 

.79 

.15 

RED  BAY 

ti 

I  ^<t 

80 

•  40 

REDSTONE  ARSENAL 

•  02 

•  60 

U20 

.17 

•  52 

•  76 

.12 

U62 

!o2 

•  88 

.02 

RUSSELLVILLE  2 

2 

58 

T 

•  44 

1.37 

.05 

.05 

.1* 

•  41 

1.60 

.02 

WATERLOO 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

AlBERTVIlLE   2  S€ 

2 

39 

•  88 

T 

•  05 

•  18 

•  03 

•  92 

•  IS 

•  01 

•  09 

.05 

BESSEMER  J  SSw 

4 

67 

•  01 

T 

•  28 

.07 

.02 

•  09 

1^20 

.65 

7 

.61 

1.47 

.47 

BIRMINGHAM  MB  AP  R 

.26 

T 

T 

T 

1  *fo 

•  11 

•  01 

.84 

•  67 

T 

•  70 

.20 

BOAZ 

■ 

.07 

•  15 

U27 

•  19 

•  04 

•  37 

•  24 

BRIDGEPORT  2  w 

T 

_ 

*70 

T 

T 

.18 

•  03 

T 

•  55 

U05 

•  02 

•  48 

•  14 

.60 

•  14 

COLLINSVILLE 

5 

11 

•  OS 

.15 

•  35 

2^6B 

T 

•  66 

1.20 

7 

.02 

•  23 

FORT  PAYNE 

4 

22 

•  26 

2.74 

T 

T 

T 

•  05 

.14 

•  20 

•  38 

•  10 

GARDEN  CITY 

S' 

U65 

U56 

•  16 

.48 

T 

.30 

•  12 

•  54 

CUNTERSVILLE 

T 

,02 

•  28 

.02 

•  06 

•  07 

•  02 

•  0] 

•  22 

6UNTERSV1LLE  TVA 

, : 

.10 

•  50 

.20 

•  07 

!|2 

•  07 

•  09 

•  26 

LEEDS 

1 

93 

T 

.52 

T 

.17 

•  08 

T 

.50 

•  51 

.15 

MAGELLA 

•  01 

•  25 

•  13 

■  02 

•  05 

.02 

•  80 

1.18 

U47 

.30 

ONEONTA 

4 

09 

.12 

.1) 

T 

•  05 

T 

U20 

•  06 

.50 

•  14 

•  42 

U45 

PAlmEROAlE  2  W 

IG 

•  50 

2.25 

.25 

.50 

•  60 

SAINT  BERNARD 

3 

64 

T 

.04 

•  29 

■  09 

•  57 

•  27 

•  13 

1.02 

•  02 

.48 

.25 

•  48 

SAND  MT  SUBSTA  At 

' 

•  02 

* 

•  04 

.06 

SAYRE 

^ 

*01 

* 

.12 

.60 

•  74 

!o8 

•  28 

.34 

!  16 

!74 

1)42 

.22 

SCOT  TSBORO 

5( 

I  *  30 

.23 

•  36 

1.12 

T 

.55 

TRAFFORO 

2 

7( 

•  61 

•  10 

.07 

.47 

•  14 

•  23 

.06 

.94 

VALLEY  HEAD 

3 

33 

2^06 

■  24 

.28 

.02 

•  03 

•  04 

.35 

•  13 

T 

.20 

•       •  • 

UPPER  Plains  03 

ALICEVILt-E 

4 

4! 

•  80 

2^31 

.38 

.24 

.72 

ARLEY  3  S 

3 

93 

•  07 

U27 

•  64 

.07 

•  10 

1.76 

AUTAUGAVILLE    )  N 

06 

.26 

.45 

•  16 

•  39 

.22 

BANXHEAD  lock  and  DAM 

t; 

•  72 

•  25 

.70 

•  26 

•  34 

■  62 

BILLINGSlEY  1  SE 

,  J 

1 ,00 

•  10 

.06 

■  27 

•  17 

.16 

T 

7 

T 

7 

[26 

.12 

BROOKMOOD 

4 

oq 

.15 

.1' 

.40 

.18 

UOS 

•  75 

1.12 

•  30 

CARBON  HILL 

3 

40 

•  64 

.13 

.51 

•  04 

.05 

•  38 

•  15 

.10 

•  32 

1.03 

CENTREVH  LE 

.05 

*  it 

.33 

•  26 

•  11 

•  03 

1.93 

.06 

clanton 

T 

•  65 

.85 

1*10 
* 

.25 

.15 

•  15 

•  30 

T 

•  75 

CORDOVA 

1? 

•  94 

•  01 

•  05 

•  02 

.17 

•  05 

•  62 

l!56 

.12 

DOUBLE  SPRINGS 

71 

W7 

.05 

.33 

.02 

■  09 

•  54 

•  12 

•  75 

•  05 

1.13 

•  13 

.03  . 

ELROO 

5 

80 

•  70 

•  40 

•  to 

•  90 

1^70 

2.00 

FALLS  CITY  6LK  POND  TR 

FAYETTE 

_ 

. 

•  20 

1  00 

* - 

.19 

•  22 

•  17 

•  19 

•  05 

•  95 

•  42 

.64 

.66 

•  05  , 

GORGAS 

- 

*  ,  • 

• 

•  59 

•  16 

U04 

•  45 

.55 

•  19 

•  56 

•  07 

7 

1.32 

.32 

HALEYVILlE 

4 

3« 

.10 

2^03 

.19 

•  13 

1.72 

.19 

HAMILTON   1  S 

6( 

T 

.01 

U56 

1 

T 

■  68 

•  02 

•  35 

U36 

•  61 

.01 

3,62 

•  20 

JASPER  *  N 

|] 

.23 

T 

.04 

.83 

.16 

•  12 

•  06 

.01 

•  20 

.04 

U12 

•  27 

LAY  0AM 

•  12 

•  50 

•  _ 

Io2 

■  16 

.40 

■  11 

.19 

.05 

•  36 

MERT2  PONOvlLLE  TOwEH 

, 

•  06 

•  07 

•  02 

.17 

•  05 

•  56 

1.55 

MITCHELL  DAM 

3 

76 

•  98 

.18 

•  5* 

•  70 

.02 

•  93 

•  05 

.10 

.26 

PICkENSVILLE 

2 

61 

.04 

•  94 

•  84 

.16 

•  10 

•  04 

•  14 

.02 

.03 

•  16 

•  04 

•  10 

PLANTERSvlLLE  2  SSE 

1 

32 

•  43 

.32 

.23 

T 

•  22 

.12  T 

PRATTVILLE 

«45 

.41 

•  22 

.10 

•  10 

•  67 

.90 

REFORM 

3 

60 

.13 

.66 

•  47 

.09 

1,03 

.11 

•  05 

.11 

THORSBY  FXP  STATION 

3 

15 

.13 

.37 

.28 

.25 

.53 

.44 

•  37 

.76 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

\ 

T 

.27 

.31 

•  06 

.02 

•  01 

.02 

.02 

.16 

•  57 

.48 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

71 

'26 

'i* 

■  14 

•  02 

•  12 

•  13 

.12 

.05 

,02 

.52 

,69 

VCRNON 

•  35 

• 

•  21 

■  22 

•  40 

.28 

•  04 

•  08 

•  10 

.45 

.23  ! 

WEST  BLOCTON 

7* 

'68 

*  10 

•  10 

•  70 

.15 

.05 

.33 

.65 

talNFIELD  2  $w 

5 

77 

•  29 

2.22 

.09 

•  14 

.03 

1.86 

•  02 

•  09 

.09 

.71 

•  21  , 

•      •  • 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

3 

14 

T 

.02 

T 

.62 

•  39 

.07 

.65 

T 

•  02 

•  15 

T 

.60 

7 

•  57 

•  05 

ASHVILLE   *  W 

3 

ot 

.52 

.03 

.06 

.55 

•  69 

•  05 

•  04 

.11 

.31 

•  55 

.  1 0 

CALEHA  2  5W 

tl 

U37 

.10 

! 

CENTRE   S  SW 

T 

T 

T 

1  34 

26 

•  59 

•  15 

•  13 

T 

T 

•  05 

T 

T 

1.26 

7 

7 

7 

.53 

CHILOERSBURG 

• 

.  72 

.28 

•  42 

•  10 

1  ^48 

•  83 

.35 

CHILOERSauRG  WTR  PLANT 

37 

•  04 

•  03 

•  02 

.35 

.  1 1 

■  36 

.02 

•  49 

•  10 

.06 

.98 

•  05 

.20 

•  5b 

GAOSDEN 

.21 

•  05 

.14 

.64 

.19 

.26 

GADSDEN  GAS  PLANT 

2 

07 

.27 

•  04 

1.32 

•  15 

•  29 

• 

JACKSONVILLE  2  SV. 

3 

65 

T 

•  06 

1.66 

T 

•  04 

•  45 

.08 

.12 

•  04 

7 

•  63 

7 

.37 

LEESBUHG 

2 

49 

.05 

.04 

•  05 

•  12 

.94 

•  67 

•  42 

.20 

MONTEVALLO 

61 

•  10 

•  05 

.12 

T 

.42 

.40 

PELL  CITv    I  NNE 

25 

.19 

07 

.58 

.05 

•  28 

.30 

.02 

•  05 

•  25 

.68 

.12 

.60 

.06 

SYLACAuGA  <•  NE 

.08 

.24 

T 

T 

T 

.41 

T 

7 

U83 

7 

.38 

•  61 

TALLADEGA 

I 

99 

.07 

.03 

•  04 

•  31 

•  86 

7 

•  04 

.06 

.45 

•  13 

WALNUT  GROVE 

1 

It 

.07 

•  50 

,07 

•  54 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

3 

51 

1.19 

.33 

•  96 

.02 

■  40 

•  09 

.07 

•  36 

T 

7 

.15 

ASHLAND 

I 

56 

•  35 

•  10 

•  It 

.25 

•  10 

•  28 

•  20 

.10 

AUBURN  3  SW 

T 

•  02 

•  02 

*  VI 

.24 

^ 

T 

•  20 

.54 

.21 

7 

I 

CAMP  HILl    2  NM 

T 

•  09 

.33 

.45 

.67 

.30 

T 

.15 

•  35 

.05 

• 

DADEVILLE 

.06 

,96 

•  6 

•  50 

.23 

.3? 

.03 

.25 

•  54 

.13 

* 

DELTA 

1 

74 

•  U 

•  13 

.03 

•  03 

.12 

1.32 

heflin 

3 

21 

•  1( 

•  33 

1.10 

•  30 

•  75 

.03 

•  51 

■  16 

7 

M16HT0WER 

.to 

•  03 

.06 

.46 

•  26 

JORDAN  0AM 

•  04 

*4e 

.33 

.05 

•  35 

.16 

■  16 

• 

LAFAYETTE 

1 

5: 

•  10 

U15 

.13 

■  11 

•  06 

MARTIN  DAM 

3 

14 

•  47 

•  83 

.29 

.04 

•  29 

.16 

.82 

•  04 

•  17 

■  03 

OPELIKA 

Z 

24 

•  01 

•  02 

T 

.70 

T 

.21 

T 

T 

T 

.30 

7 

ROCKFORD  2  NNW 

2 

82 

■  42 

.87 

•  42 

.33 

.38 

.  10 

■  30 

ROCK  MILLS 

3 

26 

T 

.29 

1.32 

.31 

.40 

•  22 

.05 

.12 

.03 

■  52 

\ 

thurlow  dam 

3 

7T 

.03 

•  15 

.22 

.90 

•  04 

.02 

.61 

1.66 

■  14 

wadley 

1 

95 

.51 

•  16 

.41 

.06 

.09 

.12 

•  02 

.06 

.03 

WE  T IJMPK  A 

5 

54 

.0) 

•  lA 

,06 

T 

•  96 

2.47 

•  26 

.10 

.08 

T 

.30 

.68 

•  11 

•  32 

.03 

YATES  HYDRO  PLANT 

3 

69 

•  02 

.26 

.35 

•  32 

1.08 

•  06 

\,\t 

•  14 

.28 

See  r«l 

noi»s  following  Slation 
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DAILY  PRECIPITATION 


PRAIRIC 


0» 


CUB» 
OAYTON 

DEHOPOLl^  LOCK  AND  DAM 
FORT  DEPOSIT 
GAINESVILLE 

GPEENSeOflO 
HAYNEVILLE 
L  IVIN6ST0N 
MARION  1  N 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEMS  1  SSW 
MILSTEAD 
MINTER  )  NM 
MONTGOMERY  we  AP 

ORfiVILLE 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 
PRIMROSE  FARM 
5ELMA 

SUTTLE 

TU5KEGEE  )  S 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOMN 

nARRIOR  LOCK  AND  DAM 


2, It 
2.61 

2.ai 


3.2a 
2,a« 

2.8« 

i.i! 
2.20 


i.2e 

».91 


4  I  5  I  6~    7  I  8  I  7" 


.02   1.3S  ,ii 


.77 

.oa 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


16     17  18 


23    23  24 


.72 
1.2A 


2S    26  27 


1.16 
.21 


1.09 
.07 


2.*} 
1.2> 


COASTAL  PLAIN  OT 

ASeevILLE   1  NNW 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  NU 
ATMORE  1  SB 
BRANTLEY 

BREMTON  3  SSE 
BRUNDIDGE 
CAMDEN  3  NW 
CHATOM  3  N 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  Nw 

COLUMBIA 

COTTONTON 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

ELBA 

ENTERPRISE 
EUF AULA 
EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOwER 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGtANNA 

GILSERTOmN 

GREENVILLE 

HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
KINSTON 
LOUISVILLE 

MELVIN 

MILLERS  FERRY 
NATCHE2 
NEWTON 
02ARK  6  NNW 

PHENIX  CITY  2  NNW 

PINE  HILL 

RIVER  FALLS 

SEALE 

SLOCOMB 

SNOW  HILL 

THOMASVILLE 

TROY 

WALLACE  2  E 
WHATLEY 


10.81 
6.02 
7.30 
«.0! 
6.21 

7.«3 
6.29 
3,02 
7.60 
3.21 

3.75 


5.52 
5.50 
*.0T 
5,62 


6.20 
6,02 
7.36 


,09  T 

,07 


,57     ,62  1,26 


,06 

.05 
,60 
,0B 


2,00 
,02 


.60     ,22     .63  1,76 


,09 


1,03 
,30 


,30  1,12'  ,67 


,06     ,20  1.52 


,19     ,13  1,25 


1,10 

T 

1.26 


,57 
,13 

T 

1,56 


,11  ,75 

.19  ,13 

,56  ,68  ,26 
,06 

,05   1.29  1.16 


,05 

T 

.30  .20  .56 
T         .76  ,06 


T  ,60 
,60 

,77  T 


.03 
.17 


,70 

T  ,02 
,65  ,35 


GULF 

BAY  MINETTE 
CITRONELIE 
CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  SHORES  P  0 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 

R06ERTSDALE   1  E 


6,31 
6.60 
9.6! 
10,10 
11,60 

10,69 
6,72 
9,10 

13,32 


,65 

2,90 


.18     ,66  1,66, 


,97     ,16  ,66 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  oi  Month 

O 

01 

Station 

n 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1  26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

NORTHtMN  VAULEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 

85 

87 

89 

68 

91 

90 

86 

68 

85 

87 

87 

89 

90 

89 

92 

93 

95 

97 

95 

94 

92 

86 

68 

88 

87 

90 

92 

89 

86 

83 

85 

69.3 

MIN 

67 

57 

65 

59 

64 

66 

70 

68 

66 

61 

60 

68 

67 

65 

66 

67 

66 

70 

69 

65 

68 

72 

70 

69 

71 

68 

66 

66 

57 

54 

54 

65,3 

9ELLE   MJNA  2  N 

MAX 

85 

86 

87 

69 

8  7 

85 

86 

84 

67 

66 

69 

89 

88 

91 

94 

95 

95 

93 

92 

92 

86 

86 

85 

87 

69 

91 

92 

64 

83 

85 

68 

86.3 

MIN 

fi6 

58 

61 

61 

65 

66 

69 

68 

64 

62 

60 

67 

68 

67 

66 

66 

67 

70 

69 

65 

69 

71 

66 

68 

69 

68 

69 

66 

56 

56 

67 

65.6 

decatuh 

MAX 

87 

86 

89 

66 

90 

89 

8  6 

87 

85 

86 

68 

88 

90 

94 

93 

94 

98 

98 

95 

92 

92 

86 

87 

65 

69 

91 

92 

93 

92 

87 

87 

89,9 

MIN 

63 

60 

65 

64 

67 

67 

71 

68 

68 

64 

62 

66 

69 

63 

64 

69 

70 

72 

72 

67 

71 

72 

72 

70 

70 

70 

71 

68 

59 

59 

65 

67.0 

FALKVIULE   1  N 

MAX 

85 

86 

87 

89 

90 

87 

68 

88 

87 

85 

87 

69 

69 

69 

93 

94 

97 

96 

94 

92 

92 

69 

90 

84 

89 

90 

92 

69 

66 

68 

87 

69.4 

MIN 

63 

57 

62 

62 

67 

65 

69 

68 

67 

63 

59 

63 

66 

66 

67 

68 

67 

71 

66 

66 

66 

71 

71 

70 

71 

70 

71 

67 

57 

56 

64 

65.7 

FLORENCE 

MAX 

95 

89 

96 

90 

93 

92 

94 

92 

83 

89 

69 

91 

94 

92 

97 

98 

96 

96 

97 

95 

9l 

92 

88 

84 

66 

92 

93 

93 

88 

66 

90 

91.7 

MIN 

56 

57 

62 

62 

66 

67 

67 

68 

64 

60 

61 

62 

66 

66 

69 

69 

70 

71 

71 

68 

69 

71 

72 

68 

70 

71 

71 

67 

55 

56 

54 

65,5 

huntsville  WB  AP 

MAX 

86 

8  7 

88 

89 

8  7 

6  6 

69 

87 

68 

88 

89 

86 

89 

93 

96 

97 

96 

94 

90 

94 

86 

86 

87 

67 

89 

90 

92 

65 

64 

84 

87 

89,0 

MIN 

66 

62 

64 

64 

70 

69 

71 

71 

71 

66 

64 

70 

69 

70 

71 

72 

72 

73 

71 

69 

74 

76 

72 

71 

74 

71 

71 

70 

59 

60 

70 

69.1 

maoiscn 

MAX 

86 

87 

88 

91 

86 

86 

87 

85 

88 

87 

89 

91 

89 

92 

94 

95 

96 

93 

92 

92 

88 

66 

86 

67 

90 

92 

93 

64 

83 

85 

88 

89.0 

Mm 

65 

58 

61 

63 

66 

67 

66 

68 

68 

61 

61 

67 

67 

67 

67 

69 

66 

70 

68 

67 

71 

71 

71 

66 

69 

68 

67 

66 

57 

57 

67 

66.1 

MOULTCN  2 

MAX 

66 

88 

90 

90 

89 

69 

87 

85 

88 

89 

90 

90 

69 

93 

94 

98 

97 

93 

92 

93 

87 

66 

65 

89 

91 

96 

94 

90 

85 

89 

89 

90.2 

Mm 

66 

59 

63 

61 

68 

69 

70 

67 

67 

62 

60 

65 

67 

67 

69 

69 

68 

72 

67 

67 

66 

72 

70 

70 

70 

69 

69 

68 

56 

55 

70 

66.5 

MUSCLE   SHOALS  FAA 

AP 

MAX 

86 

88 

87 

89 

89 

90 

88 

86 

87 

87 

86 

87 

69 

93 

95 

96 

96 

94 

95 

92 

89 

65 

63 

85 

90 

92 

92 

66 

83 

87 

89 

89.1 

MIN 

66 

61 

63 

63 

67 

66 

68 

6B 

66 

59 

62 

67 

67 

64 

69 

70 

68 

72 

70 

66 

69 

71 

68 

67 

71 

72 

70 

67 

56 

57 

71 

66.6 

NEW  MARKET  2 

MAX 

85 

85 

85 

88 

85 

85 

66 

69 

65 

90 

92 

94 

94 

93 

91 

90 

87 

63 

65 

85 

87 

90 

90 

63 

81 

81 

85 

87.2 

MIN 

61 

5  1 

56 

57 

63 

64 

66 

59 

59 

59 

59 

59 

66 

65 

65 

67 

65 

66 

66 

66 

69 

72 

70 

67 

70 

66 

67 

65 

55 

53 

66 

63  6 

RED  BAY 

MAX 

90 

90 

92 

9  1 

94 

94 

92 

88 

84 

87 

88 

89 

88 

90 

95 

96 

96 

99 

92 

95 

92 

97 

89 

66 

88 

92 

95 

93 

86 

85 

92 

91.2 

MIN 

64 

63 

65 

64 

68 

67 

70 

68 

65 

64 

63 

65 

68 

69 

72 

72 

72 

73 

72 

66 

69 

70 

72 

66 

68 

71 

72 

68 

58 

60 

62 

67,3 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

85 

8  7 

89 

90 

87 

86 

67 

84 

86 

88 

88 

87 

86 

92 

94 

96 

96 

95 

93 

93 

86 

88 

85 

69 

69 

90 

69 

86 

64 

85 

87 

88,7 

MIN 

63 

58 

63 

62 

65 

66 

66 

67 

70 

63 

60 

64 

66 

66 

66 

70 

66 

70 

68 

66 

70 

73 

70 

70 

72 

68 

67 

65 

55 

56 

68 

66.0 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

85 

85 

87 

87 

89 

89 

89 

89 

63 

65 

68 

89 

86 

87 

90 

93 

90 

95 

96 

93 

90 

69 

82 

83 

84 

91 

90 

90 

67 

83 

87 

88.1 

MIN 

64 

56 

59 

59 

63 

62 

64 

62 

64 

59 

64 

65 

65 

70 

69 

67 

66 

66 

69 

66 

70 

66 

68 

67 

56 

54 

66 

63.8 

WATERLOO 

•       •  • 

MIN 

APPAuACH I  AN 

MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

81 

83 

65 

86 

86 

83 

84 

86 

63 

61 

84 

64 

85 

85 

87 

87 

89 

87 

67 

67 

68 

88 

86 

85 

64 

86 

86 

68 

64 

82 

81 

85.1 

MIN 

61 

61 

61 

64 

64 

63 

64 

64 

65 

65 

60 

61 

66 

66 

66 

67 

69 

68 

69 

67 

69 

69 

66 

66 

66 

68 

69 

69 

59 

58 

59 

64.9 

BESSEMER   3  S5W 

MAX 

86 

89 

89 

89 

65 

90 

66 

86 

88 

84 

89 

88 

91 

93 

94 

95 

95 

93 

90 

93 

91 

90 

69 

91 

91 

94 

92 

87 

87 

69 

88 

89.8 

Mm 

65 

58 

61 

65 

68 

66 

69 

67 

69 

69 

64 

66 

69 

66 

69 

70 

67 

71 

69 

67 

72 

74 

72 

68 

71 

69 

69 

67 

64 

61 

69 

67.6 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

85 

86 

86 

87 

83 

88 

87 

86 

85 

85 

87 

64 

66 

91 

91 

94 

91 

91 

87 

91 

86 

86 

87 

90 

89 

92 

67 

84 

85 

85 

66 

87.5 

MIN 

65 

60 

63 

66 

69 

68 

69 

69 

68 

67 

63 

66 

70 

69 

70 

71 

70 

71 

70 

66 

74 

75 

71 

70 

73 

72 

69 

68 

64 

66 

69 

68.5 

BRIDGEPORT   2  M 

MAX 

85 

85 

67 

89 

86 

89 

89 

65 

66 

68 

87 

66 

89 

94 

94 

96 

98 

97 

90 

93 

89 

85 

66 

86 

89 

89 

90 

64 

82 

61 

86 

68,4 

MIN 

60 

56 

56 

57 

62 

64 

66 

67 

69 

61 

57 

65 

67 

66 

67 

68 

66 

66 

69 

70 

67 

66 

70 

68 

66 

65 

56 

54 

60 

64.0 

guntersville 

MAX 

8  7 

90 

90 

93 

66 

69 

90 

68 

86 

66 

89 

91 

88 

93 

95 

98 

98 

95 

95 

95 

94 

92 

88 

93 

91 

95 

93 

86 

67 

86 

90 

91.1 

MIN 

64 

61 

63 

64 

65 

66 

69 

69 

66 

66 

63 

69 

69 

66 

66 

71 

70 

70 

70 

69 

73 

74 

71 

72 

72 

66 

72 

67 

65 

59 

67 

67,6 

ONEONTA 

MAX 

87 

88 

89 

69 

91 

64 

87 

86 

68 

89 

89 

91 

91 

91 

95 

95 

96 

96 

93 

91 

93 

92 

69 

86 

69 

90 

92 

90 

65 

86 

85 

89,9 

MIN 

58 

59 

59 

62 

64 

62 

62 

67 

66 

67 

59 

60 

67 

66 

70 

68 

66 

66 

64 

70 

70 

69 

70 

66 

67 

67 

62 

58 

61 

SA I  NT  BERNARD 

85 

85 

66 

87 

89 

84 

68 

88 

84 

86 

85 

67 

84 

66 

90 

92 

94 

92 

90 

92 

90 

86 

68 

83 

86 

88 

90 

86 

85 

84 

86 

87.5 

MIN 

63 

58 

63 

64 

66 

67 

69 

57 

68 

65 

62 

66 

68 

67 

70 

72 

69 

70 

70 

66 

70 

72 

70 

69 

70 

68 

69 

67 

59 

57 

65 

SAND  MT   5UBSTA  AU 

MAX 

86 

86 

88 

89 

84 

87 

85 

85 

86 

85 

87 

68 

86 

90 

92 

93 

93 

90 

91 

90 

88 

67 

85 

86 

65 

68 

89 

84 

64 

79 

85 

87.2 

MIN 

61 

58 

59 

61 

64 

64 

67 

67 

67 

64 

59 

64 

67 

65 

72 

67 

68 

64 

69 

70 

69 

65 

70 

66 

67 

64 

58 

60 

62 

64.9 

SCOTTSeORO 

86 

88 

87 

87 

92 

84 

67 

88 

87 

66 

68 

87 

87 

69 

94 

94 

93 

95 

94 

92 

91 

90 

86 

69 

90 

90 

92 

39 

87 

86 

87 

69.2 

MIN 

55 

57 

57 

58 

58 

65 

68 

68 

68 

67 

64 

65 

67 

66 

66 

72 

70 

71 

68 

65 

65 

68 

67 

67 

70 

70 

67 

65 

55 

56 

60 

64.7 

VALLEY  HEAD 

MAX 

84 

85 

86 

86 

86 

64 

68 

87 

85 

65 

86 

87 

90 

87 

90 

92 

94 

94 

93 

90 

92 

90 

86 

87 

86 

86 

90 

90 

82 

62 

78 

87.5 

•       •  • 

63 

56 

65 

65 

6^ 

65 

65 

63 

63,3 

UPPER  PLAINS 

03 

AL  ICEVILLE 

MAX 

88 

87 

87 

88 

89 

66 

87 

89 

88 

89 

84 

69 

69 

69 

90 

92 

95 

93 

91 

91 

92 

91 

90 

91 

92 

92 

94 

91 

91 

69 

93 

69.9 

MIN 

64 

63 

62 

69 

71 

70 

67 

67 

66 

62 

66 

71 

72 

71 

74 

72 

69 

72 

72 

73 

71 

74 

71 

70 

74 

70 

64 

73 

69,6 

8ANKHEA0  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

87 

88 

68 

90 

92 

86 

90 

69 

87 

87 

69 

89 

89 

91 

94 

94 

96 

94 

92 

93 

95 

92 

90 

90 

90 

90 

94 

92 

91 

89 

91 

90.6 

MIN 

6Z 

60 

63 

65 

67 

68 

68 

67 

67 

68 

63 

66 

67 

69 

70 

70 

66 

69 

66 

71 

69 

71 

69 

69 

66 

65 

64 

61 

66.9 

CENTREVI LLE 

MAX 

90 

89 

90 

91 

9  I 

86 

92 

92 

87 

69 

86 

90 

69 

92 

92 

94 

97 

95 

93 

92 

95 

9  3 

93 

9  3 

93 

95 

96 

95 

88 

90 

91 

91.7 

MIN 

65 

61 

60 

65 

67 

65 

67 

68 

67 

70 

65 

69 

70 

67 

6  7 

70 

69 

68 

70 

73 

71 

69 

69 

69 

66 

67 

66 

62 

67 

67.4 

CLANTQN 

MAX 

89 

87 

68 

90 

68 

82 

69 

86 

84 

65 

87 

88 

86 

89 

92 

93 

95 

94 

89 

90 

93 

88 

68 

90 

9 1 

90 

93 

90 

66 

88 

66 

68,8 

MIN 

67 

62 

61 

66 

68 

65 

68 

66 

69 

70 

65 

71 

71 

69 

70 

72 

70 

70 

69 

72 

73 

72 

69 

71 

69 

69 

68 

67 

63 

65 

68,4 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

86 

87 

66 

86 

87 

87 

87 

66 

85 

67 

85 

86 

67 

87 

91 

91 

93 

93 

91 

91 

91 

66 

65 

82 

86 

69 

90 

90 

06 

85 

87 

67,7 

MIK 

55 

52 

57 

55 

59 

60 

62 

62 

58 

58 

55 

60 

62 

62 

64 

63 

60 

63 

66 

63 

63 

65 

62 

63 

61 

52 

51 

54 

59,8 

FAYETTE 

MAX 

90 

90 

91 

90 

67 

8  7 

90 

86 

86 

87 

90 

87 

90 

95 

96 

94 

95 

93 

91 

90 

92 

91 

86 

67 

94 

92 

94 

90 

89 

89 

66 

90,4 

Mm 

65 

59 

63 

64 

65 

66 

68 

66 

65 

65 

62 

65 

68 

66 

71 

69 

67 

69 

72 

71 

71 

70 

69 

70 

66 

62 

59 

71 

67,1 

HAlEYV  ILLE 

MAX 

8  7 

85 

88 

86 

87 

87 

69 

86 

66 

88 

86 

66 

86 

87 

91 

93 

93 

95 

92 

91 

86 

90 

87 

84 

87 

90 

9 1 

93 

93 

65 

67 

88,6 

Mm 

54 

54 

54 

60 

62 

63 

65 

67 

63 

64 

60 

60 

66 

65 

66 

67 

67 

67 

66 

65 

65 

66 

66 

66 

65 

65 

66 

65 

58 

56 

56 

62.9 

HAMILTON   3  S 

MAX 

88 

87 

89 

91 

91 

90 

89 

86 

87 

67 

89 

90 

68 

90 

9* 

95 

96 

97 

94 

92 

90 

94 

66 

83 

88 

91 

93 

92 

89 

87 

89 

90.1 

Mm 

55 

54 

55 

59 

61 

62 

65 

68 

62 

62 

58 

60 

66 

67 

66 

66 

67 

69 

67 

66 

67 

68 

69 

66 

68 

67 

66 

67 

58 

54 

56 

63.3 

JASPER  *  N 

MAX 

88 

92 

91 

69 

87 

92 

91 

69 

86 

90 

91 

69 

89 

95 

95 

97 

9* 

96 

92 

95 

90 

93 

93 

69 

93 

97 

93 

86 

89 

91 

90 

91.5 

Mm 

62 

56 

62 

62 

64 

65 

65 

68 

67 

65 

60 

64 

67 

67 

69 

69 

67 

69 

67 

66 

66 

73 

69 

69 

72 

66 

67 

66 

60 

56 

66  1 

65,6 

Se*  Ref«r«nc«  Notes  Followtng  SUtioo  lodex 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

0) 
M 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

1  ^' 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Arer 

PRATTvILLE 

MAX 
MIN 

92 
67 

87 
67 

93 
61 

88 
65 

87 
69 

83 
67 

90 
69 

82 
67 

87 
68 

90 
67 

91 
65 

87 
70 

91 
70 

92 
71 

92 
71 

96 
71 

97 
71 

92 
72 

94 
70 

95 
71 

90 
72 

92 
72 

92 
72 

96 
70 

96 
71 

96 
70 

96 
69 

61 
69 

90 
68 

89 

68 

92 
68 

90.9 
69,0 

TH0B5BV  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

B7 

6n 

88 
63 

90 
63 

88 
67 

84 
69 

69 
66 

67 
68 

85 
67 

85 
66 

85 
69 

89 
65 

86 
68 

88 
70 

92 
68 

94 

72 

95 
73 

94 
71 

90 
69 

90 
69 

93 
68 

88 
73 

88 
7* 

89 
71 

90 
70 

89 
71 

93 
70 

86 
70 

86 
67 

88 
68 

90 
63 

85 
67 

88.8 
68.5 

TUbCALOOSA  fAA  AP 

MAX 

Mm 

87 
68 

90 
63 

89 
67 

69 
66 

66 
69 

88 
70 

86 
71 

62 
69 

86 
67 

86 
70 

89 
65 

89 
71 

89 
72 

92 
71 

94 
73 

95 
73 

93 
71 

91 
T» 

91 
72 

92 
69 

91 
72 

90 
74 

91 
73 

92 
71 

92 
74 

94 
71 

91 
71 

95 
69 

89 
67 

93 
64 

69 
73 

90.2 
70.1 

TU5CAL00SA  OLIVER  DAM 

MAX 
MIN 

88 
65 

86 
61 

88 
63 

90 
65 

90 
67 

86 
67 

90 
68 

86 
66 

85 
65 

88 
66 

86 
65 

89 
66 

90 
69 

90 
69 

92 
69 

93 
71 

93 
70 

96 
71 

92 
70 

92 
67 

95 
70 

95 
72 

90 
71 

90 
69 

92 
70 

92 
70 

94 

70 

93 

87 
65 

87 

91 

90.4 
67.5 

VERNON 

•       •  • 

MAX 
NUN 

88 
63 

90 
56 

92 
60 

91 
62 

69 
69 

92 
65 

92 
62 

88 
66 

90 
62 

89 
67 

93 
59 

91 
66 

92 
68 

94 
66 

94 
66 

97 
68 

99 
69 

96 
72 

95 
66 

92 
66 

94 
66 

90 
71 

86 
70 

90 
70 

93 
68 

95 
67 

95 
66 

89 
67 

86 
63 

92 
56 

90 
71 

91.9 
65.9 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

MIN 

85 
65 

88 
59 

90 
61 

90 
65 

86 
69 

91 
66 

91 
69 

87 
68 

89 
66 

90 
67 

92 
64 

90 
70 

90 
70 

94 
66 

94 
69 

98 
68 

93 
72 

94 
69 

94 
69 

97 
69 

92 
71 

93 
70 

92 
69 

92 
68 

90 
69 

93 
67 

93 

68 

89 
67 

90 
65 

86 
64 

90 
65 

91.1 
67,4 

CALERA  2  SW 

MAX 

Mm 

91 
63 

90 
57 

90 
56 

91 
62 

84 

67 

91 
66 

89 
64 

64 
65 

68 
66 

86 
68 

90 
63 

89 
67 

90 
69 

94 
65 

95 
67 

97 
68 

94 
65 

93 
68 

90 
65 

94 

65 

91 
68 

92 
69 

95 
70 

94 
66 

93 
66 

96 
65 

93 
63 

88 
62 

89 
63 

88 
58 

89 
62 

90.9 
64.6 

CENTRE  5  Sw 

MAX 

MIN 

98 
61 

87 
59 

89 

60 

90 
62 

91 
65 

65 
63 

90 
68 

90 
69 

89 
66 

69 
66 

69 
61 

90 
69 

89 
68 

69 
67 

94 
69 

94 

67 

95 
69 

96 
69 

93 
67 

93 
66 

94 
68 

92 
70 

92 
70 

90 
69 

90 
71 

91 
66 

93 
68 

92 
66 

67 
62 

86 
59 

63 
62 

90.3 
65.9 

CtilLOERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 
MIN 

87 
65 

88 
60 

88 
60 

90 
60 

89 
69 

89 
63 

67 
69 

65 
67 

86 
68 

87 
68 

90 
63 

87 
69 

90 
69 

91 
66 

92 
69 

93 
70 

90 
68 

90 
69 

90 
69 

92 
67 

86 
69 

91 
71 

90 
70 

92 
69 

91 
69 

93 
66 

90 
69 

86 
67 

86 
65 

66 
60 

88 
63 

89.2 
66.8 

6ADS0EN  OAS  PLANT 

MAX 
MIN 

86 
63 

67 
59 

89 
61 

89 
63 

83 
65 

68 
66 

89 
68 

66 
66 

89 
69 

87 
66 

91 

60 

86 

70 

89 
70 

92 
67 

94 

70 

97 
70 

96 
69 

94 
67 

91 
66 

94 
66 

94 

69 

92 
73 

89 
71 

92 
71 

91 
71 

92 
66 

88 
69 

86 
66 

88 
64 

84 

60 

89 
64 

69.9 
66.7 

PELL  CITr   I  NNE 

MAX 

Mm 

86 
57 

88 
58 

88 
58 

90 
60 

90 
62 

83 
62 

89 
62 

86 
67 

85 
67 

88 
67 

87 
60 

89 
60 

65 
67 

87 
66 

92 
66 

93 
66 

96 
67 

94 
67 

92 
66 

90 
66 

93 
66 

90 
68 

88 
60 

68 
66 

90 
67 

90 
67 

91 
67 

91 
66 

64 
62 

85 
56 

87 
56 

88.9 
63,7 

SYLACAU&A   4  NE 

MAX 
MIN 

86 
63 

87 
58 

90 
59 

91 
62 

62 
68 

90 
62 

66 
66 

87 
67 

88 
68 

88 
68 

90 
62 

86 
68 

91 
70 

92 
66 

92 
67 

96 
66 

92 
66 

91 
67 

91 
67 

93 
65 

88 
68 

91 
70 

90 
66 

92 
65 

90 
66 

93 
66 

88 
67 

86 
66 

69 
63 

85 
58 

89 
63 

69.4 
65.3 

TALLAOE&A 
.       .  . 

MAX 

Mm 

8* 
60 

86 
55 

86 
56 

87 
60 

82 
64 

86 
59 

66 
64 

65 
71 

86 
64 

85 
65 

67 
59 

87 
65 

87 
65 

90 
63 

92 
64 

92 
65 

92 
64 

89 
64 

89 
64 

89 
62 

67 
66 

89 
66 

69 
65 

90 
63 

90 
63 

91 
62 

86 
63 

84 
63 

62 
61 

85 
55 

67 
57 

87.5 
62.5 

PIEOCONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NF 

MAX 
MIN 

90 
62 

88 
57 

91 
56 

89 
62 

84 
65 

90 
62 

68 
65 

66 
66 

86 
67 

86 
66 

69 
64 

87 
66 

90 
68 

91 
65 

95 
66 

95 
68 

90 
69 

91 
67 

93 
65 

88 
67 

90 
66 

90 
70 

91 
65 

92 
64 

93 
65 

94 
64 

92 
66 

86 
56 

90 
63 

82 
59 

59 

89,6 
64.2 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

87 
58 

87 
58 

88 
59 

68 
62 

84 
62 

88 
70 

86 
68 

86 
66 

67 
66 

Si 
68 

89 
62 

65 
67 

86 
71 

89 
71 

92 
72 

94 
66 

95 
66 

94 
66 

69 
65 

92 
72 

92 
70 

88 
67 

90 
67 

90 
65 

91 
65 

91 
70 

92 
73 

86 
66 

90 
64 

63 
61 

68 
59 

86.9 
65.9 

AUBURN  3  SH 

MAX 

Mm 

90 
66 

88 
64 

87 
60 

89 
62 

88 
69 

84 

65 

90 
69 

88 
67 

80 
67 

86 
66 

67 
62 

89 
68 

90 
66 

91 
68 

94 
69 

91 
68 

95 
70 

95 
67 

92 
67 

92 
69 

86 
69 

90 
69 

90 
66 

91 
68 

91 
69 

92 
70 

93 
70 

66 
68 

91 
66 

65 
69 

89 
66 

69.4 
67.3 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 
MIN 

88 
62 

87 
60 

86 
58 

69 
60 

99 
62 

81 
64 

89 
65 

66 
67 

83 
67 

85 
66 

87 
61 

68 
63 

86 
70 

90 
66 

90 
69 

91 
66 

93 
72 

92 
69 

90 
67 

90 
67 

90 
70 

69 
69 

88 
68 

89 
66 

91 
67 

90 
67 

92 
67 

90 
67 

90 
65 

86 
64 

89 
64 

68.6 
65,7 

hEFLIN 

MAX 

Mm 

8* 
56 

S3 
54 

89 
55 

86 
61 

89 
64 

85 
62 

69 
64 

87 
67 

87 
67 

86 
67 

66 
62 

91 
66 

89 
68 

69 
65 

93 
67 

92 
66 

95 
67 

95 
66 

91 
69 

92 
65 

95 
67 

90 
68 

90 
65 

90 
63 

92 
65 

91 
63 

93 
66 

90 
67 

85 
61 

88 
56 

84 

56 

89.4 
63,8 

LAFAYETTE 

MAX 

Mm 

88 
66 

88 
63 

90 
62 

88 
65 

82 
66 

90 
65 

66 
66 

74 
65 

85 
66 

85 
66 

89 
63 

68 
66 

86 
66 

92 
69 

91 
69 

93 

68 

93 
71 

90 
68 

91 
66 

91 
68 

90 
66 

90 
68 

90 
66 

92 
66 

92 
69 

94 
67 

94 
69 

94 

69 

61 
63 

90 
64 

90 
60 

69,1 
66,5 

MARTIN  DAM 

MAX 

Mm 

89 
66 

86 
68 

89 
59 

89 

62 

62 
66 

90 
65 

88 
67 

82 

85 
67 

85 
66 

68 
61 

85 
68 

89 
6' 

89 
68 

90 
75 

93 
71 

95 
70 

89 
67 

68 
68 

89 
69 

85 
68 

87 
66 

90 
67 

92 
66 

92 
69 

93 
66 

92 
67 

83 
67 

86 
69 

84 

67 

68 
62 

88,  1 

OPElIKA 

MAX 

Mm 

89 
65 

88 
68 

86 
59 

90 
60 

87 
61 

81 
62 

91 
63 

89 
65 

83 
67 

86 
67 

66 
63 

87 
62 

67 
62 

89 
64 

91 
67 

90 
66 

94 
69 

94 
66 

91 
67 

66 
67 

91 
67 

90 
66 

91 
65 

90 
67 

92 
68 

93 
67 

94 

67 

95 
68 

66 
68 

90 
66 

65 
62 

89,2 
65,4 

RCCKFCRD  2  NNW 

MAX 

Mm 

87 
59 

66 
59 

66 
64 

87 
66 

63 
63 

86 
62 

66 
66 

63 
67 

85 
68 

67 
63 

87 
67 

87 
67 

85 
70 

94 

66 

94 

70 

69 
66 

90 
66 

92 
67 

86 
70 

86 
69 

89 
66 

90 
68 

80 
67 

91 
66 

89 
65 

65 
65 

88 
63 

65 
61 

87.5 
65.7 

ROCK  MLLS 
«       •  • 

MAX 

88 
62 

88 
58 

89 
57 

69 

90 
63 

63 

90 
66 

87 
66 

82 
67 

86 
66 

90 
62 

91 
63 

68 
67 

69 
65 

94 
66 

90 
66 

95 
67 

96 
68 

90 
65 

93 
67 

91 

67 

90 
66 

69 
65 

89 
66 

91 
65 

92 
65 

93 
67 

92 
66 

87 
63 

90 
63 

87 
59 

89.6 
64.5 

PRAIRIE  0< 

DAYTON 

MAX 
MIN 

90 
68 

90 
62 

90 
64 

91 
68 

69 
70 

69 
67 

91 
68 

90 
68 

80 
65 

86 
70 

86 
64 

88 
67 

86 
70 

90 
69 

92 
71 

93 
72 

95 
71 

9» 

70 

92 
70 

92 
68 

92 
70 

91 
72 

92 
71 

90 
70 

92 
71 

93 
71 

95 
71 

96 
69 

90 
66 

69 
66 

92 
70 

90.7 
68.7 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DA» 

MAX 

Mm 

90 
64 

90 
62 

90 
62 

92 
63 

92 
67 

89 
67 

92 
68 

92 
66 

82 
66 

88 
66 

86 
67 

68 
67 

89 
69 

90 
69 

93 
69 

93 
70 

95 

70 

94 
70 

93 
70 

92 
68 

92 
67 

92 
70 

91 
72 

92 
70 

92 
67 

93 
71 

94 

71 

94 
70 

90 
68 

90 
66 

90 
67 

91,0 
67.6 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

91 
67 

91 
62 

91 
63 

94 
67 

94 
69 

89 
66 

92 
70 

90 
69 

83 
66 

88 
65 

86 
67 

68 
70 

90 
69 

90 
69 

92 
72 

93 
73 

94 

73 

95 
72 

91 
71 

94 
69 

93 
70 

91 
74 

91 
74 

94 
69 

93 
73 

93 
71 

96 
72 

94 
69 

90 
67 

69 
66 

91 
70 

91  ,4 
69.2 

GREENSBORO 

MAX 

Mm 

HAYNEVILLE 

MAX 

Mm 

91 
69 

90 
67 

90 
62 

91 
66 

85 
72 

87 
66 

91 
70 

85 
70 

87 
68 

85 
66 

87 
65 

69 
70 

85 
71 

89 
70 

93 
72 

9* 
73 

95 
70 

93 
70 

89 
70 

90 
69 

92 
72 

87 
71 

89 
70 

91 
71 

92 
71 

92 
70 

95 
69 

94 
69 

88 

67 

90 
68 

81 
67 

89.6 
69.1 

LIVINGSTON 

MAX 

Mm 

87 
61 

91 
62 

91 
63 

90 
68 

88 
69 

92 
69 

63 
70 

85 
66 

68 
66 

88 
66 

66 
66 

89 
70 

89 
66 

93 
69 

94 
72 

96 
73 

95 
73 

94 
72 

94 
70 

92 
64 

90 
72 

92 
73 

94 
72 

94 
69 

93 
72 

95 
71 

94 

71 

90 
70 

89 
68 

91 
67 

90 
73 

90.9 
69.0 

MARION  JUNCTION  2  ul 

MAX 

Mm 

88 
68 

88 
63 

92 
62 

90 
67 

67 
70 

92 
66 

90 
67 

83 
68 

89 
66 

68 
70 

86 
64 

88 
69 

92 

70 

95 
69 

93 
72 

95 
73 

96 
71 

94 

70 

92 
70 

94 

68 

92 
71 

91 

72 

92 
70 

93 
70 

92 
71 

93 
71 

94 
70 

87 
68 

90 
66 

90 
65 

92 
69 

91.0 
68.6 

MINTtR  i  NW 

MAX 

Mm 

90 
69 

90 
65 

88 
63 

90 
63 

64 

10 

66 
67 

90 
68 

90 
72 

91 
73 

93 
69 

94 
69 

89 
68 

90 
69 

93 
69 

69 
70 

87 
71 

90 
71 

91 
71 

92 
72 

91 
70 

92 
66 

85 
66 

90 
66 

90 
67 

90 
67 

89.9 
68,5 

MCNTOCMEHY    (.8  AP 

MAX 

Mm 

90 
71 

87 
69 

88 
65 

86 
67 

85 
72 

89 
68 

86 
72 

64 
70 

84 

69 

86 
68 

68 
66 

"6 
71 

86 
72 

91 
72 

92 
74 

93 
76 

92 
73 

87 
71 

69 
71 

90 
71 

87 
72 

67 
72 

90 
72 

91 
72 

92 
73 

94 
74 

93 
70 

62 
71 

89 
69 

84 

68 

89 
68 

86,4 
70.6 

SELMA 

MAX 

Mm 

90 
69 

90 
70 

96 
68 

89 
70 

91 
72 

90 
68 

91 
70 

85 
69 

90 
68 

89 

70 

91 

65 

90 
67 

91 
69 

94 

70 

95 
74 

96 
74 

96 
73 

93 
74 

90 
71 

95 
70 

89 
73 

95 
74 

87 
72 

93 
72 

93 
73 

94 
72 

95 
71 

93 
71 

90 
68 

89 
69 

92 
69 

91,7 
70.5 

Sm  R«l«r«DC«  NolM  Following  SUtlon  Indox 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
AUGUST  1965 


Station 

Day  oi  Month 

a 
t 

n 

9 

2 

3 

y 

3 

3 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

29 

30 

a 
> 
< 

lUSKEOEE  3  S 

MAX 

89 

86 

89 

87 

84 

84 

86 

85 

84 

84 

88 

86 

89 

90 

88 

94 

94 

91 

90 

88 

89 

90 

90 

92 

93 

93 

94 

87 

92 

91 

90 

MIN 

67 

67 

62 

64 

72 

67 

69 

69 

67 

67 

65 

70 

69 

69 

71 

75 

71 

69 

68 

70 

71 

79 

68 

68 

68 

69 

69 

68 

68 

69 

66 

68 

7 

UNION  SPRINOS 

MAX 

82 

89 

90 

88 

86 

86 

90 

88 

92 

91 

91 

94 

94 

94 

92 

88 

90 

93 

93 

93 

93 

92 

91 

87 

90 

83 

90 

0 

«      «  • 

MIN 

67 

71 

70 

68 

69 

65 

70 

70 

71 

74 

72 

71 

70 

70 

71 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

70 

67 

67 

70 

67 

70 

COASTAL  PLAIN 

07 

ANDALUSIA  1  m 

MAX 

93 

89 

88 

90 

95 

95 

97 

96 

91 

86 

90 

93 

89 

92 

93 

93 

93 

93 

95 

91 

92 

85 

93 

93 

93 

93 

94 

95 

92 

92 

92 

92 

1 1 

MIN 

70 

67 

60 

66 

69 

65 

61 

67 

59 

67 

64 

67 

68 

67 

69 

70 

69 

66 

68 

70 

70 

69 

67 

69 

68 

69 

69 

67 

69 

66 

65 

67 

0 

ATHORE   I  SW 

MAX 

S9 

90 

92 

90 

86 

91 

68 

68 

85 

87 

88 

88 

89 

94 

94 

94 

93 

89 

87 

92 

65 

90 

93 

92 

93 

95 

94 

93 

91 

92 

92 

,5 

MIN 

72 

71 

63 

63 

70 

61 

63 

70 

63 

61 

65 

69 

70 

70 

71 

72 

69 

70 

71 

70 

70 

70 

69 

68 

69 

70 

70 

71 

70 

68 

70 

68 

4 

BRANTLEY 

MAX 

93 

86 

89 

91 

85 

90 

92 

88 

86 

86 

89 

91 

88 

93 

94 

95 

96 

94 

90 

93 

91 

85 

93 

93 

93 

93 

94 

95 

91 

86 

91 

» 8 

MIN 

69 

65 

60 

65 

70 

64 

67 

69 

60 

67 

64 

69 

68 

62 

71 

72 

68 

68 

68 

72 

70 

68 

68 

68 

68 

69 

68 

67 

67 

64 

65 

67 

1 

8REWT0N  3  SSE 

MAX 

SS 

96 

92 

86 

86 

91 

91 

91 

89 

86 

90 

87 

90 

95 

95 

94 

94 

91 

88 

90 

86 

93 

95 

94 

95 

96 

96 

93 

92 

89 

92 

MIN 

69 

68 

59 

66 

68 

64 

67 

68 

65 

64 

62 

67 

69 

68 

69 

70 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

67 

67 

67 

69 

69 

69 

70 

65 

65 

67 

.2 

CAMOEN  3  NW 

MAX 

90 

89 

92 

87 

88 

94 

91 

83 

88 

89 

87 

84 

91 

93 

93 

94 

93 

90 

92 

92 

91 

92 

92 

93 

93 

92 

95 

85 

90 

92 

92 

,  5 

MIN 

65 

64 

63 

66 

70 

66 

69 

68 

67 

67 

64 

67 

70 

69 

71 

73 

70 

69 

69 

69 

70 

71 

71 

70 

71 

72 

71 

68 

65 

68 

67 

68 

,4 

CHATOM  3  N 

MAX 

98 

89 

92 

90 

95 

91 

69 

86 

90 

69 

88 

86 

85 

97 

96 

94 

92 

92 

87 

92 

91 

90 

93 

92 

92 

94 

93 

98 

97 

93 

92 

i6 

MIN 

72 

65 

64 

66 

68 

67 

69 

69 

69 

68 

65 

67 

71 

69 

71 

71 

69 

67 

69 

66 

70 

71 

70 

68 

70 

71 

71 

70 

68 

69 

70 

68 

,7 

CLAYTON 

MAX 

86 

82 

85 

85 

86 

81 

81 

86 

84 

83 

85 

85 

82 

88 

89 

89 

90 

89 

90 

67 

87 

85 

90 

91 

90 

90 

91 

92 

87 

87 

83 

»6 

MIN 

70 

68 

67 

68 

70 

68 

69 

69 

66 

68 

64 

70 

69 

71 

73 

73 

71 

70 

71 

71 

71 

72 

70 

71 

72 

71 

71 

69 

68 

70 

67 

69 

6 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

8* 

88 

93 

86 

87 

98 

89 

87 

87 

88 

90 

85 

91 

91 

93 

92 

91 

90 

88 

90 

88 

90 

91 

90 

92 

94 

93 

91 

91 

89 

91 

MIN 

72 

72 

71 

72 

73 

71 

71 

71 

70 

69 

68 

72 

72 

72 

75 

75 

73 

73 

74 

73 

74 

72 

70 

73 

75 

74 

73 

72 

71 

73 

71 

72 

!2 

ENTERPRISE 

MAX 

64 

90 

89 

92 

91 

89 

91 

87 

91 

89 

91 

83 

93 

94 

94 

94 

94 

90 

89 

90 

87 

90 

94 

96 

94 

95 

94 

92 

93 

88 

92 

0 

MIN 

74 

68 

64 

64 

64 

67 

69 

55 

69 

64 

68 

71 

70 

70 

75 

74 

71 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

74 

71 

71 

71 

67 

70 

67 

69 

,2 

EUFAULA 

MAX 

94 

91 

93 

90 

89 

88 

89 

81 

88 

86 

91 

87 

94 

94 

93 

96 

92 

91 

92 

92 

92 

94 

95 

95 

96 

97 

91 

88 

89 

91 

90 

91 

3 

MIN 

73 

72 

68 

68 

63 

67 

72 

68 

68 

64 

69 

69 

71 

71 

70 

72 

69 

71 

69 

71 

71 

71 

72 

71 

72 

69 

68 

68 

67 

70 

71 

69 

,5 

EVERGREEN 

MAX 

93 

86 

88 

90 

84 

88 

91 

89 

86 

84 

88 

89 

68 

90 

93 

94 

93 

93 

91 

90 

91 

91 

91 

92 

93 

92 

94 

93 

90 

89 

88 

90 

1 

MIN 

62 

68 

62 

65 

70 

66 

69 

70 

66 

65 

66 

67 

70 

70 

70 

72 

69 

68 

70 

68 

70 

69 

68 

68 

69 

70 

70 

68 

69 

67 

67 

68 

0 

FRISCO  CITY 

MAX 

91 

87 

90 

92 

82 

89 

92 

67 

87 

81 

87 

89 

86 

91 

93 

94 

94 

92 

90 

86 

93 

87 

90 

90 

93 

92 

94 

94 

92 

93 

91 

90 

MIN 

72 

67 

65 

67 

70 

67 

68 

71 

68 

66 

65 

68 

71 

70 

72 

73 

70 

69 

71 

68 

69 

72 

71 

72 

71 

73 

72 

70 

69 

68 

70 

69 

5 

SENEVA 

MAX 

93 

82 

90 

92 

84 

88 

92 

91 

86 

89 

88 

88 

84 

92 

92 

95 

94 

92 

88 

85 

89 

86 

91 

92 

92 

93 

94 

94 

93 

90 

88 

89 

MIN 

72 

68 

64 

69 

71 

68 

68 

66 

66 

68 

65 

71 

69 

70 

72 

73 

70 

69 

70 

70 

72 

71 

68 

70 

69 

71 

70 

67 

68 

70 

68 

69 

2 

OILBERTOWN 

MAX 

91 

91 

93 

87 

92 

92 

93 

67 

90 

89 

89 

89 

92 

93 

95 

9* 

94 

93 

91 

92 

92 

91 

92 

93 

92 

95 

95 

89 

91 

93 

92 

91 

MIN 

68 

63 

60 

66 

66 

69 

68 

70 

67 

68 

64 

68 

70 

68 

68 

71 

69 

69 

69 

70 

72 

72 

69 

69 

68 

70 

71 

70 

66 

67 

70 

68 

2 

SREENVILLE 

MAX 

86 

88 

90 

85 

87 

90 

86 

85 

81 

87 

89 

84 

89 

92 

93 

94 

93 

89 

90 

89 

85 

90 

90 

91 

91 

92 

91 

89 

89 

86 

90 

MIN 

71 

68 

63 

67 

71 

67 

70 

71 

68 

68 

66 

70 

70 

70 

73 

76 

72 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

71 

71 

72 

70 

68 

68 

69 

67 

69 

6 

HEADLAND 

MAX 

88 

88 

89 

92 

85 

86 

89 

90 

85 

88 

88 

88 

83 

87 

91 

93 

93 

92 

90 

88 

89 

85 

90 

92 

93 

94 

94 

92 

93 

93 

87 

MIN 

68 

69 

66 

70 

71 

68 

69 

69 

66 

67 

64 

68 

68 

72 

70 

70 

71 

70 

72 

70 

72 

70 

70 

71 

72 

73 

73 

72 

67 

68 

68 

69 

5 

MI6HLAN0  HOME 

MAX 

90 

86 

88 

91 

84 

87 

91 

63 

87 

83 

85 

89 

85 

91 

92 

93 

95 

9* 

90 

91 

90 

86 

91 

90 

91 

92 

93 

93 

89 

93 

86 

89 

MIN 

70 

67 

67 

67 

71 

65 

70 

70 

68 

69 

64 

68 

70 

70 

■'2 

73 

73 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

72 

71 

67 

67 

67 

65 

69 

1 

NATCHEZ 

MAX 

90 

90 

92 

86 

90 

93 

88 

86 

86 

89 

90 

87 

92 

90 

93 

93 

94 

90 

90 

92 

89 

90 

91 

93 

93 

94 

94 

89 

92 

92 

93 

MIN 

70 

63 

60 

65 

70 

66 

68 

72 

69 

65 

64 

67 

70 

69 

67 

70 

68 

69 

69 

67 

69 

71 

67 

70 

69 

70 

69 

68 

68 

66 

66 

67 

8 

OZARK  6  NNM 

MAX 

84 

89 

89 

84 

87 

88 

91 

66 

61 

87 

83 

83 

90 

91 

93 

94 

90 

83 

90 

90 

86 

90 

92 

92 

93 

94 

94 

92 

90 

88 

91 

86 

MIN 

71 

68 

69 

69 

70 

66 

68 

69 

64 

65 

64 

69 

69 

71 

72 

73 

71 

69 

70 

72 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

71 

66 

68 

69 

66 

69 

3 

PHENtX  CITY  2  NNW 

MAX 

89 

87 

87 

90 

89 

85 

90 

89 

83 

86 

89 

88 

87 

88 

91 

92 

93 

94 

90 

89 

88 

89 

90 

92 

93 

94 

94 

95 

89 

91 

88 

89 

MIN 

72 

67 

66 

68 

72 

74 

70 

69 

68 

68 

65 

69 

69 

72 

74 

71 

74 

70 

71 

72 

76 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

70 

73 

69 

65 

70 

5 

SEALE 

MAX 

MIN 

THOMASVILLE 

MAX 

88 

87 

87 

89 

84 

88 

90 

89 

81 

85 

86 

87 

85 

89 

91 

91 

92 

91 

90 

88 

90 

89 

88 

90 

91 

92 

92 

91 

85 

89 

90 

5 

MIN 

72 

65 

65 

68 

71 

73 

70 

69 

68 

70 

66 

68 

70 

70 

71 

74 

71 

70 

70 

69 

70 

72 

72 

71 

71 

74 

74 

73 

67 

69 

71 

70 

1 

TROY 

MAX 

84 

87 

89 

83 

85 

90 

82 

86 

83 

88 

87 

86 

90 

92 

92 

94 

92 

90 

90 

89 

87 

91 

91 

92 

93 

90 

94 

96 

69 

83 

89 

MIN 

71 

68 

65 

68 

71 

67 

70 

69 

67 

65 

64 

70 

70 

70 

73 

73 

73 

70 

70 

71 

71 

71 

70 

70 

71 

71 

70 

67 

67 

70 

68 

69 

4 

WHATLEY 

MAX 

92 

91 

92 

88 

90 

94 

89 

68 

88 

84 

90 

88 

92 

97 

96 

97 

97 

94 

92 

94 

93 

93 

94 

93 

94 

96 

95 

92 

92 

94 

93 

92, 

3 

•       •  « 

MIN 

68 

62 

60 

62 

68 

66 

65 

68 

67 

68 

62 

65 

66 

66 

67 

70 

68 

67 

68 

67 

67 

68 

68 

67 

68 

68 

67 

66 

66 

65 

67 

5 

GULF 

Oi 

BAY  MINETTE 

MAX 

87 

88 

90 

80 

84 

89 

87 

66 

83 

86 

68 

88 

88 

94 

94 

93 

91 

85 

80 

91 

85 

91 

92 

92 

92 

95 

94 

95 

92 

94 

9l 

89 

MIN 

74 

71 

67 

70 

69 

69 

71 

70 

68 

67 

67 

69 

72 

71 

72 

70 

70 

70 

72 

70 

71 

73 

72 

73 

72 

74 

73 

73 

70 

71 

72 

70, 

7 

CITRONELLE 

MAX 

90 

88 

90 

85 

86 

90 

90 

.81 

88 

86 

89 

89 

90 

91 

95 

94 

94 

93 

82 

90 

90 

91 

94 

92 

93 

95 

95 

92 

89 

91 

95 

Mm 

75 

70 

72 

70 

68 

70 

70 

72 

70 

69 

67 

67 

72 

74 

75 

72 

70 

72 

70 

70 

72 

71 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

75 

72 

7l! 

8 

CODEN 

MAX 

90 

8 1 

87 

90 

90 

69 

90 

86 

90 

9 1 

9 1 

92 

95 

94 

90 

69 

83 

91 

87 

90 

90 

91 

92 

92 

92 

88 

90 

92 

93 

MIN 

73 

71 

65 

65 

68 

70 

70 

72 

69 

70 

70 

71 

70 

71 

71 

71 

71 

74 

71 

72 

73 

74 

73 

76 

75 

76 

72 

74 

68 

69 

70 

71. 

I 

FAIRMCPE  2  NE 

MAX 

85 

85 

8  7 

90 

90 

9 1 

88. 

5 

MIN 

73 

77 

67 

71 

69 

69 

72 

70 

68 

69 

67 

69 

72 

72 

74 

71 

70 

71 

72 

70 

71 

73 

71 

73 

73 

74 

72 

71 

69 

71 

72 

71. 

1 

FORT  MORGAN 

MAX 

81 

86 

85 

68 

87 

91 

9 1 

87 

85 

62 

88 

86. 

6 

MIN 

75 

74 

73 

70 

72 

76 

78 

73 

70 

76 

74 

75 

79 

79 

79 

71 

77 

78 

70 

74 

76 

79 

76 

78 

79 

78 

77 

76 

77 

78 

78 

75, 

7 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

90 

88 

92 

78 

83 

88 

66 

68 

90 

84 

39 

68 

91 

92 

96 

95 

93 

89 

83 

93 

88 

89 

92 

92 

91 

93 

92 

93 

92 

92 

90 

89.7 

MIN 

75 

70 

68 

72 

70 

72 

74 

72 

71 

71 

70 

71 

75 

74 

74 

73 

72 

72 

73 

70 

73 

75 

73 

76 

75 

75 

75 

73 

TO 

72 

74 

72.6 

MOBILE 

MAX 

86 

88 

89 

90 

79 

84 

87 

85 

86 

88 

84 

90 

88 

88 

93 

97 

95 

89 

88 

83 

91 

88 

88 

89 

89 

89 

91 

93 

90 

90 

»3 

88.6 

MDI 

75 

74 

72 

74 

71 

72 

76 

72 

70 

71 

71 

70 

75 

75 

75 

78 

71 

73 

70 

71 

74 

76 

76 

76 

75 

77 

78 

72 

71 

75 

75 

R0BERT5DALE   I  E 

MAX 

88 

86 

89 

91 

80 

85 

90 

86 

87 

86 

68 

88 

86 

89 

92 

95 

93 

92 

85 

82 

82 

90 

88 

92 

92 

93 

94 

93 

93 

91 

92 

89.0 

MIN 

71 

70 

63 

68 

68 

67 

69 

70 

67 

66 

65 

67 

69 

70 

71 

73 

68 

69 

70 

69 

69 

70 

68 

68 

69 

70 

69 

70 

68 

69 

70 

68.7 
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EVAPORATION  AND  WIND  auabaha 

AUGUST  1969 


SlaUon 

Dar  0<  MoDlh 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

.      .  . 

PIEDMONT  Plateau 

MARTIN  DAM 

EVAB 
HIND 

.19 

.2« 

.12 

.27 

.19 

.20 

.22 

.06 

.12 

.16 

.22 

.10 

.18 

.22 

.20 

.20 

.22 

•  IT 

.20 

.16 

.13 

.16 

.19 

.20 

.20 

.21 

.11 

.17 

.18 

.16 

.IT 

5.62 

mm* 

PRAIRIE 

06 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

100 
70 

.27 

45 
95 
TO 

.28 
1* 
96 
67 

.26 

35 

9a 

6T 

.20 
38 
90 
67 

it 

90 
68 

.27 

52 
101 
TO 

.18 

52 
96 
TO 

.17 

5a 

85 
71 

•  IT 

2T 
96 
TO 

.20 

25 
9T 
TO 

.20 

35 
98 
Tl 

.18 

46 
9T 
Tl 

.IT 

28 
97 
Tl 

.16 

16 
100 
T2 

.21 

331 
9^ 
T* 

.29 

*1 
lOl 
T5 

.19 

21 

9e 

74 

.2^ 

30 
99 
74 

.18 

34 

Q7 
72 

.18 

11 
97 
73 

.23 
42 

97 
73 

.29 

61 

97 
75 

75 

.22 

39 

73 

.2T 
44 

76 

.23 
39 

76 

.60 

T2 

71 

.18 

96 

71 

.23 
47 

71 

.22 
42 

71 

6.948 

11768 

96.7 

71.6 

6ULF 

08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

2* 

8a 

75 

.la 

25 
95 
73 

.18 

3 
98 
70 

.10 

2 
9« 
73 

.15 

11 
99 
70 

.22 

11 
101 
« 

.15 

1 

96 
75 

.19 

3 
93 
73 

1 

a« 

71 

.12 

1 
88 
69 

.29 

1 

93 
Tl 

.11 

1 

96 
TO 

.21 

8 
98 
74 

.21 

1 1 
102 
75 

.26 

24 

101 
T5 

.23 

15 

98 
TS 

.16 

20 
90 
Tl 

.1^ 

B 
91 
TJ 

.l« 

24 

(IT 
75 

25 

95 
72 

.J 

12 
96 
72 

13 

lOl 
75 

.23 

a 

103 
T5 

.23 

IT 

103 
T5 

.24 

20 
101 
76 

.22 

19 

103 
75 

.20 

9 
99 
74 

.19 

IT 
lOl 
T5 

.19 

22 
97 
70 

.09 
« 

96 
71 

.  t« 
9 
99 

TO 

9. 668 

369 
96.2 
T3.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  B.p.h. 

) 

Belative  humidity  average* 
percent 

Number  ol  days  witJi  precipitation 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

1  . 

5  1 

Direction 
ol 

tasteit  mile 

• 

0  S 

il 

CENTRAL   STANDARD  TIME 
MID         6  AM       NOON       6  PM 

i 

f- 

60-IO- 

.10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00  1 
and  over 

Total 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  st 

BIRMINGHAM   WB  AIRPORT 

16 

1.0 

4,9 

33 

E 

19 

91 

94 

64 

71 

5 

1 

5 

3 

0 

0 

14 

52 

6.3 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

21 

1.0 

''.2 

36++ 

31 

27 

82 

82 

58 

61 

3 

3 

3 

2 

I 

0 

12 

6.2 

MOBILE   WB  AIRPORT 

17 

1.4 

7.3 

23++ 

1 

28 

92 

95 

66 

79 

3 

3 

6 

3 

1 

0 

16 

6.7 

MONTGOMERY   WB  AIRPORT 

IB 

1.1 

5.8 

31 

E 

10 

95 

99 

68 

76 

4 

6 

3 

1 

2 

0 

16 

6, 

6.3 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  X  \ 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

j  TEMP.^ 

j  PRECIP. 

HENRY 

31  39 

85  15 

469 

C 

JOHN  S  RICHBURG 

ADD I  SON 

0063 

03 

2 

87  11 

OlftO 

WILCOX 

32  1ft 

SIDNEY  J.    MAROY.  SR. 

ALBEBTVtLLE  2  SE 

02 

MARSHALL 

12 

66  10 

1 140 

9A 

5A 

JESSE  M.  CULP 

ALEXANDEI  CITy  6  Nt 

TALLAPOOSA 

89  52 

660 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

PICKENS 

68  07 

7A 

MRS.  CHERRY  J.  HERNOON 

ANDALUSIA  1  NW 

02^2 

COVINGTON 

31  19 

86  30 

260 

JAMES  P.  GILLIS 

Oft 

33  39 

85  51 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

WINSTON 

87  13 

500 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

0369 

05 

CLAY 

11 

33  16 

85  51 

1050 

NORMA  K  WILLIS 

ASMVILLE  4  W 

03TT 

Oft 

ST,  CLAIR 

33  51 

86  20 

590 

JOHN  T.  SWINDALL 

ATHENS  2 

039? 

01 

12 

86  99 

720 

9A 

9A 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

ATHOBE  1  SW 

07 

ESCAMBIA 

31  01 

HUGH  H.  WIGGINS 

AUBURN  3  SW 

0A22 

LEE 

a 

32  34 

85  31 

730 

6A 

6A 

H 

MRS.   MARTHA    1.  MOORE 

AUTAUGAVILLE  )  N 

OftftO 

AUTAUGA 

32  28 

86  ftl 

200 

J.  B.  NEIGHBORS 

SAMKHEAO  LOCK   AMP  OA" 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

260 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAT  MINETTE 

0S83 

BALDWIN 

268 

7P 

GROVER  W.  WOODWARD 

BELLF  "INA  2  H 

06S5 

01 

LIMESTONE 

12 

34  42 

86  53 

600 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

BEfinv 

OTftS 

FAYETTE 

2 

33  40 

67  36 

452 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

BESSFMEB  3  SSW 

0757 

JEFFERSON 

2 

87  01 

933 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

BEXAR 

0790 

MARION 

13 

34  10 

68  07 

970 

c 

OSCAR  W.  LOCKfilOGE 

BILLINGSLET  1  SE 

0623 

03 

06  42 

420 

S1P>4INCHAH  VB  AP 

JEFFERSON 

33  34 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BOAZ 

09^7 

02 

MARSHALL 

2 

3ft  13 

06  10 

107C 

7A 

DAVID  A.  BURNS 

BRANTLET 

1069 

CRENSHAW 

31  39 

66  16 

8A 

6A 

R.  E.  HENDERSON 

BOfXtON  3  sse 

1094 

ESCAMBIA 

6 

87  03 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT  i  W 

1099 

02 

JACKSON 

89  45 

660 

5P 

MISS  M,  LOUISE  JONES 

brookwood 

03 

TUSCALOOSA 

2 

87  IT 

7A 

MRS.  WILLIE  M.  STYRON 

qautDlDGE 

1178 

07 

PIKE 

5 

31  ft3 

495 

MILDRED  P.  WHITTINGTON 

CALERA  ;  SW 

1288 

SHELBY 

33  05 

86  ft6 

940 

9P 

9f 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAHOFN  3  NH 

1)01 

WILCOX 

32  02 

87  20 

229 

5P 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

1)IS 

07 

13 

87  59 

93 

c 

CAMP  HILL  2  NW 

TALLAPOOSA 

32  50 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

2 

07  32 

430 

7A 

FLOYD  J.  GARRISON 

.512 

3ft  06 

69  ft5 

620 

7A 

7A 

DON  R.  WATSON 

CENTOEVILLC 

1520 

BIBB 

3 

32  57 

87  08 

22ft 

7a 

HUEY  COLflURN 

CHATOM  3  N 

07 

WASHINGTON 

13 

31  30 

86  15 

285 

5P 

5P 

GRAOY  C.  YOUNG 

CMiLDERSBURr, 

Oft 

TALLADEGA 

33  17 

66  22 

460 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

CMILOERSPUPG  WT9  PLANT 

1620 

Oft^ 

TALLADEGA 

7 

33  17 

06  20 

ftie 

5P 

5P 

CITY  WATER  PLANT 

CITRONELLE 

1685 

06 

MOBILE 

9 

31  05 

86  1ft 

331 

6P 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

1 

31  32 

87  31 

183 

TOLLIE  L.  HASKEW 

CLANTON 

169ft 

03 

06  30 

960 

7A 

CLAVTON 

BARBOUR 

31  93 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

COOEN 

1803 

Ot 

MOBILE 

I 

30  23 

68  13 

12 

5P 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

COFFFE  SPRINGS  2  NW 

1807 

GENEVA 

5 

31  11 

65  56 

290 

6A 

HENRY  F.  KELLEY 

COLRFRT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBFRT 

12 

3ft  ftft 

87  50 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

ieft9 

TE  KALR 

34  15 

734 

6.  W.  APPLETDN 

COL'JMBIA 

1065 

HOUSTON 

85  07 

05 

JOHN  TRAWICK 

COBOOVA 

19ft0 

WALKER 

; 

33  ft6 

67  11 

7A 

MRS.  C.  GRESHAM 

COTTONTON 

197ft 

RUSSELL 

32  09 

89  04 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

88  23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

DAPEVI LLE 

2119 

0! 

It 

85  45 

760 

7A 

OADEVILLE  2 

TALLAPOOSA 

32  50 

H.   CLAY  PLESS 

DANCT  <•  N 

21ftl 

o: 

PICKENS 

1; 

33  Oft 

68  17 

207 

6A 

INACTIVE  7/12/65 

DAVTON 

2188 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

225 

JAMES  M.  CREWS 

2207 

MORGAN 

12 

3ft  35 

66  96 

560 

6A 

DELTA 

2235 

CLAY 

11 

33  26 

85  42 

1030 

7A 

MRS.  VERNA  6.  LANDERS 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

22ft5 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

6A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

OT 

HOUSTON 

31  19 

85  27 

371 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

OOTHAN  ft  W 

2377 

07 

HOUSTON 

31  13 

85  27 

301 

: 

INACTIVE  7/21/65 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34  10 

87  24 

800 

7A 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

2577 

la 

86  04 

199 

ELROD 

TUSCALOOSA 

33  19 

K,  V.  BERRY 

ENTFBPRISE 

2670 

01 

COFFEE 

31  19 

85  51 

380 

5P 

9T 

H 

RADIO   STATION  WIRB 

2727 

07 

BARBOUR 

31  52 

85  09 

207 

7A, 

C.  A.  MC  CLURE 

EVFOCBEEN 

2758 

CONECUH 

< 

31  26 

36  56 

220 

7A 

W.    DAVE  SIMONTON 

FAIRMOPE  Z  NE 

2G13 

08 

BALDWIN 

30  33 

87  53 

23 

5P 

5P 

5P 

JAMES  E.  BARRETT.  JR. 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2832 

07 

COVINGTON 

31  06 

06  33 

232 

8A, 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALKVILLF  1  N 

2BftO 

01 

i; 

34  22 

86  54 

630 

7A 

EDGRERT  M,  HARDlN 

FALLS  CITY  BLK  POND  TR 

2648 

03 

WINSTON 

2 

34  04 

650 

7A, 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FAYETTE 

2883 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  90 

370 

6P 

6A 

GORMAN  J.  SLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDEROALE 

12 

07  41 

976 

6A 

H 

FOPT  DEPOSIT 

LOWNDES 

i 

31  59 

WOODROW  WILSON 

FOPT  MORGAN 

3035 

Of 

BALDWIN 

30  14 

99  01 

10 

8P 

6P 

:  H 

FORT  PAYNE 

30  ft: 

DE  KALR 

3ft  27 

69  43 

: 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

"ONPOE 

31  26 

87  24 

410 

eA 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

GAOSOEN 

3151 

Oft 

ETOWAH 

T 

3ft  01 

570 

B.  G.  WILLIAMS 

GAPSOEN  GAS  PLANT 

315ft 

ETOWAH 

3ft  01 

SO,  NATURAL  GAS  CO, 

6AINFSVILLE 

3160 

SUMTER 

13 

8R  09 

13P 

7A 

7A 

MACK  C.  FIELDS 

GAROEN  CITY 

3200 

2 

3ft  01 

06  45 

500 

8A 

: 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

5 

31  02 

85  51 

107 

REBECCA  CAMPBELL 

3271 

86  44 

285 

CILBERTOWN 

3308 

CHOCTAW 

1  ■ 

31  53 

128 

>p 

6P 

H 

ALTON  G.  LAND 

GORGAS 

WALKER 

33  39 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREFNSPOPO 

3511 

06 

; 

32  42 

87  36 

220 

6P 

N.  HAMNER  COBBS 

GREENVILLE 

3519 

07 

eUTLER 

31  50 

66  38 

5P 

8A 

CeciLE  T.  LfWIS 

GREENVILLE  2 

352ft 

31  50 

66  36 

42( 

INACTIVE  3/29/65 

GULF  SHORES  P  0 

3559 

0( 

BALDWIN 

30  17 

87  41 

GILBERT  W.  MELCHER 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

12 

34  20 

86  19 

571 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTERSVILLE  Tv* 

3578 

02 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

609 

TVA-765 

MALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

2 

34  14 

87  37 

910 

6A 

RADIO  STATION  WJB8 

HAMILTON  3  S 

36ft5 

o: 

13 

34  06 

87  59 

518 

EOOIE  L.  PEARCE 

37fte 

06 

LOWNOES 

86  36 

180 

84 

SA 

MISS  JANE  OOSWFLL 

HEADLAND 

3761 

07 

HENRY 

5 

31  21 

85  20 

370 

AUBURN  UNIVERSITY 

MFFLIN 

3775 

CLEBURNE 

11 

33  39 

85  36 

85t> 

6A 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3616 

CRENSHAW 

31  57 

86  19 

CHARLES  R,  PORTER 

HIGHTOWFR 

36ft; 

CLEBURNE 

11 

33  32 

1179 

SA 

THOMAS  J.  HART 

HODGES 

01 

FRANKLIN 

13 

3ft  20 

FRANK  L,  HAYNES 

HUKTSVILLE  WB  AP 

MADI SON 

12 

3ft  42 

66  35 

60( 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

ftl9: 

0' 

13 

31  31 

87  53 

210 

7A 

T.  H.  GAILLARD.  JR. 

STATION 

- 

1 

j      DIVISION  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Z 

O 

p 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1 

PRECIP.  1 

SPECIAL 

JACKSONVILLE    2  SW 

4209 

04 

CALHOUN 

33  46 

09  46 

690 

MRS.  ELLA  M,  AYERS 

03 

33  54 

67  16 

6P 

H 

JORDAN  0AM 

ft306 

ELMORE 

290 

ALABAMA  POWER  CO, 

KINSTON 

07 

COFFEE 

31  14 

66  11 

TA 

J.  L.  KIMBRO 

LAFAYETTE 

05 

CHAMBERS 

32  54 

85  24 

5P 

CLARENCE  M.  FINCHEH 

ft603 

CHILTON 

32  58 

86  31 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

ft&19 

02 

JEFFERSON 

33  33 

66  13 

636 

7A 

MRS.  MARY  K.  LEE 

LEESBURG 

CHEROKEE 

34  II 

85  46 

7A 

BUFUS  M.  SEWELL 

L  IVINGSTON 

06 

SUMTER 

i; 

32  35 

86  11 

160 

7P 

LIVINGSTON  STATE  COL. 

LOUISVILLE 

ft88ft 

07 

BARaOUR 

85  33 

470 

8A 

JOHN   B.  ARD 

MADISON 

MADISON 

86  *9 

9P 

5P 

JOHN  D  STONER  JR 

4996 

02 

86  51 

694 

7A 

MARION  1  N 

5108 

PERRY 

32  30 

210 

ROBERT  J,  CURRY 

MARION   JUNCTION    I  ENE 

9116 

06 

DALLAS 

32  27 

67  13 

202 

7A 

R.  L.  SIMONTON 

MA«10N  JUNCTION  2  NE 

9121 

DALLAS 

32  26 

87  13 

200 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

91ft0 

05 

ELMORE 

32  40 

65  99 

340 

6P 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

HATHFWS  1  SSW 

5172 

06 

MONTGOMERY 

11 

06  01 

190 

E.  PAUL  GOWAN 

MELVIN 

5354 

07 

CHOCTAW 

13 

31  56 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

5382 

03 

BIBB 

32  53 

07  20 

600 

IP 

U.S.   FOREST  SERVICE 

5397 

06 

BULLOCK 

09  32 

MRS.   SARA  0.  HALL 

MILLERS  FERRY 

5417 

07 

WILCOX 

32  06 

87  22 

9A 

FRED  HENDERSON 

'1 

32  27 

201 

MINTER  3  NW 

54ft9 

0( 

DALLAS 

07  03 

370 

Vt 

HENRY   J.  YATES 

MINTER  ft  NW 

5ft54 

06 

DALLAS 

32  07 

87  03 

415 

: 

T.  E.  LlOE 

MITCHELL  DAM 

03 

CHILTON 

32  48 

86  27 

390 

ALABAMA   POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5476 

08 

MOBILE 

30  ftl 

86  15 

211 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOBILF 

5483 

08 

MOBILE 

30  ftl 

68  02 

119 

SA 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

MONTFVALLO 

5537 

Oft 

SHELBY 

33  06 

86  52 

462 

7A 

M.  P.  JETER,  JR. 

MONTCOMERT  WB  AP 

5590 

06 

MONTGOMERY 

32  18 

66  24 

194 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

9629 

01 

LAWRENCE 

3ft  29 

67  17 

660 

TVA-381 

MOULTON  2 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

87  10 

645 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

01 

12 

87  37 

MID 

MIO 

NATCHEZ 

5769 

MONROE 

31  *3 

182 

S.  B.  MELTON 

NEW  fifiOCKTON 

5642 

07 

COFFEE 

31  24 

85  56 

460 

CITY  OF  NEW  BROCKTON 

NEW  MARKET  2 

5667 

01 

MADI SON 

i: 

86  26 

715 

MISS  LUCRE  W.  HEREFORD 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

31  20 

65  36 

220 

GLADYS  G  BROWN 

ONEONTA 

6121 

02 

BLOUNT 

33  57 

86  29 

870 

LONNIE  R,  NORRIS 

OPELIKA 

6129 

LEE 

11 

32  38 

85  23 

790 

el 

8A 

RADIO  STATION  WJHO 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

32  10 

87  14 

200 

EDWARD  B.  WARREN 

OZARK    6  NNW 

6218 

DALE 

31  31 

85  41 

5P 

5P 

CHARLES  H.  CARROLL 

PAINT  RflCK   2  N 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34  42 

86  20 

63f 

02 

33  44 

66  41 

TVA-69  ^  ^ 

PELL  CITY  1  NNE 

632? 

ST  CLAIR 

955 

7A 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

32  36 

67  09 

500 

ni 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

31  35 

87  16 

195 

MRS.  MINTA  EODINS 

PHFNIX   CITY   2  NNW 

6398 

RUSSELL 

32  30 

89  01 

570 

8A 

0A 

PHFNIK   CITY  WATER  WKS 

PICKENSVILLE 

6414 

03 

PICKENS 

i: 

33  13 

80  16 

165 

MRS  MARY   A.  HEDflICK 

PIfE  HILL 

6460 

07 

WILCOX 

31  59 

110 

MRS.    OELLA  L.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

32  Oft 

86  Oft 

906 

7A 

MRS.   ENA  C.  PAUL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

AUTAUGA 

32  37 

66  54 

7A 

THOMAS  E.  FISCHER 

P9ATTVILLF 

6640 

AUTAUGA 

32  26 

66  28 

290 

6P 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

06 

32  10 

86  15 

12M 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

260 

8A 

INACTIVE  12/31/64 

RED  fiAY 

6805 

01 

12 

3ft  26 

08  08 

H 

MRS  AUTIE  KILBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

MADISON 

12 

573 

MID 

MID 

BEDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

PICKENS 

13 

33  23 

88  01 

228 

CURRY  MC  DONALD 

PIVFB  FALLS 

COVINGTON 

31  22 

66  32 

180 

WILLIAM  GODWIN 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

31  22 

06  31 

190 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

HOBERISDALE   I  E 

BALDWIN 

30  32 

199 

7A 

MICHAEL   W.  BALDWIN 

ROCKFORO  2  NNW 

COOSA 

32  9ft 

86  14 

670 

7A 

CHARLES  W,  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

33  09 

69  18 

7ft5 

JOHN  T.  BAILEY 

01 

i; 

34  31 

SAINT  BERNARD 

7191 

cullman'' 

86  47 

902 

SI.   BERNARD  COLLEGE 

Sand  mt  subsTa  au 

02 

DE  KAL6 

I. 

34  17 

85  58 

1195 

6P 

6P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

SAYRE 

7282 

02 

JEFFERSON 

33  43 

86  56 

7A 

MRS.  M.  W.  PRIDMORE 

scottsboro 

02 

JACKSON 

86  03 

615 

7a 

7A 

RADIO  STATION  wcfil 

SEALE 

7326 

OT 

RUSSELL 

32  18 

85  10 

394 

5P 

9P 

LAWERENCE  E,  DIGGS 

SELMA 

7366 

DALLAS 

32  25 

67  00 

147 

7A 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SLOCOMB 

GENEVA 

31  07 

85  36 

J  T  KIRKLAND 

SNOW  MILL 

7620 

07 

WILCOX 

32  00 

229 

7A 

MRS,  EVA  R.  RAY 

suttle 

7963 

06 

32  32 

87  11 

149 

J.   F.   SUTTLE.  JR. 

Oft 

TALLADEGA 

33  12 

86  12 

6P 

6P 

TALLADEGA 

802ft 

TALLADEGA 

969 

C.   D.  WEAVER 

THOMASVILLE 

8178 

o' 

CLARKE 

i: 

31  99 

87  4ft 

409 

7A 

H 

LEROY  GATES 

THORSBY  1  SW 

020ft 

03 

CHILTON 

86  ftft 

200 

AUBURN  UNIVERSITY 

THORSBY  EXP  STATION 

6209 

03 

CHILTON 

32  53 

06  ft2 

660 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

thurlow  dam 

8215 

ELMORE 

32  32 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CU. 

TONEY 

01 

MADISON 

i; 

34  54 

06  ftft 

790 

TVA-506 

TRAFFORD 

8285 

02 

JEFFERSON 

33  49 

06  ftft 

470 

7J 

WILLIAM  P.  DOSS 

TROY 

PIKE 

10 

31  49 

05  59 

960 

THOMAS  J.  DILLAfiD 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

8380 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

07  37 

170 

MIO 

HID 

FED,  AVIATION  AGENCY 

2 

33  13 

87  35 

7A 

:  H 

TUSKEGEE  3  S 

0ftO3 

06 

MACON 

i: 

32  23 

85  39 

420 

5P 

51 

RADIO  STATION  WABT 

UNION  SPRINGS 

8ft38 

BULLOCK 

455 

8A 

LESTER  L.  REEOEH 

UNIONTOWN 

6446 

0( 

PERRY 

32  26 

87  31 

JEPTMA  S.  BRANYON 

VALLEY  HEAD 

DE  KALB 

65  37 

1040 

C  *  H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

0517 

13 

33  65 

91 

7> 

MRS.  LEILA  M.  WHEILER 

WADLEY 

0605 

RANDOLPH 

11 

65  34 

640 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

ESCAMBIA 

31  13 

87  12 

205 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

6648 

04 

ETOWAH 

2 

34  04 

66  19 

650 

71 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCK  ANO  DAM 

8673 

06 

GREENE 

2 

32  47 

67  90 

lU 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8606 

01 

LAUDEROALE 

12 

34  59 

86  Oft 

6A 

0A 

MRS.    INIS  WILSON 

WEST  BLOCTON 

33  07 

87  07 

WETUMPKA 

8899 

32  33 

66  13 

19C 

7A 

MARION  M,  SANFORD 

CLARKE 

1^ 

67  43 

170 

9P 

7A 

MRS.    VELMA  0.  COLEMAN 

WINFIELO  2  SW 

FAYETTE 

13 

33  59 

67  50 

460 

W.  W.  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

9102 

11 

32  3ft 

85  54 

335 

ALABAMA  POWER  CO. 

DRAINAGE  CODE: 


J-CAHABA  4-CHATTAHCX3CHEE  S-CHOCTTAWHATCHEE  6-CONECUH  7-COOSA  B-ESCA 
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REFERENCE  NOTES 

mTroV,^;„7w,':C,e"/i:r.?„  0«^^^^^^  <^"""<"°«'"  ••  «■"»<•■•  B.r«„  Airpor,  SU.lon.  D.™,..!,  Fl.ld.  RFD  2.  Mon..„„„r^.  A>.b.„,. 

DIMENSIONAL  ITOITS:     Unless  otherwise  indicated,  dlmenslccul  unlta  used  in  this  bulletin  .re:     Temperature  in  'F,  preclpiution  and  evaporation  in  Inches  and  wind  movomem  m  ™n..     M    .1.1  . 

i^^eTi'iiixrrr  riLtrr.''  ""^ "  -         '"^'^  - -rr.^  r.u7.;r;i:dr.r:;c,rr*^Lr,v':„"dre:rs 

Sfsps-^iaJ";:  frr  iron":r.::  r:r:e;ra,^erB::r^dV^«at's;L^''  ?„7.r.T:.aTir"s„rrrr::nr:.;;^:  .""rrareTo-iT  "cT^i'-oLui^r'k "--r".;" 

lion"  Ub,e,  "Da,.,  Temperature"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  >n  ,he  "Snowiall  and  S™.w  on  Cro";" TabU-' whe'  ::brh:;:  ttZ'^TV.  h^^^ind'^I^rtrm^  ot^^:""  .iot"' 

7^^7f^::T"-'^tTor.Tr^^^^^^  -  -  -  wmd-  tab..  .nd        m  -Evaporation  and  Wind"  table 

WATER  EQUIVALENT  value,  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  tor  obUinlni!  measurements  are  Uken  from  different  »„in, 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  l„  th.  snowpock  may  result  In  apparen'  Inconsistencies  Ui  'hV^  cort. 

sfeet^^dlce.  """""  "       "'^"""""'f"'  "S""-""'  «"<•  »-  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  Include  snow. 

NORMALS  for  all  stations  arc  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  dau  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wUl  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipiUtion  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
.No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

+*     Highest  observed  one  minute  windspced.    This  station  is  not  equipped  with  an  inatrumcnt  to  measure  fastest  mile  daU, 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "DaUy  Temperature"  table  for  delailc-d  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  arc  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  bt-  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V     Includes  total  for  previous  month. 

LN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Cage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  In 
Cllmatological  Data"  bulletm  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  rccordinc  Ease  In 
the  "Hourly  PrecipiUtion  Data"  bulletin.  »  f  » 

G  "Soil  Temperature"  table, 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  arc  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington.  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  m  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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ALABAMA  -  SEPTEMBER  1965 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Alabama  escaped  the  main  fury  of  Hurricane 
Betsy  as  it  moved  on  a  northwesterly  course 
from  the  Gulf  into  southeastern  Alabama  before 
turning  north.  Nevertheless,  some  property  dam- 
age occurred  because  of  high  v^finds  and  tides. 
High   winds   also   caused   some  crop  damage. 

The  coastal  area  had  the  highest  winds  and  tides 
September  9  and  10.  Showers  and  thunderstorms 
were  widespread  over  the  State  as  the  remnants 
of  Betsy  moved  northward  through  Louisiana  and 
Arkansas  on  the  10th  and  11th. 

The  highest  winds  recorded  for  the  State  were 
offshore  at  Dauphin  Island  where  peak  gusts 
reached  80  m.p.h.  Winds  were  estimated  at  75 
m.p.h.  in  gusts  at  Alabama  Port  on  Mobile  Bay. 
At  Bates  Field,  in  Mobile,  the  highest  wind  was 
only  35  m.p.h.  with  a  peak  gust  of  44  m.p.h.  Winds 
over  the  interior  of  the  State  were  about  15  to  20 
m.p.h.  with  occasional  gusts  around  30  m.p.h. 

Along  the  coast  and  in  Mobile  Bay,  tides  were  the 
highest  since  1916.  The  highest  at  Mobile  City 
was  4.7  feet  above  normal  tide  early  on  the 
afternoon  of  the  9th,  and  resulted  in  the  flooding 
of  Mobile  Bay  Causeway. 

Rainfall  was  not  heavy  for  a  hurricane.  The 
storm  total  was  only  2.19  inches  at  Mobile  on 
the  9th  and  10th.  As  the  storm  moved  northward 
on  the  10th  and  11th,  local  rains  of  1  to  2  inches 
fell  in  north  and  west  Alabama. 

Two  tornadoes  were  associated  with  the  storm. 
The  first  was  reported  about  midnight  on  the  9th 
in  an  isolated  section  near  Theodore  (Southern 
Mobile  County).  The  second  occurred  in  Cullman 
County  about  8  p.m.  on  the  11th  as  a  weakened 
Betsy  set  off  thunderstorms  in  north  Alabama. 
Damage  was  light,  and  mainly  to  crops  and  fruit 
trees. 

Property  damage  for  the  State  was  light,  and 
confined  mainly  to  the  coastal  area  and  extreme 
southwestern  counties. 


Crop  damage  was  mainly  to  pecans  in  Mobile  and 
Baldwin  Counties,  where  about  20  percent  of  the 
crop  was  destroyed. 

HEAVY  RAINFALL  SEPTEMBER  29-30,  1965: 
As  the  remnants  of  tropical  storm  Debbie  moved 
from  the  Central  GuLf  into  the  lower  Mississippi 
Valley,  torrential  rains  fell  over  much  of  south 
Alabama.  The  rain  began  on  the  night  of  Septem- 
ber 29,  and  ended  on  the  afternoon  of  the  30th. 

The  heaviest  rain  occurred  in  the  city  of  Mobile, 
and  extended  to  the  northeast  as  far  as  Lee  and 
Tallapoosa  Counties  in  East  Central  Alabama. 
In  Mobile,  the  rainfall  from  9  p.m.  on  the  29th 
to  the  afternoon  of  the  30th  totaled  16.85  inches. 
About  half  of  this  rain  fell  from  5  a.m.  to  8:30 
a.m.  on  the  30th.  The  24-hour  rainfall  was  the 
greatest  in  95  years  of  record,  exceeding  the 
old  record  of  12.98  inches  in  June  1900.  At  the 
Weather  Bureau  Airport  Station  on  Bates  Field, 
the  rainfall  was  only  6.38  inches.  The  record- 
breaking  rain  around  Mobile  extended  to  the 
northeast  into  Monroe  County,  with  over  11 
inches  falling  at  Frisco  City. 

Small  streams  and  lowland  areas  were  flooded, 
particularly  in  Monroe  County  and  the  northern 
portion  of  Mobile  County.  In  Mobile  and  Pritchard, 
the  flooding  was  severe  and  affected  large  areas 
of  the  city.  Several  hundred  automobiles  were 
trapped  and  inundated.  Water  entered  scores  of 
homes  and  other  buildings,  reaching  as  high  as 
the  windows.  Several  hundred  persons  were 
evacuated  Traffic  in  the  city  was  paralyzed,  and 
schools  and  businesses  closed  for  the  day. 
Houses  and  stores  were  flooded  in  Frisco  City 
and  other  areas  of  Monroe  County.  Extensive 
damage  occurred  to  roads,  streets,  and  bridges. 
Crops  had  heavy  damage,  particularly  soybeans, 
cotton,  and  corn.  In  Mobile  County  alone  crop 
damage  was  estimated  at  about  one-quarter 
million  dollars.  Damage  to  property  and  crops 
was  estimated  at  several  millions  of  dollars 
from  the  heavy  rains,  with  the  greatest  damage 
in  Mobile  County. 

Rufus  O.  Crosby,  Acting 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
RED  2,  Dannelly  Field 
Montgomery,  Alabama  36108 
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26 

14 

7 

0 

0 

0 

3,52 

1.70 

30 

.0 

0 

LAFAYETTE 

89.2 

62, IM 

73. 7M 

94 

15 

48 

25 

8 

13 

0 

0 

0 

4.56 

2.25 

30 

.0 

0 

1 

MARTIN  DAM 

84.1 

64,7 

74.4 

92 

20 

52 

26 

2 

6 

0 

0 

0 

3.22 

-  .19 

2.14 

30 

.0 

0 

5 

1 

1 

OPELIKA 

89.1 

62,6 

73.9 

93 

16ft 

49 

26 

4 

10 

0 

0 

0 

3.46 

2.00 

3 

.0 

0 

4 

2 

2 

ROCKFORD  2  NNW 

ft*  •  5 

62,3 

73.4 

92 

16 

45 

7 

4 

0 

0 

0 

3.53 

1.34 

3 

.0 

0 

4 

3 

2 

ROCK  MILLS 

8<».0 

60,8 

72.4 

93 

2 

48 

26. 

4 

3 

0 

0 

0 

5.02 

2.94 

3 

.0 

0 

7 

2 

2 

DIVISION 

73.9 

-  1.6 

3.70 

.29 

.0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALAS AHA 


SUtlon 

Temperature 

Precipitation 

sl 

•  M 
►  J 
<£ 

|i 

^  a 
►  3 
<S 

Average 

From  Normal 

1 

1 

IS 

I 
t 

a 

No.  of  Diys 

3 

1 
J 

• 

Q 

Snow.  SU.1 

No.  of  Dftya 

Mu. 

Mln. 

i 

1 

Z 

.B 

s. 

If 

i  8 

• 

& 

1 

8 

-: 

J 

J 
1 

i 
^ 

ii 

Si 

si 

ti 

•       •  tt 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

87.1 

66.0 

76,6 

95 

16 

47 

25 

3 

0 

3.01 

1.04 

30 

.0 

0 

6 

2 

z 

OEMOPOIIS  LOCK  AND  DAM 

66*1 

65.7 

75,9 

94 

17* 

49 

26. 

10 

0 

0 

0 

3,37 

.43 

1  .00 

30 

.0 

0 

6 

3 

1 

6AINESVILLE 

86. S 

65.6 

76,1 

93 

16 

46 

25 

8 

11 

0 

0 

0 

1.96 

.49 

12 

•  0 

0 

5 

0 

0 

87.6 

62.3 

75,0 

•  2,3 

95 

21. 

42 

25 

6 

14 

0 

0 

0 

3.06 

.22 

2.49 

30 

.0 

0 

3 

1 

1 

hayneville 

86.6 

66.  1 

76,4 

95 

16 

90 

26. 

0 

15 

0 

0 

0 

2*63 

1  .20 

30 

.0 

0 

3 

2 

z 

L I V 1NG5T0N 

86.9 

66.5 

76,7 

97 

14 

46 

25 

6 

12 

0 

0 

0 

2.92 

1.29 

30 

.0 

0 

5 

2 

1 

MABION  junction  2  NE 

S6.J 

66.1 

76,3 

95 

15 

47 

25 

9 

14 

0 

0 

0 

5.53 

3.22 

30 

.0 

0 

7 

3 

1 

"INTER   3  NW 

86.1 

65.5 

75,8 

94 

15 

49 

25. 

2 

11 

0 

0 

0 

3.78 

1.43 

3 

.0 

0 

4 

3 

2 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

85.9 

67.2 

76.4 

•  ,7 

92 

15* 

92 

29 

0 

10 

0 

0 

0 

6.47 

2.50 

3.22 

30 

.0 

0 

6 

4 

3 

SELHA 

87. S 

67,9 

77,9 

,9 

94 

15 

50 

29 

0 

18 

0 

0 

0 

2.99 

.07 

1.13 

2 

•  0 

0 

5 

2 

2 

TUSKEGEE  3  S 

8!. 9 

66.2 

76.1 

-  .1 

94 

19 

53 

25 

0 

13 

0 

0 

0 

9.49 

1.95 

2.40 

24 

.0 

0 

* 

3 

2 

UNION  SPRINGS 

86.6 

66.3 

76.5 

,0 

94 

16 

53 

25 

1 

15 

0 

0 

0 

1.18 

2.01 

.37 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

76.3 

•  ,4 

3.93 

.30 

.0 

•       •  # 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NM 

88.5 

65.0 

76.8 

93 

20e 

93 

26 

0 

19 

0 

0 

0 

2.92 

2.00 

30 

.0 

0 

6 

1 

1 

ATMORE   I  SM 

77.0 

13* 

26* 

0 

12 

0 

0 

0 

■  0 

0 

9 

4 

1 

BRANTLEY 

87I1 

64.8 

76.0 

95 

16 

51 

26. 

0 

15 

0 

0 

0 

slis 

1.10 

3.06 

30 

.0 

0 

6 

3 

1 

BREWTON  3  5SE 

88.0 

65.0 

76.5 

.4 

94 

12 

51 

26 

0 

Q 

Q 

9.76 

.38 

2.38 

30 

.0 

0 

9 

4 

z 

CAMDEN  3  NW 

86.6 

66.2 

76.4 

94 

15 

50 

26. 

2 

14 

0 

0 

0 

6.25 

3.02 

30 

.0 

0 

7 

3 

z 

ChATOM  3  N 

86.1 

67,4 

76.8 

94 

19 

51 

25 

1 

8 

0 

0 

0 

7,43 

3.65 

30 

.0 

0 

11 

3 

1 

CLAYTON 

84.2 

66,3 

75.3 

92 

1  I 

54 

25 

2 

6 

0 

0 

0 

2.05 

2.45 

90 

.0 

0 

5 

1 

0 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

87.1 

69.9 

78.5 

94 

12 

58 

8 

0 

13 

0 

0 

0 

6.97 

2,33 

2)75 

1 

.0 

0 

8 

4 

z 

ENTERPR I SE 

88. « 

67.1 

77.8 

97 

15 

57 

25 

0 

16 

Q 

" 

4,66 

2.70 

30 

.0 

0 

6 

3 

1 

EUFAULA 

EVERGREEN 

86.9 

65,4 

76.0 

93 

22* 

52 

26 

0 

13 

0 

0 

0 

5.88 

2.87 

30 

.0 

0 

4 

4 

2 

FRISCO  CITY 

86.9 

66,5 

76.7 

92 

16* 

52 

25 

0 

10 

0 

0 

0 

4,89 

30 

.0 

0 

11 

4 

2 

GENEVA 

87.5 

66,9 

77.2 

95 

16« 

55 

8 

0 

4.85 

.47 

1.76 

30 

.0 

0 

7 

4 

2 

86.3 

66.4 

76  .  4 

94 

15 

50 

26. 

IS 

0 

0 

0 

5.56 

2.00 

30 

.0 

0 

13 

3 

1 

GREENVILLE 

as. 7 

67.3 

76.5 

•  .2 

93 

15 

52 

29 

0 

7 

0 

0 

0 

2.24 

1.95 

1.56 

30 

.  0 

0 

1 

1 

HEADLAND 

86.2 

67,5 

77.9 

96 

16 

96 

8 

0 

16 

0 

0 

0 

1 

I  •  3U 

.0 

0 

4 

1 

1 

HIGHLAND  HOME 

87.9 

65,7 

76,8 

.4 

98 

16 

51 

29 

0 

j7 

Q 

Q 

0 

3)06 

.38 

1.50 

24 

.0 

0 

4 

Z 

Z 

NA  Tf up  7 

86.9 

65,9 

76.4 

95 

15 

48 

26 

0 

13 

0 

0 

0 

5.28 

2.28 

30 

.0 

0 

7 

3 

Z 

OZARK  6  NNW 

87.2 

66,6 

76.9 

•     •  1 

97 

15 

54 

29 

1 

13 

0 

0 

0 

4,26 

.41 

2.32 

30 

0 

Q 

2 

1 

PHENIX  CITY  2  NNW 

85.9 

66,4 

76.2 

93 

2 

53 

25 

1 

10 

0 

0 

0 

2.08 

.89 

3 

.0 

0 

6 

1 

0 

SEALE 

THOMASV I LLE 

84.8 

67,1 

76.0 

.  0 

91 

16. 

51 

25 

0 

Q 

6,92 

2.82 

2.27 

3 

.0 

0 

7 

3 

3 

TROY 

86. 2M 

67, 9M 

77. IM 

.8 

96 

19 

57 

26 

0 

0 

0 

0 

2.80 

1.32 

1.10 

30 

.0 

0 

9 

Z 

1 

WHATLEY 

87.0 

64,6 

75.8 

95 

15. 

48 

26 

1 

14 

0 

0 

0 

4.33 

1.58 

30 

.0 

° 

1 

DIVISION 

T6.7 

,1 

4.86 

.43 

.0 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

85.9 

68,9 

77.4 

93 

15 

99 

25 

0 

10 

0 

0 

0 

13.45 

8.95 

30 

.0 

0 

3 

^  1  T  HUiNCL  LC 

87.3 

69,5 

78.4 

1,0 

95 

19 

98 

26. 

0 

12 

0 

0 

0 

8.88 

3.35 

5,51 

30 

,0 

0 

1 

CODEN 

87.0 

70,5 

78.8 

92 

13 

55 

26 

0 

12 

0 

0 

0 

11.95 

6,90 

30 

.0 

0 

9 

4 

Z 

FAIRHOPE  2  NE 

85.7 

69,2 

77.5 

•  .2 

90 

16. 

55 

25 

0 

4 

0 

0 

0 

10.74 

3.66 

6.29 

30 

.0 

0 

8 

9 

3 

FORT  MORGAN 

84.4 

74,4 

79.4 

89 

1 

64 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

9.27 

4,29 

30 

.0 

0 

9 

9 

Z 

MOBILE  WB  AIRPORT 

86.7 

71,4 

79.1 

1.2 

93 

13 

57 

26. 

0 

10 

0 

0 

0 

10.49 

4.20 

9.40 

30 

.0 

0 

T 

9 

4 

MOBILE 

85.1 

71,0 

78.1 

•  ,2 

91 

16 

56 

25 

0 

2 

0 

0 

0 

• 

.0 

0 

9 

3 

z 

ROBERTSDALE  1  E 

86. CM 

67, IM 

76. 6M 

93 

14 

54 

26. 

0 

0 

0 

0 

10.4* 

3.49 

3.41 

30 

.0 

0 

11 

5 

* 

DIVISION 

78.2 

.5 

10.7* 

4,31 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,      98°  ON  THE  16TH  AT  HIGHLAND  HOME 

LOWEST  TEMPERATURE,      33'  ON  THE  25TH  AT  DOUBLE  SPRINGS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,      15.75   INCHES  AT  GULF  SHORES  P  0 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,      .87  INCH  AT  TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,     $.95  INCHES  ON  THE  30TH  AT  BAY  MINETTE 


See  Reference  Notes  Following  Slatloo  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14  15 


16     17     18     19    20     21     22     23    24     25    28     2?-    28     29  30 


NOflTHEBN  VALLEY  0 

ATMENS  2 
BELLE  MINA  2  N 
OECATUR 
FALKVILLE   1  N 
FLORENCE 

hOOGES 

HUNTSVILLE  W8  AP 
MADISON 
MOULTON  2 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

NEW  MARKET  2 
Reo  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 


ALe^HTVULE  2  SE 
BESSEMER  3  SSw 
BIRMINGHAM  we  AP 
BHAZ 

BRIDGEPORT  2  U 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  TVA 

I  EEDS 

MAGPLLA 

ONEONTA 

palmerdale  2  w 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  SU6STA  AU 
SAYRE 

SCOTTSBORO 
TRAFFORD 
VALLEY  HEAD 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILLE 
ARl  FY  3  S 
AUTAU6AVILLE   )  N 
RANKHEAD  LOCK  AND  0AM 
BILLINGSLEY  I  SE 

BROOKWOOD 
CARBON  HILL 
CENTREvILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
EL  ROD 

FALLS  CITY  Blk   POND  TR 

FAYETTE 

G0RGA5 

HALEYVILLE 
HAMILTON   3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 

MERT2  PONDVlLLc  TOWER 

MITCHELL  0AM 

PICKENSVILLE 

PLANTEHSVILLf  2  S5E 

PRATTVILLE 

REFORM 

THORSSy  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAft  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

WEST  BlOCTON 
MINFIELD  2  SW 


EASTERN  VALLFY  04 

ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE   *  W 
CALERA  2  SW 
CENTRE  5  SW 
CHILOERSBUf'G 

CHIlOERSBURG  wTR  PLANT 
GAOSOEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SW 
LEESauRG 

MONTEVALl  0 
PELL  CITY    I  NNE 
SYLACAUGA  i,  NE 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


OIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN   3  SW 

CAMP  HILL  2  NW 

DADEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 

hightower 
jordan  dam 
lafayette 

maRtin  Dam 

OPEL IKA 
BOCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 
THURLOW  DAM 

HADLEY 
WETUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


3.9T 
3.60 
2.66 
2.30 


.05  .86! 
.12  .92 
1.28  I 


,07     .03  .70 


1.72 
3.76 
2.60 
2.49 


.65  .25 
T  .84 


2.75 
4.98 
4,08 


1.50 
3.62 
2.05 
2,57 


•  11  USq 

.11  2*61 
2.9d 
2.3tt 


•  05  1. 

•  17 

•  67  , 
.10  . 


»05  ,25 


.14  1,15| 


3.15 
3.88 
3.02 


•33  1.03 
•21  1.03 


U19 
U07 


•  2^ 


1.2* 


.0* 

.12 

,0i  .11 

.27 

.05 

.03  .50  .50 
.10     ,09  .25 


.06     .66  .02 


1.901 


.55 


1.09  .18 


6.00 
2.60 
2.60 
2.24 
.97 

2.50 


3.22 
3. '•6 
3.53 
5,02 
2.<.1 

2.93 


2,00 
,05  1,34 

2,5« 
.02  .«5 


.2« 
.31 


1.00 
•  12 
1.20 


.10  1.55 
.10  1.05 
.13 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day 

1  1 

2 

3 

* 

5  1  6 

^  1 

8  1  9 

10 

"  1 

12 

13  1 

•     •  • 



PRAfRIE  06 

l.Al 

.11 

.33 

J.Ol 

.09 

.09 

.19 

1.00 

0EM0P0LI5  LOCK  *ND  DAM 

3,3T 

.29 

.03 

.63 

■  06 

FOBT  DEPOSIT 

1.9' 

.AO 

'■" 

T 

T 

.OA 

.02 

.2A 

,05 

.A9 

•  AO 

3.06 

,  32 

03 

.2] 

09 

2.6> 

.08 

l.OA 

I  IV  rNGSTON 

2.«2 

.80 

,29 

,06 

HASION  1  N 

S.22 

.37 

.33 

2.9* 

1.12 

.02 

.02 

,0< 

•  OA 

i.ii 

05 

• 

•  19 

* 

HATHEMS    t  SSW 

».«T 

3.53 

MICSTEAD 

1.39 

,19 

,06 

.09 

MINTER  3  Nh 

3.7» 

1.09 

1,A3 

,03 

.19 

•  01 

MONTGOHEBY  we  AP  R 

6. AT 

,08 

l.OO 

I 

I 

•  11 

USA 

3.05 

10 

U2« 

PEBSVV ILI E 

T 

il9 

,19 

,17 

•  02 

PINE  LEVEL 

2. SI 

,12 

•  03 

PRIMBOSE  TABH 

^EL'** 

,30 

BUTTLE 

2. AS 

,80 

,11 

TUSicEGEE   3  S 

,95 

,09 

.OA 

.03 

l.K 

,31 

3.29 

•  lA 

mARRIOR  LOCK  AND  DAM 

1.34 

,38 

*       •  • 

COASTAL     LAIN  0? 

3.61 

99 

*LBEBTA 

i.ll 

!l2 

!02 

.06 

T 

.02 

.83 

AMOALUStA   1  NW 

2.1)2 

,12 

.17 

.25 

T 

ATMORE  1  SW 

7,01 

I 

T 

.06 

t 

.19 

.9A 

.20 

RRANTLEY 

5.U 

,0A 

.09 

.62 

.11 

BREwTQN  3  SSE 

5.76 

60 

62 

.lA 

OA 

• 

2.19 

.03 

CAMDEN  )  NM 

6.29 

.OA 

,98 

.OA 

.02 

.25 

.01 

•  lA 

•  12 

CHATOM  3  N 

7. A3 

.AO 

,29 

.30 

.69 

.01 

.36 

CLA I80RNE 

9.11 

1,61 

.18 

.OA 

.08 

.20 

.23 

_ 

2.09 

COFFEE  SPRINGS  * 

3.10 

.29 

COLUMBIA 

9.36 

.01 

.02 

.02 

.01 

COTTOnTON 

1.67 

.09 

.68 

•  >0 

6.97 

2.79 

3.79 

.80 

t NTERPR I SE 

A. 66 

,55 

.99 

T 

7 

EUFAUL* 

Evergreen 

9.89 

7 

1.3A 

T  .08 

.08 

FALCO  OPF^  POP^D  TOmER 

FR 1  SCO  CITY 

9.66 

1.92 

•  20 

98 

,28 

A. 89 

T 

.OA 

.  lA 

GECRGIANNA 

A.2A 

,29 

.09 

.07 

t 

T 

gilbertomn 

9.96 

.29 

,39 

,1A 

.72 

.32 

,11 

6REENV 1 LL  E 

2.2A 

,06 

,07 

.OA 

T 

•  02 

,2A 

HEADLAND 

2.26 

10 

HIGHLAND  HOME 

3.06 

,02 

,02 

JACKSON 

7,69 

,1A 

1,38 

,30 

1.20 

.02 

•  29 

KINSTON 

8.A2 

I 

,09 

,2A 

lOuI  Sv  I  LI  E 

2,97 

,20 

MEL VIN 

3,99 

08 

10 

MILLERS  FERRY 

2,11 

!l3 

,2A 

!oi 

.18 

.OA 

!l5 

,02 

NATCHEZ 

9,28 

1.16 

,07 

,31 

.06  .10 

.09 

•  27 

.09 

•  32 

NEhTON 

3,A< 

T 

,62 

.OA 

OZARK  6  NNW 

A, 26 

.60 

PHEnIX  city  2  NNW 

2,08 

,89 

.01 

,27 

•  11 

P I nE  H I LL 

,91 

.66 

BtVER  FAILS 

6,19 

T 

.A7 

T 

SLCC0M6 

7,A9 

.10 

2,97 

SNflW  HILL 

A. 19 

2,35 

,06 

,19 

,17 

T  HO  MASVILLE 

.lA 

,30 

2.27 

,27 

.06 

,07 

•  02 

.02 

1,20 

2!s0 

.02 

WALLACE   2  t 

6.93 

KHATLEY 

A. 33 

.12 

'I2B 

.77 

,93 

•        •  • 

GULF  06 

flAV  minETTE 

13. A9 

1,16 

• 

.98 

•  09 

ClTOONELir 

8.88 

.39 

,19 

.92 

• 

•  87 

COO€N 

11,99 

.A9 

.93 

.39 

1,67 

,01 

.07 

,36 

FAIUHOPE  2  NE 

10, 7A 

,09 

1.37 

,69 

T 

.16 

1. 10 

■  10 

FIST  M0B6AN 

9,27 

.99 

,10 

.80 

.29 

2,19 

,25 

Gut  F  Shores  p  o 

19,79 

.20 

,60 

6.90 

,09 

2,07 

1.96 

.02 

7 

MORIlE  wB  airpopt 

10, A9 

.02 

T 

.12 

1,37 

,01 

1.02 

1.17 

.02 

.28 

MOBILE 

.10 

.30 

.10 

.29 

1.00 

,80 

.09 

7 

1.30 

ROBERT&OAtF   1  E 

10. AA 

.19 

1.A9 

1.98 

,A6 

.73 

16     17  18 


18    »  21 


33    23  24 


,A9     T  t 
,10 

,27     ,3A  ,13 


•08     ,26  .A8 


2$    38  27 


UOO     .20  .90 


U90 

.99     .35  .37 
1.19 


.11     ,03  1,99 


,09     ,90  A, 29 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1965 


Day  ot  Month 

« 

ai 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

nUKlrCKr*  v**LLCT 

0 

MAX 

82 

86 

90 

90 

85 

81 

89 

91 

90 

90 

86 

69 

90 

90 

63 

63 

72 

69 

79 

6 1 

72 

8  3  •  6 

MIN 

68 

67 

59 

68 

68 

65 

65 

63 

56 

72 

74 

67 

64 

60 

69 

66 

66 

66 

68 

67 

59 

39 

43 

55 

53 

63 

65 

63.3 

an  IP    MI  MA    7  N 

82 

91 

89 

90 

65 

86 

89 

70 

79 

63.1 

MIN 

67 

59 

63 

66 

67 

64 

64 

64 

57 

72 

74 

67 

68 

60 

68 

67 

66 

66 

67 

66 

60 

40 

44 

52 

54 

61 

64 

62.9 

OECATUR 

MAX 

78 

83 

78 

65 

90 

89 

90 

86 

85 

6 1 

69 

93 

90 

9 1 

9 1 

68 

90 

90 

90 

82 

76 

80 

80 

73 

MIN 

61 

62 

62 

68 

68 

68 

66 

66 

57 

64 

74 

67 

69 

62 

69 

68 

65 

66 

70 

69 

63 

45 

48 

46 

57 

63 

65 

64.0 

FALKVILLE   I  N 

85 

79 

81 

80 

85 

86 

87 

8  8 

85 

85 

60 

89 

91 

69 

9 1 

66 

89 

89 

89 

66 

6  5 

74 

70 

80 

82 

73 

83.8 

MIN 

71 

61 

63 

67 

68 

63 

62 

63 

54 

67 

73 

69 

67 

60 

70 

68 

65 

67 

68 

68 

63 

40 

43 

47 

53 

65 

63 

«2.9 

80 

87 

91 

91 

81 

79 

86 

90 

93 

92 

90 

67 

88 

92 

91 

88 

82 

74 

84.5 

MIN 

68 

61 

57 

58 

68 

67 

66 

66 

62 

64 

73 

66 

67 

63 

70 

69 

68 

68 

66 

66 

61 

40 

43 

50 

55 

62 

66 

63,3 

UUNT^UTI  1  F    UiR  AP 

80 

85 

90 

93 

8  1 

87 

90 

67 

89 

85 

86 

86 

63 

75 

74 

81 

80 

MIN 

65 

6> 

68 

70 

71 

67 

69 

66 

64 

77 

71 

70 

65 

63 

70 

73 

71 

69 

74 

73 

71 

50 

44 

46 

56 

65 

69 

70 

66.3 

85 

90 

90 

85 

8  1 

86 

91 

89 

91 

86 

90 

9  1 

90 

8  3 

61 

82 

75 

Mm 

6S 

61 

64 

66 

68 

65 

65 

64 

56 

72 

73 

68 

69 

60 

68 

67 

66 

67 

68 

69 

60 

40 

44 

55 

59 

63 

64 

63!8 

MCULTQN  2 

80 

90 

90 

9 1 

91 

85 

9  1 

92 

91 

91 

8  7 

90 

91 

90 

90 

62 

75 

74 

76 

MIN 

68 

58 

68 

67 

68 

65 

64 

62 

55 

65 

74 

67 

67 

60 

69 

67 

67 

63 

67 

66 

67 

59 

38 

44 

50 

53 

63 

65 

62)7 

MUSCLE   5M0ALS  FAA 

4P 

81 

86 

68 

69 

6 1 

66 

92 

90 

66 

86 

66 

90 

90 

87 

60 

7 1 

79 

81 

76 

63.1 

MIN 

64 

61 

68 

69 

70 

65 

65 

65 

60 

73 

70 

66 

66 

63 

70 

69 

69 

66 

68 

68 

69 

46 

43 

46 

55 

57 

64 

67 

64,0 

NEW  MAI'KET  2 

85 

67 

86 

76 

88 

89 

89 

8  5 

65 

65 

76 

67 

70 

75 

82.3 

MIN 

68 

59 

62 

66 

68 

63 

63 

62 

55 

73 

75 

66 

69 

57 

66 

66 

69 

66 

65 

70 

69 

66 

56 

39 

41 

52 

54 

58 

65 

62.5 

RED  BAY 

86 

80 

66 

87 

6 1 

90 

91 

66 

76 

79 

66 

91 

92 

93 

92 

90 

90 

9  1 

9 1 

89 

76 

7 1 

70 

72 

80 

74 

MIN 

6? 

59 

59 

62 

69 

67 

67 

67 

60 

61 

72 

65 

64 

65 

65 

71 

70 

70 

69 

68 

66 

69 

67 

61 

41 

42 

50 

55 

59 

64 

63)2 

(JEOSTCNE  ARSENAL 

82 

84 

78 

82 

80 

85 

86 

89 

68 

89 

86 

81 

79 

68 

91 

88 

90 

87 

88 

88 

89 

87 

83 

75 

70 

73 

82 

81 

72 

76 

83.3 

MIN 

62 

60 

65 

65 

68 

65 

63 

62 

55 

66 

69 

67 

62 

59 

63 

69 

69 

68 

67 

64 

66 

69 

68 

47 

39 

43 

51 

57 

64 

66 

62.1 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

MIN 

WATERLOO 

MAX 

MIN 

appalach  t  an 

t'OUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE   2  5E 

84 

79 

80 

62 

80 

79 

62 

82 

66 

85 

85 

86 

60 

89 

85 

87 

87 

87 

8  7 

86 

89 

86 

87 

65 

75 

70 

76 

76 

75 

68 

82.3 

MIN 

61 

59 

60 

62 

63 

64 

65 

64 

56 

59 

61 

62 

60 

62 

67 

65 

65 

65 

65 

67 

64 

42 

40 

45 

55 

59 

61 

60.6 

BESSEMER  3  SSm 

65 

86 

67 

88 

67 

89 

93 

90 

90 

8  9 

90 

9 1 

67 

88 

76 

80 

82 

78 

75 

Mm 

72 

61 

66 

68 

70 

63 

61 

61 

57 

74 

73 

74 

64 

59 

63 

63 

70 

69 

70 

69 

68 

69 

65 

43 

43 

59 

61 

64 

67 

64.6 

B I RH I NOHAM  MB  AP 

87 

87 

85 

87 

89 

86 

68 

84 

66 

87 

85 

74 

76 

80 

75 

Mm 

67 

65 

65 

67 

69 

65 

65 

63 

56 

76 

74 

68 

64 

60 

70 

68 

65 

66 

69 

66 

52 

43 

46 

63 

64 

63 

66 

64,4 

BRIDGEPORT  2  M 

79 

78 

85 

86 

86 

90 

87 

82 

76 

67 

89 

67 

87 

66 

84 

67 

86 

86 

84 

76 

69 

70 

76 

78 

73 

82  0 

Mm 

68 

60 

60 

62 

64 

65 

64 

65 

59 

72 

70 

68 

69 

61 

6  3 

65 

65 

64 

63 

64 

69 

62 

40 

39 

52 

53 

58 

57 

61.7 

QUNTERSV I LLE 

82 

82 

8  3 

87 

67 

90 

69 

9 1 

86 

65 

90 

92 

90 

90 

87 

89 

90 

9l 

87 

67 

65 

7 1 

79 

82 

60 

77 

85  4 

Mm 

69 

61 

65 

68 

70 

62 

61 

63 

56 

75 

74 

69 

66 

64 

70 

69 

65 

66 

70 

70 

64 

46 

49 

61 

63 

65 

66 

65,2 

ONEONTA 

80 

86 

85 

89 

83 

86 

68 

66 

90 

68 

88 

90 

89 

68 

85 

80 

69 

63  9 

Mm 

69 

62 

64 

63 

65 

64 

62 

60 

54 

60 

73 

69 

62 

59 

63 

65 

66 

66 

64 

63 

64 

67 

66 

44 

42 

46 

59 

61 

61^7 

SA I  NT  BERNARD 

80 

82 

78 

82 

78 

63 

86 

87 

85 

82 

79 

68 

90 

68 

90 

63 

89 

68 

88 

86 

62 

72 

68 

7  J 

60 

78 

69 

82  4 

Mm 

64 

63 

64 

66 

66 

66 

63 

64 

55 

65 

70 

69 

65 

61 

66 

67 

64 

67 

67 

68 

65 

42 

46 

50 

57 

62 

64 

62!e 

SAND  MT   SUBSTA  AU 

81 

7  7 

8  1 

84 

84 

64 

86 

66 

90 

65 

64 

78 

67 

86 

■  65 

86 

64 

85 

87 

87 

86 

62 

73 

71 

76 

79 

77 

68 

73 

61.6 

Mm 

66 

60 

61 

63 

65 

64 

64 

59 

56 

71 

69 

67 

60 

59 

66 

65 

63 

65 

66 

67 

60 

3>. 

43 

57 

58 

60 

62 

61.8 

SCOTTSBORO 

8  3 

69 

90 

68 

92 

^9 

80 

72 

Mm 

60 

67 

68 

65 

60 

69 

45 

65 

62 

62 

69 

69 

66 

64 

64 

65 

64 

64 

65 

65 

6* 

60 

67 

64 

42 

42 

46 

62 

62 

65 

62)5 

VALLEY  HEAD 

MAX 

86 

85 

78 

78 

82 

83 

84 

66 

86 

67 

86 

68 

84 

79 

66 

90 

87 

90 

86 

67 

86 

65.4 

•      ft  • 

6S 

63 

63 

64 

66 

64 

65 

60 

62 

68 

7  3 

66 

64 

60 

cO 

67 

65 

60 

66 

64.5 

UPPER  PLA INS 

03 

AL ICEV ILLE 

82 

82 

86 

68 

87 

89 

90 

92 

90 

91 

90 

91 

92 

92 

66 

8 1 

75 

62 

6S 

83 

76 

87  2 

Mm 

71 

64 

69 

72 

65 

68 

64 

64 

58 

69 

70 

71 

66 

65 

66 

68 

71 

66 

63 

67 

69 

66 

71 

43 

55 

61 

58 

66 

70 

65.7 

BANKHEAD  LOCK  AND 

DAM 

87 

82 

68 

89 

92 

90 

9 1 

67 

90 

68 

91 

82 

73 

78 

82 

76 

85  4 

Mm 

71 

65 

66 

69 

61 

63 

62 

62 

59 

61 

70 

58 

65 

62 

65 

67 

67 

66 

67 

66 

66 

61 

67 

63 

44 

46 

51 

56 

61 

66 

62)5 

CENTREV I LLE 

90 

94 

92 

82 

69 

Mm 

71 

65 

67 

69 

70 

65 

63 

60 

58 

70 

74 

74 

70 

62 

67 

69 

66 

66 

65 

66 

67 

66 

46 

45 

46 

61 

63 

63 

64,'2 

CLANTON 

81 

85 

85 

87 

68 

92 

91 

90 

86 

75 

80 

72 

Mm 

69 

67 

67 

68 

67 

63 

60 

56 

60 

70 

75 

72 

Tl 

62 

64 

69 

70 

66 

68 

66 

66 

66 

66 

46 

47 

53 

63 

62 

63 

64^5 

DOUBLE  SPRINGS 

78 

65 

67 

62 

81 

83 

89 

89 

68 

89 

65 

67 

86 

80 

69 

81 

70 

82  7 

Mm 

64 

55 

55 

60 

61 

61 

59 

59 

50 

53 

66 

60 

56 

55 

58 

60 

62 

62 

61 

60 

61 

60 

60 

58 

33 

40 

47 

49 

53 

58 

56!5 

FAYETTE 

92 

90 

90 

60 

76 

81 

SO 

65  8 

Mm 

70 

64 

66 

70 

69 

67 

64 

64 

57 

73 

76 

69 

62 

62 

65 

66 

69 

65 

66 

67 

66 

67 

52 

55 

57 

65 

65 

65,1 

HALEYV I LLE 

65 

81 

85 

89 

91 

89 

68 

80 

81 

71 

82  8 

Mm 

69 

60 

60 

65 

65 

66 

63 

63 

56 

57 

72 

61 

61 

60 

60 

65 

69 

67 

68 

65 

65 

67 

66 

64 

41 

40 

42 

54 

56 

62 

61.0 

HAMILTON   3  5 

MAX 

89 

83 

87 

81 

80 

86 

86 

68 

69 

90 

67 

82 

85 

67 

90 

91 

91 

92 

86 

91 

90 

90 

89 

77 

74 

71 

75 

S3 

63 

73 

85.0 

Mm 

71 

59 

61 

67 

70 

64 

61 

62 

53 

54 

74 

67 

63 

61 

62 

65 

66 

65 

65 

62 

63 

64 

67 

65 

36 

39 

45 

51 

52 

65 

60,7 

JASPER  *  N 

MAX 

87 

88 

81 

SO 

80 

S8 

86 

90 

90 

89 

67 

67 

89 

91 

94 

86 

90 

68 

90 

89 

89 

89 

84 

77 

72 

76 

82 

81 

73 

76 

85.1 

Mm 

68 

63 

65 

66 

66 

64 

62 

61 

53 

72 

73 

'1 

63 

60 

62 

65 

65 

65 

64 

62 

63 

63 

65 

67 

41 

43 

56 

52 

64 

66 

62.4 

Se«  R«fer»Dce  Not«s  Following  Station  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

• 

m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avar 

PBATTVILLE 

MAX 
MIH 

86 
69 

83 
69 

82 
68 

82 
70 

90 
69 

90 
66 

82 
65 

88 
59 

89 
63 

92 
75 

94 
72 

90 
74 

92 
73 

93 
65 

95 
65 

93 
70 

92 
66 

90 
70 

92 
69 

93 
66 

93 
66 

94 
67 

93 
66 

64 

67 

79 
51 

81 
51 

86 

67 

80 
64 

70 
60 

76 
67 

87.5 

66.6 

THOBSBY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

na 

68 

88 
66 

78 
65 

78 
65 

82 
65 

86 
64 

85 
66 

84 
62 

88 

62 

89 
7* 

89 
71 

87 
T» 

88 
71 

89 
64 

92 
66 

88 

69 

86 
69 

86 
66 

86 
68 

90 
68 

69 

67 

69 

67 

66 

66 

80 
69 

76 
47 

76 
46 

60 
59 

74 
63 

68 
61 

75 

84.3 
65.2 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 

MIN 

87 

TO 

90 
65 

82 
69 

82 
72 

86 

71 

S9 
68 

88 
64 

89 
62 

90 
58 

90 
76 

86 
76 

89 
72 

69 
66 

90 
65 

92 
66 

90 
68 

91 
71 

90 
71 

91 
69 

92 
66 

93 
67 

91 
69 

86 
66 

8 1 
54 

75 
44 

82 
48 

66 

61 

63 
98 

72 
66 

76 
71 

66.7 
69,6 

tlscaloosa  olives  dam 

MAX 

Mm 

90 
71 

H8 
63 

87 
64 

83 
67 

84 

68 

83 
66 

88 
64 

87 
63 

87 
59 

88 
65 

90 
66 

89 
73 

89 
65 

87 
63 

90 
65 

93 
66 

92 

92 
69 

90 

91 

91 
67 

93 

91 

67 

76 

74 

81 

66 

85 
68 

76 

69 

67.1 
64.4 

VERNON 

«       tt  • 

MAX 
MIN 

85 
TO 

89 
62 

86 
68 

82 
TO 

89 
70 

91 

91 
62 

91 
62 

92 
53 

88 
74 

83 
74 

88 
69 

87 
61 

92 
62 

95 
65 

93 
67 

93 
69 

90 
66 

94 
66 

93 
64 

94 
66 

91 
66 

85 
67 

76 
63 

73 
38 

76 
46 

85 
56 

85 
57 

76 
66 

82 
67 

87.2 
63.9 

EASTERN  VALLEY  01 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

MIN 

89 
68 

83 
63 

78 
65 

84 
66 

88 
67 

86 
64 

87 
63 

90 
60 

87 
58 

92 
75 

91 
72 

85 
71 

88 
67 

91 
62 

95 
65 

92 
70 

91 
69 

87 
70 

91 
67 

91 
67 

91 
66 

90 
70 

90 
67 

75 
57 

75 
46 

82 
50 

81 
61 

80 
62 

68 
63 

78 

67 

69.9 
64.7 

CALERA  2  SM 

MAX 
MIN 

CENTRE  5  5w 

MAX 

tm 

89 
63 

86 
63 

78 
63 

74 
64 

84 
65 

86 
65 

S6 
64 

87 
58 

89 
54 

87 
64 

93 
70 

91 
69 

87 
63 

86 
59 

89 
62 

93 
67 

89 
68 

90 
67 

86 
66 

88 
62 

90 
62 

91 
64 

69 
69 

89 
66 

76 
45 

76 

45 

80 
56 

81 
61 

77 
63 

69 
63 

89.1 
62.3 

CHIlDERSSURG  b<TR  P|  ANT 

MAX 

MIN 

89 
69 

82 
66 

80 
65 

81 
68 

85 
65 

85 
62 

85 
59 

87 
58 

87 
53 

90 
71 

89 
73 

86 
76 

87 
69 

87 
61 

92 
63 

92 
67 

90 
65 

89 
66 

89 
65 

91 
64 

91 
65 

89 
66 

88 
68 

76 
63 

74 
47 

31 
43 

60 
61 

80 
60 

69 
64 

77 
66 

69.0 
63.7 

SADSOEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

88 
65 

80 
63 

77 

63 

84 

66 

87 
67 

84 
66 

86 
66 

89 
62 

86 
57 

91 
73 

91 
73 

87 
69 

85 
63 

89 
61 

94 
63 

89 
69 

90 
68 

85 
68 

86 
66 

90 
63 

90 
65 

89 
68 

87 
68 

78 
65 

74 
44 

77 
43 

60 
60 

78 
61 

70 
64 

70 
64 

84,3 
63.8 

PELL  CITY   1  NNE 

MAX 
MIN 

89 
60 

88 
58 

76 
61 

78 
63 

80 
63 

85 
63 

84 
59 

83 
58 

85 
52 

85 
64 

90 
70 

87 
72 

85 
63 

85 
59 

87 
99 

90 
61 

90 
64 

89 
64 

87 
64 

86 
61 

92 
61 

91 
62 

89 
63 

87 
64 

72 
44 

72 
42 

79 
59 

80 
58 

78 
59 

69 
61 

83.9 
60.2 

SYLACAuGA  4  NE 

MAX 
MIN 

90 
67 

84 
65 

77 
65 

SO 
61 

87 
68 

86 
62 

86 
60 

87 
56 

85 
54 

89 
75 

89 
71 

86 
75 

86 
67 

90 
60 

93 
61 

88 
66 

90 
64 

67 
70 

68 
69 

89 
68 

89 
67 

86 

67 

86 
68 

76 
64 

76 
«7 

81 
44 

79 
60 

77 
63 

69 
6  3 

77 
67 

84.6 
63.9 

TALLADEGA 
•       •  • 

MAX 

87 
62 

SO 
60 

78 
59 

SO 
62 

85 
65 

82 

60 

84 
55 

85 
53 

85 
49 

90 
70 

89 
68 

84 

70 

85 

63 

86 
58 

90 
98 

86 

62 

69 
63 

69 
62 

85 
61 

67 
60 

86 
61 

66 
63 

89 
64 

75 
59 

70 
41 

76 
41 

78 
57 

77 
56 

69 
58 

76 
63 

82.9 
59,4 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  Nf 

MAX 
MIN 

92 
61 

81 
6* 

75 
63 

80 
64 

90 
64 

86 
67 

85 
57 

85 
64 

86 
56 

91 
70 

89 
70 

86 
73 

90 
67 

91 
56 

93 
61 

91 
69 

90 
63 

87 
66 

69 
62 

89 
61 

89 
62 

86 
64 

89 
66 

80 
64 

77 
46 

80 
44 

76 
60 

73 
61 

66 
60 

75 
64 

84,6 
62,2 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

91 
67 

80 
64 

74 

63 

80 
62 

85 
61 

84 
60 

84 
59 

86 
56 

95 
52 

89 
71 

90 
70 

86 
65 

87 

60 

92 
56 

93 
61 

88 
64 

90 
64 

86 
67 

87 
62 

89 
66 

89 
67 

86 
64 

87 
62 

84 
65 

76 
46 

79 
46 

76 
59 

75 
62 

64 
59 

75 
63 

84,0 
61.4 

AUBURN  3  Sh 

MAX 
MIN 

92 
69 

84 
70 

77 
65 

82 
66 

86 
66 

85 
64 

86 
62 

87 
54 

86 
65 

87 
71 

91 
72 

92 
72 

93 
71 

92 
65 

92 
65 

95 
68 

89 
66 

8S 
69 

90 
67 

90 
68 

90 
66 

90 
68 

69 
68 

90 
65 

82 
50 

80 
50 

80 
63 

77 
63 

69 
62 

72 
63 

66.1 
65.2 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 
MIN 

87 
62 

90 
65 

73 
63 

76 
63 

82 
63 

85 
63 

84 
60 

82 
53 

83 
55 

85 
60 

90 
67 

90 
73 

89 
70 

89 
62 

89 
62 

92 
62 

86 
63 

89 
69 

86 
66 

86 
69 

86 
65 

90 
67 

87 
65 

86 
64 

77 
48 

76 
48 

77 
52 

78 
61 

68 

60 

71 
62 

63.9 
61.6 

heflin 

MAX 
MIN 

88 
61 

89 
61 

75 
62 

73 
62 

81 
62 

86 
61 

84 

58 

85 
54 

87 
49 

89 
68 

90 
70 

89 
73 

es 

65 

87 
67 

91 
59 

94 

60 

69 
64 

66 
63 

92 

69 

90 
60 

90 
60 

90 
63 

88 
66 

86 
63 

73 
43 

75 
42 

82 
59 

77 
55 

72 
60 

67 
61 

84.6 

60.9 

LAFAYETTE 

MAX 

Mm 

93 
63 

83 
64 

75 
62 

82 
62 

87 
62 

85 
58 

84 

63 

85 
54 

87 
57 

91 
69 

93 
70 

91 
71 

93 
69 

90 
62 

94 
65 

90 
66 

92 
64 

91 
64 

69 
63 

90 
69 

90 
66 

90 
64 

85 

61 

77 
48 

76 
49 

77 
58 

75 
99 

65 
58 

74 

63 

85.2 
62.1 

MARTIN  DAM 

MAX 

Mm 

91 
62 

83 

68 

77 
65 

83 
67 

86 
66 

83 
68 

82 
64 

83 
58 

86 
64 

91 
71 

89 
69 

90 
72 

88 
69 

87 
68 

90 
64 

88 
69 

69 
65 

89 
67 

89 
66 

92 
67 

90 
64 

69 
66 

66 
66 

82 
64 

74 
93 

75 
52 

79 
64 

72 
61 

69 
60 

75 
65 

84.1 
64.7 

OPELIKA 

MAX 

Mm 

90 
62 

92 
63 

S4 
65 

77 
65 

82 
66 

85 
61 

89 
61 

S3 
52 

84 
52 

85 
64 

93 
72 

92 
71 

92 
70 

90 
65 

91 
64 

93 
64 

90 
65 

90 
65 

89 
67 

88 
65 

88 
67 

88 
68 

89 
68 

87 
65 

80 
50 

78 
49 

76 
90 

74 
62 

66 

60 

71 
60 

85.1 
62.6 

ROCKFCRD  2  NNh 

MAX 
MiN 

88 
64 

90 
66 

84 
63 

75 
63 

83 
64 

86 
62 

85 
59 

85 
57 

86 
57 

86 
64 

90 
70 

88 
73 

85 
69 

86 
60 

89 
63 

92 
65 

87 
65 

89 
64 

86 
64 

86 
64 

90 
64 

69 
66 

88 
66 

86 

67 

76 
45 

74 
47 

76 
55 

76 
60 

71 
61 

71 
61 

84,5 
62.3 

RCCK  MILLS 
ft      *  • 

MAX 

Mm 

90 
60 

93 
62 

75 
62 

74 

63 

82 
63 

87 
63 

85 
58 

84 

52 

85 
53 

85 

60 

89 
6S 

89 
72 

86 
69 

88 
60 

89 

61 

92 
63 

86 
63 

86 
65 

85 
64 

87 
61 

88 
61 

86 
63 

87 
64 

86 
66 

79 
46 

76 
48 

61 
51 

76 
60 

69 

60 

70 
60 

64.0 
60.8 

PRAIRIE  0« 

DAYTON 

MAX 

Mm 

92 
72 

80 
67 

86 
68 

83 
70 

84 

70 

89 
68 

89 
65 

87 
61 

88 

60 

89 
62 

90 
75 

92 
75 

92 
72 

91 
65 

91 
66 

95 
70 

92 
70 

90 
69 

91 
66 

92 
66 

9l 
69 

92 
69 

92 
62 

86 
66 

81 
47 

76 
49 

60 
64 

79 
63 

77 
63 

75 
64 

87.1 
66.0 

OEMOPCLIS  LOCK  AND  DAK 

MAX 

Mm 

91 
72 

87 
68 

87 
67 

81 
69 

S3 
70 

85 
71 

88 
69 

86 
64 

81 
64 

88 
64 

88 
64 

90 
75 

90 
71 

89 
68 

90 
66 

94 

66 

9* 
69 

91 
69 

89 
66 

90 
68 

89 

66 

90 
68 

90 
65 

86 
69 

77 
49 

76 
49 

80 
51 

79 
62 

76 
64 

75 
65 

86.  1 
65.7 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

90 
73 

88 
65 

86 
67 

86 
71 

83 
71 

87 
69 

88 
66 

87 
64 

88 

60 

90 
65 

88 
76 

87 
75 

91 
70 

88 
66 

90 
67 

93 
69 

91 
69 

92 
68 

69 
66 

90 
67 

90 
68 

92 
68 

91 
67 

84 
69 

76 
46 

72 
47 

79 
53 

65 
59 

78 
61 

74 
64 

66.5 
65.6 

GREENSBORO 

MAX 

Mm 

88 
67 

86 
62 

83 
63 

81 
62 

87 
67 

89 
64 

88 
61 

89 
62 

87 
58 

90 
73 

92 
71 

90 
72 

94 
69 

92 
60 

95 
63 

94 
66 

93 
65 

90 
66 

93 
64 

92 
64 

99 
69 

94 
69 

91 
64 

60 
61 

77 
42 

82 

46 

81 
51 

80 
59 

78 
56 

76 
60 

87.6 
62.3 

MAYNEVILLE 

MAX 

Mm 

88 
68 

92 
71 

81 
70 

8) 
70 

S2 
68 

88 
67 

87 
63 

85 
58 

87 
64 

88 
71 

90 
75 

91 
73 

93 
74 

91 
63 

92 
65 

99 

70 

91 
68 

91 
69 

91 
67 

91 
69 

91 
69 

92 
69 

90 
66 

91 
66 

62 

50 

80 
50 

61 

61 

70 
66 

70 
63 

73 
63 

86.6 
66,1 

LIVINGSTON 

MAX 

Mm 

91 
7k 

88 
67 

84 

70 

82 
73 

87 
71 

88 
70 

88 
65 

88 
63 

89 
62 

90 
62 

88 
77 

91 
76 

92 
70 

97 
65 

93 
69 

93 
69 

66 
67 

91 
70 

90 
66 

90 
69 

90 
66 

91 
66 

86 
67 

86 
64 

74 
46 

79 
49 

83 
62 

78 
61 

73 
64 

76 

71 

86.9 
66,5 

MARION  JUNCTION  2  NF 

MAX 

Mm 

90 
69 

84 

67 

81 
68 

83 
70 

88 
70 

88 
67 

89 
64 

87 
61 

88 
60 

90 
75 

91 
72 

88 
74 

91 
71 

90 
64 

95 
69 

94 

70 

92 
66 

90 
69 

94 
67 

93 
66 

93 
66 

90 
67 

90 
67 

60 
67 

79 
47 

SO 
48 

79 
64 

73 
64 

72 
63 

76 
69 

86,5 
66.1 

MINTER  3  Nn 

MAX 

Mm 

93 
67 

83 
68 

84 
69 

84 

68 

89 
68 

83 
64 

86 
60 

86 
60 

89 
66 

88 
75 

90 
75 

90 
73 

88 
65 

89 
63 

94 

67 

90 
66 

91 
66 

90 
67 

91 
67 

90 
66 

92 
66 

69 
67 

91 
67 

61 
49 

77 
49 

82 
56 

80 
69 

73 
63 

74 

63 

75 
71 

86.1 
65.5 

MCNTGCMERY  MB  AP 

MAX 

Mm 

90 
68 

82 
70 

82 
69 

82 
70 

87 
69 

87 
67 

86 

65 

85 
59 

88 
66 

92 
75 

92 
75 

92 
74 

90 
71 

90 
66 

92 
68 

89 

70 

89 
69 

88 

71 

69 
69 

91 
69 

91 
69 

90 
69 

89 
69 

82 
61 

77 
52 

80 
53 

77 
66 

70 
63 

71 
64 

76 
71 

85.5 
67.2 

SELMA 

MAX 

Mm 

91 
71 

87 
69 

82 
68 

90 
71 

90 
69 

89 
68 

89 
63 

90 
69 

88 
6» 

90 
74 

91 
75 

90 
75 

90 
74 

91 
65 

94 
69 

93 
71 

91 
71 

92 
69 

92 
69 

92 
69 

93 
70 

92 
69 

92 
71 

87 
69 

80 
90 

81 
51 

80 
69 

78 
66 

72 
64 

76 
69 

87,8 
67.9 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

SEPTEMBER  1965 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TU5KESEE  3  S 

MAX 

93 

85 

80 

83 

87 

85 

84 

85 

86 

91 

92 

92 

91 

91 

94 

90 

92 

91 

90 

92 

90 

99 

87 

86 

79 

75 

70 

67 

75 

84 

95 

.9 

64 

71 

68 

68 

67 

64 

64 

58 

64 

72 

71 

72 

72 

62 

64 

69 

67 

69 

68 

69 

66 

65 

69 

66 

53 

65 

60 

62 

67 

71 

66 

,2 

UNION  SPRIN05 

MAX 

90 

91 

86 

81 

82 

87 

86 

86 

85 

69 

93 

93 

93 

91 

91 

94 

86 

92 

91 

92 

91 

92 

90 

90 

91 

80 

79 

74 

67 

75 

86 

,6 

*      •  * 

MIN 

66 

70 

67 

67 

67 

66 

63 

59 

65 

70 

73 

73 

73 

66 

67 

71 

67 

69 

69 

70 

69 

69 

69 

69 

53 

54 

62 

63 

61 

63 

66 

.3 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA   1  NM 

MAX 

93 

93 

83 

89 

88 

92 

90 

88 

90 

88 

92 

93 

92 

91 

90 

90 

93 

92 

90 

93 

90 

91 

92 

91 

88 

82 

84 

76 

76 

76 

88 

.5 

MIN 

66 

69 

71 

68 

66 

65 

63 

54 

60 

71 

74 

69 

70 

61 

65 

66 

66 

69 

68 

67 

66 

66 

64 

66 

54 

53 

57 

63 

64 

68 

65 

.0 

ATMORE   1  SW 

MAX 

92 

89 

87 

86 

90 

89 

87 

87 

67 

86 

90 

93 

93 

91 

92 

91 

90 

88 

67 

90 

90 

88 

90 

86 

90 

81 

80 

75 

75 

78 

86 

.9 

MIN 

69 

69 

71 

71 

69 

67 

65 

55 

67 

74 

75 

71 

7? 

65 

65 

68 

69 

70 

66 

69 

68 

69 

64 

66 

54 

54 

67 

64 

66 

70 

67 

.0 

BRANTLEY 

MAX 

91 

91 

82 

88 

85 

89 

88 

86 

85 

88 

91 

91 

94 

92 

90 

95 

90 

90 

99 

90 

90 

91 

90 

92 

97 

78 

84 

75 

67 

74 

67 

.1 

MIN 

65 

71 

70 

69 

66 

64 

60 

51 

62 

73 

76 

71 

69 

61 

62 

68 

66 

67 

67 

67 

66 

65 

64 

65 

53 

51 

65 

62 

62 

66 

64 

.8 

BREWTON  3  S5E 

MAX 

93 

87 

87 

85 

90 

83 

88 

86 

88 

90 

95 

96 

93 

91 

95 

93 

91 

69 

94 

94 

94 

94 

94 

85 

79 

82 

77 

71 

73 

78 

68 

.0 

MIN 

67 

68 

70 

69 

67 

63 

60 

52 

60 

75 

75 

69 

70 

62 

63 

66 

67 

67 

65 

66 

63 

63 

63 

65 

54 

51 

68 

64 

65 

65 

•  0 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

93 

8* 

84 

86 

87 

89 

87 

88 

88 

90 

91 

92 

90 

90 

94 

92 

91 

90 

91 

91 

92 

90 

89 

82 

76 

80 

77 

74 

73 

76 

86 

.6 

MIN 

70 

69 

69 

70 

69 

67 

62 

58 

60 

74 

74 

75 

73 

63 

64 

69 

67 

68 

67 

68 

67 

68 

65 

67 

50 

50 

65 

64 

63 

70 

66 

■  2 

CHATOK  3  N 

MAX 

88 

85 

83 

80 

89 

86 

67 

86 

87 

88 

90 

69 

92 

90 

94 

91 

89 

68 

87 

90 

90 

90 

89 

64 

76 

85 

76 

75 

79 

79 

86 

.1 

70 

69 

70 

70 

69 

68 

65 

60 

61 

74 

75 

75 

75 

65 

67 

69 

70 

69 

69 

69 

69 

TO 

69 

69 

51 

52 

63 

65 

64 

CLAYTON 

MAX 

85 

90 

85 

79 

81 

80 

84 

82 

63 

87 

92 

90 

91 

90 

88 

91 

63 

87 

96 

67 

87 

88 

87 

87 

97 

76 

79 

73 

65 

75 

84 

.2 

MIN 

70 

70 

67 

68 

66 

63 

64 

57 

65 

69 

74 

73 

72 

67 

69 

70 

68 

69 

67 

69 

69 

69 

69 

67 

54 

57 

65 

59 

60 

63 

66 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

MAX 

93 

87 

86 

85 

88 

87 

86 

88 

91 

93 

93 

94 

92 

92 

93 

90 

91 

86 

98 

90 

90 

89 

92 

85 

80 

84 

75 

67 

75 

92 

97 

.1 

MIN 

72 

73 

73 

74 

71 

69 

63 

58 

72 

76 

75 

75 

74 

70 

71 

72 

71 

72 

72 

73 

71 

72 

71 

67 

59 

60 

65 

64 

66 

" 

69 

.  9 

ENTERPRISE 

MAX 

91 

82 

87 

85 

89 

91 

85 

86 

89 

93 

94 

95 

95 

94 

97 

92 

95 

92 

90 

94 

95 

95 

90 

86 

82 

87 

79 

71 

73 

80 

98 

.4 

MIN 

68 

65 

68 

70 

68 

66 

65 

58 

70 

75 

70 

75 

70 

67 

66 

66 

67 

69 

69 

70 

69 

70 

67 

66 

57 

58 

62 

62 

65 

^' 

67 

EUFAULA 

MAX 

Mm 

EVERGREEN 

MAX 

92 

92 

82 

83 

85 

89 

87 

85 

85 

87 

90 

90 

93 

93 

92 

84 

91 

91 

88 

89 

91 

93 

92 

91 

86 

78 

82 

75 

67 

73 

86 

.S 

MIN 

67 

69 

70 

70 

69 

67 

63 

56 

56 

72 

75 

72 

71 

62 

64 

65 

67 

68 

69 

68 

67 

66 

66 

66 

53 

52 

55 

64 

64 

67 

65 

■* 

FRISCO  CITY 

MAX 

92 

92 

87 

85 

85 

89 

88 

88 

87 

86 

87 

91 

92 

91 

89 

92 

90 

90 

68 

88 

91 

90 

69 

89 

85 

77 

82 

78 

69 

79 

86 

.9 

MIN 

69 

68 

69 

70 

69 

67 

64 

58 

67 

73 

74 

74 

71 

66 

67 

70 

69 

70 

68 

69 

69 

69 

65 

66 

52 

53 

55 

63 

63 

67 

66 

*' 

GENEVA 

MAX 

89 

91 

87 

87 

86 

90 

88 

87 

87 

90 

92 

92 

95 

94 

93 

95 

90 

90 

87 

90 

90 

91 

89 

91 

82 

78 

93 

76 

69 

75 

97 

,5 

MIN 

68 

69 

71 

69 

67 

66 

63 

55 

63 

75 

74 

72 

70 

66 

65 

70 

66 

70 

69 

69 

69 

69 

68 

67 

57 

57 

65 

63 

64 

68 

66 

■  9 

GILBERTOwN 

MAX 

89 

86 

85 

80 

91 

89 

88 

86 

88 

86 

90 

91 

93 

90 

94 

92 

90 

90 

90 

92 

9l 

90 

87 

81 

73 

78 

77 

73 

81 

79 

96 

,i 

Mm 

70 

69 

71 

71 

69 

66 

63 

59 

57 

74 

75 

76 

73 

63 

65 

68 

69 

68 

65 

68 

65 

69 

68 

65 

50 

50 

64 

65 

65 

73 

66 

'* 

GREENVILLE 

MAX 

90 

84 

83 

83 

89 

89 

86 

86 

88 

90 

90 

68 

90 

89 

93 

68 

89 

68 

89 

69 

91 

89 

90 

84 

78 

79 

77 

73 

72 

77 

95 

,7 

Mm 

69 

71 

70 

71 

69 

67 

64 

59 

65 

75 

75 

74 

73 

66 

67 

71 

66 

69 

68 

69 

69 

69 

67 

67 

52 

55 

65 

64 

63 

69 

67 

( 3 

HEADLAND 

MAX 

90 

93 

88 

87 

85 

88 

89 

87 

82 

91 

95 

95 

95 

95 

94 

96 

92 

91 

89 

91 

92 

92 

91 

92 

64 

84 

84 

74 

66 

74 

98 

.2 

MIN 

70 

71 

71 

70 

68 

65 

65 

56 

70 

76 

74 

73 

73 

67 

68 

70 

66 

70 

69 

70 

66 

69 

70 

68 

57 

62 

62 

58 

63 

65 

67 

,  5 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

90 

92 

86 

85 

85 

92 

89 

88 

88 

91 

92 

91 

92 

93 

93 

98 

89 

92 

90 

93 

93 

95 

92 

92 

83 

78 

82 

75 

67 

72 

87 

9 

MIN 

68 

70 

69 

69 

66 

65 

62 

57 

64 

70 

74 

73 

73 

64 

69 

70 

67 

66 

66 

69 

66 

67 

67 

66 

51 

54 

59 

63 

62 

64 

NATCHEZ 

MAX 

93 

86 

85 

86 

89 

88 

67 

85 

68 

88 

90 

93 

90 

90 

95 

92 

91 

90 

91 

91 

91 

89 

91 

86 

79 

91 

77 

73 

78 

75 

86 

.9 

Mm 

67 

70 

70 

70 

68 

65 

62 

54 

58 

74 

75 

76 

73 

63 

64 

69 

68 

68 

67 

68 

65 

67 

64 

65 

51 

48 

66 

65 

64 

72 

65 

9 

OZARK  6  NNU 

MAX 

91 

84 

87 

84 

88 

88 

87 

87 

91 

93 

94 

95 

94 

95 

97 

86 

90 

86 

89 

90 

90 

90 

90 

86 

82 

86 

76 

68 

71 

79 

97 

>2 

Mm 

69 

68 

69 

70 

66 

65 

62 

55 

70 

74 

72 

72 

71 

66 

70 

70 

67 

68 

68 

69 

69 

66 

68 

66 

54 

57 

66 

60 

61 

69 

66 

6 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 

90 

93 

85 

79 

84 

86 

87 

84 

85 

88 

88 

92 

92 

91 

89 

91 

90 

89 

88 

91 

90 

89 

90 

89 

82 

79 

80 

77 

67 

72 

85 

9 

68 

72 

66 

66 

67 

67 

63 

59 

65 

67 

73 

74 

73 

67 

69 

71 

68 

71 

67 

66 

67 

68 

70 

70 

53 

55 

63 

64 

60 

62 

SEALE 

MAX 

Mm 

THOMASVILLE 

MAX 

91 

89 

83 

80 

81 

87 

86 

85 

85 

87 

85 

88 

90 

89 

89 

91 

90 

89 

88 

89 

87 

90 

87 

86 

79 

76 

78 

75 

70 

74 

94 

8 

Mm 

72 

69 

70 

71 

71 

69 

66 

61 

63 

64 

75 

76 

70 

66 

68 

70 

71 

69 

69 

70 

70 

71 

67 

69 

51 

;3 

57 

65 

64 

65 

67 

1 

TROY 

MAX 

91 

64 

84 

83 

88 

89 

87 

67 

90 

92 

92 

92 

92 

96 

84 

91 

90 

89 

90 

89 

91 

84 

81 

75 

69 

70 

77 

96 

2 

Mm 

68 

71 

68 

70 

68 

66 

66 

74 

74 

72 

73 

65 

69 

69 

68 

69 

70 

69 

69 

69 

66 

57 

65 

60 

62 

68 

67 

9 

WHATLEY 

MAX 

93 

90 

84 

83 

88 

90 

90 

85 

89 

88 

90 

95 

92 

92 

95 

94 

91 

90 

68 

90 

90 

88 

88 

83 

78 

62 

76 

72 

76 

77 

87 

0 

•      •  • 

Mm 

66 

68 

67 

70 

67 

65 

62 

55 

58 

74 

72 

75 

70 

62 

62 

66 

67 

66 

64 

66 

64 

65 

64 

64 

50 

48 

64 

64 

63 

70 

64 

6 

GULF 

Oi 

BAY  wiNETTE 

MAX 

00 

85 

82 

81 

90 

89 

88 

86 

85 

85 

89 

90 

91 

91 

93 

91 

90 

88 

86 

89 

90 

88 

90 

86 

78 

80 

76 

76 

77 

77 

95. 

9 

Mm 

71 

70 

71 

70 

70 

69 

66 

61 

68 

75 

75 

73 

74 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

71 

70 

71 

68 

67 

55 

56 

67 

65 

69 

72 

66 1 

9 

CITRONELLE 

MAX 

87 

89 

90 

87 

90 

92 

89 

86 

86 

85 

88 

89 

93 

91 

95 

92 

91 

90 

89 

90 

90 

90 

89 

85 

92 

82 

79 

75 

79 

79 

87, 

3 

Mm 

70 

70 

70 

72 

71 

73 

72 

65 

66 

69 

75 

76 

74 

70 

72 

72 

70 

69 

76 

74 

70 

70 

69 

69 

58 

58 

65 

65 

66 

70 

69  ■ 

5 

CODEN 

MAX 

88 

88 

85 

85 

90 

90 

90 

88 

85 

87 

88 

90 

92 

91 

90 

90 

89 

90 

86 

90 

90 

90 

69 

97 

82 

85 

80 

74 

93 

79 

•  T, 

0 

Mm 

72 

69 

70 

73 

73 

70 

67 

60 

65 

76 

75 

77 

76 

71 

70 

75 

74 

73 

73 

74 

76 

76 

70 

69 

56 

55 

69 

68 

69 

74 

70« 

5 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

88 

85 

85 

80 

89 

89 

89 

87 

85 

85 

88 

89 

90 

90 

90 

90 

89 

88 

88 

89 

69 

86 

86 

95 

78 

82 

80 

72 

77 

78 

95. 

7 

Mm 

71 

71 

70 

71 

70 

69 

67 

60 

70 

74 

76 

73 

74 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

71 

71 

71 

69 

68 

55 

57 

70 

66 

67 

73 

69« 

2 

FORT  MORGAN 

MAX 

89 

88 

88 

85 

85 

86 

86 

83 

81 

81 

86 

86 

87 

88 

86 

88 

67 

86 

84 

86 

86 

89 

97 

94 

78 

79 

78 

73 

80 

80 

84, 

4 

Mm 

78 

77 

79 

73 

74 

76 

73 

70 

72 

73 

80 

78 

76 

78 

78 

79 

79 

76 

73 

78 

76 

74 

75 

74 

64 

67 

72 

68 

69 

73 

74, 

4 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

86 

87 

86 

80 

98 

92 

90 

86 

87 

86 

88 

89 

93 

92 

91 

90 

69 

89 

88 

90 

90 

90 

90 

99 

79 

62 

60 

74 

81 

78 

96. 

7 

Mm 

7'. 

73 

74 

74 

72 

72 

69 

63 

70 

77 

78 

76 

76 

72 

72 

74 

74 

73 

73 

75 

75 

75 

72 

65 

57 

57 

69 

68 

68 

75 

71. 

4 

MOBILE 

MAX 

87 

87 

84 

84 

84 

89 

88 

87 

84 

64 

84 

87 

86 

89 

90 

91 

87 

89 

88 

86 

69 

87 

86 

89 

85 

75 

79 

79 

72 

79 

95. 

1 

Mm 

75 

73 

72 

73 

72 

72 

70 

65 

68 

73 

78 

76 

74 

73 

75 

77 

76 

73 

73 

75 

75 

75 

74 

70 

56 

57 

58 

67 

67 

67 

71. 

0 

RCBERTSDALE   I  E 

MAX 

88 

90 

86 

87 

65 

85 

89 

88 

90 

93 

90 

91 

69 

87 

87 

85 

88 

87 

86 

89 

84 

78 

62 

79 

71 

79 

96. 

0 

Mm 

69 

71 

67 

64 

59 

67 

72 

73 

70 

71 

67 

67 

68 

69 

69 

70 

71 

68 

69 

67 

67 

54 

54 

69 

65 

65 

69 

67, 

1 
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EVAPORATION  AND  WIND 


SUtlon 

D«T  CM  Month 

"5  d 
0  0  ► 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

B 

9 

ID 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

•      •  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

Oi 

— 1 

MARTIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.20 

.12 

.06 

.10 

.1* 

.19 

.26 

.24 

.21 

.14 

.21 

.20 

.20 

.19 

.16 

.16 

.19 

.21 

.19 

.04 

.14 

.2T 

.10 

.14 

.06 

.00 

.00 

4.62B 

•      •  • 

PRAIPIE 

06 

OCMOPOLIS  LOCK  AND 

MINC 
MAX 
MIN 

.21 
53 
«5 
TS 

.16 
59 
92 
Tl 

.16 
TO 
91 
TO 

.15 
102 
14 
TO 

.12 

65 

a* 

Tl 

.14 

3a 

aT 

T2 

.2T 
13 
94 
T2 

.23 
44 

92 
Tl 

.26 
49 

91 
66 

.29 

90 

a9 

6T 

.26 
146 
66 
T4 

.26 
136 
69 
T4 

.OT 
43 
90 
TS 

.29 

43 
69 
T3 

.25 

29 
95 
T I 

.13 

l» 

'] 

.25 

90 
9( 

.2T 
41 
94 
T3 

.21 

61 
9i 

" 

.24 

69 
92 
Ti 

.16 

29 
91 

.OT 
90 

91 

.34 
49 

92 
7j 

.13 

25 
91 
7 1 

.09 

99 
60 
9^ 

.16 
50 
60 
}3 

.16 

TO 
60 
64 

.13 

76 
92 
65 

66 
64 
63 

.19 

2T2 
Tl 
65 

5.51 
2036 
68.4 
69.3 

•      •  • 

SULF 

oa 

PAIRHOPE  2  NE 

EVAP 
NINO 
MAX 
MIN 

.19 
13 
92 
T2 

.11 
9 
93 
72 

.oe 

13 
92 
Tl 

.09 

13 
90 
T3 

.12 
2 
94 

TO 

.la 

13 
9T 
T2 

.23 

la 

95 
TO 

.29 

19 
92 
69 

.13 

3a 
aa 

6T 

loa 
as 

T5 

.16 

4a 

96 
T9 

.12 
14 

100 
T9 

.21 

22 
99 
T6 

.29 

23 
96 
T3 

•  16 
14 

9T 
T2 

.19 

11 
99 
T2 

.20 

U 

9e 

7J 

.  U 

16 
9! 
Tl 

.13 
18 
9> 
Tl 

.13 

15 
93 
T2 

.16 

20 
92 
Tl 

.19 

9 
91 
Tl 

.09 

16 
92 
70 

.12 
1<. 
99 
TO 

.23 
49 
66 
9T 

.OT 

12 
90 
91 

.06 

33 
92 
69 

.OT 

39 

70 
66 

.00 
42 
79 
66 

40 
T4 
T3 

4.2aB 

T09 
90.9 
TO. 2 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  B.p.h.) 

Relative  humidity  averagee  - 
pezoent 

Number  of  daya  vrith  precipitation 

Station 

Reeultant 
Dl recti CD 

Resultant 
Speed 

Average 

e 

§  1 

l-sl 
s  1 

e  ^ 

al 

CENTRAL   STANDARD  TIME 
HID          6   AM        NOON        6  PM 

I 

H 

.01-09 

.10-49 

.50-99 

1.00-1.99 

3 

Total 

111 

H 

►  ►■1 

<-3  3 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

11 

3.7 

7.6 

35 

s 

11 

8T 

92 

67 

T5 

7 

1 

5 

0 

1 

0 

14 

53 

6.0 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

13 

4.0 

7.4 

26++ 

17 

30 

76 

78 

60 

62 

3 

2 

4 

1 

1 

0 

11 

5.8 

MOBILE  WB  AIRPORT 

11 

9.4 

10.6 

32*t 

14 

09 

85 

88 

65 

74 

6 

5 

2 

1 

3 

1 

18 

6.8 

MONTOOMERT  WB  AIRPORT 

9 

4.7 

8.6 

32 

S 

30 

92 

95 

67 

77 

5 

2 

2 

1 

2 

1 

13 

61 

6.2 
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STATION  INDEX 


SEPTOttCf)  19«5 


STATION 

d 

□ 

as 
5 

a 

Owun  1 T 

DRAINAGE  t  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

KJOottK  V  E.n 

1= 

1  SPECIAL  1 

ABBEVILLE  I  NNM 

00  oe 

07 

HENRY 

»t  39 

85  19 

469 

7A 

JOHN  S  RICHBURG 

S*  13 

87  11 

799 

PROF.  PALMER  GOOSEY 

SIDNEY  J.  HAROYi  SR> 

AUSEftTVILLE  2  SE 

MARSHALL 

9A 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

33  07 

88  07 

7A 

7A 

MRS.  CHERRY  J.  MERNOON 

COV  tNGTON 

CALHOUN 

MID 

MID 

FED*   AVIATION  AGENCY 

7A 

MRS*  DORA  R.  QAVIS 

ASMLAND 

4p 

4P 

NORMA  K  WILLIS 

A5HV1LLE  4  W 

ST,  CLAIR 

33  91 

86  20 

990 

JOHN  T*  SWINDALL 

0395 

01 

LIMESTONE 

12 

34  40 

86  99 

720 

9A 

RAOIO  STATION  WJMW 

AT MORE  1 

0407 

ESCAMBIA 

4P 

C  M 

HUGH  H.  WIGGINS 

AUBURN  3  SW 

0422 

09 

8A 

MRS.  MARTHA   t.  MOORE 

AUTAUCAVILLE   1  N 

OkitO 

AUTAUGA 

J.  e.  NEIGHBORS 

sankheao  lock  and  OAM 

TUSCALOOSA 

TA 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GROVER  W.  WOODWARD 

LIMESTONE 

9P 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

MISS  clara  r.  olive 

BESSEMER  3  SSW 

OTST 

JEFFERSON 

JAMES  E*  MC  CRAVY 

BEXAR 

0T90 

03 

MARION 

13 

34  10 

86  07 

970 

OSCAR  W.  LOCKRIOGE 

BILLINQSLET  t  $E 

AUTAUGA 

32  39 

86  42 

420 

JOHN  R.  Thomas 

BIftHINCHAH  WB  AP 

JEFFERSON 

33  34 

86  49 

620 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

'274 

BRANTLEY 

CRENSHAW 

31  35 

eA 

8A 

R.  E.  HENDERSON 

BRE^TON  3  SSE 

lOBA 

07 

ESCAMBIA 

07  03 

89 

6P 

6A 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

BR IDGEPOAT  1  W 

JACKSON 

12 

34  96 

660 

5P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

BROOKNOOO 

1 143 

03 

TUSCALOOSA 

33  16 

87  17 

609 

TA 

MRS.    WILLIE  H.  STYRON 

BRUHOIOGE 

1 178 

PIKE 

31  43 

89  49 

499 

7A 

MILDRED  P.  WHITTINGTON 

1268 

SHELBY 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAHOEN  3  HV 

WILCOK 

32  02 

87  20 

229 

5P 

9P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMPBELL 

1319 

07 

CLARKE 

31  95 

87  59 

JOE  PICKENS 

CAMP  HtLL  2  NW 

1324 

05 

TALLAPOOSA 

ii 

680 

6A 

■  „ 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  MILL 

13V7 

03 

WALKER 

FLOYD  J.  GARRISON 

CENTRE  9  SH 

1912 

04 

CHEROKEE 

DON  R.  HATSON 

1920 

03 

eiBB 

7A 

7A 

HUEY  COLSURN 

1966 

WASHINGTON 

5P 

GRADY  C.  YOUNG 

CMtLDERSBURC 

1619 

04 

TALLADEGA 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

CHILDERSBURC  wTR  PLANT 

04 

9P 

CITY  WATER  PLANT 

CITRONELLE 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

31  32 

87  31 

183 

TOLLIE  L.  HASKEW 

03 

32  91 

86  38 

960 

MARION  W.  EASTERLINO 

BARBOUR 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NM 

HENRY  F.  KELLEY 

COLBERT  STEAH  PLANT 

COLBERT 

COLLINSVILLE 

B.  W.  APPLETON 

COLUHB lA 

HOUSTON 

TA 

CORDOVA 

TA 

MRS.  C.  GRE5HAM 

cottonton 

1974 

07 

RUSSELL 

217 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32  26 

8B  23 

219 

TA 

DACEVILLE 

2119 

09 

TALLAPOOSA 

11 

85  45 

760 

TA 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

DADEVILLE  2 

2124 

09 

TALLAPOOSA 

32  50 

85  46 

730 

H.  CLAY  PLESS 

2141 

PICKENS 

207 

INACTIVE  T/12/69 

OATTON 

2188 

06 

MARENGO 

12 

$7  39 

225 

JAMES  M.  CREWS 

2207 

01 

MOO  G  AN 

34  35 

8A 

BA 

ROSS  A.  HAWKINS 

DELTA 

2239 

09 

CLAY 

MRS.  VERNA  B.  LANDERS 

DEKOPOLIS  LOCK  AND  OAM 

2249 

06 

MARENGO 

13 

32  31 

87  90 

too 

8A 

6A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

oothan  faa  airport 

2372 

07 

HOUSTON 

31  19 

85  27 

371 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

2377 

HOUSTON 

INACTIVE  7/21/69 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

^)^ 

WINSTON 

34  10 

87  24 

800 

7A 

H 

MITCHELL  DRAKE 

2977 

\\ 

31  29 

195 

ARTHUR  C*  QRUNSON 

TUSCALOOSA 

87  48 

K,  V.  BERRY 

ENTERPRISE 

2670 

07 

COFFEE 

5P 

RADIO  STATION  WIRB 

2727 

BARBOUR 

7a 

EVEACREEN 

279B 

CONECUH 

7* 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

06 

5P 

9P 

JAMES  E.   BARRETTi  JR, 

FALCO  OPEN  PONO  TOWER 

2832 

BA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

2840 

01 

63e 

EDGBERT  H.  HAROIN 

PALLS  CITT  9LK  PONO  TR 

284B 

03 

WINSTON 

690 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FAYETTE 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  50 

370 

6P 

H 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34  46 

87  41 

578 

6A 

** 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  DEPOSIT 

3024 

06 

LOWNDES 

7A 

WOODROW  WILSON 

FORT  MORGAN 

3039 

08 

BALDWIN 

ep 

WM.  H.  CHANDLER 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

OE  KAL6 

CARL  PARKER 

3109 

MONROE 

8A 

8A 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

SADSOEN 

31  91 

04 

B.  G.  WILLIAMS 

CAOSDEN  GAS  PLANT 

3194 

ETOWAH 

6P 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMTER 

7A 

Tt 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

MRS.  C.  MC  KENIIE 

GENEVA 

3245 

GENEVA 

31  02 

85  51 

lOT 

M 

REBECCA  CAMPBELL 

3271 

07 

GILBERTOMN 

3308 

CHOCTAW 

i: 

31  53 

126 

6P 

6( 

3430 

33  39 

87  13 

300 

ALABAMA  POWER  CO. 

GRtENSeORO 
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REFERENCE  NOTES 


•  nd  speeds  divided  by  th,  number  of  ob.crv.tion."  "    — -"cor,,  entered  w  Ilgure.  .r.  ten.  o(  degr.ei.    Re.ulUM  wind  I.  Ih.  vector  lum  of  wind  directions 

Uon"  Ub,e.  ••O.U,  Te.per..ure"  Ub.e.  ■■Ev.po...o„  .„d  W^d"  ub.e,  .„d  .now,.U  .n^fbe  ■■S.o.iJ^^^T^'^J!':^  ^^iu/b:"  rre^^'iri;  L';7;„d'i;r.r,;:;:e  0^0*":;:;';^ "'  """"^ 

KS.iT":;";v.iro,^r;rp::t:;fc„7drr^^^^  — « -        wu-d-  ub.. .nd ,„  "Evpor-uo^  .„d  w^d- 

WATER  EQUIVALENT  vilues  published  In  the  "Snowt.U  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  eoulvaleni  of  .now   .1   >     o       ,  , 

for  successive  observations,  consequent.,,  occasional  drlf,l„,  and  other  cauae.  of  .o7al' vlrrbUa^^Thr.'n'w^aTC  r^.ul.  t.^pj^^  '»'"- 
Entries  of  snowfaU  1„  Ule  ■■Clln,.tolo»lcal  Dau"  table,  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  SnowfaU"  table.  Include  snow  and  .leet.    Entries  o,  snow  on  .round  Include  snow. 
NORMALS  for  all  stations  are  cllmatolo^cal  sUndard  normals  baaed  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  dau  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  dlsunce  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  day.  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  dau  wUl  be  carried  In  the  July  U.ue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wUl  be  carried  only  In  th.  June  and  December  Issues  of  this  buUetln. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  preclpiutlon  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  In  the  "Supplemenul  Data"  table,  "Dally  Preclpiutlon"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  uble,  and  the  Station  Ind«<. 

No  record  In  the  "CUmatologlcal  Data"  uble  and  the  "Dally  Temperature"  Uble  la  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
**     Highest  observed  one  minute  wlndspeed.    This  sUtlon  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  dau. 
♦    Amount  included  m  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Cage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  whoUy  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

"    S'vVb^ra^.u^t'^dfo^e^Tesr  "^^^^  Temperature"  Uble  for  detailed  dally  ^cord.    Degree  day  daU.  If  carried  for  this  sUtlon. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  ma>  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  DaU. » 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEW  USED  INDICATE  THE  FOLLOWIWC: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  In  SUtion  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage__Station.    Hourly  precipiution  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Preclpiutlon  Dau"  buUetln.   If  daUy  amounU  are  published  in 
the  -^'cL^^y  PrU^piUtion  ^  *  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated  by  reference  'R'.    Such  amounU  may  differ  from  amounU  published  from  the  recording  gage  In 

G  "Soli  Temperature"  Uble. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  tha^  month. 

J  "Supplemenul  DaU"  Uble. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  SUtlon  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  variable. 

0     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  daU  are  not  listed  In  the  Ubles,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obUined  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Informat.on  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  subsUtlons  through  19SS  may  be  found  in  the  publication  "SubsUtlon  History"  for  this  Sute,  price  35  cenU.  SlmlUr 
Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatological  Dau.  price  IS  cents.   These  publications  may  be  obUlned  from  the  Superintendent  of  E>ocuments  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  SO  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office^  Washington,  D.  C.  20402. 
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-  3.0 

84 

18 

30 

26. 

201 

0 

0 

2 

0 

1.51 

-  1.40 

.56 

1 

,0 

0 

3 

1 

0 

BESSEWER  3  SSW 

74.5 

48.3 

61.4 

86 

17 

28 

25 

153 

0 

0 

4 

0 

3.14 

1,35 

21 

,0 

0 

4 

2 

2 

BIRMINGHAM  W6  AP  R 

72.7 

47.3 

60.0 

-  5.7 

83 

17 

28 

25 

171 

0 

0 

1 

.67 

-  2.28 

,32 

,0 

0 

2 

0 

0 

BRIDGEPORT  2  W 

73.1 

44,  1 

58.6 

84 

17 

26 

25 

211 

0 

0 

6 

0 

.64 

-  2.26 

.30 

21 

,0 

0 

3 

0 

0 

GLNTER5VILLE 

75.4 

49,8 

62.6 

87 

17 

32 

26. 

117 

0 

0 

2 

0 

1.53 

.81 

,0 

0 

3 

2 

0 

ONEONTA 

73.7 

59.6 

85 

1 8 

27 

26. 

185 

0 

0 

5 

0 

1.29 

.78 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAINT  RERNARD 

72.3 

46.7 

59.5 

-  2.5 

85 

17 

30 

24 

186 

0 

0 

3 

0 

2.80 

-  .34 

1.21 

.0 

0 

4 

2 

1 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

72.0 

45.9 

59.0 

84 

17 

24 

25 

199 

0 

0 

2 

c 

.95 

.42 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

SCOTTSBORO 

72. 2M 

43. 5M 

57. 9M 

-  4.5 

84 

16. 

27 

24 

231 

0 

0 

4 

0 

.35 

-  2.75 

.35 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

VALLEY  HEAD 

72.0M 

39. 8M 

55. 9M 

-  5.5 

89 

15 

23 

25 

284 

0 

0 

7 

0 

1.64 

-  1.31 

.61 

1 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

59.4 

-  3.4 

1.45 

-  1.50 

,0 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

75.9 

48.8 

62.4 

86 

18. 

28 

25 

136 

0 

0 

2 

0 

.83 

.83 

7 

.0 

0 

1 

1 

0 

BAnKhEAO  LOCK  AND  DAM 

76.6 

48.5 

62.6 

87 

19. 

31 

26* 

125 

0 

0 

3 

0 

2.29 

1.14 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

centreville 

75.9 

48.2 

62.1 

-  3.1 

87 

2 

29 

25 

132 

G 

0 

c 

2.74 

,30 

2.04 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

CLANTON 

74,4 

49.6 

62.0 

-  2.4 

83 

18. 

29 

25 

129 

0 

0 

2 

0 

5.42 

3,22 

4.20 

1 

,0 

0 

4 

2 

1 

DCuBLE  SPRINGS 

72.5 

40.4 

56.5 

85 

18 

21 

25 

266 

0 

0 

8 

0 

.95 

,31 

21. 

.0 

0 

3 

0 

0 

FAYETTE 

75. 6M 

61. 7M 

27 

25 

135 

0 

0 

2 

0 

1.49 

.77 

,0 

0 

2 

2 

0 

haleyville 

73.9 

45.5 

59.7 

86 

18 

27 

26. 

177 

0 

0 

3 

c 

2.03 

1,38 

1 

,0 

0 

3 

1 

1 

HAMILTON   3  S 

74.8 

41.8 

58.3 

87 

18 

24 

26. 

215 

0 

0 

7 

0 

1.98 

,98 

1 

.0 

0 

2 

2 

0 

JASPER  *  N 

73.5 

45.6 

59.6 

85 

17. 

27 

25 

178 

0 

0 

6 

0 

1.58 

,98 

20 

.0 

0 

3 

] 

0 

PRATTVILLE 

79.2 

51.8 

65.5 

-      .  1 

87 

17 

34 

25 

86 

0 

0 

0 

0 

2.23 

-  .12 

1,45 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

THORSev  EXP  STATION 

74.3 

51.9 

63.1 

86 

17 

32 

25 

112 

0 

0 

1 

0 

1.79 

,54 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

76.0 

48.6 

62.3 

86 

17. 

29 

25 

131 

0 

0 

2 

0 

,56 

.51 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

77.4 

48.3 

62.9 

-  2.3 

87 

18 

29 

25 

127 

0 

0 

2 

0 

1.78 

-  1.14 

1.08 

1 

.0 

0 

2 

2 

1 

VERNON 

76.4 

46.0 

61.2 

87 

17 

25 

25 

146 

0 

0 

6 

0 

1,58 

.85 

7 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

61.4 

-  3.2 

1,95 

-  .66 

.0 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTPN   FAA  AP 

75.9 

47.9 

61.9 

88 

17 

28 

25 

132 

Q 

,85 

.57 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

CAlERA  2  sw 

75. S 

46.2 

61.0 

88 

1 

24 

25 

157 

0 

0 

4 

0 

,00 

-  2.51 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CENTRE  5  SW 

75.1 

46.0 

60.6 

85 

18. 

26 

25 

l63 

0 

0 

4 

0 

2,88 

1,54 

1 

,0 

0 

4 

2 

1 

chiloersburg  wtr  Plant 

75.2 

46.9 

61.1 

85 

17. 

26 

25 

159 

0 

0 

5 

0 

1,37 

.53 

1 

,0 

0 

4 

1 

0 

GADSDEN  GAS  PLANT 

73.5 

46.9 

60.2 

-  2.8 

84 

1 

28 

26. 

173 

0 

0 

2 

0 

2,00 

.86 

1 

.0 

0 

4 

1 

0 

I'tLU    till     1  rvnJt 

72. 6M 

42, 9M 

57. 8M 

83 

18 

27 

26. 

236 

^ 

^ 

^ 

2,76 

1.70 

1 

,0 

0 

2 

1 

SYlACAUGA  *  NE 

74.5 

46.8 

60.7 

85 

17. 

26 

25 

159 

0 

0 

5 

0 

1.95 

1.22 

7 

.0 

0 

4 

1 

1 

TALLADEGA 

72.3 

43.1 

57.7 

-  6.5 

82 

17 

23 

25 

232 

0 

0 

6 

0 

1.07 

-  1.47 

.41 

7 

,0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

60.1 

-  3.3 

1.61 

-  1.04 

.0 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  k  NE 

74.5 

46.1 

60.3 

84 

17. 

25 

25 

173 

0 

0 

4 

0 

2.99 

2.12 

1 

,0 

0 

3 

2 

1 

ASHLANO 

74. 4M 

48. 3M 

61. 4M 

88 

10 

29 

26. 

142 

0 

0 

2 

0 

4.35 

2.85 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

AUBURN  3  SW 

75.7 

50.3 

63.0 

-  3.4 

85 

2 

29 

26 

111 

0 

0 

2 

0 

6.61 

4.53 

5.72 

1 

,0 

0 

3 

2 

1 

CAMP  HILL  2  NW 

73.6 

47.9 

60.8 

82 

17. 

28 

26. 

165 

0 

0 

3 

0 

5.76 

4.94 

1 

.0 

0 

2 

2 

1 

HEFl  IN 

74,0 

42.8 

58.4 

85 

18 

25 

26* 

211 

0 

0 

7 

0 

1.00 

,55 

7 

,0 

0 

4 

1 

0 

LAFAYETTE 

73.6 

48.6 

61.1 

83 

2. 

30 

25 

150 

0 

0 

2 

0 

1.89 

1,00 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

MARTIN  DAM 

73.4 

M 

M 

83 

14. 

0 

0 

3.92 

1.98 

3,00 

1 

,0 

0 

4 

1 

1 

OPELIKA 

74, 8M 

47. 8M 

61.3m 

84 

3. 

30 

28. 

141 

0 

0 

3 

0 

7,86 

6.80 

1 

,0 

0 

3 

2 

1 

RCCKFORD  2  NNW 

73.2 

48.5 

60.9 

83 

18 

28 

25 

153 

0 

0 

2 

0 

3.54 

2.51 

1 

,0 

0 

4 

2 

1 

RCC<  MILLS 

73,8 

46.2 

60.0 

84 

18 

27 

25 

165 

0 

0 

3 

0 

5.44 

4.75 

1 

,0 

0 

2 

2 

1 

DIVISION 

60.8 

-  4.4 

4.34 

2.07 

,0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


StAtlon 

Temperature 

Precipitation 

a 

II 
<s 

Average 

Minimum 

« 

« 
< 

•a 

•1 
|z 

s 

o 
O 

e 

i 

o 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Deys 

•1 

li 
Ou. 

a 
« 

• 

o 

& 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Dtyi 

Max. 

Mln. 

o 

■S-a 

al 

mO 
m  „ 
S  o 

J 

e 

8 
2 

s 

• 

0 

s; 

e 

£ 

!S 
8, 

S  * 

sl 

'"X 

s » 

hi 

.  ft 

o  i 

•       •  • 

PRAIRtE  06 

DAvTt-N 

76.5 

51.6 

64.1 

86 

17. 

32 

26. 

98 

0 

0 

2 

0 

2.33 

1.66 

1 

,  0 

0 

3 

1 

I 

oemcpolis  lock  and  dam 

76. 2M 

50.7 

63.5m 

87 

18 

30 

25 

107 

0 

0 

2 

0 

1.38 

-  ,96 

1.20 

,0 

0 

2 

1 

1 

GAINESVILLE 

76.6 

50.  I 

63.4 

88 

16* 

30 

26 

111 

0 

0 

2 

0 

.58 

,0 

0 

2 

0 

0 

GREENSBORO 

79.9 

47.9 

61.9 

-  3.8 

88 

17 

27 

26 

91 

0 

0 

2 

0 

1.99 

-  ,47 

1.16 

20 

,0 

0 

3 

1 

I 

HAYNEVILLE 

75.6 

51.1 

63.4 

84 

15. 

31 

26. 

112 

0 

0 

2 

0 

4.61 

3.42 

.0 

0 

3 

2 

I 

LIVINGSTON 

77.5 

49.6 

63.6 

88 

9 

30 

26. 

117 

0 

0 

2 

0 

.27 

.27 

.0 

1 

0 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

76.0 

51.4 

63.7 

85 

17. 

31 

25 

108 

0 

0 

2 

0 

1.21 

.35 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

WINTER   3  NW 

75.8 

50.  7 

63.3 

86 

17 

32 

24 

113 

0 

0 

I 

0 

5.03 

3.60 

,0 

0 

3 

2 

1 

MCNTr.OMERY  WB  AP  0 

74.9 

52.6 

63.8 

-  2.8 

84 

17 

33 

26 

107 

0 

0 

0 

0 

1.14 

-  1,14 

.65 

.0 

0 

3 

1 

0 

SELMA 

77.4 

53.2 

65,3 

-  2.1 

86 

17» 

34 

26 

45 

0 

0 

0 

0 

4.29 

2,15 

2.63 

.0 

0 

3 

3 

1 

TLlSKEGEE   3  S 

75.* 

50.2 

62,8 

-  3.7 

84 

14* 

29 

27. 

123 

0 

0 

4 

0 

3.75 

1,94 

3.10 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

UNION  SPRINGS 

74.4 

51.7 

63,  1 

-  4,0 

86 

3 

34 

30. 

121 

0 

0 

0 

0 

4,64 

2,51 

2.43 

y 

.0 

0 

Z 

2 

2 

DIVISION 

63,7 

-  3,2 

2.60 

.45 

.0 

«       «  • 

COASTAL   PLAIN  07 

ANOALUSIA    1  NM 

77.5 

51.4 

64,5 

87 

3 

29 

25 

l06 

0 

0 

3 

0 

4,42 

2.70 

7 

.0 

0 

2 

2 

2 

ATMORE   1  SW 

79.1 

53.0 

66,1 

89 

10 

32 

26 

82 

0 

0 

1 

0 

2,66 

2.30 

6 

.0 

0 

2 

1 

1 

BRANTLEY 

77, 2M 

48. 8M 

6  3,0M 

87 

10 

28 

25 

128 

0 

0 

4 

0 

5,45 

3,58 

3.10 

1 

.0 

0 

2 

2 

BREUTON   3  SSE 

77.9 

50.2 

64,  1 

-  2,5 

89 

10 

28 

25 

116 

0 

0 

4 

0 

7,99 

5,61 

4.21 

T 

.0 

0 

2 

2 

CAMDEN  3  NW 

76.4 

51.5 

64,0 

86 

17* 

30 

25 

108 

0 

0 

3 

0 

1,72 

.81 

1 

.0 

0 

2 

0 

CHATOM  3  N 

77.6 

53.9 

65,8 

88 

9 

33 

25 

72 

0 

0 

0 

0 

1,03 

.56 

6 

.0 

0 

2 

I 

0 

CLAYTON 

73,4 

54,9 

64,2 

82 

3« 

36 

25 

90 

0 

0 

0 

0 

3,64 

1.59 

2.53 

1 

,0 

0 

2 

2 

2 

DCTHAN  FAA  AIRPORT 

78.8 

57.0 

67,9 

68 

10 

38 

25 

57 

0 

0 

0 

0 

3.68 

1.78 

1  .94 

1 

,0 

0 

2 

2 

ENTERPRISE 

78.4 

54, <. 

66.4 

89 

1 1 

35 

25 

65 

0 

0 

0 

0 

6.94 

5.34 

1 

.0 

0 

3 

2 

2 

ELFAULA 

EVERC-REEN 

78.6 

51,2 

64.9 

87 

ll4 

32 

26. 

99 

0 

0 

2 

0 

3.56 

2.27 

1 

.0 

0 

2 

2 

2 

ERISCO  CITY 

77,2 

53.6 

65,4 

86 

17 

35 

25 

80 

0 

0 

9 

8.70 

6.47 

7.61 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

GENEVA 

76,0 

53,4 

64,  7 

85 

11* 

33 

25 

97 

0 

0 

0 

0 

3.22 

1  .44 

1.91 

7 

.0 

0 

2 

\ 

gilbertown 

77.2 

49,5 

63,4 

88 

2, 

29 

25 

111 

0 

0 

2 

0 

1.09 

.6G 

6 

.0 

c 

3 

1 

0 

GREENVILLE 

75.5 

54,  1 

64,  8 

-  2,7 

84 

17. 

36 

25 

82 

0 

0 

0 

0 

5.60 

3,32 

4.54 

1 

.0 

0 

2 

2 

2 

HEADLArD 

77.3 

54.5 

65,9 

68 

1 1 

34 

25 

80 

0 

0 

0 

0 

4.94 

2.64 

1 

.0 

0 

2 

2 

2 

HIGHLAND  HOME 

76,0 

53.0 

64.5 

-  2,8 

85 

16. 

35 

25 

91 

0 

0 

0 

0 

7,65 

5.68 

6.10 

1 

.  0 

2 

2 

2 

NATCHE? 

77,3 

50.2 

63.8 

87 

10 

28 

26 

114 

0 

0 

4 

0 

6,41 

5.06 

1 

.0 

c 

2 

2 

OZARK  A  NNW 

77,0 

54,8 

66.0 

-  2,5 

86 

10 

35 

25 

71 

1 

0 

0 

0 

3,09 

1.46 

2.05 

1 

.0 

c 

3 

2 

1 

PHENIX  CITY  2  NNU 

74,6 

53,3 

64.0 

86 

2 

36 

26 

98 

0 

0 

0 

0 

3,95 

1.91 

1 

.0 

0 

3 

2 

2 

SEALE 

THnMASVILLE 

75.1 

53,1 

64.  1 

-  2,6 

64 

16* 

34 

25 

93 

0 

0 

0 

0 

3,84 

1.30 

3.06 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

TROY 

75,6 

54. 8M 

65.  2m 

-  2,1 

64 

14, 

34 

25 

90 

0 

0 

0 

0 

4.05 

1.99 

2.40 

7 

.0 

0 

2 

2 

2 

WHATlEY 

79,0 

48.5 

63.8 

69 

17 

28 

25 

1 07 

0 

0 

3 

0 

2.99 

2.10 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

64.8 

-  2.5 

4.41 

2.31 

.0 

•       •  • 

GULF  08 

BAY  minETTE 

78,1 

56.7 

67.4 

68 

10. 

38 

25 

51 

0 

0 

0 

0 

2.02 

1.90 

6 

.0 

0 

2 

1 

1 

CITRONELLE 

79,  1 

56.6 

67,9 

-  1.1 

89 

1 1 

40 

25 

41 

0 

0 

0 

0 

.90 

-   I  .77 

.90 

S 

.0 

0 

1 

I 

0 

COOEM 

79,8 

57,0 

68,4 

68 

16 

38 

26. 

50 

0 

0 

0 

0 

3.07 

2,00 

f> 

.0 

0 

3 

2 

1 

FAIRMOPE  2  NE 

77. B 

57.3 

67,6 

-  1.7 

86 

17. 

38 

26. 

58 

0 

0 

0 

0 

2.57 

-  ,47 

2,46 

6 

.0 

0 

1 

1 

1 

FCRT  MORGAN 

75.3 

64.7 

70.0 

62 

17 

49 

25 

16 

0 

0 

0 

0 

4.15 

4,10 

6 

.0 

0 

I 

I 

I 

MOBILE  UB  AIRPORT 

79.6 

57.8 

68,7 

-  1.2 

68 

10. 

39 

25 

43 

0 

0 

0 

0 

1.59 

-  1.44 

1,54 

6 

.0 

0 

1 

1 

1 

MOBILE 

78. OM 

59. 7M 

68, 9M 

-  .8 

90 

10 

43 

25 

40 

1 

0 

0 

0 

V22.85 

.0 

0 

HCBERTSDAlE   1  E 

78,2 

55.3 

66,8 

86 

16. 

34 

26 

67 

0 

0 

0 

0 

7,44 

4.30 

3,76 

1 

.0 

0 

3 

3 

3 

DIVISION 

68,2 

-  1.2 

3,11 

.10 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATUREi      90"   ON  THE   lOTH  AT  MOBILE   AND  ON  THE   17TH  AT  MOULTON  2 

LOWEST  TEMPERATUREi      21"   ON  THE  25TH  AT  DOUBLE  SPRINGS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,      8.70   INCHES  AT  FRISCO  CITY 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:        .00   INCH  AT  CALERA  2  SW 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,      7.61    INCHES  ON  THE   1ST   AT  FRISCO  CITY 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


2S    26  27 


28    29  30 


NORTHERN  VALLEV  0 

ATHENS  2 
BELLE  HINA  2  N 
OECAIUR 
FALKVILLE   I  N 
fUORENCE 

HODCES 

HUNTSVILLE  UB  AP 
MADISON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEW  MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
HATERLOO 


ALBERTVlLLE  2  5E 
BESSEMER  i  SSW 
BIRMINGHAM  WB  AP 
60AZ 

BRIDGEPORT  2  U 

C0LLIN5VILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
OUNTERSVILLE  TVA 

LEEDS 

HAGELLA 

ONEONTA 

PALMEROALE  2  H 
SAINT  BERNARD 

SAND  MT  SUBSTA  AU 
SAYRE 

SCOTTSBORO 
TRAFFORO 
VALLEY  HEAD 


.96  .02 
1.26  .03 
.0' 
.94 


1.01 
2.2' 


l.IO 
1.30 
.76 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILLE 
AflLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BILLINGSLEY  1  SE 

BROOKWOOD 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
ELROO 

FALLS  CITY  BLK  POND  TR 

FAYETTE 

GORGAS 

HALEYVILLE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  A  N 
LAY  DAM 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 

MITCHELL  0AM 

PICKENSVILLE 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

PRATTVILLE 

REFORM 

THORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

WEST  BLOCTON 
WInFIELO  2  Sw 


5.7T  . 

2.73 
.3! 

2.7*  : 

S.42  ' 

l.ss 

.«! 


2.03 
1.9a 
1.5« 

A. 33  : 


1.56 

.» 

1.10 


.03  T 
.98 

.33 


EASTERN  VALLEY  OA 

ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  A  w 
CALERA  2  SW 
CENTRE  S  Sw 
CHIL0ER56URG 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SW 
LEESBURG 

MONTEVALLO 
PELL  CITY   1  NNE 
SYLACAUGA  A  NE 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SW 

CAMP  HILL  2  NW 

DADEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HIGHTOWER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 

rockford  2  nnw 
rock  mills 
thurlow  dam 

WADLEY 
WETUMPKA 

TATtS  HYDRO  PLANT 


6.51  ' 

A, 03  : 
1.00 
2. AT 
A.>3  : 
1.S9 

3.92  : 
7.86  I 

3.5A  ; 

9.AA  < 
6.A2  I 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 
13  I  14  I  15 


19    30  21 


2S    38  Z7 


cue< 

04YT0N 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
FOm  DEPOSIT 
GAlNESvriLt 

GREENSBORO 
HAVNEVILLE 
LIVINGSTON 
MARION  I  N 

MARION  JUNCTION  I  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEMS  I  SSw 
MILSTEAD 
MINTER  >  NH 
MONTGOMERY  Me  AP 

ORRVILLE 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 
PRIMROSE  FARM 
5ELMA 

5UTTLE 

TUSKEGEE  )  S 
UNION  SPRINGS 
UNIONTQWN 

MARRIOR  LOCK  AND  DAM 


1.0< 
2.)3 
1.11 
l.OC 
.it 


5,93 
S.OI 
l.K 


2.00 
2. OS 
«.10 


.10 
2.A9 
.AS 


.02  .02 


COASTAL  PLAIN  OT 

ABBEVILLE   1  NNM 
ALBERTA 
ANDALUSIA  1  NM 
ATMORE   1  Sk 
BRANTLEY 

BRE"TON  J  5SE 
BRUNDIDGE 
CAMDEN  3  NM 
CMATOM  )  N 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NM 

COLUMBIA 

COTTONTON 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOMER 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GIL8ERT0NN 

GREENVILLE 

HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
KINSTON 
LOUISVILLE 

MELVIN 

MILLERS  FERRY 
NATCHE2 
NEmTON 
OZARK  6  NNM 

PHENIA  CITY  2  NNM 

PINE  MILL 

RIVER  FALLS 

5EALE 

SLOCOMB 

SNOM  HILL 

TMOMASVlLLE 

TROY 

MALLACE  2  E 
mmatlEy 


4.A2 

2.«e 


5.71^  *.2* 


].6«  2. S3 


6,eo  ; 

».5l 
3.68 


S.21 

3.aA 

4.0! 


.20  l.OO 
T  l.7» 


.93 

>>a 

.2l|  1.92 

1.11 
1,20 
2.«0 


1.78 
.721  2.07 
6.A1  5.06 


3.»! 
2.85 

6.oe 


5.50 
5,08 
l.«5 
5.75 
2.10 


GULF 

BAY  MINETTE 
CITRONELIE 
COOEN 

FAIRMOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  SHORES  P  0 
MOBILE  MB  AIRPORT 
MOBILE 

R08ERTSDALE   I  E 


2.02 
,1C 
5. 07  .96 
2.51  ,0* 
',15 

2,93  1.01 
1.59{  .01 
V22.a517.00 
I     7,»»|  3.76 
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DAILY  TEMPERATURES  „  a^bama 


Day  of  Month 

« 

Dl 

StatioD 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8   1  9 

10 

11 

12 

13 

1 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

NORTHERN  VALLEY 

0 1 

ATHENS  2 

MAX 

75 

74 

73 

80 

75 

75 

70 

75 

76 

77 

77 

79 

72 

79 

78 

84 

84 

85 

76 

66 

70 

72 

71 

70 

72 

56 

61 

70 

70 

72 

69 

73.6 

Mm 

65 

48 

43 

47 

46 

44 

56 

39 

41 

52 

40 

50 

56 

5 1 

50 

57 

62 

62 

40 

41 

40 

35 

27 

29 

36 

35 

30 

35 

45  «2 

BELLE  MINA  2  u 

MAX 

74 

74 

81 

73 

69 

68 

74 

78 

78 

77 

80 

73 

79 

84 

84 

85 

66 

76 

72 

72 

70 

64 

72 

70 

62 

70 

73 

74 

67 

69 

75 

74.4 

MIH 

63 

48 

46 

45 

44 

49 

56 

40 

41 

52 

40 

58 

59 

50 

50 

54 

62 

63 

61 

42 

49 

36 

28 

29 

33 

35 

33 

37 

34 

46.1 

DECATUR 

MAX 

75 

73 

76 

SO 

71 

70 

69 

75 

80 

79 

77 

81 

83 

80 

85 

85 

85 

87 

77 

70 

72 

70 

58 

67 

72 

60 

70 

70 

72 

67 

72 

74.5 

MIN 

68 

52 

56 

48 

48 

50 

55 

43 

44 

50 

42 

47 

55 

52 

52 

55 

59 

62 

61 

46 

49 

42 

30 

31 

34 

36 

36 

40 

41 

47,8 

FAlKVILlE  I  N 

MAX 

79 

75 

73 

79 

73 

75 

68 

75 

79 

78 

75 

79 

72 

80 

84 

83 

85 

87 

77 

69 

73 

71 

58 

71 

66 

63 

70 

70 

71 

67 

70 

74,0 

MIN 

69 

51 

45 

42 

46 

50 

57 

43 

40 

46 

40 

46 

48 

52 

59 

63 

62 

42 

45 

36 

26 

29 

30 

31 

28 

32 

35 

44,8 

FLORENCE 

MAX 

73 

76 

75 

82 

76 

66 

67 

77 

78 

76 

79 

82 

74 

79 

85 

85 

85 

86 

79 

70 

70 

75 

61 

75 

62 

66 

74 

75 

75 

68 

73 

75,1 

Mm 

6'. 

4  7 

48 

45 

47 

47 

53 

46 

44 

45 

46 

42 

42 

52 

54 

52 

53 

60 

62 

56 

48 

46 

35 

29 

29 

34 

35 

35 

35 

39 

45,9 

HUNT5VILLE  WB  AP 

MAX 

79 

75 

82 

73 

71 

71 

76 

79 

79 

77 

79 

73 

78 

63 

84 

86 

67 

78 

74 

74 

72 

64 

73 

58 

62 

71 

72 

73 

68 

68 

76 

74.7 

Mm 

59 

53 

48 

50 

49 

59 

62 

45 

46 

46 

44 

54 

54 

54 

59 

66 

66 

51 

46 

50 

37 

32 

34 

36 

36 

37 

45 

40 

49.1 

mA0I5.cn 

MAX 

76 

73 

80 

70 

69 

69 

75 

78 

78 

77 

79 

72 

79 

64 

85 

85 

87 

79 

72 

74 

70 

63 

72 

66 

62 

70 

71 

72 

67 

69 

77 

74.2 

Mm 

6* 

50 

46 

47 

44 

50 

56 

* 

42 

45 

53 

41 

55 

60 

54 

52 

54 

62 

62 

60 

42 

49 

33 

26 

33 

36 

37 

35 

40 

41 

47,3 

MCULTON  2 

MAX 

73 

76 

81 

73 

76 

69 

75 

80 

SO 

79 

78 

75 

61 

84 

86 

88 

90 

81 

71 

69 

74 

60 

72 

60 

65 

73 

74 

75 

70 

73 

77 

75,4 

Mm 

60 

49 

48 

49 

46 

52 

57 

43 

44 

49 

41 

48 

52 

50 

54 

62 

62 

59 

44 

47 

38 

27 

28 

35 

33 

30 

34 

35 

45,8 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

MAX 

70 

73 

80 

72 

69 

67 

76 

79 

79 

76 

6l 

72 

77 

64 

84 

84 

86 

77 

72 

70 

71 

58 

74 

57 

62 

71 

72 

75 

65 

70 

76 

73,5 

Mm 

55 

50 

49 

49 

49 

50 

56 

42 

43 

42 

40 

52 

51 

54 

62 

62 

49 

48 

46 

35 

27 

29 

35 

35 

36 

35 

36 

45.7 

NEW  MARKET  2 

MAX 

77 

70 

77 

70 

67 

69 

76 

77 

76 

78 

78 

71 

76 

62 

87 

85 

72 

73 

73 

72 

62 

70 

68 

62 

69 

69 

70 

67 

68 

75 

72,9 

Mm 

60 

48 

42 

45 

42 

49 

54 

4  1 

42 

42 

40 

36 

47 

56 

49 

49 

60 

64 

58 

42 

50 

34 

26 

29 

33 

32 

31 

35 

34 

RED  PAV 

MAX 

76 

65 

74 

79 

70 

76 

67 

76 

SO 

60 

76 

60 

73 

81 

97 

86 

88 

89 

80 

69 

74 

75 

59 

75 

58 

66 

73 

73 

73 

72 

74 

75.2 

Mm 

62 

50 

50 

47 

48 

50 

56 

52 

50 

51 

41 

51 

60 

59 

60 

60 

60 

62 

54 

47 

45 

37 

32 

35 

39 

38 

39 

39 

46 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

76 

74 

90 

72 

71 

66 

73 

77 

76 

76 

79 

73 

76 

63 

83 

84 

87 

76 

71 

73 

70 

61 

71 

56 

63 

69 

71 

72 

67 

70 

75 

73.4 

Mm 

55 

48 

45 

44 

45 

48 

59 

42 

41 

41 

42 

40 

50 

50 

55 

63 

63 

46 

42 

44 

31 

26 

31 

34 

33 

30 

39 

35 

44.5 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

75 

66 

72 

76 

69 

69 

65 

71 

so 

78 

78 

78 

76 

77 

91 

82 

63 

85 

18 

66 

71 

70 

58 

70 

54 

62 

74 

69 

72 

74 

75 

72.6 

MIN 

54 

49 

45 

45 

46 

48 

53 

47 

40 

40 

37 

43 

51 

46 

52 

52 

59 

56 

42 

45 

37 

25 

25 

26 

30 

30 

33 

41 

43,3 

WATERLOO 

MAX 

•       «  • 

Mm 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  5E 

MAX 

73 

SO 

78 

75 

72 

70 

66 

72 

74 

75 

71 

76 

72 

82 

61 

82 

81 

84 

75 

65 

68 

70 

69 

62 

6l 

56 

63 

66 

69 

61 

71 

71.6 

Mm 

65 

55 

45 

47 

46 

48 

52 

54 

46 

45 

45 

39 

41 

55 

59 

54 

54 

53 

58 

59 

43 

41 

39 

30 

30 

38 

40 

36 

38 

34 

46,3 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 

64 

79 

78 

73 

72 

66 

72 

81 

83 

79 

78 

76 

61 

84 

63 

84 

86 

77 

68 

76 

72 

61 

71 

58 

62 

69 

71 

72 

68 

70 

75 

74,5 

Mm 

70 

60 

48 

45 

54 

58 

61 

52 

52 

43 

51 

46 

53 

61 

51 

49 

57 

61 

64 

61 

41 

44 

35 

28 

29 

33 

32 

31 

42 

36 

48.3 

BIRMINGHAM  MB  AP 

MAX 

82 

77 

77 

73 

71 

64 

71 

79 

80 

76 

77 

74 

78 

62 

81 

62 

83 

75 

66 

73 

72 

58 

69 

56 

60 

67 

71 

73 

66 

69 

73 

72.7 

Mm 

63 

53 

49 

46 

51 

57 

59 

47 

44 

50 

47 

53 

57 

51 

50 

57 

62 

63 

47 

41 

44 

32 

28 

31 

34 

33 

33 

43 

39 

47  3 

BRIDGEPORT  2  u 

MAX 

81 

75 

78 

71 

67 

71 

73 

76 

75 

74 

75 

73 

76 

81 

82 

82 

84 

75 

73 

70 

71 

66 

69 

66 

62 

70 

72 

70 

65 

68 

75 

73,1 

Mm 

65 

49 

46 

43 

45 

45 

56 

54 

38 

36 

39 

50 

36 

42 

55 

52 

50 

51 

59 

61 

60 

40 

46 

36 

26 

27 

32 

31 

34 

32 

32 

44,1 

GUNTFRSu ILLE 

MAX 

84 

77 

80 

72 

73 

71 

76 

81 

80 

78 

77 

75 

76 

83 

83 

84 

87 

62 

72 

74 

75 

69 

71 

66 

63 

70 

73 

73 

68 

66 

77 

75,4 

Mm 

70 

56 

49 

53 

54 

56 

57 

56 

47 

45 

54 

45 

53 

58 

55 

50 

57 

63 

64 

61 

45 

46 

43 

32 

32 

37 

37 

43 

40 

37 

49,6 

ONEONTA 

MAX 

75 

83 

77 

79 

74 

71 

65 

73 

79 

80 

78 

78 

75 

74 

63 

83 

84 

65 

74 

65 

78 

75 

58 

69 

59 

62 

68 

72 

71 

68 

70 

73,7 

Mm 

69 

57 

47 

47 

49 

53 

55 

48 

46 

41 

48 

42 

46 

" 

49 

54 

60 

60 

42 

42 

37 

27 

27 

28 

30 

32 

36 

34 

SAINT  BERNARD 

MAX 

75 

78 

73 

77 

70 

73 

65 

73 

79 

78 

76 

72 

79 

84 

84 

84 

85 

75 

66 

72 

69 

56 

69 

55 

62 

69 

70 

70 

67 

69 

69 

72.3 

Mm 

68 

53 

47 

46 

48 

52 

55 

48 

44 

45 

46 

53 

5 1 

57 

61 

61 

53 

43 

40 

30 

31 

33 

41 

34 

34 

35 

31 

SAND  MT  SUBSTA  Au 

MAX 

80 

75 

77 

73 

68 

63 

72 

77 

77 

73 

75 

73 

77 

79 

80 

83 

84 

74 

66 

69 

74 

62 

67 

64 

60 

66 

70 

71 

63 

67 

72 

72.0 

MDJ 

66 

54 

46 

44 

46 

49 

53 

55 

48 

41 

40 

51 

40 

54 

52 

52 

58 

60 

58 

41 

44 

36 

24 

29 

34 

36 

33 

3S 

35 

45.9 

SCOTTSBORO 

MAX 

82 

78 

75 

72 

66 

70 

74 

75 

76 

46 

77 

76 

71 

81 

84 

84 

77 

76 

72 

55 

70 

71 

72 

57 

64 

71 

75 

76 

72 

70 

72.2 

Mm 

51 

42 

49 

49 

45 

47 

50 

47 

40 

43 

42 

43 

50 

55 

46 

57 

63 

46 

47 

46 

49 

35 

27 

29 

31 

34 

34 

38 

31 

43.5 

VALLEY  HEAD 

MAX 

72 

77 

75 

73 

74 

73 

77 

69 

82 

S3 

76 

75 

71 

68 

71 

64 

67 

55 

62 

67 

72 

71 

64 

67 

72.0 

•      tt  « 

Mm 

48 

34 

37 

41 

35 

40 

47 

54 

60 

60 

40 

39 

29 

23 

27 

28 

30 

30 

40 

30 

39.8 

UPPFR  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 

78 

85 

80 

80 

76 

72 

66 

75 

84 

78 

77 

77 

77 

82 

85 

S3 

86 

66 

79 

70 

74 

75 

59 

74 

68 

62 

71 

75 

77 

70 

71 

75.9 

Mm 

7C 

62 

60 

50 

50 

50 

59 

50 

44 

42 

48 

50 

54 

59 

54 

55 

54 

64 

64 

60 

41 

47 

36 

28 

30 

33 

34 

36 

38 

40 

46.8 

BANKhEAD  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

77 

85 

8  1 

81 

78 

72 

66 

76 

82 

83 

79 

79 

75 

62 

85 

85 

63 

87 

87 

86 

75 

75 

59 

72 

60 

64 

72 

74 

7* 

68 

72 

76.6 

Mm 

73 

57 

51 

49 

51 

55 

56 

54 

5 1 

54 

54 

46 

48 

51 

50 

52 

54 

60 

62 

43 

43 

43 

31 

31 

32 

37 

37 

37 

38 

48.5 

CENTREv ILLE 

MAX 

76 

87 

82 

81 

73 

71 

63 

75 

82 

86 

83 

81 

78 

83 

85 

83 

84 

82 

77 

72 

76 

74 

62 

73 

62 

64 

71 

75 

74 

66 

72 

75,9 

Mm 

68 

63 

50 

49 

53 

58 

60 

52 

50 

52 

44 

51 

50 

52 

" 

50 

54 

63 

63 

41 

43 

38 

29 

30 

32 

32 

34 

36 

38 

48.2 

CLANTON 

MAX 

75 

83 

81 

80 

73 

70 

66 

70 

80 

82 

SO 

80 

78 

81 

83 

Si 

81 

83 

74 

67 

75 

76 

65 

69 

60 

63 

69 

73 

73 

64 

70 

74,4 

Mm 

70 

64 

51 

49 

54 

56 

58 

56 

51 

55 

44 

50 

51 

52 

56 

52 

56 

61 

62 

63 

43 

46 

41 

29 

30 

34 

35 

36 

40 

42 

49. 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

78 

75 

74 

78 

68 

73 

64 

71 

78 

78 

76 

76 

71 

79 

82 

82 

82 

85 

77 

68 

66 

71 

56 

70 

56 

62 

70 

71 

72 

67 

69 

72.5 

Mm 

61 

45 

42 

40 

42 

44 

49 

45 

4 1 

42 

38 

43 

39 

44 

50 

48 

49 

55 

51 

35 

36 

30 

21 

22 

25 

32 

27 

30 

31 

FAYETTE 

75 

78 

80 

73 

75 

71 

73 

61 

S3 

62 

79 

77 

60 

84 

64 

79 

74 

72 

75 

67 

64 

70 

75 

75 

70 

74 

71 

75,6 

Mm 

68 

52 

46 

46 

53 

57 

59 

55 

56 

54 

42 

52 

45 

52 

56 

j5 

54 

61 

62 

53 

40 

43 

40 

27 

26 

33 

33 

34 

36 

36 

47.7 

HAlEyVILLE 

74 

73 

74 

80 

72 

75 

65 

74 

80 

79 

79 

77 

73 

79 

82 

83 

83 

86 

78 

66 

68 

73 

57 

73 

68 

64 

70 

72 

72 

69 

70 

73,9 

Mm 

67 

50 

49 

45 

45 

50 

53 

54 

45 

47 

45 

45 

43 

44 

55 

51 

50 

50 

58 

60 

56 

43 

43 

37 

27 

27 

30 

37 

35 

34 

34 

45.5 

HAMILTON  3  S 

MAX 

79 

73 

75 

81 

70 

77 

66 

75 

80 

79 

80 

78 

74 

80 

85 

84 

85 

87 

60 

69 

75 

72 

59 

73 

59 

64 

71 

74 

75 

70 

71 

74.6 

MIN 

66 

50 

45 

41 

43 

49 

55 

46 

43 

45 

39 

40 

41 

43 

49 

♦9 

47 

47 

51 

61 

54 

37 

38 

33 

24 

24 

25 

28 

26 

26 

30 

41,8 

JASPER  '  N 

MAX 

73 

79 

80 

74 

72 

65 

73 

81 

82 

79 

78 

75 

79 

82 

83 

85 

85 

77 

69 

71 

72 

5S 

70 

59 

60 

68 

72 

73 

65 

67 

72 

73,5 

Mm 

66 

53 

47 

45 

50 

53 

58 

53 

45 

49 

39 

53 

42 

49 

55 

48 

46 

50 

61 

62 

55  1 

39 

45 

37 

27 

28 

33 

32 

32 

30 

31  1 

45.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
OCTOBER  1965 


SlatioD 

Day  oi  Month 

• 

Dl 
« 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AY«r 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

83 
70 

85 
66 

94 
56 

94 

55 

73 
59 

68 

60 

72 
59 

91 
54 

85 
54 

85 
59 

95 
45 

S4 

50 

84 
54 

95 
53 

84 
59 

95 
54 

87 
55 

66 
56 

96 
62 

91 
64 

90 
63 

68 
44 

71 
45 

70 
42 

70 
34 

79 
37 

77 
36 

75 
35 

71 
43 

t: 

77 
41 

79.2 
51.9 

thorsBy  Exp  station 

MAX 
MIN 

e« 

70 

SO 
62 

79 
52 

76 
52 

70 
53 

65 
56 

71 
60 

90 
54 

76 
53 

77 
54 

79 
46 

77 
54 

81 
55 

92 
55 

92 
58 

90 
60 

86 
56 

93 
60 

73 
64 

66 
60 

74 
62 

68 
45 

69 
45 

59 
40 

62 
32 

67 
35 

74 
40 

73 
47 

72 
42 

74 
45 

74.3 
51,9 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 

Mm 

95 
6* 

80 
58 

91 
52 

74 

50 

75 
56 

66 
61 

75 
58 

84 
52 

94 
52 

81 
49 

77 
45 

77 
55 

82 
50 

95 
54 

93 
59 

96 
54 

86 
52 

79 

54 

70 
64 

74 
63 

76 
47 

59 
41 

73 
47 

62 
35 

62 
29 

71 
30 

76 
33 

77 
34 

70 
36 

76 
38 

76.0 
48.6 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

MAX 
MIN 

SO 
bi 

82 
59 

85 
50 

93 
51 

80 
50 

79 
52 

72 
59 

75 
51 

92 
51 

85 
52 

84 
51 

90 
52 

78 
50 

83 
53 

65 
53 

93 
54 

85 
58 

97 
58 

95 
54 

80 
66 

77 
59 

74 
41 

60 
41 

71 
39 

60 
29 

64 

33 

70 
32 

74 
35 

75 
34 

69 

72 
38 

77.4 
48.3 

UERNrN 

•       •  • 

MAX 
MIN 

75 

63 

78 
52 

81 
47 

74 
46 

77 
52 

68 
58 

75 
60 

91 
49 

82 
44 

90 
49 

90 
42 

75 
56 

61 
44 

86 
51 

96 
56 

96 
56 

87 
48 

80 
54 

73 

62 

75 
62 

73 
50 

65 
37 

74 
44 

72 
39 

66 
26 

71 
26 

73 
29 

76 
30 

70 
32 

11 

76 
32 

76.4 
46.0 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

85 
67 

82 
57 

82 
50 

76 
50 

74 
51 

67 

55 

70 
56 

80 
52 

81 
50 

79 
49 

80 
45 

80 
50 

83 
49 

84 
54 

85 
57 

87 
52 

89 
53 

74 
55 

69 
60 

72 
64 

74 
52 

65 
41 

69 
44 

70 
33 

64 
28 

70 
31 

74 
33 

74 
31 

66 
39 

71 
39 

77 
40 

75.9 
47.9 

CALERA  2  SW 

MAX 
MIN 

88 
68 

82 
60 

78 
47 

75 
44 

71 
50 

65 
54 

73 
58 

82 
51 

84 
48 

90 
51 

79 
50 

77 
49 

83 
46 

85 
49 

84 
54 

85 
48 

97 
47 

77 
51 

69 
57 

77 
61 

75 
60 

63 
39 

72 
43 

60 
34 

64 
24 

71 
26 

73 
30 

74 
29 

70 
35 

72 
34 

75 
35 

75.8 
46.2 

CENTRE  5  SW 

MAX 

Mm 

75 
68 

85 
60 

79 
49 

90 
47 

75 
51 

72 
50 

69 
53 

74 
50 

79 
49 

80 
47 

78 
41 

77 
46 

78 
42 

60 
49 

94 
52 

85 
50 

84 
49 

95 
53 

75 
55 

76 
61 

70 
61 

76 
42 

67 
44 

70 
40 

99 
26 

63 
27 

70 
30 

75 
31 

74 
36 

67 
34 

69 
34 

75.1 
46.0 

CHILOERSBURG  k.TR  PLANT 

MAX 
MIN 

85 
71 

80 
62 

79 
48 

73 
44 

71 
50 

69 
54 

71 
62 

80 
57 

83 
52 

78 
53 

79 
42 

77 
51 

Bl 
49 

84 
50 

93 
53 

93 
50 

85 
50 

75 
51 

69 
51 

75 
63 

76 
59 

69 
40 

70 
41 

68 
35 

62 
26 

70 
28 

73 
30 

73 
30 

70 
32 

71 
33 

70 
37 

75.2 
46,9 

SAOSOEN  Gas  Plant 

MAX 

MIN 

84 
6* 

78 
58 

79 
47 

73 
48 

72 
52 

67 
53 

74 

56 

79 
53 

79 
48 

76 
47 

76 
40 

75 
51 

78 
42 

83 
50 

93 
59 

93 
49 

83 
49 

73 
54 

66 
60 

71 
63 

75 
61 

64 
42 

69 
42 

58 
38 

61 
28 

69 
28 

71 
33 

72 
36 

65 
35 

66 
36 

75 
34 

73.6 
46,9 

PELL  city  I  NNE 

MAX 

Mm 

74 
67 

82 
59 

79 
48 

78 
46 

72 
45 

69 
48 

65 
52 

69 
54 

78 
48 

79 
49 

75 
41 

75 
40 

76 
44 

77 
43 

80 
48 

80 
49 

81 
48 

83 

40 

61 
41 

68 
36 

57 

27 

60 
27 

69 
29 

70 
32 

71 
33 

66 
32 

68 
32 

72.6 
42.9 

SYlACAUGA  4  NE 

MAX 

Mm 

85 
69 

80 
62 

79 
47 

75 
43 

70 
49 

65 
58 

69 
59 

79 
51 

80 
49 

79 
51 

80 
40 

77 
49 

82 
47 

82 
48 

82 
54 

83 
49 

85 
49 

73 
53 

69 
61 

75 
62 

75 
59 

63 
41 

69 
41 

64 
35 

64 
26 

69 
29 

73 
31 

73 
31 

67 
31 

71 
41 

75 
38 

74.5 
46.6 

TALLADEGA 

.       .  . 

MAX 
MIN 

81 
66 

78 
57 

77 
45 

72 
47 

70 
46 

65 
49 

67 
56 

78 
46 

79 
45 

74 

45 

75 
37 

75 
45 

77 
42 

90 
45 

79 
49 

90 
45 

82 
48 

71 
49 

68 
57 

74 
58 

73 
54 

64 
37 

68 
39 

59 
28 

60 
23 

67 
24 

70 
27 

71 
29 

66 
38 

68 
28 

72 
34 

72.3 
43.1 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

Mm 

83 
70 

84 
60 

90 
49 

76 
42 

70 
50 

64 
54 

69 
58 

80 
50 

81 
46 

90 
51 

77 
39 

79 
45 

81 
48 

93 
47 

80 
51 

82 
59 

84 

50 

73 
51 

66 
59 

72 
61 

76 
61 

67 
36 

70 
40 

59 
36 

63 
25 

70 
26 

76 
29 

73 
29 

67 
38 

70 
34 

76 
36 

74,5 
46,1 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

82 
70 

82 
60 

78 
52 

76 
49 

74 
51 

64 
52 

68 
58 

78 
55 

81 
50 

99 
51 

84 
41 

79 
48 

81 
48 

92 
48 

79 
54 

92 
58 

83 
49 

69 
49 

65 
59 

69 
61 

74 

61 

69 
40 

68 
43 

66 
36 

62 
29 

69 
29 

72 
35 

72 
35 

68 
39 

70 
37 

74,4 
48.3 

AUBURN   3  SW 

MAX 

Mm 

75 
71 

85 
64 

93 
52 

83 
48 

78 
56 

72 
58 

67 
59 

69 
53 

78 
52 

91 
55 

82 
45 

80 
48 

78 
53 

63 
56 

83 
55 

94 
59 

83 
56 

83 
53 

70 
56 

68 
62 

74 
62 

79 
41 

71 
41 

68 
40 

62 
30 

64 
29 

71 
36 

77 
40 

77 
42 

70 
41 

70 
43 

75.7 
50,3 

CAMP  HILL   2  NU 

MAX 

Mm 

75 
70 

82 
60 

91 
51 

80 
46 

74 
49 

70 
54 

68 
56 

68 
53 

78 
53 

80 
53 

78 
42 

76 
49 

76 
49 

81 
54 

82 
55 

92 
56 

82 
60 

78 
50 

69 
52 

67 
69 

73 

63 

75 
42 

68 
44 

69 
36 

59 
28 

62 
29 

69 
31 

74 
33 

73 
35 

67 
34 

68 
40 

73,6 
47,9 

hEFLIN 

MAX 

Mm 

75 
67 

82 
60 

79 
46 

78 
42 

79 
42 

72 
47 

64 

52 

68 
50 

77 
45 

80 
45 

77 
42 

79 
45 

78 
41 

82 
46 

S3 
51 

83 
44 

83 
46 

95 
50 

77 
50 

71 
49 

70 
65 

72 
39 

61 
44 

66 
32 

57 
25 

64 
26 

68 
28 

73 
30 

72 
33 

69 
30 

70 
28 

74.0 
42.8 

LAFAYETTE 

MAX 

Mm 

83 
69 

93 
59 

81 
49 

75 
46 

70 
49 

65 
52 

71 
56 

78 
52 

80 
53 

79 
53 

78 
46 

77 
50 

82 
52 

92 
52 

91 
55 

80 
52 

82 
56 

73 
50 

65 
52 

71 
60 

75 
62 

66 
44 

60 
44 

60 
36 

62 
30 

69 
32 

76 
39 

72 
40 

66 
41 

66 
35 

76 
41 

73.6 
48.6 

MARTIN  DAM 

MAX 

Mm 

80 

83 

78 

74 

72 

66 

69 

74 

83 

76 

76 

75 

79 

93 

92 

79 

76 

75 

67 

75 

74 

69 

69 

61 

63 

67 

70 

70 

70 

67 

72 

73,4 

OPEL IKA 

MAX 

Mm 

73 
62 

84 
62 

94 
54 

81 
51 

75 
51 

71 
52 

67 
52 

69 
53 

79 
53 

93 
55 

80 
43 

79 
43 

77 
47 

92 
49 

82 
49 

80 
52 

79 
51 

82 
52 

67 
52 

67 
59 

79 
63 

75 
43 

71 
42 

67 
40 

60 
33 

64 

30 

70 
30 

75 
30 

73 
43 

69 
40 

74,8 
47,8 

ROCKFORO   2  NNh 

MAX 

Mm 

74 

69 

82 
60 

90 
51 

73 
49 

75 
51 

71 
51 

66 
52 

68 
54 

79 
51 

90 
53 

79 
45 

77 
50 

73 
51 

80 
53 

81 
54 

90 
54 

91 
56 

83 
52 

71 
53 

66 
59 

75 
60 

74 

40 

65 
43 

69 
39 

59 
29 

63 
31 

68 
38 

72 
41 

72 
40 

67 
37 

70 
41 

73,2 
48.5 

ROCK  HILLS 
.       .  . 

MAX 

Mm 

75 

69 

81 

59 

91 
49 

91 
47 

76 
47 

71 
52 

66 
55 

67 
54 

77 
49 

79 
49 

79 
41 

79 
43 

60 
49 

81 
48 

83 
50 

90 
48 

79 
51 

84 

52 

69 
53 

66 
59 

71 
63 

79 
41 

67 
42 

66 
36 

60 
27 

61 

29 

70 
30 

75 
33 

74 
41 

66 
34 

69 
36 

73,8 
46.2 

Prairie  06 

DAYTON 

MAX 

Mm 

75 
70 

85 
62 

90 
54 

80 
51 

74 

57 

70 
60 

68 
60 

75 
55 

95 
56 

86 
60 

80 
52 

82 
54 

79 
54 

83 
52 

86 
60 

84 
59 

86 
55 

82 
57 

77 
62 

70 
60 

76 
58 

76 
43 

66 
45 

73 
41 

63 
32 

66 
32 

70 
39 

76 
38 

75 
39 

70 
43 

73 
41 

76.5 
51.6 

0EMOP0LI5  LOCK  AND  DAM 

MAX 

Mm 

79 
70 

85 
61 

78 
56 

78 
55 

74 
55 

70 
58 

70 
59 

75 
55 

84 
56 

86 
57 

92 
49 

Rl 
49 

76 
55 

82 
56 

84 
59 

83 
57 

84 
55 

97 
55 

77 
60 

70 
63 

76 
60 

74 
43 

63 
42 

73 
46 

61 
30 

66 
32 

j1 

74 
35 

74 
36 

70 
37 

39 

76.2 
50.7 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

82 
70 

79 
59 

78 
53 

80 
51 

72 
55 

70 
57 

67 
60 

76 
56 

86 
55 

88 
57 

92 
46 

82 
50 

75 
52 

S3 
55 

96 
59 

95 
55 

87 
53 

99 
55 

91 
58 

71 
63 

75 
56 

75 
43 

60 
46 

76 
43 

61 
32 

65 
30 

33 

74 
57 

76 
39 

70 
38 

73 
36 

76.6 
50.1 

GREENSBORO 

MAX 

Mm 

85 
65 

82 
60 

79 
49 

79 
46 

80 
50 

76 
49 

76 
55 

84 
49 

87 
51 

85 
54 

92 
46 

93 
49 

65 
50 

86 
53 

84 

55 

95 
54 

88 
54 

86 
53 

76 
56 

77 
59 

78 
58 

77 
55 

76 
39 

75 
38 

74 
29 

73 
27 

11 

77 
36 

74 
35 

74 
39 

78 
39 

79,9 
47.9 

mayneville 

MAX 

Mm 

80 
71 

94 
67 

82 
56 

80 
51 

75 
55 

72 

60 

69 
60 

74 
54 

80 
57 

94 
59 

81 
47 

SO 
51 

77 
55 

82 
56 

94 

60 

82 
54 

83 
53 

93 
55 

72 
55 

68 
63 

78 
64 

77 
44 

70 
44 

70 
41 

62 
31 

63 
31 

75 
36 

75 
36 

69 
42 

66 
40 

75,6 
51,1 

LIVINGSTON 

MAX 

Mm 

83 
67 

91 
60 

81 
54 

74 
52 

71 
56 

68 
61 

79 
59 

86 
54 

88 
55 

84 

47 

93 
41 

79 
46 

63 
51 

84 
56 

95 
53 

85 
55 

87 
52 

90 
60 

71 

63 

76 
65 

78 
52 

63 
41 

75 
46 

63 
43 

65 

30 

73 
30 

;» 

76 
37 

76 
38 

72 
39 

76 
38 

77.5 
49.6 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

Mm 

85 
70 

90 
63 

SO 
53 

76 
55 

72 
56 

68 
60 

74 
60 

93 
54 

84 
54 

82 
57 

91 
47 

75 
52 

93 
54 

84 
5* 

83 
59 

93 
56 

95 
56 

79 
56 

70 
62 

76 
61 

74 
64 

66 
42 

73 
42 

62 
42 

64 
31 

70 
32 

36 

74 
39 

69 
41 

71 
43 

76 
41 

76.0 
51,4 

MINTER  3  Nw 

MAX 

Mm 

85 
65 

91 
56 

78 
53 

75 
53 

69 
57 

67 
60 

73 
56 

81 

67 

84 

60 

82 
60 

92 
51 

75 
52 

94 
56 

65 
57 

93 
59 

94 
55 

86 
55 

85 
56 

70 
60 

69 
55 

75 
45 

66 
45 

71 
44 

64 
32 

64 

33 

67 
33 

75 
42 

71 
42 

71 
42 

75 
44 

75,8 
50.7 

MCNTGCMERY  HB  AP 

MAX 

Mm 

83 
71 

92 
67 

81 
58 

73 
53 

73 
58 

68 
59 

72 
59 

91 
58 

83 
60 

SO 
56 

79 
49 

76 
53 

90 
57 

83 
56 

92 
59 

93 
55 

84 

57 

72 
56 

69 
62 

76 
64 

77 
57 

69 
47 

70 
48 

62 
41 

62 
34 

67 
13 

74 
36 

74 
38 

69 
42 

68 
42 

74 
44 

74,9 
52.6 

SELMA 

MAX 
MIN 

86 
72 

91 
65 

90 
56 

76 
54 

75 
58 

70 
61 

73 
62 

79 
56 

86 
59 

95 
60 

82 
52 

77 
53 

81 
55 

86 
59 

96 
60 

85 
59 

96 
55 

80 
59 

73 

60 

79 
63 

76 
65 

70 
41 

73 
46 

70 
46 

67 
35 

71 
34 

74 
36 

74 
36 

71 
42 

70 
43 

78 
43 

77.4 
53.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
OCTOBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

9 

a 
It 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

TUSKEGEE  3  S 

MAX 

84 

82 

81 

76 

71 

66 

68 

79 

81 

80 

80 

80 

82 

64 

83 

81 

82 

75 

66 

73 

77 

71 

68 

62 

63 

70 

71 

75 

71 

77 

76 

75. 

4 

MIN 

71 

64 

54 

50 

57 

57 

60 

54 

53 

56 

44 

48 

56 

59 

59 

53 

53 

54 

56 

64 

59 

43 

44 

40 

29 

30 

29 

32 

42 

42 

41 

50* 

2 

UNION  SPRINGS 

MAX 

76 

80 

86 

80 

74 

71 

66 

69 

81 

83 

79 

80 

78 

92 

63 

82 

81 

82 

68 

68 

74 

75 

TO 

66 

61 

63 

67 

73 

72 

67 

68 

74, 

4 

.       .  . 

MIN 

72 

63 

57 

52 

55 

56 

60 

55 

59 

60 

50 

52 

59 

60 

58 

59 

58 

53 

54 

61 

62 

49 

45 

43 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

45 

51  • 

7 

COASTAL  PLAIN 

07 

ANDALUSIA   t  Hlu 

MAX 

79 

81 

87 

81 

SO 

60 

79 

73 

80 

64 

61 

82 

82 

84 

85 

85 

83 

63 

73 

72 

73 

76 

70 

71 

69 

68 

68 

74 

74 

73 

72 

5 

MIN 

67 

68 

66 

54 

58 

58 

62 

56 

60 

60 

49 

49 

53 

53 

56 

56 

53 

59 

59 

63 

65 

42 

42 

41 

29 

30 

32 

34 

36 

41 

42 

51. 

4 

ATKORE   1  SW 

MAX 

8* 

83 

82 

80 

74 

71 

75 

84 

87 

89 

86 

86 

85 

85 

83 

85 

85 

83 

76 

77 

78 

77 

74 

73 

66 

70 

76 

75 

75 

73 

76 

79, 

1 

MIN 

72 

67 

59 

55 

61 

62 

61 

53 

59 

62 

55 

52 

55 

54 

62 

58 

54 

57 

62 

62 

63 

43 

44 

47 

33 

32 

35 

36 

39 

44 

44 

53. 

0 

BRANTLEY 

MAX 

79 

85 

85 

81 

80 

73 

68 

75 

97 

83 

81 

85 

85 

85 

84 

85 

73 

70 

80 

77 

72 

71 

64 

65 

69 

76 

75 

73 

72 

77. 

2 

Mm 

72 

66 

58 

49 

57 

61 

62 

52 

47 

47 

54 

53 

55 

52 

51 

52 

57 

62 

56 

41 

41 

40 

28 

29 

31 

32 

33 

38 

39 

46. 

6 

BHFWTON  3  SSE 

MAX 

83 

85 

82 

78 

71 

70 

76 

85 

67 

89 

65 

80 

85 

86 

83 

84 

85 

76 

72 

76 

78 

73 

74 

65 

66 

70 

77 

75 

73 

70 

76 

77, 

9 

MIN 

71 

68 

59 

50 

60 

63 

62 

52 

57 

60 

54 

49 

57 

52 

55 

55 

50 

48 

62 

59 

59 

42 

40 

40 

28 

30 

31 

32 

33 

38 

40 

50, 

2 

CAMOEN   3  NW 

MAX 

85 

82 

80 

78 

71 

70 

74 

83 

65 

82 

82 

75 

83 

86 

84 

85 

86 

76 

70 

76 

75 

67 

72 

62 

65 

70 

75 

75 

70 

70 

75 

76, 

4 

MIN 

70 

64 

56 

57 

57 

60 

61 

55 

58 

62 

48 

52 

55 

54 

57 

56 

54 

54 

60 

61 

63 

43 

43 

45 

30 

32 

32 

37 

39 

38 

42 

51, 

5 

CHATOM   3  N 

MAX 

85 

83 

80 

77 

70 

72 

76 

85 

86 

S6 

85 

78 

84 

85 

S3 

85 

85 

79 

71 

75 

72 

70 

74 

70 

65 

70 

76 

75 

72 

75 

75 

77, 

6 

MIN 

70 

62 

56 

55 

58 

60 

61 

55 

66 

64 

54 

54 

55 

57 

60 

60 

56 

58 

61 

60 

57 

59 

45 

44 

33 

35 

44 

43 

43 

42 

43 

53 

9 

CLAYTON 

MAX 

76 

82 

82 

79 

75 

70 

67 

70 

79 

81 

79 

77 

76 

79 

81 

79 

80 

79 

66 

68 

75 

74 

69 

67 

60 

60 

67 

72 

72 

67 

66 

73, 

4 

MIN 

70 

66 

59 

53 

56 

59 

59 

57 

59 

63 

55 

53 

61 

60 

58 

60 

63 

53 

58 

60 

64 

49 

46 

46 

36 

45 

45 

46 

46 

44 

50 

'* 

9 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

MAX 

8* 

87 

83 

81 

74 

70 

75 

84 

87 

86 

63 

84 

65 

85 

85 

85 

85 

72 

77 

81 

80 

75 

71 

67 

66 

71 

77 

77 

74 

71 

76 

78 

8 

MIN 

74 

71 

62 

56 

64 

65 

59 

58 

63 

63 

55 

58 

63 

63 

61 

59 

63 

56 

65 

66 

63 

53 

47 

45 

38 

39 

42 

46 

46 

50 

53 

0 

ENTERPRISE 

MAX 

84 

82 

36 

83 

72 

67 

68 

82 

86 

86 

89 

85 

85 

84 

62 

94 

80 

71 

72 

91 

60 

74 

73 

65 

72 

74 

79 

76 

76 

72 

79 

78, 

4 

MIN 

68 

66 

59 

55 

62 

63 

64 

56 

58 

60 

52 

53 

61 

58 

60 

58 

58 

53 

61 

64 

63 

50 

47 

49 

35 

39 

41 

42 

40 

42 

49 

4 

EUFAULA 

MAX 

MDJ 

EVERGREEN 

MAX 

78 

82 

84 

82 

81 

82 

71 

76 

84 

87 

87 

86 

84 

86 

85 

85 

84 

84 

62 

72 

79 

79 

72 

73 

63 

65 

70 

76 

74 

73 

71 

78 

6 

MIN 

73 

68 

57 

55 

58 

62 

63 

52 

54 

54 

50 

50 

50 

55 

57 

58 

54 

55 

57 

62 

63 

42 

40 

42 

32 

32 

35 

34 

35 

44 

45 

2 

FRISCO  CITY 

MAX 

76 

84 

83 

80 

78 

71 

69 

74 

83 

85 

84 

85 

79 

85 

85 

83 

86 

85 

77 

70 

77 

77 

70 

72 

64 

65 

69 

75 

75 

73 

73 

77 

2 

Mm 

71 

65 

58 

55 

57 

60 

61 

55 

61 

65 

54 

52 

57 

58 

60 

61 

58 

55 

56 

61 

63 

44 

44 

47 

35 

36 

39 

42 

42 

45 

46 

6 

GENEVA 

MAX 

81 

81 

85 

80 

79 

72 

69 

74 

82 

85 

85 

79 

79 

81 

81 

80 

81 

81 

71 

73 

80 

78 

72 

69 

63 

63 

67 

73 

73 

70 

70 

76 

0 

MIN 

74 

67 

62 

54 

59 

65 

63 

56 

61 

62 

54 

52 

53 

57 

60 

58 

57 

52 

54 

63 

63 

50 

44 

45 

33 

34 

35 

37 

40 

44 

48 

4 

OILBERTOWN 

MAX 

88 

88 

78 

78 

70 

72 

70 

65 

87 

85 

63 

73 

84 

86 

84 

86 

86 

77 

70 

75 

76 

73 

74 

62 

65 

70 

76 

74 

71 

73 

75 

77, 

2 

Mm 

70 

62 

54 

53 

58 

60 

61 

53 

53 

58 

47 

53 

51 

51 

55 

55 

50 

52 

62 

59 

54 

40 

43 

43 

29 

30 

35 

35 

37 

36 

36 

49, 

5 

GREENVILLE 

MAX 

81 

82 

79 

75 

70 

66 

71 

60 

84 

82 

81 

77 

82 

84 

80 

82 

84 

78 

67 

78 

76 

69 

68 

65 

63 

63 

72 

81 

74 

72 

73 

75, 

5 

Mm 

70 

66 

58 

54 

59 

61 

61 

54 

58 

61 

52 

52 

59 

58 

60 

59 

60 

54 

60 

63 

64 

47 

45 

47 

36 

36 

42 

46 

41 

44 

47 

1 

HEADLAND 

MAX 

81 

83 

81 

83 

79 

73 

70 

75 

83 

85 

86 

62 

82 

63 

83 

62 

83 

82 

66 

76 

80 

79 

74 

68 

65 

65 

69 

76 

75 

73 

70 

77 

3 

Mm 

72 

68 

62 

53 

59 

62 

63 

56 

62 

64 

53 

55 

62 

61 

58 

56 

59 

55 

51 

64 

63 

51 

45 

47 

34 

37 

40 

41 

43 

46 

46 

5 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

75 

83 

83 

80 

76 

70 

67 

72 

80 

63 

60 

61 

80 

84 

85 

84 

84 

85 

71 

69 

80 

77 

69 

69 

62 

66 

69 

75 

75 

71 

70 

76, 

0 

Mm 

71 

64 

57 

54 

56 

56 

61 

54 

57 

62 

54 

53 

59 

57 

57 

59 

61 

52 

55 

61 

61 

45 

43 

46 

35 

39 

42 

42 

43 

42 

44 

53 

0 

NATCHEZ 

MAX 

85 

84 

81 

77 

71 

69 

74 

83 

86 

87 

63 

91 

65 

85 

83 

84 

85 

76 

69 

76 

78 

70 

73 

66 

65 

70 

76 

74 

72 

72 

75 

77, 

3 

Mm 

71 

66 

55 

50 

56 

62 

62 

50 

58 

59 

46 

48 

55 

54 

59 

55 

50 

55 

61 

61 

65 

41 

40 

40 

28 

29 

32 

32 

33 

40 

39 

50 

2 

OZARK  6  NNW 

MAX 

83 

86 

82 

79 

70 

67 

72 

81 

84 

86 

63 

92 

eo 

83 

93 

64 

80 

74 

73 

61 

77 

73 

66 

65 

61 

70 

77 

76 

72 

70 

78 

77 

0 

Mm 

73 

66 

60 

53 

59 

61 

62 

55 

59 

61 

55 

57 

61 

58 

56 

57 

60 

52 

60 

63 

62 

50 

45 

46 

35 

41 

46 

46 

43 

46 

49 

54, 

8 

PHENtX  CITY  2  NNW 

MAX 

76 

86 

85 

81 

77 

72 

67 

73 

78 

81 

79 

79 

90 

82 

83 

82 

80 

62 

67 

68 

73 

74 

71 

66 

60 

61 

69 

73 

73 

67 

69 

74, 

6 

Mm 

70 

65 

59 

53 

57 

57 

58 

55 

57 

56 

52 

53 

56 

59 

60 

61 

60 

54 

55 

6l 

64 

50 

44 

45 

37 

36 

39 

46 

47 

42 

43 

53 

3 

5EALE 

MAX 

Mm 

THOMASVILLE 

MAX 

76 

84 

80 

78 

75 

69 

70 

73 

81 

84 

62 

80 

73 

81 

83 

82 

83 

84 

75 

68 

73 

74 

73 

69 

62 

63 

68 

74 

73 

69 

71 

75 

1 

Mm 

71 

63 

56 

55 

57 

59 

60 

56 

58 

61 

52 

54 

57 

57 

58 

60 

57 

57 

60 

62 

59 

44 

43 

45 

34 

40 

41 

40 

43 

42 

45 

53, 

1 

TROY 

MAX 

82 

83 

80 

77 

69 

66 

72 

81 

83 

83 

81 

78 

84 

84 

83 

82 

82 

71 

68 

80 

76 

70 

69 

62 

65 

69 

75 

74 

71 

69 

75 

75, 

6 

Mm 

71 

65 

58 

54 

59 

61 

61 

55 

58 

63 

55 

53 

60 

61 

60 

56 

61 

54 

60 

64 

62 

47 

42 

34 

38 

44 

43 

45 

45 

52 

54. 

8 

WHATlEY 

MAX 

85 

84 

82 

78 

72 

71 

80 

64 

87 

86 

84 

82 

84 

68 

86 

88 

89 

82 

70 

77 

78 

70 

74 

64 

67 

72 

80 

77 

74 

76 

77 

79. 

0 

•       •  • 

Mm 

70 

62 

54 

52 

5fl 

60 

59 

48 

51 

55 

47 

48 

52 

50 

58 

55 

52 

50 

58 

58 

55 

39 

39 

42 

28 

29 

32 

33 

34 

38 

38 

5 

GULF 

08 

BAY  MINETTE 

MAX 

94 

83 

81 

74 

70 

71 

75 

65 

88 

68 

85 

60 

65 

84 

84 

85 

66 

80 

72 

76 

77 

71 

74 

66 

67 

70 

76 

75 

75 

76 

78 

78. 

1 

Mm 

71 

66 

60 

59 

64 

63 

60 

58 

64 

66 

61 

58 

61 

60 

62 

60 

60 

56 

62 

61 

62 

48 

47 

51 

38 

41 

43 

45 

48 

50 

51 

56. 

7 

CITRONELLE 

MAX 

79 

75 

85 

79 

70 

74 

77 

85 

78 

86 

89 

61 

86 

84 

82 

65 

86 

65 

»8 

76 

79 

72 

75 

73 

72 

70 

75 

79 

78 

78 

79 

79. 

1 

Mm 

64 

60 

65 

59 

60 

61 

61 

57 

62 

64 

61 

60 

61 

61 

64 

64 

65 

61 

62 

61 

60 

48 

50 

46 

40 

42 

42 

48 

45 

50 

51 

56  . 

6 

CODEN 

MAX 

85 

85 

85 

80 

71 

81 

79 

60 

83 

83 

65 

82 

85 

85 

84 

86 

85 

63 

79 

81 

80 

74 

73 

70 

70 

73 

75 

76 

77 

75 

79 

79. 

8 

Mm 

71 

67 

62 

60 

62 

65 

61 

56 

69 

66 

64 

65 

62 

60 

60 

58 

60 

61 

61 

61 

61 

46 

46 

51 

38 

38 

40 

43 

47 

51 

51 

57. 

0 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

83 

80 

80 

75 

72 

76 

76 

61 

84 

86 

85 

82 

85 

85 

82 

82 

86 

80 

76 

78 

76 

71 

73 

65 

65 

69 

74 

75 

76 

74 

78 

77. 

8 

Mm 

71 

68 

62 

60 

62 

64 

62 

63 

68 

69 

63 

59 

61 

60 

63 

62 

57 

59 

62 

61 

63 

52 

49 

52 

38 

36 

40 

43 

43 

51 

52 

3 

FORT  MORGAN 

MAX 

79 

78 

78 

75 

75 

77 

75 

78 

79 

80 

79 

79 

80 

80 

79 

80 

82 

79 

76 

76 

76 

70 

70 

71 

64 

67 

72 

70 

70 

68 

71 

75. 

3 

Mm 

73 

70 

69 

68 

66 

67 

65 

66 

72 

72 

71 

70 

69 

70 

66 

70 

69 

65 

64 

66 

68 

60 

56 

55 

49 

54 

58 

59 

59 

57 

58 

64. 

7 

MOBILE  uB  AIRPORT 

MAX 

84 

85 

84 

77 

71 

77 

77 

65 

88 

88 

67 

82 

85 

65 

93 

86 

85 

83 

79 

80 

80 

73 

75 

68 

68 

71 

77 

76 

76 

76 

78 

79. 

6 

Mm 

73 

66 

62 

61 

63 

64 

61 

59 

66 

65 

63 

63 

60 

62 

65 

64 

60 

62 

62 

63 

56 

49 

47 

49 

39 

41 

44 

48 

49 

53 

53 

57. 

8 

MOBILE 

MAX 

78 

82 

82 

81 

74 

71 

74 

77 

86 

90 

89 

84 

80 

85 

83 

82 

87 

85 

76 

74 

76 

79 

72 

75 

64 

65 

67 

72 

73 

75 

76. 

0 

Mm 

70 

66 

64 

61 

62 

63 

62 

60 

67 

68 

65 

64 

64 

65 

66 

66 

63 

62 

62 

63 

63 

51 

49 

53 

43 

44 

49 

51 

52 

52 

59. 

7 

R0BERT5DALE  1  E 

MAX 

79 

83 

79 

80 

75 

73 

74 

77 

82 

85 

86 

86 

82 

65 

63 

83 

85 

86 

79 

74 

79 

78 

71 

73 

66 

67 

71 

75 

75 

76 

77 

78, 

2 

Mm 

69 

67 

61 

58 

61 

63 

61 

54 

«3 

65 

61 

56 

60 

56 

61 

62 

58 

56 

61 

60 

63 

49 

45 

49  1 

35 

34 

37 

41 

48 

48 

47 

55. 

3 

3*«  Italer«Dc«  Notes  Following  Slatlon  Index 
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EVAPORATION  AND   WIND  Alabama 


Day  Of  Month 

StaUan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 
20 

21 

22 

23 

24 

2S 
2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

.      .  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

OS 

MARTIN  OAH 

EVAP 

.16 

.26 

.15 

.17 

.06 

.05 

.09 

.19 

.17 

.12 

.13 

.13 

.11 

.16 

.17 

.12 

.15 

.06 

.04 

.0' 

.1* 

.08 

.12 

.16 

.11 

.09 

.19 

.09 

•  17 

.09 

3.93B 

WIND 

•       •  « 

PKAIRIE 

oe. 

DEMOPOl. IS  LOCK  AND 

DAM 

.09 

.21 

08 

.14 

07 

a  12 

.12 

.17 

.14 

■  12 

•  22 

•  07 

♦  07 

.13 

.  10 

.16 

.18 

.09 

.11 

.09 

.15 

.11 

.  10 

4.17 

winc 

*5 

*8C 

*51 

*57 

"76 

86 

*76 

60 

48 

*40 

'23 

17 

'22 

16 

28 

28 

21 

124 

53 

34 

65 

58 

75 

85 

20 

12 

48 

16 

47 

129 

1590 

MAX 

eo 

92 

82 

76 

7» 

73 

76 

82 

85 

86 

84 

82 

86 

86 

86 

87 

88 

79 

70 

74 

76 

64 

75 

67 

68 

71 

74 

75 

73 

72 

78.3 

MIN 

72 

66 

60 

61 

61 

59 

60 

57 

57 

58 

55 

55 

59 

61 

62 

61 

61 

59 

62 

64 

63 

50 

52 

50 

41 

40 

42 

44 

45 

46 

♦6 

55.8 

5ULF 

08 

FAIRHOPt  2  NE 

EV»F<  .03 

.10 

.2S 

.06 

.05 

.10 

.!<• 

.14 

.13 

.14 

.18 

.08 

.11 

.18 

.13 

.12 

.U 

.06 

.13 

.16 

.18 

.11 

.11 

.15 

.10 

.11 

.11 

.12 

3.818 

WIND 

e 

27 

25 

151  8 

26 

651  61 

■il 

IS 

10 

13 

15 

14 

12 

11 

15 

19 

25 

44 

27 

78 

26 

17 

18 

19 

16 

14 

812 

MAX 

85 

86 

85 

76 

75 

80 

86 

tl 

90 

90 

85 

87 

85 

85 

92 

88 

85 

82 

81 

SO 

80 

88 

72 

82 

72 

74 

76 

77 

75 

86 

82.2 

MIN 

71 

70 

66 

61 

62 

6* 

62  60 

66 

6, 

66 

65 

63 

62 

63 

64 

60 

60 

62 

60 

59 

52 

49 

51 

40 

42 

45 

47 

47 

50 

46 

58.2 

SUPPLEMENTAL  DATA 


StAtiOD 

Wind 
(Speed  -  B.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  daya  with  precipitation 

I  .  s 

III 

.  sl 

<  -3  1 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

1  . 

■21 

e 

§  1 
1  0? 
1 

• 

li 

si 

CENTRAL    STANDARD  TIME 
HID          6    AM       NOON        6  PM 

H 

8 
s 

.10-.49 

.S0-.99 

1.00-1.99 

4 

1 

0 
H 

eiRMIN&HAM  HB  AIRPORT 

2 

1.7 

5.3 

23 

w 

oe 

87 

92 

51 

72 

3 

3 

2 

0 

0 

0 

a 

74 

3.9 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

5 

.6 

6.2 

24++ 

20 

23 

71 

77 

44 

50 

2 

2 

3 

0 

n 

0 

7 

4.1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

4 

4.3 

8.9 

21++ 

10 

06 

77 

80 

50 

64 

0 

2 

0 

0 

1 

0 

? 

3.8 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

2 

2.0 

6.5 

20 

w 

07 

89 

92 

58 

69 

1 

2 

2 

1 

0 

0 

6 

64 

4.6 

See  Halorence  Nolaa  Following  Slallon  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1    TEMP.  1 

> 
U 

SPECIAL 

ABBEVILLE  I  NNW 

oooe 

07 

31  35 

85  15 

465 

: 

JOHN  S  RICHBURG 

PROF>  PALMER  GODSEY 

SIDNEY  J>  HARDYi   SR t 

Tallapoosa 

6f 

DOUGLAS  M,  SANFORD 

7* 

MRS*  CHERRY  J.  HERNDON 

COVINGTON 

JAMES  P.  GILLIS 

ANNISTON  FAA  AP 

FED*  AVIATION  AGENCY 

MRSi  DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

CLAY 

NORMA  K  WILLIS 

0377 

04 

ST  CLAIR 

] 

33  51 

86  20 

590 

JOHN   T«  SWINDALL 

LIMESTONE 

RADIO  STATION  WJMW 

ATHORE  1  sw 

HRS>  MARTHA  1.  MOORE 

AUTaUGA 

6A 

J,  &•  NEIGHBORS 

bankhEad  lock  and  cam 

TOSCALOOSA 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7P 

LIMESTONE 

AUBUHN  UNIVERSITY 

MISS  clara  r,  olive 

BESSEMER  3  SSW 

JEFFERSON 

JAMES  E.  MC  CHAVY 

0790 

03 

MARION 

13 

31.  10 

ee  07 

570 

C 

OSCAR  W*  LOCKR I D6E 

JOHN  R.  THOMAS 

U*Sa  WEATHER  BUREAU 

DAVID  At  BURNS 

8/ 

R>  E*  HENDERSON 

ESCAMS  t  A 

6A 

MRS>  CLARA  T>  PEAVV 

JACKSON 

MISS  M.   LOUISE  JONES 

HRS.  WILLIE  M.  STYRON 

MILDRED  P>  WHITTINGTON 

CALERA  2  SW 

SHELBY 

PIERCE  A.  GARRETT 

1301 

07 

WILCOX 

32  02 

67  20 

2Z5 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAHP8ELL 

JOE  PICKENS 

Tallapoosa 

6A, 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

FLOYO  J.  GARRISON 

CENTRE  5  SW 

CHEROKEE 

7A 

DON  R>  WATSON 

CENTrEVILLE 

HUEY  C0L9URN 

WASHINGTON 

CHI LDERS9URG 

ALABAMA  POWER  CO. 

cmildERsburg  wtr  plant 

TALLADEGA 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

CITRONELLE 

MOBILE 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

1690 

07 

ONROE 

31  32 

87  31 

183 

TOLLIE  L  HASKEW 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

6A 

COLBERT  STEAM  PLANT 

B*  W>  APPLETON 

COTTONTON 

RUSSELL 

HUGH  S.  KITE 

2079 

06 

13 

32  26 

88  23 

215 

REUBEN  P«  HARRIS 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

MARENGO 

7A 

MORGAN 

8A 

MRS*   VERNA  B.  LANDERS 

oemopolis  lock  and  oam 

MARENGO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FED*  AVIATION  AGENCY 

DOTHAN  <.  W 

HOUSTON 

INACTIVE  7/21/66 

DOUBLE  SPRINGS 

3386 

03 

WINSTON 

2 

34  10 

87  24 

SOO 

7A 

** 

MITCHELL  DRAKE 

ARTHUR  C.  BRUNSON 

TUSCALOOSA 

RADIO  STATION  WlRS 

BARBOUR 

7A 

C.   A.  MC  CLURE 

5P 

JAMES  E.  BARRETT.  JR. 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

COVl NCTON 

7A 

EDGBERT  M.  HARDIN 

FALLS  CITY  8LK  POND  TR 

WINSTON 

U.S.   FOREST  SERVICE 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  50 

370 

6P 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

LAUDERDALE 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  DEPOSIT 

LOWNDE  S 

WOODROW  WILSON 

ap 

WM.  Ht  CHANDLER 

FORT  Payne 

8A 

CARL  PARKER 

MONROE 

8A 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

7A 

e.   C.  WILLIAMS 

GADSDEN  GAS  PLANT 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

7; 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

CULLMAN 

MRS.   G.  HC  KENZIE 

GENEVA 

3265 

07 

GENEVA 

5 

31  02 

65  51 

107 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

GEORGI ANNA 

3271 

07 

31  38 

86  44 

285 

G IL6ERT0WN 

3308 

07 

I; 

31  53 

88  20 

128 

6P 

3430 

03 

2 

33  39 

87  13 

300 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREENSBORO 

3511 

06 

2 

32  42 

87  36 

220 

6P 

bf 

N.  HAMNER  COBBS 

GREENVILLE 

3519 

07 

6 

31  50 

86  38 

5P 

8A 

GREENVILLE  2 

35Z<. 

07 

31  60 

86  38 

42C 

c 

1 NACI 1 VE  3/29/65 

GLILF  SHORES  P  0 

3559 

oe 

30  17 

87  41 

8 

7A 

GILBERT  W.  HE L CHER 

cjntersville 

3573 

MARSHALL 

12 

34  20 

86  19 

578 

4P 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTERSVILLE  TVA 

3578 

12 

34  22 

86  17 

606 

5P 

: 

■:VA-765 

HALEYVILLE 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34  14 

87  37 

910 

:  H 

RADIO  STATION  WJB6 

HAMILTON  3  S 

36*5 

03 

13 

34  06 

87  59 

518 

7/ 

EDDIE  L.  PEARCe 

HAVNEVILLE 

LOWNDES 

1 

32  11 

86  36 

IQO 

8A 

BA 

MISS  JANE  DOSWELL 

HEADLAND 

3761 

07 

HENRY 

5 

31  21 

85  20 

370 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFLIN 

3775 

05 

CLEBURNE 

11 

33  39 

65  36 

850 

8A 

BA 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

31  57 

86  19 

59* 

7A 

7A 

CHARLES  R.  PORTER 

HIGHTOWER 

3862 

05 

CLEBURNE 

11 

33  32 

86  24 

1175 

BA 

THOMAS  J.  HART 

HODGES 

3899 

01 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

845 

7A 

FRANK  L.  HAYNES 

MUNTSVILLE  WB  AP 

01 

MAD  I  SON 

12 

34  42 

86  35 

600 

KID 

HID 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

•.193 

07 

CLARKE 

13 

31  31 

87  63 

210 

7A 

: 

T.   H.  GAlLLARO.  JR. 

STATION 

as 

y 

i  DIVISION 

COUNTY 

1  DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Z 

> 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

U 

SPECIAL 

JACKSONVILLE  2  SU 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33  48 

•  5  46 

690 

C 

MRS.  ELLA  H.  AYCRS 

87  16 

6P 

JORDAN  DAM 

4306 

32  37 

ALABAMA  POWER  CO. 

CHAMBERS 

5P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

03 

32  68 

86  31 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

02 

33  33 

86  33 

7A 

LEESBURG 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON 

4798 

SUMTER 

160 

LIVINGSTON  STATE  COL. 

LOUISVILLE 

4884 

BARBOUR 

31  48 

86  33 

470 

BA 

JOHN  B.  ARD 

MADISON 

4976 

01 

MADISON 

^\ 

34  42 

86  45 

580 

5P 

5P 

JOHN  D  STONER  JR 

JEFFERSON 

ALABAMA  POWER  CO. 

MARION  t  N 

6108 

PERRY 

210 

ROBERT   J.  CURRY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

51  16 

DALLAS 

32  27 

202 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

06 

DALLAS 

32  28 

87  13 

20O 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

5140 

ELMORE 

340 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS  1  SSW 

5172 

MONTGOMERY 

E>  PAUL  GOWAN 

ERNEST  H.  LAND 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

6382 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

5397 

BULLOCK 

490 

MRS.  Sara  o.  hall 

MILLERS  FERRY 

5417 

07 

WILCOX 

32  06 

87  22 

7B 

FRED  HENDERSON 

06 

11 

32  27 

MITCHELL  DAM 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

MONTEVALLO 

5537 

04 

3 

7A 

MONTGOMERY  WQ  AP 

MONTGOMERY 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

5625 

LAWRENCE 

660 

TVA-381 

MOUlTON  2 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  18 

645 

6P 

JOHN  M  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

5749 

01 

COLBERT 

12 

34  45 

87  37 

636 

HID 

[J 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MONROE 

1 

31  43 

67  16 

5P 

NEW  BROCKTON 

5 

CITY  OF  NEW  BROCKTON 

NEW  MARKET  2 

5867 

MAD  I  SON 

5P 

MISS  LUCILE  w,  HEREFORD 

5875 

DALE 

5 

GLADYS  G  BROWN 

BLOUNT 

33  57 

870 

7A 

LONNI E  R •   NORR 1 S 

612S 

LEE 

750 

BA 

ORRVILLE 

DALLAS 

] 

8/ 

OZARK  6  NNW 

621( 

DALE 

5 

470 

5P 

CHAHLfi   H.  CARROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JACKSON 

i: 

34  42 

86  20 

635 

: 

TVA-69 

PALHEROALE  2  W 

GEORGE  T.  POSEY 

632? 

ST  CLAIR 

95! 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRY 

: 

32  36 

87  09 

8A 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

petephan 

6370 

MONROE 

MRS.  MINTA  EDDINS 

8A 

PHENIX  CITY  WATER  WKS 

i: 

33  13 

86  16 

MRS  MARY  A.  HEDRICK 

07 

31  59 

MRS.  OELLA  L.  OAKLET 

MONTGOMERY 

HRS.  ENA  C.  PAUL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

660E 

AUTAUGA 

23C 

THOMAS  E.  FISCHER 

PRATTVILLE 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32  26 

66  28 

290 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

PUSHMATahA 

INACTIVE  12'31/64 

REDSTONE  ARSENAL 

683] 

MADISON 

i; 

67: 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

Ti 

CURRY  MC  DONALD 

6931 

COVINGTON 

18< 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

BOBERTSDALE   1  E 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

COOSA 

670 

CHARLES  W.  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

33  09 

85  IB 

745 

JOHN  T.  6AJLEY 

FRANKLIN 

eac 

7A 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

CULLMAN 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

SAND  HT  SUBSTa  AU 

AUBURN  UNIVERSITY 

JEFFERSON 

MRS.   M.   W.  PRIDMORE 

SCOT I5B0R0 

RADIO  STATION  WCft I 

5P 

LAWERENCE  E>  DIGGS 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SLOCOMB 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

225 

MRS.  EVA  R.  RAY 

SUTTl E 

7963 

PERRY 

32  32 

87  11 

145 

7A 

J.   F.   SUTTLE.  JR. 

04 

■ 

6P 

6P 

33  27 

86  06 

6P 

C.  D.  WEAVER 

thomasville 

817E 

31  55 

87  44 

405 

7A 

LEROY  GATES 

ThORSBY  1  Sw 

AUBURN  UNIVERSITY 

THORSBY  EXP  STATION 

820? 

CHILTON 

6B( 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

thurloh  dam 

8215 

ELMORE 

32  32 

85  54 

266 

ALABAMA  POWER  CO, 

01 

MADI SON 

12 

34  5* 

66  44 

: 

THAFFORO 

02 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86  44 

470 

WILLIAM  P.  DOSS 

TROY 

B323 

PIKE 

10 

31  49 

85  59 

560 

:  H 

THOMAS  J.  OILLARD 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

6360 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

170 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8365 

0; 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

67  35 

152 

7A 

7I 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8403 

11 

32  23 

86  39 

420 

5P 

RADIO  STATION  WABT 

UNION  SPRINGS 

eA 

LESTER  L.  REEDER 

uniontown 

0( 

: 

32  26 

67  31 

7A 

JEPTHA  S.  BRANYON 

VALLEY  HEAD 

02 

34  34 

85  37 

7A 

C  *  H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

6517 

03 

LAMAR 

13 

33  45 

88  07 

190 

5P 

7A 

MRS.   LEILA  H.  WHEELER 

WADLEY 

6606 

05 

RANDOLPH 

11 

33  08 

85  34 

640 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

6637 

ESCAMBIA 

31  13 

67  12 

206 

MRS.   ESSIE  H.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

04 

ETOWAH 

2 

34  04 

86  19 

850 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

6673 

GREENE 

2 

32  47 

87  50 

110 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

88  04 

465 

BA 

8A 

HRS.    INIS  WILSON 

WEST  8L0CT0N 

3 

33  07 

67  07 

7A 

WETUMPKA 

8859 

06 

ELMORE 

7 

32  33 

86  13 

190 

7A 

MARION  M.  SANFORD 

WHATLEY 

6867 

07 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

5P 

7A 

MRS.   VELMA  G.  COLEMAN 

WINFIELD  2  SW 

8996 

0; 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  50 

468 

7* 

W.   W.  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

85  64 

335 

ALABAMA  POWER  CO. 

DRAINAGE  CODE; 
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REFERENCE  NOTES 


?6TroV.^.Tw""h."r  Bul.'iVo^^^^^^^^  ""  '^''"'"-"o""  "  W'"""  ^-..0  ATpon  Suuon,  D.„„.„,  F>,ld.  RFD  2.  M„„.go„.ry.  AUb.™ 

a°rrfhfsS^Ct>Z?e».u"c'SoL.°»ar'^'o?  aTl.lVfHkn'^'"'""*.'  ""'',^.•5"  '"',!«'"  "•^     T.mp.n..ur.  U,  -F.  pr.clpluUon  .„d  .v.por...o.  1„  Inche.  .nd  .,„d  movement  In  mU„.    MonU.ly  de,re.  d.v  .ouU 

^n"  rp:;drd,  "d^d nlbT^Ibt^rv^^^^^^^^         "  .cmp.r.,ur„  from  65-  F.   In  "SuppLmenU.  Ca"  ub.o  dlrec.on.  eMcred  U,  n.ur..  •„  ..„.  of  de.re...    R„„,,.n,  ..„d      ,be  vecor  .Jo,  d.r'c^^^ 


a„d  Snow  on  Ground"  .able  i,      observation  ..me  for  aU  except  Weather  Bore.,  and  FAA  .Ution..'  For  the^r.tM  on   ^no.  ;,lr;  ;d\;ro:   are  «  6  M  a  m     C  sT  oL'tl"'  r'k.-^me"."  '^LZ'  •  P      ,  , 

..on   Ub.e,    Da.ly  Tempcra.ure"  .able.  "Evaporation  and  W.nd"  ub...  and  ,„o.f..l  .„  the  "Snowfall  and  S«,w  on  Ground"  tablef  .hen  puiuah^"  Ire  tor  thri;  ind^^a^tHl^c  of  o^t^rvl..!,*     '  "  '"""P"- 

'7^^7f^:::Aii:;:Lz::ir::^^^^^^  >" — - «-       -       «.» -  "Bvaporafon  .no  wu,d  ■ 

^^l^.^i!WdtENT  ™lues  published  In  .he  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  .able  are  the  wa.er  equivalent  of  snow.  .Let.  or  Ice  on  the  ground.  Sample,  for  obtain^,,  mea.urement.  are  uk.n  from  dUfer.nl  polnu 
for  succe.slve  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  olher  causes  of  local  variability  in  .he  snowpack  may  re.ult  m  apparent  lncon.i.t.ncle.  in  the  record.  '*'""  *""*""'  f"""" 

5^iS£4ii:^    Entries  of  snowfall  m  the  "Cllmatological  Data"  uble.  Uie  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include  .now  a™,  sleet.    Entries  of  .no.  on  ground  mclude  .now. 
NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  oii  tht-  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  disunce  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  buUetin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  isaue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  ■"Dally  Precipitation"  uble.  "Evaporation  and  Wind"  tabic,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  uble  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  sution  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  daU. 
•    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Cage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "DaUy  Temperature"  Uble  for  deUiled  daUy  record.   Degree  day  dau,  1/  carried  for  this  sution 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  PrecipiUtlon  DaU. ) 

T     Trace,  an  amount  too  smaU  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipiution  values  are  processed  for  special  purposes,  and  arc  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  DaU"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  in 
"Climalological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recordlnfl  ffaee  In 
the    Hourly  PrecipiUtion  DaU"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  Uble. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "SupplemenUl  DaU"  Uble. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Sution  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Sution  Index  means  variable. 

f     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  • 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  Ubles,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402. 

Informat.on  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  subsUtions  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cenU.  SimtUr 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological  EtaU,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obuined  from  the  Superintendent  of  E}ocuments  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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.0 

0 

3 

0 

0 

DECATUR 

*2.1 

6*. 7 
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67.3 

*2.2 

54.8 

80 
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19 

30 
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0 
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0 

2.93 

1.93 

21 

.0 
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CAlERA  2  5W 

68.8 

*1.3 

55.1 

79 

8 

16 

30 

289 

0 

0 

8 

0 

2.0* 

- 

l.*8 

1.27 

22 

.0 
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1 

1 

CE^JTHE   5  SW 

67.0 

*1.3 

30 

J 1 0 

0 

0 

6 

0 

1.51 

2 1 

.0 

0 

2 

1 
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68.8 
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65.6 

79 

8, 

18 

30 
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0 

7 

0 

2^26 

1.35 

22 

.0 

0 

5 

1 
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GADSDEN  GAS  PLANT 

65.9 

*2.7 

54.3 

2.9 

79 

8 

22 

30 

313 

0 

0 

5 

0 

3.19 

1.47 

22 

.0 

0 

8 

2 

1 

PELL  CITY   1  NNE 

66.2 

*0,6 

53.4 

79 

8 

23 

30 

342 

0 

0 

9 

0 

2.86 

.97 

22 

.0 

0 

5 

2 

0 

5YLACAUGA  *  NE 

67.8 

*2.7 

55.3 

78 

8* 

18 

30 

288 

0 

0 

5 

0 

1.83 

1.06 

22 

.0 

0 

* 

1 

1 

TALLADEGA 

65.9 

*l.* 

333 

0 

0 

7 

0 

2.44 

1.16 

22 

1 

DIVISION 

64.6 

2.6 

2.61 

- 

.7* 

.0 

•       •  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

68.3 

*1.3 

54.8 

78 

8 

16 

30 

299 

0 

0 

8 

0 

1.31 

.72 

22 

.0 

0 

5 

1 

0 

ASHLAND 

*0.  9 

54,1 

77 

8 

21 

30 

320 

0 

0 

4 

0 

2.02 

1.30 

22 

.0 

0 

5 

1 

1 

AUBURN  3  SW 

7l!2 

45.0 

58,1 

3.0 

80 

2 

22 

30 

203 

0 

0 

2 

0 

1.63 

1.89 

.73 

22 

.0 

0 

3 

2 

0 

MILL    C  NW 

69.2 

*2.2 

55,7 

80 

10 

21 

30 

273 

0 

0 

5 

0 

1.26 

.80 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

HEFLIN 

67.0 

37.5 

52,3 

79 

9 

16 

30 

376 

0 

0 

9 

0 

2.82 

1.10 

22 

.0 

0 

5 

2 

2 

1  afayette 

MARTIN  DAM 

68.8 

*7.5 

58.2 

77 

26 

30 

30 

205 

0 

0 

1 

0 

1.35 

1.80 

.61 

22 

.0 

0 

5 

I 

0 

OPELIKA 

69. *M 

*2.0M 

55. 7M 

78 

27, 

23 

30 

282 

0 

0 

3 

0 

1.28 

.72 

22 

.0 

0 

2 

I 

0 

RCCKFORD  2  NNW 

67.5 

*3.* 

55.5 

76 

27, 

21 

30 

281 

0 

0 

3 

0 

1.57 

.71 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

RCCK  MILLS 

68.* 

39.6 

54,0 

78 

9, 

18 

30 

322 

0 

0 

7 

0 

1.34 

.76 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

55,4 

1.4 

1.61 

1.7* 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Average 
Maximum 

It  6 

<  z 

o 
tn 

« 
> 
< 

Departure 
From  Norma] 

'S 
• 

X 

Q 

s 

0 
»^ 

• 

>. 
& 

s 

1 

No.  of  Days 

I 

H 

a 

§i 
|s 

Sa 

|j 

Greatest  Day 

Q 

Sdow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

3 

o 

•3ti 

is 

e 

a 

i 
s 

i 

e 

s 

£ 
g 

5  ? 

3 ; 
si 

o  * 

hi 

s| 

PRAIBIE  06 

DAVTON 

71.2 

49.3 

60.3 

82 

27* 

25 

30 

166 

Q 

1,54 

.57 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

0EMCP0LI5  LOCK  AND  DAM 

M 

47.0 

M 

25 

30 

0 

0 

1 

0 

1.27 

-  1,90 

.50 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

GAINESVILLE 

69. B 

45.7 

57.8 

82 

27 

25 

30 

221 

0 

0 

3 

0 

2.13 

1.10 

22 

5 

2 

1 

6REENSPCR0 

hayneville 

69.7m 

46,  6M 

58.2m 

80 

212 

0 

0 

3 

0 

1.63 

.91 

1 3 

.0 

0 

1 

2 

0 

1  I w  T  Nrt  ^  TON 

71.8 

45.6 

58.7 

83 

27 

23 

30 

193 

0 

0 

2 

0 

1.44 

,71 

12 

.0 

0 

3 

2 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

70.4 

47.7 

59.1 

SI 

26 

23 

30 

187 

0 

0 

2 

0 

1,55 

,71 

22 

,  0 

0 

* 

1 

0 

MINTER   3  iMH 

71.1 

46.3 

58.7 

80 

26 

23 

30 

l99 

0 

0 

4 

0 

1,76 

,0 

0 

0 

MCNTSO^'ERY  WB  AP  R 

69.6 

46.9 

4,  1 

26 

0 

0 

1 

0 

1,34 

-  1,68 

.68 

12 

,0 

0 

3 

1 

0 

selma 

71.2 

49.0 

60|l 

3,5 

79 

8. 

29 

30 

156 

0 

0 

I 

0 

1,61 

-  1.51 

.65 

13 

,0 

0 

4 

2 

0 

TLSKE6EE  3  S 

70.7 

46.3 

58.5 

3,0 

79 

26. 

22 

30 

201 

0 

0 

4 

0 

3.09 

-  .07 

I.IO 

21 

,0 

0 

6 

2 

1 

UNION  ^IPRINOS 

69. 

47.3 

58.4 

2,2 

79 

22 

29 

30 

195 

0 

0 

3 

0 

2,76 

-  .11 

1  .70 

13 

,0 

0 

3 

2 

I 

DIVISION 

58,8 

3,1 

1,85 

-  1.31 

.0 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   I  NW 

7*. 7 

45.1 

59.9 

80 

22. 

24 

30 

166 

0 

0 

3 

0 

1,42 

1,19 

13 

.0 

0 

2 

1 

1 

ATMORE   1  SW 

75.0 

48,8 

61.9 

82 

26* 

27 

30 

122 

0 

0 

1 

0 

1,50 

I.IO 

12 

.0 

0 

2 

1 

1 

BRANTLEY 

74,0 

42,8 

58.4 

84 

26 

23 

30 

204 

0 

0 

4 

0 

1,78 

-  1,35 

1,03 

13 

.0 

0 

3 

2 

1 

3REWT0N  3  SSE 

73.8 

46,1 

60.0 

3,7 

82 

26* 

23 

30 

I68 

0 

0 

3 

0 

1,64 

-  1,84 

.85 

13 

.0 

0 

3 

2 

0 

CAMDEN  3  NM 

71.6 

48,4 

60.0 

82 

26 

25 

30 

165 

0 

0 

2 

0 

2.36 

1.27 

12 

.0 

0 

4 

2 

1 

CHATOM   3  N 

73.3 

50.5 

61.9 

82 

26* 

29 

30 

129 

0 

0 

2 

0 

3.32 

1.66 

12 

,0 

0 

4 

2 

2 

CLAYTON 

69.6 

49.3 

59.  5 

78 

27* 

28 

30 

170 

0 

0 

2 

0 

1.88 

-  1,09 

1.40 

13 

.0 

0 

3 

1 

1 

OCTHAN  FAA  AIRPORT 

73.2 

51.9 

62.6 

81 

21. 

34 

30. 

110 

0 

0 

0 

0 

1,45 

-  1,27 

.81 

22 

,0 

0 

2 

1 

0 

ENTERPRISE 

72. 8H 

48.  7M 

60, 8M 

82 

9 

30 

30 

l44 

Q 

^ 

Q 

1,36 

.66 

12 

,0 

0 

2 

2 

0 

ELFAULA 

EVERC-REEN 

73.* 

46,3 

59.9 

82 

26 

25 

30 

172 

0 

0 

2 

0 

1.89 

1,19 

13 

•  0 

0 

2 

2 

I 

FRISCO  CITY 

72.7 

2  7  * 

30 

1  36 

0 

0 

2 

0 

1.69 

,0 

0 

5 

2 

1 

GEnEVA 

70.7 

47.1 

58.9 

78 

22 

28 

30 

187 

,83 

-  2^24 

.39 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

73.4 

47,7 

60.6 

84 

26 

23 

30 

160 

0 

0 

2 

0 

1.21 

.63 

12 

.0 

0 

2 

2 

0 

GREENVILLE 

73.3 

49,8 

61.6 

4.8 

80 

26* 

29 

30 

126 

0 

0 

2 

0 

2.23 

-  1.61 

1,07 

13 

3 

mEaOLA'iO 

70.8 

30 

l69 

0 

0 

2 

0 

.57 

,0 

0 

4 

1 

0 

HIGHLAND  HOME 

70.6 

48.2 

59.4 

2.8 

80 

27* 

28 

30 

175 

0 

0 

2 

0 

2.10 

-  1.25 

1,23 

13 

,0 

0 

3 

2 

1 

NATCHEZ 

72.9 

46.6 

59.8 

82 

26* 

22 

30 

179 

0 

0 

3 

0 

1.51 

.74 

13 

,0 

0 

3 

2 

0 

OZ^RK    6  NNW 

71,3 

50.5 

60.9 

2,9 

80 

21* 

29 

30 

l44 

0 

0 

2 

0 

1.31 

-  1,66 

.86 

12 

PHENIX  CITY  2  NNW 

70.4 

48.4 

69.4 

78 

27. 

29 

30 

172 

0 

0 

2 

0 

2,42 

1.08 

22 

.0 

0 

4 

2 

I 

SEALE 

THQMASVILLE 

71.2 

48.8 

60.0 

4,4 

80 

27 

27 

30 

160 

0 

0 

2 

0 

2.76 

-  ,89 

1.52 

13 

.0 

0 

4 

2 

1 

TROV 

70.6 

50,  1 

60,4 

4.0 

80 

21. 

29 

30. 

156 

0 

0 

2 

0 

1.92 

-  1,33 

1.2S 

13 

.0 

0 

3 

1 

1 

whatlEy 

72.8 

45,8 

59.3 

86 

7 

22 

30 

189 

0 

0 

3 

0 

2.31 

1.47 

13 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVI SION 

60,  3 

3.7 

1.88 

-   1 .44 

.0 

Gulf  o8 

9AY  MINETTE 

74.4 

52.6 

63,5 

83 

8 

31 

30 

96 

0 

0 

I 

0 

1.55 

1,27 

12 

.0 

0 

2 

1 

1 

citronelle 

75.3 

53.6 

64.5 

6.0 

81 

26* 

32 

30 

79 

0 

0 

1 

0 

1.39 

-  2.86 

,98 

12 

.0 

0 

3 

1 

0 

CCDEN 

75.3 

52.8 

64.1 

83 

1 

29 

30 

89 

0 

0 

1 

0 

1.07 

,44 

12 

.0 

0 

5 

0 

0 

FAIRHOPE   2  NE 

73.3 

53.3 

63.3 

4.4 

81 

26. 

31 

30 

98 

0 

0 

1 

0 

.89 

-  2.27 

,36 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

FCRT  MORGAN 

72,3 

59.5 

65.9 

78 

21 

37 

30 

67 

0 

0 

0 

.16 

,07 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOBILE  HB  AIRPORT 

74.1 

53.6 

63.9 

5.0 

81 

25. 

33 

30 

100 

0 

0 

0 

0 

.73 

-  2.62 

.58 

12 

.0 

0 

1 

I 

0 

MOBILE 

73.5 

54.2 

63.9 

5.0 

82 

9 

35 

30 

82 

0 

0 

0 

0 

1,62 

-  1,67 

1.31 

13 

.0 

0 

2 

I 

I 

RCBERTSDAlE   1  E 

74.9 

SI. 2 

63.1 

82 

10. 

27 

30 

106 

0 

0 

1 

0 

.79 

-  2,49 

.23 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

64,0 

5.3 

1.03 

-  2.41 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,         86"  ON  THE   7TH  AT  WHATLEY 

LOWEST  TEMPERATURE,  13"  ON  THE  30TH  AT  HAMILTON  3  S  AND  WATERLOO 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,       3.61    INCHES  AT  GADSDEN 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,  .16  INCH  AT  FORT  MORGAN 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,         1.93   INCHES  ON  THE  21ST  AT  ANNISTON  FAA  AP 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
NOVEMBER  1965 


Day  of  Month 


btaiion 

O 

!   1  2  1  3 

4 

5  1  6 

7  1 

8  1 

g 

10  1 

11  j 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1  18 

19  1  20  {  21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

*     *  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

1.07 

.03 

•*o 

T 

•  15 

.16 

.03 

.2S 

.02 

BELLE  MINA  2  N 

•  77 

.0* 

.26 

T 

.02 

.26 

DECATUR 

,02 

*  in 

,09 

.01 

• 

FALKVILLE  1  N 

FLORENCE 

• 

' 

HOOGES 

huntsville  we  ap 

T 

T 

T 

.07 

.06 

T 

T 

,06 

.17 

.01 

T 

!27 

MAD I  SON 

,03 

.05 

MOULTON  Z 

,06 

.02 

'l7 

T 

.03 

T 

.37 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

1,09 

T 

T 

T 

T 

.** 

.02 

T 

•  17 

.01 

T 

T 

.i^S 

NEW  MARKET  2 

1  •  35 

•  ^ 

on 

•  05 

•  30 

RED  BAY 

1 .26 

REDSTONE  ARSENAL 

•  6 

.0 

•  07 

.  6 

•  01 

.39 

RUSSELLVILLE  2 

1^0 

.*9 

.11 

T 

WATERLOO 

.30 

.10 

1.03 

- 

•       *  * 

APPALACHI AN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTvlLLE  2  SE 

1.76 

.15 

T 

.30 

,30 

.*8 

.11 

.*2 

BESSEMER   3  SSW 

3,21 

.25 

•  0* 

.16 

.07 

T 

.36 

•  58 

1  *  38 

T 

.  35 

BIRMINGHAM  MB  AP  H 

2.  SO 

•  30 

.23 

.22 

^  *  Jft 

* 

.12 

eOA£ 

2.22 

BRIDGEPORT  2  W 

2,9* 

•  1 3 

*  10 

T 

.03 

1.8 

.*l 

.06 

.37 

COLLINSVILLE 

2.*7 

.25 

.06 

.25 

•  03 

.19 

1.05 

.26 

.02 

.34 

FORT  PAYNE 

1 ,52 

^ 

.22 

•  *7 

•  20 

GARDEN  CITY 

2.69 

*?l 

*  ^  t 

.40 

GUNTERSvILLE 

guntersville  TVA 

* 

* 

'o5 

maoella 

2,57 

.26 

,06 

.11 

•  27 

.33 

1.21 

!l9 

oneonta 

2.69 

.*1 

T 

.05 

.30 

.*2 

.68 

.17 

.46 

PALMEROAlE  2  M 

2.20 

.50 

,*5 

.55 

.*5 

.10 

.15 

saint  BERNARD 

SAND  "T   SUB^TA  AU 

1  a 

sayre 

1.64 

.09 

.33 

■  02 

* 

•  50 

SCOTTSBORO 

1.37 

.22 

•  15 

i26 

!35 

.19 

.20 

TRAFFORO 

2,17 

•  *3 

.*1 

.63 

,*3 

.27 

VALLEY  MEAD 

2,14 

.02 

,*7 

T 

T 

.10 

•  05 

T 

T 

.  1* 

•  92 

.12 

.02 

.  34 

*       *  * 

UPPER  Plains  03 

aliceville 

- 

• 

• 

• 

• 

• 

1.60 

- 

ARLEY  3  S 

1 .55 

.06 

,06 

.22 

•  02 

•  19 

.71 

.OT 

.22 

AUTAUGAVILLE    3  N 

•  1' 

.12 

.*6 

•  1 5 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 

2.38 

.17 

.27 

.02 

,30 

.95 

BILLINGSlEy  1  SE 

35 

•  * 

" 

" 

.06 

'n 
.  6 

BROOKWOOD 

3.21 

T  .30 

.10 

•  50 

.21 

.50 

l.*0 

T 

T 

.20 

CARBON  HILL 

1,67 

*it 

•  05 

•  24 

.03 

■  *6 

•  37 

.3] 

CENTRE vILLE 

04 

!07 

CL ANTON 

1 16 

1  •16 

CORDOVA 

2**8 
• 

07 

• 

• 

• 

.6 

.5* 

*3* 

DOUBLE  SPRINGS 

1.26 

•  05 

.02 

.09 

■  32 

.10 

.02 

■  01 

.02 

•  35 

.06 

.22 

EL  ROD 

.*0 

.*0 

,5C 

1 ,00 

GORGAS 

•  1* 

1.05 

•  02 

•  04 

.56 

•  62 

.18 

halevv I llE 

• 

* 

'  ^ 

•  26 

.1* 

HAMILTON   3  S 

1.06 

,03 

.01 

.16 

•  16 

T 

,** 

T 

.01 

.06 

.0« 

.15 

JASPER  *•  H 

1.52 

,0? 

■  08 

*  2 1 

•  06 

T 

,73 

•  31 

.OS 

LAY  DAM 

1  .*! 

.02 

•  01 

•  02 

•  I  0 

.01 

•  60 

.OS 

.40 

M£RT2  PONOVILLE  TOk^ER 

2.68 

.  35 

•  27 

•  *6 

1.03 

.3] 

M I tchell  dam 

*26 

*02 

P ICKENSV I LLE 

'ol 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

l!29 

.22 

.8* 

.23 

prattville 

1,55 

.02 

.66 

.55 

.10 

•  20 

REFORM 

thorsby  Exp  station 

1 .59 

.30 

.15 

•  87 

.27 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

.26 

.0* 

,02 

•  32 

1  ^26 

.02 

.30 

VERNON 

l!o6 

.08 

!l7 

•  73 

.08 

WEST  BLOCTON 

3,56 

.*7 

.*0 

.12 

.35 

.17 

1.80 

.05 

.20 

W I NF I ELD  2  Sm 

1,3* 

.23 

.06 

•  20 

-*8 

.03 

.03 

.31 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNI5T0N  FAA  AP 

2,93 

.OS 

•  23 

T 

.03 

T 

1.93 

.*7 

.Ol 

•  16 

ashville  *•  w 

'V 

.51 

.*5 

.56 

.06 

*»1 

CALERA  2  Sw 

CENTRE  S  Sw 

•  1 2 

.31 

.28 

1.51 

•  1* 

.16 

•  21 

cmildehsburg 

**02 

.  35 

*22 

1,10 

.35 

GADSDEN 

3,61 

.37 

.** 

•  29 

•  05 

U91 

.3S 

.20 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3,19 

•  15 

.25 

•  50 

.*1 

l.*7 

.1<> 

.13 

.14 

JACKSONVILLE  2  SW 

2,62 

T 

.02 

.35 

.10 

T 

.72 

1.2* 

.OS 

.34 

leesburg 

2.76 

.21 

•  15 

•  30 

1  (65 

.25 

.20 

' 

.24 

,04 

.  3* 

1*29 

PELL  CITY  t  NNE 

2  86 

*Ofl 

.05 

•  20 

•  *0 

*90 

•  97 

OT 

• 

SVLACAUGA  <.  NE 

U89 

.09 

.05 

•  0* 

!l7 

1,05 

IlO 

.3! 

TALLADEGA 

2.** 

.21 

•  11 

.03 

•  *7 

1.16 

•  10 

.03 

.31 

WALNUT  GROvE 

■ 

.50 

.51 

.55 

.20 

' 

*  * 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  A  NE 

1.31 

.IS 

.12 

.12 

,72 

.20 

ASHLAND 

2.02 

.20 

•  10 

1  •  30 

•  10 

•  05 

AUBURN  3  SW 

.60 

CAMP  HILL  2  NW 

1 ,26 

.OS 

■  03 

.80 

.05 

OADEvlLLE 

1.70 

.0* 

•  30 

.01 

.98 

.03 

• 

DELTA 

1.97 

.21 

.05 

■  11 

•  21 

1.09 

.10 

.20 

2.82 

•  12 

.12 

1 .06 

l.io 

.42 

M IGHTOWER 

06 

05 

l.*0 

U15 

.0* 

JORDAN  DAM 

i!eo 

.IS 

!06 

•  58 

T 

•  80 

.01 

.OS 

.10 

LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 

1.39 

.10 

•  *2 

.02 

.61 

.  10 

.  10 

OPELIKA 

1.28 

T 

•*0 

.01 

T 

•  05 

.72 

T 

.05 

.03 

T 

.02 

ROCKFORO  2  NNM 

1.57 

.2S 

.01 

.20 

T 

.71 

T 

.09 

.03 

.28 

ROCK  MILLS 

1.3* 

T 

.10 

.0* 

•  13 

.01 

•  08 

.76 

.02 

.05 

T 

.15 

THURLOW  DAM 

1.55 

.93 

.85 

.10 

.07 

WAOLEY 

1.69 

.33 

.11 

.80 

.19 

.26 

WETUMPKA 

1.61 

.10 

•  06 

T 

T 

.9* 

T 

T 

.56 

.10 

.02 

.21 

YATES  HYDRO  PLANT 

l.*7 

.03 

•  *2 

.01 

•  86 

.OS 

.10 

nolM  loUowing  SlaUon  IimIm. 
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Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 
13  I  U  I  IS 


16     17  18 


25    X     27    28     29  X 


PRAIRIE 


0» 


CU6A 
04VT0N 

DEX0P01.IS  LOCK  AND  OAH 
FOOT  DEPOSIT 
OAINESVILLE 

OREENSeoRO 
HAYNEVILLE 
LIVINGSTON 
MARION  I  N 

MARION  JUNCTION  I  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEMS  1  S&w 
"ILSTEAO 
WINTER  3  Nh 
MONTGOMERY  WB  AP 

ORHVILLE 
PERRTVILLE 
PINE  LEVEL 
PRIMROSE  FARM 
SELMA 

SUTILE 

TUSKEGEE  )  S 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOMN 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 


1.93 
1.43 


1.62 


COASTAL  PLAIN  07 

AQBEVILLE  1  NNW 
ALBERTA 

ANDALUSIA   1  NW 
ATMORE   I  Sm 
BRANTLEY 

BREWTON  3  SSE 
BRUNDIOGE 
CAMDEN  3  NM 
CHATOM  3  N 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFFEE   SPRINGS  2  NM 

COLUMBIA 

COTTONTON 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOwER 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOwN 

GREENVILLE 

HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
KINSTON 
LOUISVILLE 

MElvIN 

MILLERS  FERRY 
NATCHEZ 
NEwTON 
OZARK  6  NNW 

PHENIK  CITY  2  Htih 

PINE  HILL 

RIVER  FALLS 

SEAlE 

SLOCOMB 

SNOm  hill 

THOMASVILLE 

TROY 

WALLACE  2  E 
WHATlEY 


1.89 
1.3> 
1.42 
l.«0 


1.92 
2.3> 
3.32 
2.69 


2.77 
l.»7 

t.7a 


2.A2 
2.<l» 
1.06 


2,06 
2.76 
1.92 
1,30 


T  ,16 

t  t 


.01  1.10 


1.19 
1.03 


1.33 
1.60 


1.30 
1.07 


1.57 
1.92 

1.2a 

1.00 


.3S 
.72 
1.07 


,65 
.27 

i.oa 


.6a 

.20 
.68 


GULF 

BAY  MINETTE 
CITRONELlE 
CnDEN 

FAIRhOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULP  Shores  p  o 

MOBILE  MB  AIRPORT 
MOBILE 

fiOBERTSOALE    I  E 


Sm  ratornK*  IKMM  Mlowtag  SutMn  lada 
-  161  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•      •  # 

NORTHERN  VAllEV 

01 

ATHENS  2 

MAX 

Mm 

75 
35 

74 
34 

75 
29 

75 

50 

71 
49 

72 
54 

75 
43 

77 
64 

70 
50 

68 
51 

60 
36 

63 
39 

60 
55 

63 
41 

54 
44 

71 
52 

57 
37 

47 

30 

54 
35 

63 
30 

69 
39 

70 
52 

72 
32 

67 
41 

64 
49 

58 
50 

57 
41 

57 
33 

43 
24 

46 
19 

54,5 
40,9 

BELLE   MINA  2  N 

MAX 

Mm 

72 
36 

75 
28 

76 
36 

71 
49 

72 
50 

76 
55 

78 
45 

79 
51 

68 
49 

64 
51 

66 
37 

59 
46 

55 
55 

67 
44 

72 
43 

67 
63 

65 
38 

65 
29 

63 
35 

70 
30 

75 
44 

68 
52 

66 
32 

59 
41 

65 
50 

78 
48 

73 
50 

60 
31 

53 
26 

42 

20 

67,0 
41,9 

DECATLR 

MAX 

Mm 

77 
36 

69 
30 

76 
33 

76 
45 

71 
52 

73 
54 

77 
50 

77 
51 

SO 
62 

67 
53 

62 
39 

65 
45 

59 
55 

64 
49 

69 
47 

72 
52 

67 
40 

54 
32 

54 
35 

64 
32 

55 
35 

76 
37 

54 
34 

57 
35 

57 
48 

59 
50 

79 
45 

57 
41 

52 
29 

46 
24 

67,2 
42,1 

FALKVILLE   1  N 

MAX 

Mm 

75 
34 

69 
26 

75 
27 

75 
44 

71 
51 

74 
53 

76 
45 

76 
49 

80 
55 

67 
53 

53 
42 

65 
44 

67 
55 

59 
46 

68 
46 

72 
52 

67 
40 

60 
28 

55 
33 

66 
29 

72 
30 

76 
50 

56 
32 

62 
33 

57 
47 

60 
52 

78 
43 

56 
30 

53 
26 

46 
17 

67,2 
40,3 

FLORENCE 

MAX 

Mm 

79 
iO 

74 
33 

78 
34 

78 
47 

70 
55 

72 
55 

78 
52 

71 

56 

78 
51 

68 
53 

63 
39 

65 
46 

61 
55 

70 
47 

62 
48 

70 
63 

68 
37 

54 

33 

55 
36 

55 
34 

72 
36 

74 
51 

66 
35 

71 
36 

50 
47 

65 
52 

79 
40 

61 
35 

53 
28 

50 
21 

58,0 
42,9 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 

Mm 

71 
42 

76 
32 

76 
41 

73 
55 

73 
53 

76 
62 

78 
48 

80 
56 

70 
62 

62 
54 

66 
43 

51 
57 

67 
50 

71 
46 

74 
51 

69 
57 

65 
34 

54 
33 

65 
39 

70 
34 

77 
55 

57 
42 

58 
35 

59 
45 

57 
64 

76 
55 

73 

35 

61 
34 

47 
29 

41 
24 

67,5 
44,5 

MADISON 

MAX 

Mm 

69 
42 

75 
30 

75 
43 

71 
52 

72 
51 

76 
58 

78 
49 

78 
56 

68 
50 

62 
52 

65 
39 

58 
49 

57 
51 

59 
45 

72 
45 

65 
63 

66 
37 

64 

30 

64 
37 

69 
36 

74 
49 

54 

50 

57 
33 

55 
44 

55 
50 

78 
51 

71 
40 

61 
33 

54 
26 

40 

20 

65,4 
43,4 

MOULTON  2 

MAX 

Mm 

73 
34 

78 
27 

75 
38 

70 
51 

75 
52 

78 
55 

75 
44 

77 
51 

67 
63 

62 
52 

68 
41 

50 
51 

66 
55 

65 
47 

71 
49 

58 
55 

68 
38 

57 
29 

65 
36 

73 
30 

76 
47 

70 
50 

70 
30 

59 
41 

50 
50 

80 
50 

73 
40 

63 
30 

50 
27 

41 
17 

67,9 
42,3 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

MAX 

Mm 

70 
38 

76 
28 

75 
38 

70 
54 

72 
54 

75 
50 

72 
49 

76 
53 

69 
45 

63 
43 

64 
33 

50 
54 

56 
49 

62 
47 

71 
49 

69 
57 

60 
36 

54 
36 

62 
37 

70 
30 

76 
48 

54 
39 

57 
30 

60 
47 

63 
54 

79 
50 

68 
36 

53 
32 

47 
29 

40 
21 

65,7 
42,1 

nEw  MARKET  2 

MAX 

Mm 

71 
34 

72 
26 

75 
28 

71 
51 

75 
49 

75 
56 

78 
41 

77 
52 

75 
56 

69 
48 

57 
42 

59 
52 

64 
55 

67 
40 

70 
44 

65 
55 

55 
40 

53 
27 

53 
34 

69 
29 

69 
41 

68 
40 

67 
31 

68 
40 

56 
50 

72 
63 

71 
43 

60 
30 

49 
24 

39 
19 

66,3 
41,0 

RED  BAY 

MAX 

Mm 

79 
46 

80 
43 

71 
39 

78 
52 

71 
56 

77 
59 

76 
50 

74 
51 

78 
52 

65 
63 

65 
39 

70 
39 

75 
55 

57 
53 

50 
52 

70 
62 

68 
39 

69 
33 

58 
34 

67 
43 

72 
40 

77 
52 

54 
40 

71 
42 

63 
52 

70 
56 

60 
40 

62 
40 

62 
29 

49 
2 1 

69.7 
46  I 

reostcne  arsenal 

MAX 

Mm 

70 
33 

75 
29 

74 

36 

71 
50 

72 

50 

75 
46 

76 
43 

78 
61 

67 
52 

60 
45 

54 
41 

50 
54 

58 
44 

71 
43 

71 
48 

68 
62 

64 
30 

55 
29 

63 
33 

70 
29 

74 
28 

56 
37 

58 
31 

68 
40 

55 
51 

77 
62 

72 
30 

60 
29 

47 

28 

41 
18 

66,3 
39,4 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

Mm 

72 
42 

69 
25 

73 
25 

74 
39 

70 
51 

72 
50 

74 
43 

72 
48 

75 
46 

64 
50 

64 
38 

62 
42 

70 

54 

56 
48 

54 
45 

67 
49 

61 
34 

68 
32 

56 
31 

68 
30 

71 
33 

70 
35 

62 
30 

72 
31 

66 
45 

52 
55 

39 

28 

25 

15 

67,6 
38,7 

WATERLOO 

«       •  * 

MAX 

Mm 

28 

34 

33 

52 

56 

50 

54 

57 

53 

46 

37 

49 

46 

46 

50 

59 

37 

29 

30 

30 

33 

32 

31 

32 

55 

56 

43 

32 

24 

13 

40,9 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

Mm 

72 
42 

68 
37 

73 
37 

72 
45 

74 
54 

74 
55 

72 

50 

74 

50 

75 
54 

66 
54 

61 

50 

56 
51 

55 
52 

59 
42 

54 
42 

65 
47 

52 
45 

45 
28 

52 
29 

56 
39 

56 
39 

57 
52 

62 
39 

52 
39 

54 
45 

53 
47 

71 
46 

54 
35 

54 
30 

43 
24 

53.1 
43.3 

BESSEMER  3  SSw 

MAX 

Mm 

73 
38 

75 
28 

73 
38 

72 
49 

75 
53 

70 
56 

78 
48 

79 
47 

72 
51 

65 
55 

63 
48 

60 
55 

56 
57 

70 
48 

62 
45 

69 
60 

67 
44 

62 
28 

65 
36 

71 
33 

77 
46 

70 
51 

57 
34 

52 
45 

62 
55 

76 
68 

73 
43 

59 
31 

49 

30 

46 

20 

67.7 
44.0 

BIRMINGHAM   WB  AP 

MAX 

Mm 

73 
37 

75 
31 

73 
41 

70 
50 

76 
58 

70 
55 

76 
49 

76 
48 

70 
50 

64 
49 

61 
46 

69 
56 

64 
47 

69 
45 

65 
46 

68 
53 

55 
33 

59 
30 

64 

39 

59 
36 

76 
49 

55 
41 

67 
35 

59 
47 

61 
55 

77 
57 

70 
34 

56 
32 

46 

25 

44 

19 

56,4 
43,1 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

Mm 

70 
35 

74 
30 

74 
32 

70 
43 

71 
46 

77 
46 

76 
44 

76 
46 

74 
45 

66 
53 

68 
47 

60 
50 

67 
53 

67 
35 

70 
40 

54 

50 

54 
35 

53 
26 

55 
34 

69 
28 

71 
31 

63 
46 

65 
37 

56 
35 

55 
47 

70 
60 

71 
45 

52 
29 

54 
24 

42 
17 

66,2 
39,6 

GUNTERSVILLE 

MAX 

Mm 

72 
39 

77 
35 

75 
39 

70 
51 

74 

53 

76 
54 

79 
47 

80 
49 

74 

54 

65 
56 

61 
46 

66 
54 

55 
55 

67 
49 

69 
45 

66 
53 

64 
41 

66 
34 

65 
34 

69 
33 

76 
46 

70 
53 

57 
35 

59 
40 

65 
60 

76 
60 

72 
45 

63 
32 

53 
31 

49 

23 

67,7 
44,2 

ONEONTA 

MAX 

Mm 

75 
40 

70 
28 

76 
32 

72 
38 

73 
48 

72 
53 

75 
47 

78 
46 

79 
50 

66 
52 

64 
46 

60 
52 

56 
54 

50 
50 

66 
40 

69 
45 

56 
44 

53 
29 

60 
35 

65 
31 

71 
31 

75 
65 

66 
34 

67 
37 

55 
45 

57 
50 

76 
46 

51 
30 

50 
30 

48 
21 

56,5 
41,3 

SAINT  BERNARD 

MAX 

Mm 

75 
35 

69 
31 

77 
31 

75 
48 

69 
50 

71 

50 

75 
47 

76 
50 

79 
52 

65 
54 

62 
42 

61 
46 

58 
54 

54 
45 

55 
46 

71 
48 

55 
42 

68 
36 

65 
31 

70 
33 

74 
52 

63 
34 

67 
34 

56 
47 

57 
50 

57 
30 

77 
34 

61 
33 

45 

56,6 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 

Mm 

70 
38 

71 
29 

71 
38 

71 
52 

71 
53 

72 
59 

76 
48 

77 
51 

68 
50 

62 
54 

59 
49 

54 

51 

53 
51 

56 
38 

57 
41 

53 
40 

55 
37 

54 
27 

53 
35 

58 
33 

72 
45 

67 
61 

64 
33 

56 
40 

52 
45 

70 
48 

59 
40 

57 
31 

60 
26 

39 
17 

53,9 
41.8 

SCOTTSBORO 

MAX 

Mm 

75 
39 

75 
31 

75 
30 

75 
45 

70 
48 

76 
40 

78 
45 

74 
47 

72 
48 

72 
47 

62 
47 

67 
52 

59 
54 

66 
39 

70 
43 

69 
50 

68 
39 

48 
32 

53 
34 

58 
28 

59 
32 

72 

50 

64 

38 

68 
33 

56 
44 

71 
44 

68 
36 

58 
26 

56 
27 

46 
16 

66,9 
39.7 

VALLEY  HEAD 
«       ft  » 

MAX 

Mm 

73 
27 

70 
27 

72 
30 

73 
33 

70 
46 

72 
51 

74 
42 

77 
41 

76 
46 

71 
47 

63 
49 

67 
62 

57 
62 

65 
37 

66 
41 

68 
45 

62 
36 

48 
24 

64 
29 

64 
27 

56 
26 

72 
46 

51 
32 

55 
33 

52 
42 

53 
47 

70 
44 

56 
26 

58 
21 

40 
14 

65.0 
37.2 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 

Mm 

76 
42 

77 
30 

75 
38 

75 
48 

74 
56 

74 
59 

75 
53 

79 
50 

74 
47 

73 

60 

67 
48 

62 
56 

51 
56 

54 
47 

71 
45 

70 
52 

72 

50 

65 
32 

60 
38 

56 
40 

70 
44 

71 
51 

59 
38 

58 
40 

66 
52 

67 
54 

81 
63 

63 
40 

69 
34 

51 
25 

69.2 
45,0 

8ANKMEAD  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

Mm 

78 
40 

75 
34 

78 
36 

76 
43 

71 
51 

75 
56 

72 
52 

79 
46 

80 
48 

69 
56 

70 
48 

69 
52 

65 
57 

66 
49 

67 
46 

70 
50 

71 

64 
32 

64 
32 

59 
31 

72 
36 

77 
55 

68 
37 

59 
42 

63 
60 

65 
51 

80 
45 

62 
31 

69 
30 

51 
23 

59.9 
43.5 

CENTREVILLE 

MAX 

Mm 

76 
39 

75 
31 

75 
35 

74 
45 

74 

52 

77 
57 

70 
57 

79 
48 

61 
50 

77 
51 

75 
60 

61 
54 

52 
55 

57 
45 

74 
43 

67 
47 

75 
52 

61 
29 

54 
31 

58 
40 

73 
39 

78 
66 

69 
35 

70 
37 

66 
60 

56 
52 

80 
51 

64 
32 

58 
31 

52 
21 

70.4 
44,0 

clanton 

MAX 

Mm 

75 
41 

73 
30 

75 
38 

74 
47 

73 
53 

75 
56 

65 
55 

77 
45 

76 
46 

76 
52 

70 
48 

60 
50 

60 
57 

61 
45 

71 
42 

57 
44 

73 
52 

59 
29 

61 
35 

65 
42 

72 
47 

78 
56 

58 
35 

67 
45 

63 
49 

65 
53 

77 
50 

63 
34 

60 
34 

60 
23 

58,0 
44,5 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

75 
34 

70 
27 

75 
28 

70 
42 

69 
46 

72 
48 

73 
42 

75 
43 

77 
43 

67 
47 

65 
32 

66 
34 

58 
46 

55 
44 

67 
41 

59 
43 

65 
35 

52 
22 

55 
30 

70 
24 

70 
30 

75 
42 

54 
27 

68 
30 

57 
41 

62 
46 

78 
33 

59 
23 

53 

20 

47 

15 

65.9 
35.2 

FAYETTE 

MAX 

Mm 

76 
41 

77 
30 

76 
35 

76 
50 

74 
51 

53 

76 
56 

76 
48 

70 
55 

66 
56 

53 
39 

61 
50 

71 

50 

58 
57 

70 
45 

58 
49 

56 
45 

50 
30 

58 
38 

72 
37 

75 
47 

57 
54 

70 
34 

65 
47 

72 
53 

79 
52 

45 

64 
34 

58 
30 

47 

20 

69.0 
44.4 

hAlEYVILLE 

MAX 

Mm 

75 
37 

71 
30 

75 
31 

75 
42 

69 
52 

73 
54 

74 
54 

76 
49 

77 
51 

66 
51 

63 
36 

64 
36 

54 
64 

54 
49 

54 
47 

70 
47 

65 
44 

52 
29 

50 
31 

56 
32 

70 
32 

75 
54 

54 
32 

69 
32 

57 
48 

64 
53 

77 
44 

58 
29 

54 
24 

48 
17 

67.0 
40.7 

HAMILTON  3  S 

MAX 

Mm 

76 
31 

74 

25 

78 
25 

76 
31 

72 
48 

77 
51 

77 
46 

76 
46 

76 
48 

69 
51 

64 
38 

67 
37 

61 
56 

67 
47 

54 
47 

70 
47 

68 
41 

53 
27 

50 
28 

66 
30 

71 
29 

78 
52 

55 
29 

70 
29 

64 

46 

70 
53 

80 
39 

59 
27 

65 
22 

49 
13 

68.8 
38.0 

JASPER  4  N 

MAX 

Mm 

70 
43 

71 
26 

73 
33 

71 
45 

73 
50 

76 
55 

77 
44 

78 
46 

67 
61 

68 
55 

67 
39 

50 
52 

67 
58 

58 
50 

70 
43 

66 
48 

63 
40 

67 
29 

65 
35 

70 
29 

73 
41 

58 
48 

68 
30 

59 
44 

63 
53 

79 
49 

90 
42 

53 
26 

51 
27 

48 
18 

67,5 
41.7 

See  Reference  Notes  FoUowing  Station  Index 
-   142  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABA»4A 
NOVEMBER  1965 


Stalion 

Day  oi  Month 

• 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

PR4TTVILLE 

MAX 
NUN 

78 
42 

75 
34 

75 
40 

76 
47 

76 
58 

69 
57 

79 
57 

so 

46 

77 
48 

79 
57 

67 
53 

75 
50 

77 
58 

69 
47 

67 
45 

78 
45 

65 
49 

61 
29 

64 

37 

74 
49 

80 
50 

70 
54 

69 
38 

65 
45 

70 
51 

76 
60 

75 
49 

63 
37 

62 
35 

50 
24 

71.5 
46.4 

THORSBV  EXP  STSTICN 

MAX 

Mm 

75 
S3 

74 
41 

71 
47 

72 
51 

74 

56 

67 
54 

77 
54 

78 
49 

75 
52 

71 
58 

65 
53 

66 
53 

62 
55 

68 
44 

66 
46 

73 
49 

69 
47 

61 
29 

65 
39 

70 
43 

74 
52 

72 
56 

68 
40 

60 
46 

62 
52 

75 
56 

75 
50 

62 
36 

56 
36 

49 

26 

68.4 
47.6 

TUSC4L005A  FAA  AP 

MAX 
MIN 

77 
37 

75 
30 

75 
38 

74 
47 

74 
55 

71 
59 

79 
52 

80 
49 

73 
57 

67 
53 

62 
48 

61 
56 

65 
50 

71 
49 

70 
46 

72 
52 

65 
37 

60 
32 

65 
41 

TO 
38 

79 
52 

69 
45 

68 
38 

66 
50 

69 
59 

81 
55 

63 
36 

59 
34 

51 

30 

49 

25 

68.7 
45.0 

T05CALOC5A  OLIVER  DAM 

MAX 

Mm 

76 

38 

75 

30 

78 
35 

75 
37 

73 
43 

75 
51 

84 
55 

80 
49 

80 
49 

74 

56 

69 
46 

64 
48 

62 
55 

67 
48 

67 
45 

70 
46 

73 
48 

59 
29 

60 
31 

65 
36 

70 
40 

79 
55 

66 
35 

70 
37 

66 
49 

69 
55 

81 
49 

61 
31 

59 
32 

50 
22 

70.0 
42.7 

VERNCN 

•       «  « 

MAX 

75 
35 

78 
38 

77 
37 

74 
49 

79 
54 

'3 
57 

'9 
52 

78 
48 

72 
51 

68 
56 

65 
35 

61 
48 

68 
59 

64 
47 

72 
47 

70 
55 

68 
43 

60 
26 

67 
37 

68 
33 

76 
46 

74 

52 

70 
30 

64 
46 

75 
59 

80 
55 

78 
40 

63 
29 

58 
27 

47 
16 

70.1 

EASTERN  VALLFV  0' 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

74 

37 

77 
30 

74 

39 

73 

51 

76 
54 

68 
54 

ao 

49 

79 
47 

73 
51 

70 
57 

60 
55 

60 
56 

61 
47 

68 
44 

68 
44 

67 
43 

65 
35 

61 
32 

65 
35 

71 
35 

76 
44 

65 
41 

70 
34 

56 
42 

62 
53 

74 
53 

70 
33 

60 
29 

50 
24 

47 
19 

67.3 
42.2 

CAlEBA  2  Sw 

MAX 

Mm 

75 
36 

77 
24 

73 
35 

73 
45 

74 
51 

75 
53 

77 
43 

79 
42 

76 
43 

72 
56 

65 
48 

60 
50 

65 
55 

71 
42 

66 
43 

71 
47 

69 
46 

40 
26 

66 
31 

73 
32 

77 
44 

72 
55 

69 
SO 

63 
42 

65 
49 

78 
52 

74 
46 

52 
28 

51 
28 

47 
16 

68.8 
41.3 

CENTRE  5  Sw 

MAX 

Mm 

77 
34 

77 
29 

75 
34 

76 
41 

74 
49 

73 
54 

75 
43 

78 
42 

80 
49 

71 
53 

67 
54 

58 
54 

57 
54 

66 
43 

65 
41 

69 
45 

66 
44 

52 
31 

56 
32 

64 

30 

69 
36 

74 
46 

65 
35 

66 
37 

59 
44 

54 
48 

72 
50 

61 
33 

61 
29 

48 
24 

67.0 
41.3 

CNtL0ERSBUR6  I.TR  PLAN! 

MAX 
MIN 

74 
37 

76 
27 

73 
35 

73 
45 

76 
52 

71 
55 

79 
47 

79 
43 

76 
43 

72 
57 

66 
50 

60 
54 

61 
57 

66 
48 

68 
38 

70 
44 

70 
46 

62 
30 

64 
34 

71 
32 

77 
32 

71 
57 

68 
33 

63 
44 

62 
52 

78 
52 

74 

52 

62 
29 

55 
28 

46 
18 

68.8 
42,4 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

Mm 

73 
35 

74 

28 

73 
34 

72 
45 

71 
55 

71 
56 

76 
45 

79 
44 

67 
53 

68 
56 

60 
54 

56 
53 

63 
54 

65 
45 

68 
40 

63 
46 

61 
43 

57 
32 

63 
34 

68 
30 

73 
40 

69 
46 

68 
36 

57 
40 

63 
50 

73 
50 

69 
51 

61 
32 

51 
33 

44 

22 

65.9 
42.7 

DELL  CITY  1  NNE 

MAX 

Mm 

73 
36 

71 

29 

73 
29 

72 
35 

71 
47 

74 

50 

70 
46 

79 
45 

78 
47 

69 
53 

69 
54 

60 
54 

59 
54 

61 
45 

65 
38 

67 
38 

65 
49 

53 
28 

59 
30 

64 
32 

69 
31 

76 
51 

65 
35 

67 
34 

56 
44 

60 
52 

74 
50 

59 
29 

60 
29 

49 
23 

66.2 
40.6 

SYLACAUGA  4  NF 

Mm 

74 
36 

73 
27 

72 
38 

72 
45 

74 
51 

67 
55 

78 
50 

78 
42 

74 
48 

71 
56 

69 
49 

60 
55 

63 
53 

68 
45 

67 
37 

71 
42 

69 
47 

62 
29 

63 
33 

72 
34 

75 
44 

70 
56 

69 
34 

59 
43 

62 
54 

75 
56 

71 
45 

60 
30 

50 
28 

47 
18 

67.8 
42.7 

TALLADEGA 
.       .  . 

MAX 

71 
37 

74 
24 

72 
40 

72 
49 

76 
47 

68 
57 

76 
49 

76 
45 

70 
45 

67 
54 

60 
44 

60 
55 

60 
52 

64 
45 

67 
38 

67 
45 

67 
43 

57 
29 

63 
32 

69 
32 

75 
42 

68 
46 

65 
34 

54 
40 

61 
51 

74 
54 

71 
37 

59 
28 

48 

30 

46 
18 

65.9 
41 .4 

PIEDfONT  PLATEAl  0! 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

Mm 

76 
35 

75 
27 

74 
32 

73 
41 

75 
53 

67 
52 

77 
48 

78 
38 

76 
42 

68 
55 

63 
52 

58 
53 

63 
54 

69 
40 

66 
37 

76 
45 

68 
46 

66 
30 

63 
30 

71 
37 

76 
41 

71 
57 

70 
31 

59 
40 

61 
49 

75 
53 

72 
49 

62 
26 

53 
27 

48 

16 

68.3 
41.3 

AS"LAND 

MAX 

Mm 

74 
36 

73 

33 

70 
34 

71 
38 

74 
43 

66 
51 

76 
47 

77 
42 

73 
46 

68 
49 

64 
52 

58 
54 

64 
53 

65 
37 

68 
38 

69 
50 

62 
45 

63 
32 

64 
32 

71 
34 

68 
36 

75 
41 

66 
38 

58 
35 

60 
45 

72 
49 

72 
49 

68 
36 

61 
30 

45 

21 

67.2 
40.9 

AUnURN   3  SM 

MAX 

Mm 

76 
44 

80 
37 

75 
42 

75 
48 

76 
54 

76 
57 

70 
50 

78 
41 

79 
46 

78 

50 

75 
49 

64 
53 

60 
55 

67 
43 

73 
49 

66 
44 

76 
46 

64 

33 

63 
32 

65 
47 

72 
47 

78 
54 

71 
36 

70 
45 

62 
51 

76 
52 

76 
50 

67 
33 

62 
35 

64 

22 

71.2 
*5.0 

CA"P  HILL  2  Nl« 

MAX 

Mm 

75 
40 

75 
31 

73 
33 

75 
41 

75 
48 

76 
56 

64 
48 

72 
50 

42 

80 
44 

79 
48 

74 
52 

64 
53 

70 
42 

72 
44 

66 
40 

74 
45 

60 
29 

61 
31 

64 
43 

70 
45 

76 
56 

67 
34 

68 
37 

58 
45 

62 
52 

75 
54 

63 
33 

60 
31 

50 
21 

69.2 
42.2 

hEFLIN 

MAX 

Mm 

73 
33 

75 
24 

75 
29 

74 
34 

73 
38 

75 
47 

67 
40 

76 
38 

79 
44 

74 
53 

64 
50 

57 
52 

57 
52 

68 
36 

66 
37 

67 
49 

68 
40 

53 
30 

60 
28 

65 
29 

71 
35 

74 
54 

66 
30 

66 
35 

63 
37 

64 
41 

67 
48 

62 
25 

59 
23 

50 
15 

67.0 
37.5 

LAFAyETTE 

MAX 

Mm 

MARTIN  DAM 

MAX 

Mm 

73 
44 

74 
40 

74 
42 

76 
50 

76 
58 

69 
55 

74 

53 

73 
47 

73 
47 

69 
57 

67 
54 

60 
56 

61 
56 

71 
50 

62 
46 

76 

45 

69 
50 

59 
36 

58 
34 

64 
47 

76 
48 

73 

58 

65 
38 

62 
46 

67 
51 

77 
58 

73 
56 

73 
36 

60 
34 

59 

30 

68.8 
47.5 

OPELIKA 

MAX 

Mm 

71 

42 

76 

36 

72 
36 

75 
37 

75 
38 

74 

53 

74 
48 

79 
42 

75 

49 

62 
54 

69 
55 

66 
43 

73 
44 

69 
44 

75 
45 

63 
33 

64 
31 

63 
44 

73 
45 

70 
35 

69 
35 

63 
51 

65 
51 

78 

55 

66 
32 

62 
34 

54 
23 

69.4 
42.0 

RCCKFCRO  2  NNW 

MAX 

Mm 

74 
45 

75 
36 

74 

38 

73 
40 

73 

50 

74 
52 

64 
50 

76 
46 

76 
49 

73 
51 

69 
51 

62 
51 

58 
54 

61 
43 

71 
43 

60 
43 

74 

50 

59 
25 

63 
28 

63 
39 

71 
44 

T* 
55 

66 
39 

66 
41 

63 
47 

63 
53 

76 
50 

62 
34 

60 
33 

48 

21 

67.5 
43.4 

ROCK  fILLS 
.       .  . 

MAX 

74 
38 

76 
29 

72 
33 

71 
34 

72 
42 

76 
53 

76 
42 

78 
39 

78 
39 

76 
46 

68 
53 

60 
53 

57 
54 

64 
39 

68 
39 

66 
46 

71 
47 

59 
31 

63 
31 

63 
28 

71 
38 

73 
51 

65 
33 

69 
33 

60 
43 

61 
46 

75 
53 

74 

29 

64 

26 

51 
18 

66.'' 
39.6 

PRAIRIE  06 

oayton 

MAX 

Mm 

77 
45 

78 
37 

70 
48 

72 
54 

78 
60 

78 
58 

75 
57 

90 
54 

82 
54 

75 
60 

75 
50 

66 
54 

63 
57 

64 
46 

74 
48 

72 
50 

72 
52 

64 
27 

61 
42 

65 
54 

73 

60 

80 
58 

71 
41 

60 
49 

66 
52 

79 
60 

82 
52 

65 
37 

60 
37 

58 
25 

71.2 
49.3 

OEM0PCLI5  LOCK  And  DAM 

MAX 

Mm 

38 

36 

35 

48 

54 

60 

59 

52 

51 

54 

48 

48 

57 

49 

50 

48 

58 

33 

34 

66 
49 

72 
54 

60 
60 

69 
38 

65 
39 

68 
52 

76 
55 

82 
55 

65 
35 

59 
36 

53 
25 

47.0 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

76 
41 

77 
33 

78 
34 

74 

50 

75 
56 

74 

58 

72 
58 

79 
50 

81 
51 

73 
58 

67 
45 

60 
45 

61 
56 

65 
50 

71 
47 

75 
48 

75 
50 

56 
29 

60 
31 

65 
43 

70 
50 

80 
58 

67 
37 

66 
39 

66 
51 

77 
56 

62 
50 

62 

34 

58 
38 

51 
25 

69.8 
45.7 

GREENSBORO 

MAX 

Mm 

HAYNEVILLE 

MAX 

Mm 

75 
40 

77 
32 

75 
39 

74 
51 

78 
55 

77 
57 

71 
58 

79 
52 

62 
54 

60 
58 

65 
47 

70 
45 

60 
44 

78 
49 

65 
29 

61 
34 

66 
47 

70 
55 

80 
60 

70 
37 

66 
42 

67 
52 

75 
59 

60 
55 

69 
46 

62 
37 

51 
24 

69.7 
46.6 

LIVINGSTON 

MAX 

Mm 

78 
44 

77 
33 

78 
48 

76 

50 

76 
59 

78 
58 

73 
41 

90 
48 

75 
54 

68 

38 

67 
44 

63 
54 

66 
54 

72 
49 

75 
45 

77 
53 

69 
44 

62 
29 

66 
43 

74 
48 

73 
46 

80 
51 

66 
37 

68 
48 

76 
53 

63 
57 

83 
46 

59 

35 

59 
36 

53 

23 

71 .8 
45.6 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

Mm 

76 
43 

75 
34 

76 
43 

77 
51 

76 
57 

72 
58 

78 
58 

80 
49 

76 
51 

74 
59 

66 
52 

61 
53 

63 
56 

72 
46 

66 
44 

77 
45 

69 
52 

63 
26 

64 
42 

72 
50 

60 
55 

73 
57 

67 
38 

67 
48 

77 
54 

81 
58 

73 
53 

58 
37 

52 
36 

51 
23 

70.4 
47.7 

HINTER  J  NW 

MAX 

Mm 

78 
42 

76 
45 

74 
48 

78 
55 

78 
57 

72 
58 

79 
48 

79 
48 

78 
55 

78 

50 

68 
53 

70 
46 

72 
46 

61 
47 

77 
51 

78 
50 

66 
30 

63 
30 

61 
46 

70 
55 

79 
57 

69 
41 

64 
43 

68 
50 

78 
59 

80 
54 

75 
37 

62 

3a 

50 
25 

51 
23 

71.1 
46.3 

MCNTC-CMERY  W8  AP 

MAX 

Mm 

77 
43 

75 
35 

76 
40 

77 
49 

76 
58 

70 
59 

77 
53 

78 
48 

77 
49 

76 
54 

67 
53 

61 
57 

62 
50 

71 
48 

58 
48 

77 
45 

67 
40 

61 
33 

65 
40 

69 
53 

79 
54 

71 
47 

66 
40 

67 
49 

73 
54 

81 
62 

70 
41 

60 
41 

53 
36 

51 
27 

69.6 
46.9 

5ELMA 

MAX 

Mm 

78 
44 

76 
38 

73 
44 

78 
48 

77 
58 

71 
58 

79 
59 

79 
55 

77 
52 

75 
58 

70 
53 

64 
54 

67 
53 

76 
46 

72 
46 

78 
45 

63 
54 

65 
33 

69 
41 

72 
46 

76 
56 

71 
60 

68 
41 

68 
49 

74 
55 

77 
59 

70 
55 

60 
41 

59 
40 

52 
29 

71.2 
49.0 

S««  Rtlaratic*  No1««  FoUowlag  SUtioa  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


station 

Day  of  Month 

[  Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  j 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSKEOEE  3  S 

MAX 

79 

73 

75 

79 

77 

72 

79 

79 

75 

75 

72 

62 

68 

73 

70 

78 

70 

62 

65 

70 

76 

72 

69 

68 

69 

79 

72 

61 

52 

51 

70 

7 

MIN 

39 

32 

40 

55 

52 

58 

56 

42 

43 

58 

44 

52 

59 

44 

46 

44 

60 

27 

30 

49 

59 

60 

35 

44 

51 

56 

55 

43 

34 

22 

3 

UNION  SPRINOS 

MAX 

73 

75 

74 

71 

It 

77 

70 

76 

77 

76 

75 

65 

61 

66 

70 

64 

75 

64 

60 

64 

69 

79 

69 

66 

66 

66 

78 

67 

61 

50 

69 

4 

•      ft  * 

MIN 

42 

48 

54 

54 

53 

54 

51 

49 

55 

50 

54 

46 

48 

51 

48 

48 

30 

31 

48 

64 

54 

41 

43 

51 

63 

55 

39 

39 

29 

47 

3 

COASTAL  PLAIN 

ANDALtSIA   I  NW 

MAX 

75 

77 

77 

79 

78 

79 

77 

79 

79 

80 

79 

78 

79 

70 

72 

62 

77 

73 

78 

77 

78 

80 

71 

71 

70 

77 

78 

67 

63 

61 

74 

7 

Mm 

39 

35 

38 

44 

51 

58 

55 

44 

44 

49 

46 

50 

58 

44 

46 

44 

47 

30 

31 

46 

54 

58 

37 

40 

46 

57 

59 

39 

39 

24 

46 

1 

ATMOBE   1  SW 

MAX 

79 

77 

77 

81 

77 

78 

79 

ei 

80 

80 

79 

77 

74 

74 

73 

78 

77 

66 

70 

74 

79 

77 

72 

71 

82 

82 

77 

67 

56 

67 

76 

0 

Mm 

<.o 

40 

42 

50 

60 

60 

55 

45 

49 

56 

62 

59 

58 

49 

46 

45 

60 

34 

37 

63 

52 

61 

39 

42 

52 

61 

66 

36 

45 

27 

.8 

BRANTLEY 

MAX 

77 

80 

76 

75 

81 

79 

79 

80 

81 

82 

68 

67 

72 

71 

73 

63 

79 

66 

65 

66 

80 

82 

72 

66 

77 

84 

62 

73 

69 

51 

74 

,0 

Mm 

37 

32 

41 

46 

53 

57 

48 

41 

43 

42 

49 

48 

47 

45 

45 

43 

45 

27 

32 

44 

50 

50 

34 

36 

44 

48 

56 

44 

33 

2  3 

42 

•  8 

8REWTCN  3  5SE 

MAX 

79 

78 

78 

79 

80 

80 

79 

80 

81 

79 

78 

68 

73 

72 

66 

80 

69 

67 

71 

73 

82 

74 

67 

73 

81 

82 

74 

62 

54 

57 

73 

6 

Mm 

36 

32 

38 

46 

57 

60 

50 

40 

44 

56 

45 

57 

58 

48 

47 

46 

58 

28 

33 

54 

58 

58 

35 

43 

47 

59 

56 

33 

40 

23 

|l 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

77 

77 

75 

80 

79 

75 

79 

80 

77 

78 

69 

62 

70 

71 

65 

77 

67 

64 

66 

68 

81 

74 

66 

69 

78 

82 

7i. 

62 

55 

52 

71 

42 

35 

44 

51 

57 

57 

54 

48 

52 

58 

53 

54 

55 

49 

44 

60 

52 

29 

38 

56 

57 

57 

40 

47 

55 

62 

63 

39 

41 

25 

,4 

CHATnf  3  N 

MAX 

79 

77 

74 

78 

78 

77 

80 

82 

76 

80 

77 

68 

72 

75 

76 

79 

70 

66 

63 

69 

82 

74 

67 

72 

81 

82 

76 

60 

54 

67 

73 

^3 

41 

40 

43 

54 

60 

60 

54 

62 

54 

58 

51 

58 

55 

46 

45 

55 

55 

32 

46 

64 

61 

60 

41 

46 

60 

64 

55 

41 

44 

29 

50 

CLAYTON 

MAX 

73 

75 

71 

72 

75 

75 

73 

77 

78 

78 

70 

63 

66 

65 

70 

67 

75 

66 

63 

64 

66 

78 

69 

67 

65 

70 

76 

67 

60 

52 

69 

tj 

Mm 

53 

47 

48 

55 

56 

57 

53 

54 

54 

60 

49 

55 

56 

47 

52 

52 

56 

30 

33 

50 

51 

51 

43 

48 

51 

58 

53 

39 

41 

28 

49 

'.i 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

SI 

77 

80 

81 

80 

80 

80 

80 

81 

73 

68 

67 

69 

71 

69 

SO 

73 

57 

68 

72 

81 

72 

68 

71 

75 

80 

73 

66 

57 

56 

73 

,2 

Mm 

49 

45 

54 

54 

62 

62 

57 

52 

54 

58 

55 

61 

59 

52 

57 

54 

44 

34 

42 

56 

64 

54 

46 

52 

62 

63 

50 

43 

39 

34 

5 1 

.9 

ENTERPRISE 

MAX 

80 

76 

78 

80 

78 

80 

81 

82 

76 

69 

64 

68 

72 

70 

78 

72 

67 

66 

69 

80 

80 

66 

70 

75 

79 

71 

68 

56 

55 

72 

6 

Mm 

52 

45 

49 

52 

60 

50 

51 

51 

54 

48 

52 

51 

55 

50 

49 

52 

32 

33 

42 

59 

59 

43 

50 

42 

59 

57 

40 

45 

30 

,  7 

EUFAULA 

MAX 

Mm 

EVERSREEN 

MAX 

74 

78 

78 

77 

80 

78 

78 

72 

78 

76 

81 

73 

67 

76 

73 

63 

78 

69 

67 

67 

71 

SO 

72 

74 

72 

82 

81 

69 

63 

50 

73 

Mm 

40 

39 

43 

49 

57 

60 

54 

45 

45 

50 

49 

53 

59 

45 

45 

46 

46 

31 

33 

43 

55 

59 

39 

42 

46 

59 

56 

36 

37 

2  5 

.3 

FRISCO  CITY 

MAX 

75 

78 

76 

73 

78 

79 

78 

80 

82 

78 

79 

78 

67 

75 

74 

60 

76 

67 

65 

68 

70 

81 

72 

67 

70 

72 

82 

68 

62 

50 

72 

7 

Mm 

46 

45 

50 

53 

57 

59 

55 

51 

52 

54 

51 

55 

58 

48 

49 

50 

52 

31 

33 

50 

58 

58 

41 

48 

54 

62 

55 

38 

44 

28 

,5 

SENEvA 

MAX 

75 

77 

73 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

74 

68 

65 

66 

66 

65 

76 

71 

62 

68 

71 

78 

69 

65 

67 

73 

76 

68 

63 

52 

70 

7 

Mm 

42 

39 

42 

49 

52 

60 

52 

46 

46 

49 

51 

53 

60 

48 

49 

48 

52 

31 

34 

41 

56 

59 

42 

42 

45 

66 

62 

37 

41 

26 

,1 

GILBERTOWN 

MAX 

77 

78 

76 

77 

79 

75 

80 

83 

74 

76 

73 

66 

70 

75 

77 

78 

71 

66 

65 

72 

81 

76 

67 

71 

82 

84 

74 

64 

55 

57 

73 

Mm 

39 

33 

41 

49 

59 

60 

53 

46 

52 

55 

45 

57 

55 

45 

44 

54 

53 

26 

38 

55 

60 

59 

34 

46 

57 

64 

55 

35 

39 

2  3 

.7 

6REENVILLE 

MAX 

76 

75 

74 

78 

77 

80 

78 

78 

79 

78 

80 

71 

76 

72 

67 

77 

73 

65 

74 

70 

79 

78 

75 

68 

76 

80 

70 

65 

57 

53 

73 

3 

Mm 

49 

45 

47 

53 

59 

61 

55 

50 

51 

58 

50 

56 

57 

48 

49 

46 

55 

32 

38 

55 

56 

58 

44 

49 

50 

63 

50 

40 

40 

29 

.6 

HEADLAND 

MAX 

77 

78 

75 

76 

78 

78 

76 

78 

80 

SO 

73 

65 

65 

67 

68 

74 

77 

72 

55 

67 

69 

69 

70 

66 

68 

72 

78 

68 

53 

54 

70 

Mm 

48 

43 

48 

49 

50 

60 

54 

50 

51 

54 

52 

53 

58 

47 

49 

52 

50 

31 

34 

41 

53 

65 

44 

48 

50 

62 

50 

38 

44 

,9 

HISHlANO  HOME 

MAX 

75 

76 

79 

75 

79 

77 

74 

79 

80 

77 

70 

61 

60 

70 

72 

60 

76 

66 

63 

68 

69 

79 

70 

65 

66 

75 

80 

67 

62 

48 

70 

6 

49 

44 

42 

45 

51 

58 

54 

52 

52 

58 

50 

52 

57 

46 

48 

47 

56 

30 

33 

49 

56 

58 

44 

47 

51 

56 

54 

40 

39 

28 

,2 

NATCHEZ 

MAX 

77 

77 

76 

79 

79 

78 

80 

82 

81 

81 

74 

65 

74 

73 

62 

73 

72 

66 

67 

70 

82 

74 

66 

70 

79 

82 

74 

62 

55 

54 

72 

38 

31 

40 

48 

57 

60 

55 

44 

46 

55 

50 

58 

56 

47 

42 

44 

63 

27 

33 

53 

56 

58 

34 

45 

55 

64 

55 

35 

38 

22 

^6 

OZARK  6  NNM 

MAX 

80 

75 

75 

80 

78 

77 

80 

80 

80 

78 

64 

63 

65 

72 

68 

72 

70 

66 

67 

69 

80 

72 

66 

66 

72 

79 

71 

63 

56 

54 

71 

,3 

Mm 

54 

46 

48 

53 

58 

59 

52 

53 

55 

59 

50 

56 

57 

60 

52 

49 

54 

30 

43 

51 

59 

57 

43 

50 

52 

69 

54 

41 

43 

29 

.5 

PHENIX  CITY  2  NNK 

MAX 

74 

76 

73 

74 

77 

77 

78 

77 

77 

76 

73 

67 

61 

69 

71 

71 

76 

64 

61 

62 

71 

73 

71 

69 

60 

66 

78 

76 

62 

54 

70 

52 

46 

46 

48 

56 

57 

53 

53 

51 

53 

53 

55 

56 

47 

49 

51 

52 

31 

35 

44 

61 

57 

39 

45 

50 

51 

57 

42 

42 

.4 

SEALE 

MAX 

THOMASVILLE 

MAX 

73 

76 

75 

74 

75 

76 

74 

76 

79 

75 

77 

69 

70 

69 

74 

73 

76 

64 

62 

64 

68 

79 

69 

64 

68 

77 

80 

69 

62 

50 

71 

2 

Mm 

47 

41 

45 

51 

56 

69 

56 

53 

55 

56 

53 

54 

49 

49 

49 

50 

54 

31 

34 

50 

56 

59 

41 

42 

51 

61 

55 

40 

40 

27 

48 

.8 

TROY 

MAX 

78 

76 

77 

79 

77 

76 

79 

80 

80 

79 

64 

61 

66 

72 

64 

77 

66 

64 

66 

68 

80 

71 

66 

68 

73 

79 

69 

61 

51 

52 

70 

50 

50 

50 

55 

60 

69 

54 

54 

51 

59 

49 

55 

56 

49 

61 

48 

51 

29 

39 

53 

56 

57 

44 

49 

52 

60 

62 

40 

41 

29 

50 

il 

WHATlEY 

MAX 

80 

78 

70 

80 

78 

84 

86 

84 

SO 

82 

78 

67 

72 

74 

72 

76 

69 

66 

64 

68 

76 

72 

54 

66 

76 

76 

70 

60 

55 

57 

72 

.8 

«      ft  11 

38 

32 

40 

47 

57 

58 

54 

44 

48 

55 

46 

53 

56 

44 

42 

44 

54 

28 

36 

52 

67 

54 

36 

42 

56 

56 

50 

33 

38 

22 

eULF 

oe 

BAY  MINETTE 

MAX 

81 

79 

80 

81 

75 

80 

81 

S3 

80 

80 

SI 

66 

74 

76 

70 

76 

70 

67 

67 

75 

80 

75 

70 

73 

82 

81 

72 

61 

54 

56 

74 

Mm 

49 

47 

51 

52 

63 

62 

57 

54 

55 

60 

55 

60 

57 

53 

50 

53 

57 

36 

44 

53 

61 

60 

44 

47 

58 

66 

55 

45 

42 

,6 

CITRONELLE 

MAX 

81 

81 

77 

80 

80 

79 

78 

80 

78 

79 

80 

79 

73 

75 

78 

79 

69 

66 

66 

72 

80 

74 

70 

72 

61 

81 

72 

70 

70 

59 

75 

Mm 

52 

49 

50 

68 

60 

60 

65 

66 

55 

56 

54 

49 

52 

52 

52 

55 

52 

35 

44 

52 

62 

62 

40 

48 

64 

61 

58 

56 

46 

,6 

CODEN 

MAX 

83 

78 

77 

82 

78 

80 

78 

81 

82 

80 

79 

73 

75 

77 

73 

79 

75 

63 

72 

75 

80 

79 

71 

74 

79 

81 

76 

63 

57 

60 

75 

46 

48 

50 

58 

64 

60 

58 

54 

49 

60 

56 

60 

58 

50 

49 

51 

60 

37 

41 

60 

62 

62 

46 

44 

63 

65 

58 

46 

42 

29 

.8 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

81 

76 

76 

80 

77 

76 

80 

79 

80 

80 

78 

73 

72 

73 

68 

77 

70 

62 

68 

74 

79 

75 

69 

73 

79 

81 

70 

62 

54 

57 

73 

3 

49 

50 

51 

58 

64 

62 

56 

53 

54 

60 

55 

61 

59 

52 

51 

52 

55 

37 

42 

58 

63 

64 

48 

46 

58 

65 

58 

46 

42 

]3 

FORT  MORGAN 

MAX 

74 

73 

75 

76 

76 

75 

74 

76 

74 

76 

76 

75 

69 

74 

70 

78 

71 

62 

69 

70 

78 

72 

68 

72 

77 

77 

77 

66 

60 

58 

72 

Mm 

52 

56 

61 

65 

66 

66 

63 

64 

64 

66 

62 

66 

61 

60 

60 

60 

62 

45 

53 

52 

65 

66 

58 

55 

68 

67 

62 

53 

48 

37 

59 

.5 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

81 

77 

77 

30 

77 

78 

79 

80 

80 

80 

80 

72 

73 

74 

71 

SO 

71 

66 

69 

75 

81 

78 

70 

71 

81 

80 

72 

60 

53 

58 

74 

I 

Mm 

50 

50 

53 

60 

66 

62 

59 

56 

56 

61 

58 

63 

58 

53 

50 

57 

48 

40 

46 

60 

64 

50 

46 

47 

65 

67 

49 

46 

36 

33 

53 

.6 

MOBILE 

MAX 

75 

77 

76 

79 

75 

77 

81 

80 

82 

80 

78 

79 

69 

73 

73 

69 

78 

68 

64 

69 

74 

73 

76 

68 

69 

79 

77 

69 

64 

51 

73 

,5 

Mm 

56 

54 

56 

56 

64 

60 

55 

56 

58 

59 

59 

59 

59 

54 

53 

66 

56 

40 

42 

55 

69 

68 

48 

49 

62 

53 

60 

49 

60 

35 

54 

.2 

R0BERT5DALE   1  E 

MAX 

78 

81 

77 

77 

80 

76 

78 

81 

82 

82 

81 

80 

73 

72 

74 

64 

78 

72 

66 

70 

75 

SO 

75 

78 

77 

60 

80 

70 

60 

50 

74 

,9 

Mm 

46 

47 

48 

57 

62 

61 

55 

50 

52 

58 

53 

57 

58 

50 

49 

48 

53 

35 

39 

48 

60 

65 

42 

43 

69 

65 

60 

45 

43 

27 

61 

,2 

Se«  Refer«Dce  Notes  Following  SUlion  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


NOVEMBER  1965 


Station 

Dar  Of  Month 

Total 

or 
A»B. 

a 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

MARTIN  CAM 

EVAP 
MINO 

.09 

.oa 

.06 

.08 

.08 

.05 

.03 

.01 

.07 

.09 

.0<i 

.11 

.13 

.03 

.17 

.00 

.11 

.09 

•  0<i 

.07 

.0« 

.IS 

.01 

.10 

.10 

2.4eR 

•       •  • 

PRAIRIE 

06 

OEMOPOLIS  LOCK  Af^D 

WIND 

WAS 

MIN 

.12 

20 
7* 
*2 

.16 

3* 
7« 
46 

.02 
22 
71 
*2 

.10 
35 
68 
51 

.07 

35 
71 
52 

.06 

57 
71 
60 

.10 

109 
70 
60 

.09 

32 
77 
60 

,07 

18 
79 
58 

.1* 

19 
72 
59 

.07 
♦9 

70 
5« 

• 

51 
62 
53 

• 

37 
61 
56 

.07 
16 
65 
55 

.04 

a 

68 
55 

.08 

" 

.08 

102 
72 
51 

.!<■ 
II  <■ 
63 
5; 

.10 

22 
72 

.08 
ti 
59 

*a 

.09 
29 
70 
5* 

.16 

102 
75 

'1 

.11 
53 
71 

•1 

.09 

16 
75 

.10 
46 
75 

»^ 

.0«i 
50 
80 
61 

.10 
16) 
85 
60 

.15 
3» 
7) 
62 

.07 
17 
52 
«0 

.OB 
50 
5) 
33 

2.58 
1360 
69,9 
52. « 

•      •  • 

OULF 

oa 

1 

FAIRhoPE  2  nE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.13 
16 
91 
«2 

.19  .11 

17|  I* 
75  75 
5lj  52 

.08 
25 
81 
58 

.13 

11 
76 
63 

,03 

23 
7* 

62 

.12 

18 
76 
61 

,11 

U 
82 
55 

.09 

10 
80 
57 

.13 

13 
82 
61 

.11 

IS 

ao 

56 

.02 

27 
70 
62 

.02 

73 
60 

.oa 

13 
76 
55 

.07 

10 
73 
55 

.08 

22 
77 
5* 

.21 

59 
75 
62 

.09 

19 
6* 
40 

... 

10 
6« 
<>6 

.03 

a 

75 
59 

.08 

17 
82 
65 

.12 

38 
77 
66 

.09 

12 
71 
*9 

.12 

5 
73 
91 

.07 
13 
80 
62 

.03 

10 
81 
66 

,12 
25 
8« 

63 

.12 
5 
56 
*7 

.00 

12 
55 

«a 

.05 

13 
57 
37 

2.66 
508 
76.9 
55.9 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative  humidity  average*  - 
porcant 

Number  of  daya  with  precipitation 

1 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

s  » 

J1 

Direction 
oi 

fastest  mile 

j5 
_1 
e  ^ 

as 

CENTRAL  STANDARD 
MID         6   AM  NOON 

TIME 

6  PM 

Trace 

1 

60-10 

01 

A 

.S0-.99 

1.00-1.99 

1 

200 

and  over 

0 

°  *  • 

—  0 

III 

Iff 

<  -S  3 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

U 

.2 

<•.'> 

33 

27 

86 

88 

56 

71 

6 

0 

5 

0 

1 

0 

12 

53 

6.8 

huntsville  w8  airport 

15 

1.2 

6.2 

32++ 

22 

27 

71 

77 

53 

58 

6 

4 

2 

0 

0 

0 

12 

6.9 

MOBILE  W8  airport 

9 

2.9 

9.0 

21++ 

36 

27+ 

80 

83 

54 

71 

5 

5 

0 

1 

0 

0 

11 

6.2 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

6 

1.3 

6.2 

28 

SW 

21 

83 

91 

54 

63 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

10 

46 

7.1 

S*«  R*ler«nc«  NoIm  Following  Station  hxdmx 
-  145  - 


STATION  INDEX 


NOVEMBER  1965 


I       DRAINAGE  CODE: 


■ALABAMA    2-BLACK  WABl 


STATION 

1     INDEX  NO.  1 

9 

o 

COUNTY 

I  DRAINAGE  t  1 

tATITUDE 

1 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

b 

PHECEP. 

g 

SPECIAL  1 

AeeEVILLE  1  NNH 

oooa 

07 

HENRY 

4 

31  35 

85  15 

465 

7A 

JOHN  S  RIChBURG 

ADDISON 

Q063 

2 

34  13 

BT  11 

795 

PROF*  PALMER  GOOSEY 

6A 

SIDNEY  J.  HARDVf  SR> 

ALBERTVILLE  2  SE 

MARSHALL 

5A 

ALEXANDER  CITY  6  HE 

TALLAPOOSA 

5P 

DOUGLAS  M,  SANFORD 

33  07 

ee  07 

MRS.  CHERRY  J.  HERNOON 

COV INGTON 

ti 

FED>  AVIATION  AGENCY 

WINSTON 

MRS*  DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

ASHVILLE  *  W 

0377 

04 

ST,  CLAIR 

7 

33  51 

B6  20 

590 

7A 

JOHN  T.  SWINDALL 

039% 

LIMESTONE 

12 

720 

n  01 

87  31 

4P 

-  H 

HUGH  H.  WIGGINS 

AUBURN  3  5W 

AUTAUGAVILLE  3  N 

AUTAUGA 

j>  b>  neighbors 

6ANKHEA0  LOCK  AND  DAM 

TUSCALOOSA 

7A 

CORPS  OF  engineers 

SAY  HtNETTE 

GROVER  W.  WOODWARD 

LIMESTONE 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

BESSEMER  }  SSW 

6EXA» 

0790 

13 

34  to 

88  07 

570 

OSCAR  W.  LOCKRIOCE 

BILLINGSlEV  1  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

32  39 

86  42 

420 

JOHN  R.  Thomas 

eiRMIHGHAH  WB  AP 

JEFFERSON 

MIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BQANTLEV 

R.  E.  HENDERSON 

BRE^TON  )  SSE 

6P 

entOCEPCRT  2  W 

5P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

BftOOKWOOD 

TUSCALOOSA 

HIlDRED  P.  WHIITINCTON 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMOEN   J  t*W 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32  02 

87  20 

225 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

1315 

i: 

31  55 

87  59 

93 

FLOYD  J*  GARRISON 

CHEROKEE 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE 

7J 

HUEY  COLBURN 

WASHINGTON 

5P 

GRADY  C.  YOUNG 

ALABAMA  POWER  CO. 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

CITY  WATER  PLANT 

C  1  TRONELLE 

88  14 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

CLAteOftNE 

1690 

MONROE 

1 

31  32 

87  31 

183 

7A 

1694. 

03 

] 

32  51 

86  36 

580 

MAMON  w!  EASTERLING 

BARBOUR 

Bl 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

COFTEE  SPRINGS  2  NM 

GENEVA 

HENRY  F.  KELLE" 

COLBERT  STEAM  PLAMT 

COLLI NSUILLE 

8.  W>  APPLETON 

HOUSTON 

JOHN  TRAWICK 

03 

WALKER 

MRS.  C.  GRESHAM 

COT tONTON 

RUSSELL 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32  26 

86  23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

85  45 

760 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

DAOEVILLE  Z 

INACT  I VE  7/1 2/65 

MARENGO 

JAMES  M.  CREWS 

DECATUR 

MORGAN 

8A 

MRS.  VERNA  8.  LANDERS 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

HOUSTON 

FED.   AVIATION  AGENCY 

DOUBLE  SPRINGS 

23e(- 

2 

34  10 

87  24 

800 

7A 

H 

MITCHELL  DRAKE 

07 

COFFEE*^ 

10 

31  25 

86  04 

195 

ARTHUR  C>  6RUNS0N 

2*32 

TUSCALOOSA 

RADIO  STATION  WIRB 

BARBOUR 

C.  A.  MC  CLURE 

It 

FAIRhOPE  2  NE 

5P 

5P 

JAMES  E.  BARRETT.  JR. 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

COV INGTON 

MORGAN 

630 

EOGBERI  M.  HARDIN 

FALLS  CITt  BLK  pond  TR 

FATETTE 

2603 

03 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  SO 

370 

6P 

6A 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

34  48 

87  41 

578 

FORT  DEPOSIT 

7A 

WOOOROW  WILSON 

FORT  MORGAN 

CARL  PARKER 

MONROE 

6A 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

ETOWAH 

GADSDEN  GAS  PLANT 

565 

SO,  NATURAL  GAS  CO. 

3160 

06 

13 

32  49 

as  09 

130 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

2 

66  45 

MRS.  G*  MC  KENZIE 

3255 

5 

31  02 

85  51 

107 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

GEORCMNNA 

3271 

07 

BUTLER 

31  36 

66  44 

285 

chdctaw 

13 

31  53 

66  20 

128 

ALTON  G.  LAND 

2 

33  39 

67  13 

300 

6A 

GREENSeORO 

3511 

2 

32  42 

67  36 

220 

6P 

N>  HAMNER  C0B8S 

3519 

31  5D 

86  38 

5P 

3524 

31  50 

86  38 

420 

INACTIVE  3/Z9/65 

GULF  Shores  p  o 

3559 

30  17 

67  41 

8 

GILBERT  w.  MELCHER 

GUMTERSVI LLE 

3573 

MARSHALL 

12 

34  20 

66  19 

578 

4P 

GUNTERSVILLE  TVA 

357B 

MARSHALL 

12 

34  22 

B6  17 

605 

HALETVILLE 

3620 

03 

WINSTON 

2 

87  37 

RADIO  STATION  WJB6 

HAMILTON    J  S 

36'.5 

MARION 

13 

34  06 

87  59 

516 

EODIE  L.  PEARCE 

MAYNEVILLE 

LOWNDES 

1 

32  11 

86  36 

180 

8« 

MISS  JANE  OOSWELL 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

5 

31  21 

85  20 

AUB''BN  UNIVERSITY 

HEFLIN 

3775 

CLEBURNE 

11 

33  39 

65  36 

850 

8« 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

07 

CRENSHAW 

31  57 

66  19 

CHARLES  fi.  PORTER 

39<.2 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  24 

1175 

HODGES 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

645 

FRANK  L.  HAYNES 

HUNTSVILLE  WB  AP 

01 

MADISON 

12 

34  42 

66  35 

MID 

MID 

U.S.  WEAlHEfl  BUREAU 

JACKSON 

4193 

CLARKE 

13 

31  31 

67  53 

210 

T.    H.    GAILLARD.  JR. 

STATION 

'     INDEX  NO. 

i  COUNTY 

'  DRAINAGE  1  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 

O 

< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PHECIP. 

g 

I  SPECIAL 

JACKSONVILLE    2  SW 

4209  0 

33  46 

85  46 

690 

7A 

 — - — 

MRS.  ELLA  M.  AYERS 

4226  0 

3  walker'* 

33  54 

67  16 

6P 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAH 

5  ELMORE 

290 

ALABAMA  POWER  CO. 

7  COFFEE 

270 

5  CHAMBERS 

830 

CLARENCE  H.  FINCHER 

3  CHILTON 

2  JEFFERSON 

4  CHEROKEE 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON 

6  SUMTER 

160 

LIVINGSTON  STATE  COL, 

7  BARBOUR 

470 

4976  0 

1  MADISON 

34  42 

66  45 

5P 

5P 

M 

JOHN  D  STONER  JR 

MAGELLA 

4996  0 

33  30 

654 

ALABAMA  POWER  ^0. 

&  PERRY 

67  16 

7A 

ROBERT  J.  CURRY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121  C 

32  28 

200 

AUBURN  UNI VERS1 TY 

5140  0 

!  ELMORE 

32  40 

85  55 

340 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS  1  SSW 

5172  0 

6  MONTGOMERY 

32  15 

190 

7  CHOCTAW 

MEfiTZ  PONDVILLE  TOwER 

3  BIBB 

600 

U.S.  FOREST  SERVICE 

6  BULLOCK 

490 

MRS.  SARA  0.  HALL 

5417  0 

32  06 

87  22 

5A 

FRED  HENDERSON 

mIlstead'^^'"** 

6  MACOn" 

32  27 

65  54 

201 

8A 

JAMES  M>  WALKER 

5449  1 

6  DALLAS 

370 

7A 

HENRY  J.  YATES 

6  DALLAS 

415 

T.  E.  LIDE 

3  CHILTON 

350 

ALABAMA  POWER  CO, 

B  MOBILE 

211 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

8  MOBILE 

119 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

462 

MONTGOMERY  WB  AP 

6  MONTGOMERY 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

1  LAWRENCE 

TVA-381 

MOULTON  2 

5635  0 

34  29 

87  18 

6P 

6P 

H 

JOHN  M.  KELLY 

5749  0 

I  COLBERT^ 

34  45 

87  37 

536 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

7  MONROE 

S.  B.  MELTON 

NEW  BROCKTON 

CITY  OF  NEW  BROCkTON 

1  MADISON 

5P 

MISS  LUCILE  W.  HEREFORD 

7A 

ONEONTA 

2  BLOONT 

Vt 

6A 

RADIO  STATION  WJhO 

6A 

EDWARD  B.  WARREN 

5P 

5P 

CHARLES  M,  CARROLL 

6226  C 

34  42 

66  20 

635 

PALMERDALE  2  W 

2  JEFFERSON 

33  44 

66  41 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

6329  ' 

4  ST  CLAIR 

955 

7A 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRYVILLE 

6  PERRY 

500 

8A 

MRS  Evelyn  m.  fuller 

PETERMAN 

195 

MRS.  MIN7A  eODJNS 

PHENIX   CITY    2  NNW 

7  RUSSELL 

570 

6A 

PHENIX  Clly  WATER  WKS 

PICKENSVILLE 

3  PICKENS 

165 

MRS  MART   A.  HEDPICK 

7  WILCOX 

110 

7t 

MRS.  DELLA  L.  r>AKLEY 

PINE  LEVEL 

6  MONTGOMERY 

506 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

3  AUTAUGA 

230 

THOMAS  E.  FISCHER 

6640  C 

32  28 

86  28 

290 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

primpose'"farm 

6684  C 

6  MONTGOMERY 

32  16 

86  15 

ISO 

12^ 

260l  8A 

6S0 

MRS  AUTIE  KIL6URN 

REDSTONE  ARSENAL 

86  36 

573 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

226 

CURRY  MC  DONALD 

7  COVINGTON 

180 

7a[ 

7  COVINGTON 

190. 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBERT  SDALE   1  E 

8  BALDWIN 

155 

5* 

7Ai 

MICHAEL  W.  BALDW 1 N 

670 

ROCK  MILLS 

7025  C 

^  RANDOLPH 

33  09 

65  16 

fiUSSELLVILLE  2 

7131  1 

1  FRANKLIN 

34  31 

67  44 

68C 

7A 

?'« 

raoio^siatIon^wwwr 

602 

7A 

'•I 

Sand  mt  substa  au 

2  DE  KALB 

6P 

AUBURN  UNI  v£R-:i  1 1 

2  JEFFERSON 

'III 

!:i 

SCOTTSBORO 

7304  1 

2  JACKSON 

615 

SEALE 

7  RUSSELL 

394 

;s 

LAWERENCE  E.  DIGOS 

7366  I 

6  DALLAS 

32  25 

147 

5P 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SL0C0M6 

7  GENEVA 

24f 

7< 

J  T  KIRKLAND 

SNOW  HILL 

7  WILCOX 

MRS.  EVA  R.  Ray 

7963  C 

32  32 

87  11 

145 

SVLACAUGA  4  NE 

7999 

4  TALLADEGA 

33  12 

86  12 

490 

6P 

61 

ciTY*WATEk'"pLANT' 

Talladega 

4  TALLADEGA 

565 

6P 

6P 

C.  D.  WEAVER 

tmomasville 

8178 

31  55 

405 

7A 

LEROY  GATES 

THORSBY  I  SW 

8204 

3  CHILTON 

32  54 

200 

AUBURN  UNIVERSITY 

THORSBY  EXP  STATION 

6209 

3  CHILTON 

32  53 

66  42 

660 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

TMURLOW  OAM 

5  ELMORE 

28B 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

1  MADISON 

750 

8285  ( 

2  JEFFERSON 

33  49 

470 

WILLIAM  P.  DOSS 

TROY 

8323 

31  49 

85  59 

580 

6P 

THOMAS  J.  OILLARD 

8360  C 

3  TUSCALOOSA 

33  14 

67  37 

170 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  OAM 

83B5 

3  TUSCALOOSA 

33  13 

87  35 

152 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE  3  S 

6  MACON 

32  23 

65  39 

420 

5( 

5P 

RADIO  STATION  "AflT 

UNION  SPRINGS 

8438 

6  BULLOCK 

32  08 

85  43 

455 

eA 

LESTER  L.  REEOER 

UN  ION TOWN 

8446 

6  PERRY 

32  26 

87  31 

265 

JEPTHA  S.  BRANYON 

8469 

2  DE  KALB 

34  34 

85  37 

1040 

7/ 

VERNON 

B5I7  C 

33  45 

88  07 

190 

MRS.  LEILA  H.  WHEELER 

WADLEY 

8605 

5  RANDOLPH 

33  08 

65  34 

640 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

8637 

7  ESCAMBIA 

31  13 

67  12 

205 

71 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT' GROVE 

4  ETOWAH 

34  04 

66  19 

850 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673  ( 

fi  GREENE 

32  47 

67  50 

110 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

I  LAUDERDALE 

34  55 

88  04 

45B 

5P 

5P 

RICHARD  D,  HIGGINS 

WEST  BLOCTON 

8809  C 

3  BIBB 

33  07 

500 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

5  ELMORE 

32  33 

86  13 

190 

MARION  M.  SANFORD 

whaTlEY 

8867 

7  CLARKE 

31  39 

87  43 

170 

5P 

MRS.  VELMA  G.  COLEMAN 

WINFIELD  2  SW 

8998  C 

3  FAYETTE 

33  55 

87  50 

468 

W.  W.  COTNEY 

YATES  HYDRO  Plant 

9103 

5  ELMORE 

32  34 

B5  54 

336 

ALABAMA   POWER  CO. 

1-CHATTAHOOCHEE   S-CHOCTAWHATCHEE   6-CONECUH   7-COOSA    8-ESCAMBIA    9-GULF    10-PEA    J 1 -TALLAPOOSA 
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REFERENCE  NOTES 


tuS^^^^wTjLll^^JZtmcTn^  '*'*'°"'  '°  °"'''*"  B..r..u  Airport  SUtlon.  D.m,.ll,  Field.  RFD  2.  Mont«oa.,ry.  Al.b.m. 

DlMENSlor^L  UNITS:      »„le..  oth.n»i,e  Indicted   dlm.n.lon.l  ualt.  u.ed  to  thl,  bull.tu,  .re:     Tempcmtur.  In  -F.  pr.clpluUon  .nd  .v.por.tlon  In  Inch..  «d  ,u.d  movement  In  mil...    Monthly  de.r..  d.y  tol.U 
rp:erd' vfd.?brr:um:e7^":;:erv::r.''       "  ■■^-PP'*"""-'  --o  -'-Clon.  .„,.r.d  U.  ng.r..  .r.  »„.      d.«re...    R..„u.nt  wind  1.  the  vector  .„„'o,  .'u,d  dlr'.c^o.!: 

.Observation  time:     The  St.tion  index  .bo».  ob,erv.tlon  lln.e»  in  loci  .undnrd  lime.    During  the  summer  month,  .ome  ob.erv.r.  tmlce  the  ob..rv.tlon.  on  d.yll8hl  ..vlni  time.    Snow  on  .round  In  the  '  Snowt.ll 

,?"■>":, .?""""L  °"  •"  ""P-  '"^  ■""<"••■  >'«"°"«  •"<"'  O"  ground  v.lue.  .r.  .t  6:0«  ..  m. ,  C.  S.  T     D.U      Uie  "kxtrem.."  '^n,  P^iM.- 

tlon   Uble,    D.,ly  Temperature   l.bl.,  "Ev.por.,lon  .nd  Wind"  uble.  .nd  .nowf.U  In  ihe  "Sno.f.ll  .„d  Snow  on  Ground"  uble   when  publl,hed,  .r.  for  th.  Vi  h^r.  ^nal^^.TZr  o("b;"rv^.ll.*  '  P"clplt.- 

Z^r^^J,'^L1  TiT.^^Lt^ir^rt'^Z'^"  ^'":^'"hT^'*",!V"'°°'  '^'™'"  "E«P«~tlon  .nd  Wmd"  uble.    M..        Mln  In  "Evuporatlon  .nd  Wind"  uble 

refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  ot  time  of  observation. 

WATER  EXjUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Sample,  for  obUlning  measurement,  are  Uken  from  different  poinU 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  driftmg  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

ffeet^^a^'Tce.  °'  ^        "Climatological  Data"  table,  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  Uble.  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 

NORMALS  for  all  sUtions  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  daU  for  f«ptember  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  daU  wiU  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetln. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table.  "Daily  PrecipiUtion"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  SUtlon  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  dato. 

•     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  whoUy  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "DaUy  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  daU   if  carried  for  this  sUtion 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month.  ' 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  DaU.  > 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtlon  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  ^SUtlon.  Hourly  preclpiution  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  PrecipiUtion  DaU"  buUetln.  If  daily  amounts  are  published  in 
Climatological  Dau"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recordlns  ease  in 
the   Hourly  PrecipiUtion  Data"  bulletin.  »  »  • 

G  "Soil  Temperature"  Uble. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble.    Omission  of  daU  in  any  month  indicates  no  snowfaU  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "SupplemenUl  DaU"  Uble. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  SUtlon  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtlon  Index  means  variable. 

I      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feel  above  sod-covered  ground;   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  arc  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  Ubles,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  subsUtions  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "SubsUtion  History"  for  this  SUte.  price  35  cenU.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  sUtions  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  DaU.  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  addrtss  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents,    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  E>ocument6,  Government  Printing  Office,  Washington,  D,  C,  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 
DECEMBER  1965 


StftttOB 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

0 

Departure 
From  Norma] 

e 

1 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

3 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

e 

Sdow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

1 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1    .10  or  More  1 

1    .50  or  More  1 

1.00  or  More 

•°l 

0  t 

0  > 

tt         «  ft 

NORTHERN  VALLEV  01 

ATHENS  2 

5S.3 

31.9 

43.6 

69 

31e 

16 

656 

0 

0 

17 

0 

.96 

,65 

25 

,0 

0 

3 

1 

0 

BELLE  MINA  2  N 

S8.0 

32.1 

45.1 

70 

31> 

14 

612 

0 

0 

18 

0 

1  01 

,46 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

DECATUR 

56.7 

31.8 

44.3 

,4 

71 

3U 

17 

} 

637 

0 

0 

17 

0 

Iss 

-  4.20 

,41 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

FALtfvILLE   I  N 

56.5 

29.8 

43.2 

71 

11 

14 

669 

0 

0 

19 

0 

1.05 

,45 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

FLORENCE 

5T.8 

33.4 

45.6 

73 

18 

594 

0 

0 

14 

0 

,c 

" 

0 

HUNT5VILLE  WB  AP 

57.4 

34.5 

46.0 

2.4 

72 

31 

18 

1 

585 

0 

0 

16 

0 

.76 

-  4,15 

,40 

24 

T 

0 

2 

0 

0 

MADISON 

57.3 

34,4 

45.9 

2.3 

70 

31 

1* 

1 

586 

0 

0 

13 

0 

1.15 

-  3.96 

,52 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

MOULTON  2 

58.5 

33,8 

46.2 

72 

30 

13 

1 

577 

0 

0 

I J 

0 

.82 

,38 

25 

,0 

0 

3 

0 

0 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

57.2 

33,9 

45.6 

71 

30 

16 

} 

597 

0 

0 

16 

0 

1.26 

,61 

12 

,0 

0 

4 

1 

0 

NEW  MARKET  2 

57.3 

32,4 

44.9 

71 

14 

617 

0 

0 

17 

0 

1.34 

25 

,c 

* 

1 

° 

RED  SAY 

57.3 

34,9 

46.  I 

72 

31« 

17 

1 

578 

0 

0 

14 

0 

1.88 

,91 

j2 

,0 

0 

3 

2 

0 

REDSTONE  ARSENAL 

57.3 

31,1 

44.2 

71 

31 

13 

1 

637 

0 

0 

19 

0 

.95 

,48 

24 

,0 

0 

4 

0 

0 

RUS5ELLVILLE  2 

M 

28, 8M 

M 

13 

1 

0 

22 

0 

2.18 

,78 

15 

.0 

0 

4 

3 

0 

WATERLOO 

60. 2M 

30.5 

45, 4M 

71 

10 

15 

565 

0 

0 

19 

0 

.0 

0 

DIVISION 

45,1 

1,2 

1.19 

-  3,80 

T 

«      *  ft 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

AL8ERTVILLE   2  SE 

52.7 

32.6 

42.7 

• 

.5 

68 

31 

18 

2* 

684 

0 

0 

15 

0 

1.51 

-  3,66 

,58 

13 

T 

0 

1 

0 

BESSEMER  3  SSW 

59.5 

33.9 

46.7 

73 

31* 

19 

8* 

560 

0 

0 

16 

0 

2  27 

,85 

1 3 

.0 

0 

2 

0 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

58.0 

34.0 

46.0 

1,3 

73 

31 

17 

1 

583 

0 

0 

16 

0 

2I06 

-  2,96 

,85 

12 

.0 

0 

1 

0 

BRIDGEPORT   2  W 

57.3 

30.3 

43.8 

68 

31t 

15 

1 

»51 

0 

0 

18 

0 

.80 

-  4,49 

,32 

12 

T 

0 

0 

0 

GONTERSVILLE 

58  a  7 

33  6 

46.2 

72 

19 

' 

577 

0 

0 

14 

0 

2.91 

1,2c 

15 

c 

° 

2 

2 

ONEONTA 

57.1 

30.1 

43.6 

71 

31 

15 

1 

656 

0 

0 

19 

0 

1.54 

,65 

13 

,0 

0 

1 

0 

SAINT  BERNARD 

56. 5M 

29. 4M 

43. OM 

-. 

,2 

71 

31 

18 

8* 

675 

0 

0 

0 

1.34 

-  3,84 

,54 

13 

■  0 

0 

1 

0 

SAND  MT  SuBSTA  AU 

55.7 

32.1 

44.0 

68 

31 

15 

1 

646 

0 

0 

16 

0 

.T6 

.35 

12 

.0 

0 

0 

0 

5C0TTSB0R0 

55.3 

28.4 

41.9 

- 

1,8 

68 

31 

15 

8 

710 

0 

0 

21 

0 

1.06 

•  4,32 

,61 

25 

.0 

0 

1 

0 

VALLEY  HEAD 

55  2 

26.7 

41.0 

2,1 

68 

" 

j2 

' 

73^ 

0 

0 

22 

0 

1.08 

3.73 

,*4 

13 

° 

c 

" 

DIVISION 

43.9 

• 

,4 

1.53 

-  3.62 

T 

*       «  ft 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

S9.0 

35.3 

47,2 

74 

31 

21 

1 

547 

0 

0 

14 

0 

.0 

0 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

59.3 

32.6 

31 

21 

1 

582 

0 

0 

16 

0 

£  .  90 

,90 

1 3 

.0 

0 

5 

2 

0 

CENTREVILLE 

60.6 

31.4 

46.0 

- 

1,1 

75 

31 

19 

9* 

583 

0 

0 

19 

0 

2.91 

-  2.38 

,96 

13 

.0 

0 

6 

3 

0 

CLANTON 

58  9 

45,7 

1.1 

73 

3 1 

20 

592 

0 

0 

17 

0 

3.60 

1,40 

13 

,0 

3 

1 

DOUBLE  SPRINGS 

56!7 

30)7 

43,7 

70 

31 

15 

1 

653 

0 

0 

16 

0 

1.27 

,45 

25 

c 

0 

4 

0 

0 

FAYETTE 

60. IM 

34. 2M 

47, 2M 

18 

8* 

559 

0 

0 

13 

0 

1.89 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

haleyville 

56.2 

28.6 

42,4 

69 

31« 

16 

I 

692 

0 

Q 

24 

0 

1.41 

.40 

25 

,0 

0 

4 

1 

0 

HAMILTON   3  S 

58.2 

25.9 

42,1 

72 

3U 

12 

2* 

704 

0 

0 

23 

0 

1.38 

.47 

12 

,0 

0 

4 

0 

0 

JASPER  4  N 

96  8 

29»  S 

44.2 

73 

j3 

0 

0 

17 

0 

1.38 

25 

•  C 

0 

0 

PRATTVILLE 

«U3 

35.5 

48.4 

,5 

75 

31 

22 

8* 

505 

0 

0 

IS 

0 

4.64 

-  ,20 

2!o9 

12 

,0 

c 

4 

3 

1 

THORSBY  EXP  STATION 

58.4 

36.3 

47,6 

70 

10 

21 

1 

533 

0 

0 

10 

0 

3.13 

1,''4 

12 

,0 

0 

I 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

59.7 

39  7 

47.7 

74 

^  1  * 

3  4* 

22 

33y 

0 

Q 

15 

0 

2,53 

1*12 

12 

,0 

4 

1 

I 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

59)6 

32)3 

46,0 

- 

1,2 

75 

31 

20 

8* 

584 

0 

0 

18 

0 

2,76 

-  2,41 

1,05 

13 

•  0 

c 

4 

2 

1 

vERNON 

40.5 

32.6 

46.6 

72 

30* 

15 

8* 

564 

0 

0 

15 

0 

1.29 

,«2 

25 

•  0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

45.8 

1,0 

2  36 

-  2.78 

,0 

«       ft  * 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

59.9 

32,5 

46.2 

30 

IT 

1 

576 

0 

0 

17 

0 

2.47 

,81 

1: 

,0 

0 

3 

0 

CALERA  2  SW 

61.3 

29.6 

45.5 

it 

31 

13 

1 

600 

0 

0 

19 

0 

2.25 

-  2,79 

,80 

13 

,0 

0 

2 

0 

CENTRE   5  SW 

31.5 

44.1 

2  5 

19 

8  * 

0 

0 

16 

0 

1.T4 

«  69 

13 

0 

2 

0 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

60.6 

32.0 

46.3 

75 

31« 

17 

8* 

571 

0 

0 

17 

0 

2.T3 

.96 

12 

,0 

0 

3 

0 

SADSOEN  GAS  PLANT 

57.5 

32.3 

44.9 

,1 

31« 

18 

8 

613 

0 

0 

15 

0 

1  72 

.TO 

1 3 

,0 

0 

1 

0 

BELL  city   1  NNE 

57,2 

28.9 

43.1 

72 

31 

16 

2 

673 

0 

0 

19 

0 

2.25 

1,00 

13 

,0 

0 

1 

1 

SYLACAUGA  4  NE 

60.4 

32.9 

46.6 

73 

3U 

17 

1 

564 

0 

0 

17 

0 

2.85 

1,18 

12 

,0 

0 

2 

1 

TALLADEGA 

3  1  •  6 

44.9 

1,9 

72 

3 1 

1 7 

1 

616 

0 

0 

16 

0 

2.89 

•  1,93 

1,18 

12 

.0 

c 

3 

1 

DIVISION 

45.2 

- 

,5 

2.34 

.  2,71 

,0 

«       «  ft 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

60.7 

29.6 

45.1 

72 

31* 

1 

607 

0 

0 

19 

0 

3.06 

1.55 

12 

,0 

0 

1 

ASHLAND 

60.4 

32.2 

*0  ,  5 

31* 

8* 

569 

0 

0 

18 

0 

1,35 

.0 

0 

1 

AUBURN  3  SW 

61.6 

34.4 

48,0 

,6 

72 

31 

1 

521 

0 

0 

15 

0 

3)48 

•  1,46 

1,27 

19 

.0 

0 

z 

CAMP  HILL  2  NW 

58.3 

30.9 

44,6 

72 

31 

8 

623 

0 

0 

19 

0 

4.03 

2,00 

13 

.0 

0 

1 

HEFLIn 

58.2 

27.2 

42,7 

72 

31 

8 

683 

0 

0 

20 

0 

2.35 

,80 

13 

.0 

0 

0 

LAFAYETTE 

60.5 

34.4 

47.5 

73 

31 

1 

538 

0 

0 

15 

0 

3.36 

1,62 

12 

,0 

0 

1 

MARTIN  DAM 

59.9 

37.5 

48.7 

72 

31* 

8 

500 

0 

0 

13 

0 

3.73 

-  1,18 

1.71 

12 

,0 

0 

I 

OPELIKA 

59. 8M 

31, 9M 

45. 9M 

74 

31 

8 

586 

0 

0 

19 

0 

3.02 

1.15 

19 

,0 

0 

2 

ROCKFORD  2  NNW 

58.5 

33,5 

46.0 

72 

31 

18 

1 

581 

0 

0 

14 

0 

3.51 

1,61 

13 

,0 

0 

1 

ROCK  MILLS 

58.3 

27,4 

42.9 

71 

31 

17 

9* 

680 

0 

0 

22 

0 

3.18 

1,68 

13 

,0 

0 

I 

DIVISION 

45.8 

2,1 

3.26 

-  1.60 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  150  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


StAtlOD 

Temperature 

Precipitation 

Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Depajture 
From  Norma] 

• 

tn 

LOWMI 

!. 
0 

s 

1 

No.  ol  Daya 

3 

ll 

m 

Q 

s 

J 

• 

Soow,  Sl*«l 

No.  ol  Day, 

Max. 

Mln. 

!| 

s  S 

• 

0 

J 

8 

. 

8 

8 

1.00  or  Mor« 

s  * 

si 

-0.! 

PRAIRIE  0« 

OAVTON 

60. S 

38.1 

49.3 

77 

30 

21 

1 

482 

Q 

0 

1 0 

Q 

3.91 

1,53 

19 

.0 

0 

6 

2 

1 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

33.  T 

47.0 

76 

3 1 

20 

9* 

593 

0 

0 

17 

0 

3.64 

-    1 ,40 

1.15 

19 

.0 

0 

5 

2 

2 

GAINESVILLE 

33.2 

46.4 

75 

31 

20 

9* 

573 

0 

0 

18 

0 

3.51 

1.02 

13 

6 

3 

1 

6<>.<> 

33.9 

49.2 

•  ,6 

75 

30 

16 

^1 

484 

0 

0 

12 

0 

4.73 

-  .37 

1.27 

27 

!o 

0 

5 

4 

3 

HAYNEVILLE 

60.  AM 

34. 4M 

47. 4M 

21 

543 

0 

0 

16 

0 

4.43 

2 1 22 

1 9 

.0 

0 

3 

2 

2 

LIVINGSTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

til' 

35.9 

48.7 

77 

30 

zo 

500 

0 

0 

13 

0 

3.58 

1.10 

12 

,0 

0 

5 

3 

1 

MINTER   3  NW 

36.7 

49.0 

75 

3U 

22 

'7* 

485 

0 

0 

11 

0 

3.67 

1.40 

19 

,0 

0 

s 

2 

2 

MONTGOMERY  MB  AP  R 

60.6 

36.6 

48.6 

,4 

23 

8 

901 

0 

0 

12 

0 

~  1.24 

1.38 

1 Z 

,0 

0 

6 

2 

2 

SELM4 

43. » 

38.3 

50.9 

.1 

76 

30 

25 

8* 

430 

0 

0 

12 

0 

4!57 

-  .90 

2.03 

13 

,0 

0 

5 

2 

2 

TUSKE6EE  3  S 

62.6 

34.7 

48.7 

•  ,8 

75 

31 

20 

8* 

495 

0 

0 

15 

0 

3.99 

-  ,78 

1,28 

12 

,0 

0 

6 

4 

I 

UNION  SPRINGS 

35.2 

47.7 

•  2,5 

73 

31 

^* 

2 

530 

0 

0 

17 

0 

4.36 

-  .24 

2,05 

19 

•  0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

48.4 

•  1.3 

4.00 

•  ,85 

.0 

«      «  « 

COASTAL   PLAIN  OT 

ANDALUSIA   1  NM 

61.8 

33.0 

47.4 

73 

31 

20 

8* 

537 

0 

0 

17 

0 

4,45 

2,49 

19 

,0 

0 

2 

ATMCRE   I  SW 

6S.3 

38.1 

51.7 

79 

23 

406 

0 

0 

13 

0 

•  0 

0 

BRANTLEY 

62.2 

32.1 

47.2 

75 

31 

19 

8* 

545 

0 

0 

19 

0 

sisi 

1.09 

2)70 

19 

.0 

0 

2 

QREtaTON  3  SSE 

6«.4 

35.3 

49.9 

-  1.8 

77 

30 

18 

8 

461 

Q 

Q 

16 

Q 

4.28 

•  .29 

2,28 

19 

,0 

0 

2 

CAMDEN  3  NW 

62.4 

37.4 

49.9 

77 

30 

22 

8* 

463 

0 

0 

11 

0 

6.44 

1,88 

12 

,0 

0 

3 

CMAT1M  3  N 

64.0 

39.8 

51.9 

76 

30 

24 

1 

398 

0 

0 

u 

0 

5.13 

2,09 

19 

,0 

0 

2 

CLAYTON 

60. TM 

39.5 

50. IM 

73 

31 

25 

1 

459 

0 

0 

8 

0 

4.59 

•  .14 

1,99 

.0 

0 

2 

DCTHAN  FAA  AIRPORT 

69.2 

41.7 

51.5 

77 

31 

29 

8* 

349 

0 

0 

7 

0 

3.04 

-  1.14 

,96 

18 

,0 

0 

0 

69  6M 

30  5M 

52  1 M 

75 

31a 

2S 

1 

389 

Q 

4.32 

2.58 

18 

.0 

0 

BUFAULA 

62!$ 

3l!9 

47I2 

.  3.7 

74 

31* 

21 

22* 

546 

0 

0 

20 

0 

3.11 

-  1.84 

1,95 

19 

•  0 

0 

» 

EVERGREEN 

62.4 

33.8 

48.1 

76 

31 

20 

8 

516 

0 

0 

18 

0 

6.49 

2,42 

19 

,0 

0 

FRISCO  CITY 

62.0 

37.8 

49.9 

22 

Q 

Q 

10 

0 

5.42 

•  ,18 

,0 

0 

2 

GENEVA 

60  4 

36  1 

48  3 

73 

31« 

23 

9* 

511 

0 

0 

16 

0 

4.21 

.03 

2^10 

19 

,0 

0 

GI L9ERT0WI^ 

64lt 

35^5 

5o!o 

78 

30 

18 

8 

460 

0 

0 

15 

0 

5.92 

2,12 

12 

,0 

Q 

3 

GREENVILLE 

68.2 

38.4 

51.8 

.4 

81 

30 

25 

1 

404 

0 

0 

10 

0 

2.07 

19 

,0 

0 

2 

mEAOlAnO 

61. S 

38.0 

49.8 

74 

3U 

25 

1 

465 

0 

0 

l\ 

0 

3.21 

1.95 

,0 

0 

1 

HIGHLAND  HOME 

60.1 

38.2 

49.2 

-  1.8 

73 

31 

24 

1 

482 

0 

0 

8 

0 

4.42 

•  .54 

2.15 

19 

•  0 

0 

VATCweZ 

63*9 

35  1 

76 

30 

18 

8* 

47* 

0 

0 

16 

0 

4.45 

2.45 

0 

Q 

02ARK  6  NNW 

63.2 

41*1 

52)2 

•  ,3 

74 

30 

25 

1 

392 

0 

0 

5 

0 

4.26 

-  .4« 

1,67 

19 

,0 

0 

1 

PHENIX  CITY  2  NNM 

59.6 

36.9 

48.3 

26 

510 

0 

0 

11 

0 

2  92 

1  1  e 
1,19 

.0 

0 

I 

TW0MA5V ILLE 

59.8 

36.6 

48.2 

•  1,8 

75 

31 

24 

2* 

512 

Q 

0 

j3 

0 

6.56 

1,32 

2,65 

19 

■  0 

0 

TROY 

62.1 

40.2 

51.2 

.4 

75 

31* 

22 

1 

421 

0 

0 

8 

0 

4.42 

•  ,26 

2,12 

19 

,0 

c 

WHATlEY 

62. T 

33.7 

48.2 

75 

30 

18 

8* 

514 

0 

0 

16 

0 

4.94 

2,42 

19 

.0 

DIVISION 

49.8 

-  1.4 

4.66 

"  ,3C 

,0 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

64.8 

42,7 

53.8 

77 

" 

28 

1 

345 

0 

0 

6 

0 

4.42 

.0 

0 

68. T 

44.4 

56.6 

3.4 

75 

30 

29 

1 

253 

0 

0 

2 

0 

3.52 

•  2.33 

•  0 

0 

eooEN 

66.3 

42.3 

54,3 

78 

31 

28 

I 

32? 

0 

0 

5 

0 

4.99 

2,13 

19 

,0 

0 

8 

3 

I 

FAIRHOPE   2  NE 

65.1 

42.8 

54,0 

•  0 

84 

30 

28 

1 

338 

0 

0 

4 

0 

3.87 

-  .94 

1,50 

19 

,0 

0 

8 

2 

I 

FORT  MORGAN 

62.7 

50.5 

56.6 

73 

31 

37 

26 

252 

0 

0 

0 

0 

3.90 

1,30 

14 

,0 

0 

5 

3 

2 

MOBILE  MB  AIRPORT 

63.6 

43.8 

53,7 

•  .4 

75 

31 

29 

1 

349 

0 

0 

2 

0 

3.97 

-  1.49 

1,43 

18 

.0 

0 

6 

4 

1 

MOBILE 

62.6 

43.2 

52.9 

•  .9 

74 

31 

32 

26* 

368 

0 

0 

2 

0 

3.83 

-  1.26 

1,96 

19 

.0 

0 

8 

1 

I 

RCBERTSDAlE   1  E 

63.5 

40.2 

51.9 

74 

31 

26 

1 

402 

0 

0 

6 

0 

3.68 

-  1,14 

2,02 

19 

•  0 

0 

T 

1 

1 

DIvrSION 

54.2 

.3 

3.97 

-  1,05 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATUREi      84*  ON  THE  30TH  AT  FAIRHOPE  2  NE 

LOWEST  TEMPERATURE,  12"  ON  2+  AT  HAMILTON  3  S  AND  ON  THE  1ST  AT  VALLEY  HEAD 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,      6.56  INCHES  AT  THOMASVILLE 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,       .76   INCH  AT  HUNTSVILLE  WB  AP  AND  SAND  MT  SUBSTA  AU 
GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,      3. 00   INCHES  ON  THE  19TH  AT  SNOW  HILL 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,      TRACE  AT  4  STATIONS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  Month 


1   1  2  1  3 

 1  1  

4      5  6 

— 1 — I — 

7      8  9 

 1  1  , 

10  1  11  1  12 
 1  1  

13  I 
 L 

14  1 

 L 

15 

16 

 L 

17 

 L 

18 

19 

 L 

20  I  21 

 1  

22     23  1  24 

 1  1  

25     26  1  27 

28  1  29  I  30 

.17 

.12 

•  02 

•«s 

.31 

.06 

.09 

•  19 

•  46 

*0i 

.  IT 

•  0« 

.09 

•  10 

•  02 

T 

•  41 

7 

•  24 

.06 

.24 

.06 

•  69 

•  01 

.99 

•  04 

.01 

.39 

•  06 

•  01 

.01 

I 

.06 

.»1 

T 

.43 

•  96 

•02 

.11 

.09 

•  09 

.06 

T 

•  40 

•  06 

.31 

.06 

.08 

•  12 

T 

•  92 

T 

.17 

.07 

•  07 

.13 

T 

•  38 

.04 

.61 

.11 

•  10 

.06 

•  34 

.47 

.19 

.19 

.97 

•  03 

•  OT 

.91 

.09 

T 

.20 

■  98 

.19 

T 

.09 

•  10 

.10 

T 

T 

•  68 

.03 

•  63 

•  78 

.10 

•  67 

. 

- 

•  99 

•  »l 

.18 

.26 

•  11 

T 

•  38 

•  02 

.02 

•  19 

.09 

.92 

•  13 

.28 

•  36 

T 

.•9 

.07 

.32 

■  34 

.12 

T 

•  36 

•  48 

.09 

•  26 

■  09 

•  28 

T 

.32 

T 

•  08 

•  11 

T 

.29 

.92 

.09 

.18 

•  04 

T 

•  S9 

.10 

.03 

•  21 

■  07 

•  39 

•  69 

.08 

•  38 

.08 

■  96 

•  10 

•  02 

1.20 

•  24 

1.03 

•  01 

.12 

•  29 

•  60 

.01 

•  80 

•  08 

•  54 

.19 

•  17 

.69 

•  83 

.09 

•  99 

•  19 

•  20 

•  92 

•  69 

.09 

•  31 

•  12 

•  41 

.0, 

.70 

.90 

.19 

.50 

.54 

T 

.09 

.33 

.09 

.30 

.3, 

•  03 

.08 

.28 

.40 

•  69 

.09 

'40 

.99 

.17 

.12 

T 

lu 

•  61 

.76 

.92 

.03 

.46 

.66 

T 

.22 

■  06 

•  34 

T 

- 

.99 

.09 

- 

•  38 

•  04 

- 

.24 

- 

• 

2.36 

.46 

.06 

1 .96 

•  41 

.09 

.90 

.09 

.46 

•  18 

•  23 

.99 

1.07 

.07 

.39 

■  10 

1^29 

.29 

T 

1.10 

T 

.19 

.90 

.10 

■  39 

.50 

•  97 

•  10 

•  44 

•  *5 

.96 

•  13 

•  69 

■  19 

•  *1 

T 

1.70 

•  19 

•  99 

•  89 

'^2 

.87 

•  10 

•  48 

•* 

.02 

.20 

.16 

.40 

.04 

.02 

.49 

.10 

.20 

•  90 

•  70 

•  90 

•  29 

.10 

.04 

.90 

.03 

•  42 

•  IB 

•  04 

!43 

.26 

.16 

•  41 

■  60 

T 

.01 

•  »7 

T 

T 

.13 

•  39 

T 

T 

.42 

T 

1  .to' 

•  07 

.16 

•  27 

•  ♦8 

1.30 

.13 

•  48 

•  48 

- 

.90 

•  60 

1.23 

•  09 

.90 

•  21 

.51 

1.61 

.08 

•  40 

•  19 

•  92 

.01 

.61 

•  ^t 

.09 

.19 

.60 

.04 

•  61 

.40 

1.69 

.09 

.99 

T 

•  12 

1  .46 

.06 

2.03 

.06 

.16 

•  42 

.7* 

•  87 

.36 

.12 

.03 

' 

•  92 

•  32 

U12 

.10 

■  38 

■  02 

1  .02 

1.09 

.12 

.40 

•  1 1 

.*7 

•  97 

1  •» 

.10 

.20 

.29 

•  62 

.09 

1.00 

•  10 

.80 

■  25 

•  19 

•  20 

j  .20 

1 

.12 

.37 

■  09 

•  5S 

•  01 

.et 

.03 

•  32 

.96 

.16 

•  04 

•  94 

T 

.61 

.40 

•  19 

.38 

.10 

.29 

.28 

.90 

•  01 

.69 

.09 

•  32 

1.36 

•  09 

.02 

.«« 

.11 

.29 

.57 

.09 

.19 

.94 

.71 

■  O't 

.45 

•  03 

.02 

.70 

.38 

.16 

.66 

T 

1.06 

•  07 

•  38 

.37 

•  04 

•  66 

.69 

.02 

.25 

•  04 

•  41 

.60 

.17 

1.00 

.08 

.69 

•  17 

•  12 

•  69 

•  02 

i.ia 

.19 

■  28 

.36 

T 

.12 

•  19 

•  61 

•  03 

!•  IS 

.08 

■  28 

.67 

.13 

•  92 

.92 

.  32 

•  62 

• 

1.99 

.12 

.20 

.26 

.94 

•  26 

•  39 

'  U33 

.10 

.29 

.60 

■  10 

.19 

•  90 

1.10 

.09 

.28 

•  23 

^ 

1*27 

•  99 

T 

2.00 

•  08 

.67 

.10 

•  03 

•  94 

•  61 

1.99 

•  07 

.69 

.01 

1*06 

•  42 

.09 

1.93 

•  10 

.68 

•  OS 

•  17 

.36 

.07 

.90 

.96 

.29 

•  13 

•  90 

•  03 

.63 

.07 

*  1  3 

1.69 

.0* 

.62 

!l3 

U34 

.02 

l.>2 

.12 

.20 

.36 

.76 

i.n 

.03 

.11 

.90 

.73 

•  39 

1.00 

• 

.28 

.19 

.01 

U19 

T 

1.61 

1.61 

!l7 

l66 

Iio 

.62 

1.66 

.02 

.29 

•  IT 

U27 

1.96 

.19 

.39 

•  12 

•  48 

T 

T 

1.10 

•  06 

.69 

.06 

T 

1.46 

T 

!36  .03 

1.69 

.09 

.39 

.16 

•  99 

NODTHEan  V6LLEV  0 

ATHENS  2 
BELLE  niN6  2  N 
0EC6TUS 
F6tKVILCE   1  N 
f LOaENCE 

UOOgES 

HUNT9VILLE  HB  AP 
H6D1S0N 
KOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  rAA  AP 

nEk  NABKET  2 
PEO  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RLISSELLVILLE  2 
UAIERLOO 


ALBtPTVlLLE   2  SE 
BESSEMER  3  SSU 
BIRMINGHAM  MB  AP 
BOAZ 

BRIDGEPORT  2  « 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
OARDEN  CITY 
OUNTERSVILLE 
SUNTER5VILLE  TVA 

LEEDS 
MAGELLA 
ONEONTA 
PALMERDAlE  2  M 
SAINT  BERNARD 

SAND  MT  SU8STA  AU 
5AYRE 

5C0TTSB0R0 
7RAFFQR0 
VALLEY  HEAD 


UPPER  Plains 


03 


ALICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 
BILLINOSLEY   1  SE 

BROOKWOOD 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANION 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROD 

FAYETTE 

GORGAS 

hALEYVILLE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 

MERT2  PONDVILLE  TOWER 
MITCHELL  DAM 

PICKENSVILLE 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 
REFORM 

TH0R5BY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
vERNON 

WEST  BLOCTDN 
NINFIELD  2  Sw 


EASTERN  VALLEY  06 

ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  6  w 
CALERA  2  SM 
CENTRE  9  SH 
CHIlDERSBURG 

chilDErsburg  wtr  plant 

GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  9W 
lEESBURG 

MONTEVALLO 
PELL  CITY  1  NNE 
SYLACAUGA  6  NE 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU  09 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SW 

CAMP  HILL  2  NW 

DADEVILLE 

DELTA 
HEFlIN 
hIGHTOwER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCKFORO  2  NNW 
ROCK  MILLS 
THURLOw  DAM 

HADLEy 
hETUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


1.01 

.at 

1.09 


1.88 
.99 
2.1a 


1.91 
2.27 
2.06 


3.06 
2.89 

3.6a 

6.03 


3.02 
3.91 
3,18 
3.67 
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152  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CUBt 
0»YTON 

DEHOPOLIS  LOCK  JMO  OIH 
FORT  DEPOSIT 
S*INESvlLLE 

OREENSBORO 
hAYNEvILLE 
L  IVIN65T0N 
MARION  1  N 

"API ON  JUNCTION   I  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEWS  1  SSh 
MILSTEAD 
MINTER  )  Nh 
M0NT6CMERT  MB  AP 

ORRVILl-E 
PERRTVILLE 
PINE  LEVEL 
PRIMROSE  FARM 
^ELMA 

SUTTLE 

TUSkECEE  )  J 
UNION  SPRINGS 
UNIONTCHN 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 


COASTAL  PLAIN  OT 

ABBEVILLE  1  NNII 
ALBERTA 

ANDALUSIA  I  NH 
ATMORE   I  Sa 
BRANTLEY 

BREwTON  >  SSE 
BRUNOIDSE 
CAMDEN  3  Nw 
CHATOM  5  N 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINOS  2  Nw 

COLUMBIA 

COTTONTON 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVEROREEn 

falco  open  pond  TOwER 
frisco  city 

GENEVA 
GEORCjIANNA 
GILBERTOWN 
GREENVILLE 

HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JAC«SON 
KINSTON 
LOUISVILLE 

MELVIN 

MILLERS  FERRY 
NATCHEZ 
NEwTON 
OZARK  6  NNW 

PHENIX  CITY  2  NNW 
PINE  HILL 
RIVER  FALLS 
5L0C0MB 
SNOW  HILL 


TMOMASvlLLE 
TROY 

WALLACE  2  f 
WHATlPy 


Sulf 

BAY  MInETTE 
CITRONELLE 
COOEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  Shores  p  o 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 

ROBERTSDALE   1  E 


♦  .2» 
>.2« 
4.*> 
*.0» 
>.il 

4.21 


).A2 

>.02 
>i<2 


>.21 
*.*2 
5.T» 
1.90 
A.6I 

».ll 


«.«2 
1.S2 
4.5' 
>.»' 
1,90 

A, A3 

s.rt 


10     II  12 


13     U     IS  <  16     17  18 


1.00 
1.01 

i.ei 


1.11 

I  l.tA 


2.01 
l.Ot 


I. 91 
.97  .02 

I.K 
.•6  .OA 
.t* 

.12  2. IT 

T      1. 14 
.92 

T  1.9» 


.71  1.4B 
.02  2.]) 


.771  2.00 
I  1.40 
I  1.22 


.09!    .49  .04 


.42     .06  1.42 


,40      .01      ,44  .12 


19    20  21 


22    23    24     25    26     27    2S    29    X  31 


2.22     .09  .02 


>.•« 

1.29 
1.40 
.92 


2.49 
1.72 
2.70 

2.29 
2,40 
1.70 
2.09 
2.99 


2.10 
2.64 
1.04 


.90 
.79 
1.94 
2,02 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
DECEMBER  1965 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

*      *  * 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

MA)! 

Mm 

J9 
16 

48 
25 

51 
34 

51 
32 

56 
28 

66 
32 

94 

21 

47 

17 

59 
23 

65 
29 

68 
43 

69 
41 

62 
34 

93 
35 

91 
42 

52 
46 

48 
40 

56 
31 

90 
33 

46 
21 

54 

25 

54 

.25 

63 
39 

63 
46 

55 
39 

43 
30 

46 
24 

54 
24 

54 

21 

64 
44 

69 
49 

99.3 
31.9 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 
MIN 

*« 
u 

57 
23 

51 
45 

96 

31 

67 
27 

62 
30 

48 
19 

59 
17 

66 
22 

70 
29 

66 
41 

62 
46 

60 
34 

52 
37 

52 
45 

52 
40 

49 
42 

47 
31 

50 
32 

54 

20 

54 
25 

63 
26 

64 
36 

66 
44 

64 
39 

47 
29 

54 

23 

54 
27 

65 
28 

69 
44 

70 
50 

98,0 
32.1 

DECATUR 

MAX 
MIN 

40 
17 

48 
18 

58 
27 

53 
36 

63 
32 

71 
37 

55 
27 

48 
20 

62 
24 

68 
26 

TO 
38 

66 
34 

63 
39 

53 
38 

50 
41 

53 
47 

49 
42 

50 
33 

48 
33 

47 
22 

56 
26 

55 
29 

64 
29 

66 
4t 

66 
40 

43 
31 

46 
24 

56 
24 

94 

27 

66 
30 

71 
53 

96,7 
31.8 

FALKVILLE   1  N 

MAX 

Mm 

*2 

U 

48 
15 

60 
29 

55 
40 

56 
28 

69 
29 

96 

19 

47 
16 

60 
17 

68 
22 

71 

30 

63 
46 

63 
35 

55 
35 

93 
40 

54 
48 

51 
43 

92 
32 

44 

34 

49 

19 

55 
22 

93 
24 

63 
25 

64 
42 

66 
41 

44 

29 

47 
22 

55 
21 

94 

22 

66 
36 

70 
51 

96,9 
29.8 

FLORENCE 

MAX 
ME) 

43 

18 

49 
19 

59 
26 

52 
33 

60 
34 

69 
35 

58 
23 

50 
23 

63 
25 

68 
35 

73 
43 

65 
49 

69 
37 

57 
40 

49 
43 

52 
45 

48 
41 

92 
34 

44 
31 

52 
26 

56 

28 

59 
28 

69 
34 

67 
44 

65 
40 

43 
25 

50 
29 

57 
29 

55 
31 

67 
39 

71 
46 

97,6 
33,4 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

48 
18 

56 
26 

52 
45 

96 
34 

69 
30 

55 
32 

48 

25 

59 
21 

65 
25 

69 
30 

64 
42 

63 
98 

59 
39 

53 
39 

54 
49 

53 
47 

91 
33 

46 
35 

48 
30 

53 
23 

53 
25 

62 
26 

62 
36 

68 
50 

51 
35 

48 

29 

53 
25 

54 

26 

64 
31 

70 
52 

72 
56 

57.4 
34,5 

MADISON 

MAX 
MIN 

48 
16 

56 
26 

50 
42 

96 
36 

68 
31 

54 
34 

47 

21 

59 
22 

65 
28 

69 
35 

63 
46 

61 
50 

60 
36 

51 
36 

52 
45 

52 
46 

90 
42 

44 
33 

47 
32 

54 
21 

53 
24 

63 
25 

63 
39 

66 
47 

65 

3a 

46 
30 

56 
26 

55 
29 

65 
34 

69 
45 

70 
51 

57,3 
34,4 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

to 

13 

59 
23 

53 
43 

58 
32 

68 
30 

57 
36 

50 
20 

62 

'17 

68 
23 

71 
39 

63 
47 

64 

53 

«0 
96 

50 
36 

93 
46 

52 
47 

92 
38 

43 

31 

50 
33 

57 
20 

56 
27 

65 
27 

64 
40 

66 
50 

60 
37 

48 
27 

55 
23 

55 
23 

66 
26 

72 
46 

68 
64 

58,5 
33,8 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

MAX 
MIN 

46 
16 

58 
26 

52 
44 

57 
33 

68 
32 

59 
29 

47 

25 

60 
18 

65 
26 

70 
32 

66 
45 

67 
48 

55 
36 

49 
41 

53 
47 

50 
44 

52 
34 

44 
34 

50 
26 

55 
24 

54 

29 

66 
29 

64 
39 

65 
49 

49 
35 

46 
26 

54 
24 

53 
30 

64 

30 

71 
46 

65 
55 

57,2 
33,9 

NEW  MARKET  2 

MAX 

Mm 

48 
14 

55 
23 

94 
36 

55 
35 

67 
28 

48 
27 

46 

19 

58 
IB 

65 
22 

68 
27 

63 
40 

60 
51 

60 
34 

52 
46 

51 
46 

51 
46 

50 
42 

60 
30 

60 
30 

50 
21 

52 

22 

55 
24 

63 
35 

66 
46 

66 
37 

47 
30 

90 
21 

55 
19 

64 

28 

67 
52 

71 
55 

57.3 
32.4 

RED  BAY 

MAX 

Mm 

42 

17 

50 

22 

60 
33 

50 
36 

56 
37 

69 
39 

97 

23 

90 
23 

60 
32 

66 
39 

72 
47 

68 
52 

65 
38 

59 
38 

50 
42 

53 
49 

48 
32 

54 
37 

45 
32 

49 

27 

56 
29 

59 

32 

67 
39 

65 
46 

65 
39 

42 
26 

48 
26 

56 

30 

56 
31 

66 
42 

72 
51 

57,3 
34.9 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

Mm 

48 

13 

56 
21 

92 
39 

96 
29 

66 
26 

54 

28 

48 
20 

58 
17 

67 
20 

70 
26 

62 
37 

63 
55 

62 
35 

93 
36 

53 
45 

92 
45 

50 
30 

44 
30 

47 
29 

54 
19 

53 
25 

63 
24 

63 
34 

66 
48 

91 
33 

46 
27 

95 
20 

55 
22 

69 
24 

69 
52 

71 
55 

57,3 
31,1 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

Mm 

13 

14 

96 
25 

52 
27 

57 
28 

63 
38 

54 

22 

15 

23 

32 

31 

29 

32 

41 

45 

41 

52 
34 

31 

21 

21 

21 

22 

42 

39 

26 

20 

24 

24 

36 

46 

28.8 

WATERLOO 

•       •  • 

MAX 

Mm 

19 

27 

26 

27 

28 

29 

IS 

18 

65 
25 

71 
33 

68 
47 

63 
44 

69 
38 

59 
42 

97 
39 

56 
36 

94 

33 

58 
31 

49 
29 

55 
22 

56 
22 

66 
26 

65 
>9 

63 
89 

59 

27 

48 
22 

55 
22 

52 
24 

65 

28 

70 
41 

66 
52 

60.2 
30.5 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

Mm 

3<» 
18 

46 

18 

55 
27 

54 
36 

52 
32 

54 
32 

52 
23 

44 

23 

53 
28 

63 
33 

65 
39 

60 
46 

57 
44 

54 
36 

94 

39 

54 
47 

91 
42 

49 
37 

43 
36 

45 
22 

52 
23 

49 

30 

57 
33 

54 
41 

54 

36 

44 
29 

49 
26 

53 
26 

51 
28 

59 

37 

68 
44 

92.7 
32.6 

BESSEMER  3  SSw 

MAX 

Mm 

49 

19 

62 
24 

91 
32 

58 
41 

67 
28 

61 

30 

92 
25 

62 
19 

64 
21 

70 
28 

65 
37 

63 
55 

63 
38 

93 
39 

94 
47 

57 
52 

53 
41 

46 
34 

50 
38 

54 
21 

57 
26 

63 
26 

64 

36 

66 
51 

61 
41 

50 
26 

97 
25 

57 
22 

66 
32 

73 
46 

73 
48 

99,5 
33,9 

SIRMINSHAM  WB  AP 

MAX 

Mm 

»0 

17 

59 
25 

53 
34 

58 
31 

67 
29 

59 
32 

49 

22 

59 

22 

63 
24 

67 
31 

65 
40 

62 
57 

60 
39 

54 
42 

94 
48 

56 
50 

52 
36 

45 
37 

50 
29 

52 
22 

56 
27 

61 
27 

63 
37 

66 
50 

90 
33 

50 
27 

53 
26 

55 
25 

65 
37 

72 
50 

73 
47 

96,0 
34,0 

8RID0EP0RT  2  w 

MAX 

Mm 

51 
15 

54 
21 

51 
28 

49 
36 

66 
23 

60 
32 

48 
21 

96 
16 

64 

22 

67 
24 

62 
36 

61 
42 

61 
41 

93 
35 

52 
44 

94 

47 

54 

42 

47 
28 

51 
34 

49 
19 

54 
24 

60 
22 

64 
31 

66 
42 

66 
36 

46 
31 

54 

19 

57 
23 

63 
25 

68 

37 

68 
40 

57,3 
30.3 

GUNTERSVILLE 

MAX 

Mm 

51 
19 

59 

25 

55 
37 

56 
38 

70 
29 

65 
35 

57 
26 

59 

20 

63 
24 

66 
28 

64 
37 

59 
45 

60 
38 

53 
38 

53 
42 

94 
49 

54 
44 

49 
33 

50 
37 

54 
23 

55 
26 

62 
26 

60 
36 

67 
45 

66 
41 

46 

32 

51 
23 

55 
29 

64 

31 

70 
40 

72 
48 

56.7 
33,6 

ONEONTA 

MAX 

Mm 

45 
15 

92 

18 

61 
24 

52 
38 

58 
28 

67 
32 

58 
23 

48 
17 

58 

20 

66 
22 

68 
30 

61 
40 

59 
40 

60 
38 

56 
40 

94 

49 

55 
42 

53 
33 

46 
36 

50 
20 

53 
23 

55 
24 

62 
27 

63 
42 

70 
40 

48 
26 

48 
22 

95 
21 

54 
29 

65 
32 

71 
49 

57,1 
30.1 

SAINT  BERNARD 

MAX 

Mm 

41 
18 

49 
18 

51 
29 

56 
27 

69 
30 

55 
25 

49 

18 

56 
18 

65 

22 

68 
31 

63 
43 

60 
36 

56 
36 

52 
41 

52 
47 

53 
42 

43 
35 

46 
21 

54 
21 

54 
26 

63 
26 

63 
38 

67 
40 

49 
22 

54 

22 

93 

29 

65 
28 

71 
41 

56,5 
29,4 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 

Mm 

48 

15 

56 

21 

49 

26 

92 
36 

65 
28 

57 
36 

48 
20 

57 
21 

64 
27 

66 
31 

60 
42 

96 
42 

57 
39 

92 
36 

50 
44 

93 
47 

51 
40 

46 

30 

46 
31 

51 
19 

51 
27 

58 
27 

57 
35 

66 
42 

63 
39 

48 
32 

51 
26 

52 
22 

60 
34 

66 
40 

68 
49 

99.7 
32.3 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

41 

18 

48 
19 

55 
22 

91 

32 

55 
24 

67 
29 

59 
29 

50 
15 

98 

16 

63 
16 

65 
25 

62 
40 

96 
38 

55 

37 

S3 
37 

51 
46 

94 

40 

91 
39 

50 
36 

52 

23 

51 
24 

55 

22 

61 
22 

61 

30 

66 

40 

46 
31 

48 
23 

54 

19 

96 

20 

54 

29 

68 
42 

99,3 
26.4 

VALLEY  HEAD 
«      ft  ft 

MAX 
MIN 

40 
12 

50 
14 

58 
20 

97 
31 

55 

22 

64 

25 

54 
15 

49 

15 

97 

15 

66 

18 

66 
24 

63 
36 

59 

40 

96 

32 

53 

35 

90 
47 

93 
43 

93 
27 

50 
32 

46 

16 

50 

17 

52 
20 

60 
22 

60 
40 

69 
39 

43 

30 

46 

21 

52 

18 

94 
19 

62 
40 

69 
44 

99,2 
26.7 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 

Mm 

48 

21 

50 
29 

60 
32 

92 
34 

62 
36 

70 
33 

64 

29 

51 
22 

58 

30 

64 
32 

69 
38 

66 
42 

66 
42 

61 
45 

58 
49 

59 
54 

97 
47 

57 
40 

46 
34 

53 
25 

55 

29 

59 
30 

63 
35 

62 
42 

66 
45 

52 
31 

54 

32 

93 
25 

56 
31 

62 
38 

74 
42 

59.0 
39.3 

BANkHEAD  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

Mm 

48 
21 

53 
23 

63 
28 

54 
38 

62 
30 

69 
30 

61 
27 

51 
22 

62 
25 

66 
27 

72 
35 

65 
41 

65 
41 

62 
39 

56 
43 

56 
49 

97 
45 

54 

37 

45 
37 

53 
23 

53 
28 

60 
29 

65 
33 

64 
39 

63 
42 

50 
27 

52 
26 

57 
26 

98 
26 

69 
33 

74 
40 

59.3 
32,6 

CENTREVILLE 

MAX 

Mm 

50 
20 

53 
23 

60 
26 

57 
37 

62 
27 

70 
27 

65 
27 

54 
19 

62 
19 

65 
26 

71 
29 

67 
43 

64 
41 

65 
42 

63 
43 

55 
51 

99 
47 

53 
37 

46 
40 

51 
21 

56 
22 

60 
26 

65 
27 

65 
38 

69 
42 

55 
25 

93 
29 

57 
24 

61 
27 

71 
32 

79 

*o. 

60,6 
31,4 

CLANTON 

MAX 

Mm 

50 
21 

53 
24 

61 
27 

58 
37 

59 
28 

68 
30 

62 
27 

52 

20 

61 
22 

67 
27 

70 
33 

67 
40 

60 
48 

65 
43 

56 
45 

55 
51 

97 
48 

52 
38 

44 

39 

50 
22 

54 
25 

57 
25 

62 
26 

63 
38 

67 
41 

52 
26 

90 
23 

57 
25 

99 

26 

67 
35 

73 
42 

98,9 
32,4 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

44 

15 

51 
16 

58 
27 

53 
30 

59 
26 

68 
35 

58 

20 

91 

17 

60 
19 

65 
26 

69 
34 

61 
47 

64 
35 

59 
33 

51 
41 

52 
47 

51 
41 

52 
35 

42 

3'. 

49 

20 

55 
19 

97 
27 

63 
39 

61 
46 

65 
39 

45 
25 

90 
25 

54 

28 

95 
31 

65 
35 

70 
40 

56.7 
30.7 

FAYETTE 

MAX 

Mm 

50 
18 

60 
26 

55 

38 

70 
38 

70 

66 
30 

52 
25 

59 
18 

65 
23 

70 
30 

63 
42 

44 

62 
36 

52 
41 

56 
47 

53 
49 

55 
42 

44 

55 

55 
22 

58 
27 

65 
26 

61 
37 

65 
46 

62 
40 

54 
51 

56 
23 

56 
25 

69 
27 

70 
43 

60.1 
34,2 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

43 
16 

50 
19 

58 
23 

53 
28 

91 
27 

68 
31 

58 
18 

49 

18 

60 
19 

65 
23 

69 
32 

61 
32 

62 
31 

58 
31 

50 
42 

93 
46 

50 
40 

53 
31 

43 
31 

SO 
20 

S5 
20 

S8 
23 

64 

27 

63 
43 

60 
35 

45 

27 

48 
25 

55 
25 

95 

23 

65 
33 

69 
46 

56,2 
28,6 

HAMILTON  3  S 

MAX 

Mm 

44 

12 

51 
12 

60 
24 

51 
30 

60 
22 

69 
22 

59 
16 

52 
13 

60 
13 

66 
19 

72 
30 

65 
42 

67 
30 

59 
29 

51 
41 

93 
49 

51 
42 

55 
32 

44 

34 

53 
17 

57 
17 

98 
20 

67 
22 

63 

33 

67 
41 

45 

20 

51 
19 

57 
19 

57 

20 

66 

24 

72 
39 

56.2 
25,9 

JASPER  «  N 

MAX 

Mm 

50 
14 

58 
21 

50 
32 

61 
36 

69 

23 

60 
22 

49 

22 

59 

13 

63 
17 

67 
26 

63 
36 

63 
44 

59 
34 

93 

38 

54 
47 

99 

50 

54 

38 

45 

33 

51 
35 

55 
17 

58 
25 

63 
21 

62 

30 

67 
39 

64 
39 

50 
26 

55 
19 

55 
19 

67 
23 

73 
36 

70  1 
39| 

56.8 
29.5 

See  Reference  Notes  Following  SUtion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Alabama 

OECEMfcER  1966 


Day  of  Month 

« 

Station 

1 

2 

3 

4 

g 

•J 

in 

1 1 

12 

1 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

PBATTVILLE 

MAX 

52 

60 

58 

61 

65 

68 

59 

59 

66 

67 

65 

63 

67 

56 

56 

57 

57 

50 

52 

60 

6 1 

61 

70 

64 

99 

62 

60 

67 

74 

79 

6  1 

Mm 

22 

27 

31 

41 

31 

31 

29 

22 

23 

28 

35 

48 

52 

44 

49 

52 

46 

42 

40 

25 

29 

27 

33 

43 

49 

32 

26 

27 

36 

40 

40 

35,5 

TMOBSBY  EXP  STATION 

MAX 

52 

60 

58 

60 

66 

62 

61 

61 

66 

70 

65 

61 

64 

55 

55 

54 

54 

49 

46 

jj 

61 

60 

64 

64 

49 

52 

60 

67 

67 

98,9 

MIM 

21 

26 

33 

42 

96 

42 

26 

24 

28 

33 

42 

51 

41 

43 

47 

91 

44 

38 

38 

25 

33 

50 

40 

48 

41 

29 

29 

26 

34 

40 

44 

36,3 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 

50 

60 

52 

62 

70 

63 

92 

60 

64 

69 

66 

66 

58 

53 

59 

57 

55 

45 

53 

59 

63 

63 

68 

9 1 

92 

54 

56 

69 

74 

74 

59,7 

Mm 

22 

29 

33 

33 

31 

33 

27 

22 

25 

32 

43 

57 

42 

45 

51 

91 

40 

40 

31 

29 

29 

39 

50 

36 

26 

26 

27 

31 

51 

48 

35.7 

rOSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

48 

90 

61 

94 

61 

69 

62 

92 

62 

64 

70 

63 

65 

62 

54 

60 

60 

55 

45 

60 

65 

66 

69 

50 

91 

94 

60 

70 

79 

59,6 

Mm 

20 

20 

28 

42 

29 

29 

26 

20 

21 

25 

34 

44 

60 

42 

45 

92 

43 

17 

18 

29 

11 

42 

40 

26 

24 

24 

26 

32 

49 

32,3 

VERNON 

MAX 

At 

61 

54 

61 

70 

61 

55 

59 

66 

72 

66 

68 

65 

93 

55 

55 

54 

49 

53 

58 

66 

64 

67 

65 

51 

57 

57 

66 

72 

70 

60.5 

•       •  • 

Mm 

15 

24 

36 

38 

25 

59 

22 

19 

20 

30 

45 

95 

31 

39 

40 

49 

43 

39 

]5 

25 

40 

44 

40 

22 

2  J 

2 1 

26 

49 

50 

32  6 

EASTERN  VALLEV  04 

ANNtSTON  FAA  AP 

MAX 

5k 

63 

51 

60 

68 

60 

52 

60 

64 

70 

65 

62 

63 

55 

55 

56 

55 

48 

92 

92 

97 

64 

64 

70 

93 

50 

SB 

56 

68 

74 

59.9 

Mm 

IT 

23 

)0 

28 

25 

29 

24 

la 

23 

26 

35 

54 

40 

40 

49 

9 1 

34 

34 

28 

21 

26 

27 

98 

44 

39 

11 

30 

25 

37 

40 

44 

32.5 

CAlERA  2  SW 

MAX 

52 

68 

56 

60 

70 

62 

57 

94 

62 

65 

71 

68 

62 

65 

56 

55 

57 

47 

50 

55 

59 

63 

67 

65 

93 

57 

60 

68 

79 

76 

61.3 

Mm 

IJ 

19 

25 

38 

23 

29 

23 

22 

19 

17 

23 

40 

52 

39 

38 

46 

43 

32 

37 

19 

25 

21 

31 

36 

39 

23 

19 

19 

26 

36 

41 

29.6 

CENTRE  5  SW 

MAX 

44 

50 

58 

49 

57 

67 

59 

52 

58 

65 

67 

62 

61 

61 

55 

52 

53 

55 

45 

53 

91 

56 

59 

61 

70 

49 

48 

93 

93 

65 

66 

56.6 

Mm 

19 

22 

26 

36 

27 

95 

J7 

19 

22 

25 

33 

36 

45 

39 

41 

46 

44 

33 

37 

22 

26 

25 

29 

40 

41 

31 

24 

22 

29 

34 

38 

11.5 

CHUOERSBURG  uTR  PLANT 

MAX 

50 

60 

51 

60 

68 

61 

56 

61 

64 

68 

68 

60 

64 

60 

54 

56 

58 

50 

50 

55 

58 

64 

65 

69 

66 

49 

57 

97 

68 

79 

60.6 

Mm 

17 

21 

26 

>4 

26 

28 

25 

17 

19 

24 

31 

55 

45 

38 

48 

93 

46 

34 

40 

21 

26 

23 

33 

40 

42 

26 

20 

20 

27 

42 

42 

32.0 

SAOSOEN  GAS  PLANT 

MAX 

44 

47 

55 

97 

68 

56 

50 

61 

64 

66 

60 

98 

62 

54 

52 

92 

53 

46 

52 

53 

55 

60 

59 

70 

67 

49 

55 

93 

62 

71 

57.5 

Mm 

21 

22 

22 

40 

26 

37 

26 

18 

21 

25 

34 

45 

44 

38 

47 

49 

44 

34 

37 

21 

26 

23 

33 

44 

43 

30 

26 

20 

27 

36 

42 

32.3 

PELL   CITY   1  NNE 

MAX 

45 

50 

59 

50 

58 

67 

99 

49 

58 

61 

66 

67 

59 

61 

58 

53 

57 

59 

45 

50 

53 

59 

64 

68 

49 

48 

94 

54 

66 

57.2 

Mm 

17 

16 

20 

34 

27 

26 

25 

18 

17 

21 

26 

36 

49 

39 

40 

48 

44 

34 

38 

21 

21 

^* 

35 

40 

27 

22 

21 

20 

28 

26.9 

SYlACAUGA  4  NE 

MAX 

53 

63 

55 

99 

66 

61 

53 

60 

64 

70 

67 

61 

64 

58 

55 

56 

97 

45 

50 

54 

56 

68 

67 

91 

56 

59 

66 

73 

60.4 

Mm 

17 

21 

27 

39 

27 

30 

30 

18 

20 

25 

32 

95 

47 

18 

48 

52 

43 

34 

39 

20 

27 

40 

42 

27 

22 

21 

30 

49 

32.8 

TALLADEGA 

MAX 

49 

58 

51 

57 

66 

58 

49 

57 

62 

65 

66 

60 

62 

54 

53 

57 

56 

46 

49 

92 

55 

59 

63 

68 

64 

48 

54 

56 

66 

71 

96.2 

•       •  • 

Mm 

17 

20 

27 

39 

27 

32 

22 

18 

21 

25 

33 

91 

69 

18 

47 

S2 

16 

34 

33 

19 

27 

19 

40 

29 

23 

23 

30 

39 

31.6 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

53 

62 

56 

60 

69 

63 

54 

63 

67 

70 

66 

60 

67 

59 

53 

56 

56 

48 

52 

54 

57 

61 

66 

69 

65 

92 

57 

59 

66 

72 

60.7 

Mm 

14 

20 

25 

38 

22 

28 

24 

15 

17 

20 

26 

98 

45 

36 

46 

50 

45 

33 

38 

16 

24 

21 

29 

41 

42 

29 

20 

21 

29 

30 

36 

29.6 

asmland 

MAX 

54 

63 

54 

58 

67 

60 

94 

62 

66 

70 

66 

65 

65 

60 

53 

56 

57 

50 

50 

53 

56 

61 

64 

66 

66 

56 

56 

97 

64 

71 

60,4 

Mm 

19 

21 

27 

39 

28 

40 

25 

19 

25 

24 

32 

48 

46 

36 

46 

91 

44 

43 

37 

20 

27 

24 

30 

37 

40 

29 

21 

21 

28 

32 

39 

32,2 

AUBURN  3  SW 

MAX 

50 

55 

62 

62 

69 

67 

68 

56 

61 

68 

71 

69 

63 

68 

61 

57 

66 

58 

45 

46 

62 

60 

63 

67 

69 

53 

56 

60 

62 

67 

,j 

61,6 

Mm 

19 

25 

30 

35 

26 

35 

26 

20 

26 

25 

30 

47 

55 

42 

43 

49 

50 

39 

39 

23 

23 

26 

34 

47 

45 

27 

29 

27 

36 

42 

44 

34.4 

CAMP  HILL  2  Nk 

MAX 

4i 

54 

62 

57 

59 

66 

64 

55 

60 

60 

70 

56 

61 

66 

55 

55 

57 

52 

43 

51 

52 

97 

60 

65 

66 

51 

50 

56 

59 

65 

,j 

98.3 

Mm 

19 

22 

25 

30 

27 

29 

24 

18 

20 

22 

25 

36 

52 

39 

41 

48 

48 

36 

38 

20 

22 

24 

25 

37 

45 

27 

25 

25 

28 

37 

40 

30.9 

HEFL  I  N 

MAX 

51 

54 

62 

50 

58 

64 

60 

93 

59 

67 

67 

70 

60 

63 

51 

94 

56 

52 

46 

50 

55 

60 

62 

65 

68 

46 

51 

55 

56 

66 

^jj 

98.2 

Mm 

16 

17 

23 

28 

22 

28 

20 

15 

18 

19 

25 

37 

36 

37 

36 

39 

39 

31 

36 

18 

20 

29 

21 

36 

40 

27 

19 

16 

22 

38 

34 

27,2 

LAFAYETTE 

MAX 

92 

62 

56 

60 

67 

65 

92 

6  1 

61 

70 

69 

63 

68 

66 

53 

56 

56 

48 

50 

52 

59 

60 

62 

70 

62 

51 

56 

56 

64 

72 

60,9 

Mm 

18 

26 

30 

41 

31 

38 

24 

24 

28 

28 

38 

50 

52 

40 

45 

50 

45 

38 

36 

20 

31 

30 

31 

43 

41 

25 

25 

27 

33 

35 

42 

34,4 

maqtin  dam 

MAX 

49 

62 

57 

58 

66 

63 

96 

56 

63 

65 

66 

59 

67 

60 

56 

58 

57 

49 

47 

54 

55 

59 

65 

69 

65 

50 

54 

57 

67 

72 

99,9 

Mm 

28 

28 

30 

44 

29 

38 

32 

25 

27 

29 

35 

52 

56 

44 

46 

93 

49 

41 

41 

26 

33 

29 

36 

49 

43 

32 

32 

31 

IT 

41 

44 

37.9 

OPEL  IK  A 

MAX 

50 

54 

63 

97 

62 

67 

68 

52 

63 

67 

67 

69 

64 

56 

57 

93 

43 

49 

55 

99 

61 

62 

71 

53 

52 

59 

60 

66 

99,6 

Mm 

22 

24 

24 

32 

27 

31 

29 

21 

23 

24 

26 

39 

53 

93 

51 

38 

39 

24 

24 

25 

27 

35 

47 

29 

29 

26 

29 

35 

36 

31,9 

ROCXECRD  2  NNU 

MAX 

47 

54 

61 

97 

59 

66 

62 

53 

60 

65 

70 

66 

59 

64 

55 

94 

56 

50 

46 

50 

54 

56 

63 

64 

67 

50 

51 

56 

57 

66 

98,5 

Mm 

18 

21 

28 

36 

31 

40 

26 

23 

28 

34 

35 

41 

51 

41 

44 

42 

45 

36 

36 

21 

29 

29 

34 

36 

40 

26 

25 

28 

32 

36 

13.5 

ROCK  MILLS 

MAX 

48 

52 

61 

55 

59 

65 

63 

52 

59 

65 

70 

65 

62 

66 

57 

53 

57 

53 

42 

50 

51 

57 

62 

65 

68 

51 

51 

56 

56 

63 

71 

58,3 

Mm 

I  7 

1  7 

2 1 

26 

24 

29 

26 

1 7 

1  7 

1 9 

20 

33 

37 

37 

48 

49 

33 

38 

20 

20 

22 

22 

30 

35 

27 

21 

21 

23 

29 

30 

27,4 

PRAIRIE  Oi 

DAYTON 

MAX 

93 

50 

62 

58 

63 

72 

66 

54 

63 

65 

72 

66 

63 

66 

55 

56 

56 

52 

45 

49 

58 

60 

66 

68 

66 

54 

52 

52 

61 

77 

72 

60,5 

Mm 

21 

29 

32 

42 

33 

41 

25 

22 

30 

35 

46 

52 

45 

45 

50 

94 

46 

42 

42 

26 

33 

34 

42 

46 

41 

25 

30 

28 

39 

51 

92 

38.1 

DEMCPOLIS  LOCK  AND  DAt< 

MAX 

9  I 

50 

61 

95 

61 

71 

64 

53 

63 

64 

71 

66 

65 

64 

56 

57 

58 

52 

48 

51 

57 

AO 

64 

65 

68 

54 

51 

56 

59 

72 

76 

60,2 

Mm 

22 

20 

32 

41 

2B 

30 

30 

20 

20 

26 

33 

44 

47 

44 

49 

91 

47 

41 

41 

25 

25 

29 

30 

41 

41 

29 

27 

26 

26 

38 

45 

33.7 

GAINESVILLE 

MAX 

50 

49 

62 

93 

61 

73 

62 

53 

60 

65 

71 

65 

64 

62 

52 

57 

57 

52 

45 

51 

58 

60 

65 

66 

68 

51 

50 

57 

59 

70 

75 

59,5 

Mm 

21 

22 

28 

42 

29 

32 

26 

20 

20 

28 

35 

45 

43 

42 

44 

51 

45 

39 

39 

26 

27 

30 

31 

40 

41 

27 

25 

26 

27 

32 

45 

11.2 

GREENSBORO 

MAX 

52 

51 

62 

61 

71 

66 

66 

67 

70 

71 

72 

71 

65 

66 

67 

62 

58 

52 

57 

56 

62 

65 

65 

69 

68 

67 

57 

61 

70 

79 

70 

64.4 

Mm 

16 

21 

25 

26 

26 

34 

36 

36 

42 

40 

39 

32 

39 

45 

46 

42 

40 

35 

30 

20 

28 

27 

37 

38 

36 

34 

21 

27 

33 

48 

49 

11.9 

HAynEV I LLE 

MAX 

92 

9 1 

95 

56 

63 

66 

68 

59 

60 

65 

68 

65 

62 

68 

56 

57 

56 

45 

51 

55 

59 

63 

66 

69 

51 

60 

71 

„ 

60.4 

Mm 

21 

25 

29 

31 

29 

32 

27 

21 

23 

28 

33 

46 

54 

44 

46 

50 

43 

40 

21 

33 

31 

34 

46 

26 

25 

40 

39 

47 

94.4 

L I V INGSTON 

MAX 

Mm 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

92 

60 

56 

6 1 

66 

54 

62 

65 

69 

66 

63 

64 

57 

56 

59 

57 

49 

50 

56 

58 

63 

67 

68 

65 

92 

57 

61 

70 

77 

76 

61.5 

Mm 

20 

26 

33 

43 

28 

36 

26 

20 

23 

29 

45 

54 

47 

43 

50 

93 

46 

42 

40 

24 

30 

26 

37 

47 

41 

25 

26 

26 

34 

47 

46 

35.9 

MINTER  3  Nw 

MAX 

92 

62 

58 

62 

68 

66 

53 

6 1 

67 

TO 

66 

61 

66 

56 

56 

55 

55 

45 

50 

56 

59 

65 

67 

69 

62 

52 

56 

62 

72 

79 

75 

61.3 

Mm 

23 

32 

41 

31 

33 

29 

23 

33 

33 

45 

53 

46 

49 

51 

48 

42 

40 

35 

26 

31 

32 

38 

41 

35 

25 

30 

33 

40 

51 

52 

36.7 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

52 

61 

56 

61 

67 

68 

53 

59 

65 

68 

66 

61 

66 

57 

57 

58 

56 

47 

51 

54 

58 

61 

65 

71 

54 

52 

56 

60 

69 

74 

79 

60.6 

Mm 

25 

28 

33 

37 

31 

37 

29 

23 

25 

29 

36 

55 

50 

47 

51 

53 

44 

42 

37 

29 

33 

30 

35 

48 

35 

29 

29 

32 

37 

43 

43 

16.6 

selma 

MAX 

54 

62 

59 

62 

70 

68 

57 

63 

64 

70 

70 

66 

69 

58 

58 

63 

61 

53 

61 

58 

60 

66 

66 

69 

61 

54 

60 

62 

71 

76 

79 

61.5 

MW 

25 

29 

35 

42 

32 

37 

30 

25 

26 

30 

40 

52 

55 

46 

50 

90 

51 

45 

41 

29 

33 

30 

18 

46 

44 

29 

30 

29 

38 

48 

90 

It.l 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
DECEMBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSKESEE  3  S 

MAX 

S3 

61 

55 

63 

64 

68 

65 

60 

68 

71 

68 

61 

68 

66 

60 

57 

97 

97 

93 

53 

99 

65 

63 

69 

67 

54 

60 

61 

67 

73 

79 

62 

>6 

20 

29 

32 

43 

34 

29 

28 

20 

22 

24 

32 

48 

57 

40 

41 

53 

42 

42 

40 

24 

29 

25 

33 

43 

47 

26 

25 

25 

39 

40 

43 

34 

.7 

UNION  SPRINGS 

MAX 

51 

52 

61 

68 

62 

66 

68 

53 

60 

66 

69 

66 

57 

67 

58 

58 

58 

57 

49 

46 

53 

58 

62 

65 

70 

52 

52 

58 

63 

67 

73 

60 

,2 

... 

25 

24 

38 

38 

32 

39 

29 

26 

26 

30 

30 

38 

47 

46 

48 

48 

46 

45 

39 

28 

32 

91 

31 

40 

45 

28 

28 

28 

28 

28 

51 

39 

,2 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA   1  NM 

MAX 

60 

60 

60 

61 

63 

67 

70 

50 

61 

65 

69 

70 

67 

71 

60 

65 

60 

65 

48 

47 

54 

60 

62 

66 

69 

51 

51 

58 

62 

71 

73 

61 

.8 

20 

21 

25 

38 

27 

28 

28 

20 

21 

24 

25 

35 

56 

41 

44 

52 

53 

45 

41 

27 

27 

26 

27 

33 

44 

29 

24 

24 

41 

39 

39 

33 

.0 

ATMORE   1  SW 

MAX 

57 

61 

64 

65 

71 

72 

70 

66 

70 

72 

71 

72 

73 

70 

59 

61 

60 

99 

48 

57 

65 

66 

67 

67 

65 

53 

59 

65 

73 

79 

74 

69 

.3 

Mm 

23 

28 

42 

50 

30 

34 

31 

23 

29 

30 

35 

57 

58 

42 

53 

55 

52 

45 

42 

28 

31 

30 

34 

43 

44 

29 

26 

30 

40 

44 

44 

38 

.1 

BRANTLEY 

MAX 

54 

55 

60 

60 

65 

70 

71 

54 

64 

67 

73 

61 

66 

73 

59 

58 

60 

52 

47 

47 

60 

62 

65 

67 

71 

58 

54 

62 

65 

73 

75 

62 

.2 

MIN 

19 

23 

28 

36 

26 

29 

27 

19 

21 

22 

24 

37 

55 

41 

44 

51 

52 

43 

41 

25 

25 

25 

29 

30 

31 

30 

22 

29 

35 

38 

39 

32 

.1 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

55 

61 

62 

65 

71 

72 

62 

65 

69 

71 

68 

69 

74 

60 

59 

60 

60 

52 

48 

57 

65 

65 

68 

67 

66 

54 

58 

65 

74 

77 

76 

64 

.4 

19 

25 

35 

48 

26 

29 

30 

18 

24 

24 

29 

57 

55 

42 

54 

55 

51 

44 

43 

26 

28 

26 

27 

47 

45 

24 

22 

29 

36 

37 

40 

35 

.3 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

52 

62 

59 

62 

69 

67 

57 

62 

65 

70 

68 

63 

67 

55 

57 

59 

60 

52 

49 

57 

60 

64 

67 

69 

67 

51 

57 

61 

73 

77 

75 

62 

,4 

22 

22 

36 

43 

30 

39 

28 

22 

28 

30 

40 

55 

50 

44 

48 

47 

39 

42 

40 

39 

40 

29 

39 

47 

41 

28 

25 

27 

35 

91 

53 

37 

.4 

CHATOM  3  N 

MAX 

53 

65 

55 

65 

72 

70 

60 

66 

70 

71 

66 

67 

64 

60 

60 

59 

58 

56 

50 

59 

65 

66 

68 

70 

68 

53 

60 

65 

72 

76 

76 

64 

,0 

MIN 

24 

32 

32 

46 

35 

40 

29 

25 

31 

35 

43 

57 

51 

55 

54 

52 

49 

44 

45 

27 

36 

31 

36 

52 

40 

26 

27 

30 

40 

94 

96 

39 

.6 

CLAYTON 

MAX 

50 

51 

60 

58 

62 

67 

70 

52 

62 

67 

69 

66 

66 

70 

58 

60 

58 

62 

58 

53 

55 

60 

66 

70 

51 

50 

54 

61 

63 

73 

60 

,7 

MIN 

25 

30 

39 

47 

38 

44 

30 

30 

38 

40 

46 

45 

47 

46 

49 

50 

51 

52 

51 

29 

36 

36 

36 

37 

30 

29 

32 

36 

40 

41 

47 

39 

.  6 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

55 

60 

64 

67 

70 

75 

56 

63 

69 

71 

71 

75 

75 

63 

61 

63 

60 

53 

48 

57 

63 

65 

69 

75 

68 

55 

61 

65 

72 

76 

77 

65 

,2 

MIN 

29 

32 

44 

42 

36 

40 

34 

29 

31 

35 

44 

53 

55 

50 

54 

56 

50 

45 

43 

32 

36 

36 

42 

48 

39 

30 

32 

43 

49 

51 

92 

41 

.  7 

ENTERPRISE 

MAX 

56 

60 

66 

69 

74 

62 

65 

70 

72 

62 

70 

73 

74 

61 

59 

52 

49 

64 

65 

67 

74 

67 

58 

62 

63 

73 

79 

79 

65 

.6 

Mm 

25 

30 

50 

35 

41 

31 

27 

32 

32 

39 

51 

42 

39 

48 

48 

40 

38 

31 

36 

34 

35 

49 

46 

28 

31 

41 

44 

47 

48 

38 

.5 

EUEAULA 

MAX 

55 

55 

60 

62 

68 

70 

74 

54 

62 

67 

72 

71 

69 

74 

63 

58 

63 

60 

50 

46 

56 

63 

63 

66 

61 

67 

53 

54 

60 

68 

74 

62 

,5 

Mm 

22 

21 

33 

35 

28 

28 

29 

22 

21 

23 

28 

49 

49 

42 

44 

48 

45 

42 

41 

28 

28 

21 

26 

31 

26 

29 

27 

26 

26 

30 

42 

91 

,9 

EVERGREEN 

MAX 

56 

55 

61 

58 

66 

71 

72 

55 

66 

66 

71 

67 

67 

73 

57 

68 

61 

9* 

47 

48 

56 

64 

66 

68 

68 

54 

53 

57 

62 

72 

76 

62 

,4 

Mm 

22 

22 

32 

33 

31 

30 

32 

20 

21 

25 

29 

32 

48 

42 

4S 

52 

53 

45 

43 

28 

30 

30 

29 

34 

42 

30 

26 

27 

33 

41 

41 

33 

1 8 

PRISCO  CITY 

MAX 

55 

53 

63 

60 

64 

69 

71 

54 

65 

69 

71 

67 

68 

70 

58 

58 

99 

53 

46 

49 

56 

62 

66 

67 

68 

53 

53 

59 

66 

74 

76 

62 

iO 

Mm 

21. 

22 

40 

46 

33 

33 

28 

25 

29 

33 

38 

47 

54 

45 

49 

53 

50 

44 

41 

27 

30 

32 

38 

46 

41 

28 

30 

S3 

38 

46 

90 

37 

,8 

GENEVA 

MAX 

53 

50 

55 

60 

65 

66 

72 

52 

58 

64 

67 

64 

73 

71 

61 

58 

60 

56 

50 

45 

53 

60 

60 

67 

72 

51 

50 

57 

62 

68 

73 

60 

,4 

Mm 

24 

25 

30 

40 

29 

34 

30 

23 

23 

27 

28 

36 

57 

45 

47 

52 

54 

46 

43 

30 

32 

29 

32 

34 

49 

28 

28 

32 

42 

46 

44 

36 

,  1 

GILBERTOWN 

MAX 

54 

65 

60 

67 

74 

69 

60 

65 

71 

72 

65 

66 

69 

56 

68 

59 

59 

52 

48 

60 

66 

66 

69 

69 

68 

54 

59 

63 

73 

78 

74 

64 

,9 

Mm 

19 

27 

37 

43 

28 

31 

30 

18 

25 

29 

37 

50 

43 

43 

48 

55 

50 

44 

41 

25 

29 

27 

31 

42 

42 

28 

22 

24 

33 

50 

48 

39 

,9 

GREENVILLE 

MAX 

»7 

62 

59 

63 

69 

72 

67 

65 

78 

77 

74 

64 

71 

59 

58 

58 

58 

55 

48 

55 

59 

69 

68 

70 

69 

65 

59 

63 

79 

81 

76 

69 

,2 

Mm 

25 

32 

37 

46 

32 

41 

29 

26 

28 

33 

34 

52 

S3 

46 

50 

54 

50 

40 

39 

28 

33 

30 

36 

49 

41 

28 

31 

34 

41 

45 

46 

38 

* 

HEADLAND 

MAX 

54 

52 

59 

61 

65 

68 

73 

53 

62 

67 

70 

67 

73 

74 

60 

58 

59 

60 

49 

42 

54 

61 

62 

65 

72 

52 

60 

59 

61 

69 

74 

61 

9 

Mm 

25 

28 

36 

41 

30 

32 

30 

26 

30 

31 

36 

42 

55 

47 

48 

51 

51 

44 

42 

31 

32 

35 

36 

38 

46 

30 

33 

38 

42 

46 

47 

38 

0 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

51 

52 

61 

58 

62 

68 

67 

52 

62 

67 

70 

64 

62 

68 

60 

57 

58 

55 

45 

46 

54 

58 

64 

66 

69 

51 

51 

59 

62 

71 

73 

60 

I 

Mm 

24 

27 

35 

43 

39 

39 

28 

30 

37 

41 

46 

45 

54 

47 

49 

50 

51 

43 

40 

26 

27 

97 

35 

37 

43 

27 

27 

34 

36 

41 

47 

38 

2 

NATCHEZ 

MAX 

53 

64 

61 

64 

70 

68 

59 

65 

69 

74 

65 

67 

69 

60 

57 

68 

59 

52 

49 

57 

61 

66 

67 

69 

65 

56 

60 

63 

74 

76 

75 

63 

9 

Mm 

18 

26 

35 

44 

27 

30 

28 

18 

23 

26 

31 

55 

54 

40 

52 

54 

50 

41 

41 

23 

29 

26 

30 

42 

42 

26 

22 

26 

33 

48 

48 

35 

1 

OZARK   t  NNM 

MAX 

54 

60 

60 

65 

68 

73 

59 

64 

68 

71 

66 

69 

73 

64 

56 

59 

58 

92 

45 

54 

60 

63 

66 

72 

66 

53 

63 

63 

70 

74 

70 

63 

2 

25 

33 

42 

50 

38 

40 

30 

34 

41 

41 

43 

52 

58 

43 

49 

53 

51 

40 

40 

29 

38 

36 

38 

48 

44 

28 

31 

40 

42 

46 

50 

41 

1 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 

49 

51 

59 

56 

62 

66 

69 

53 

61 

67 

67 

67 

66 

69 

60 

56 

56 

55 

46 

47 

52 

58 

62 

67 

70 

51 

54 

57 

61 

64 

71 

99 

6 

26 

30 

31 

37 

32 

33 

31 

27 

30 

33 

38 

42 

53 

44 

45 

50 

53 

42 

39 

29 

31 

34 

34 

40 

44 

30 

30 

33 

37 

41 

45 

36 

9 

THOMASVILLE 

MAX 

52 

51 

62 

62 

62 

67 

66 

52 

61 

65 

69 

66 

64 

65 

55 

98 

58 

53 

46 

48 

56 

59 

64 

65 

67 

49 

51 

56 

60 

71 

75 

99 

8 

Mm 

24 

24 

34 

44 

33 

40 

28 

25 

27 

32 

39 

50 

48 

46 

48 

SI 

49 

44 

40 

27 

28 

32 

32 

45 

40 

27 

29 

31 

34 

40 

44 

36 

6 

TROY 

MAX 

53 

60 

59 

63 

68 

71 

55 

62 

67 

72 

64 

64 

71 

St 

57 

58 

59 

49 

45 

54 

60 

63 

66 

70 

64 

51 

60 

61 

70 

75 

75 

62 

1 

Mm 

22 

31 

41 

46 

31 

34 

30 

30 

37 

39 

46 

55 

57 

47 

49 

93 

44 

41 

39 

27 

35 

40 

40 

50 

43 

27 

31 

37 

44 

48 

52 

40 

WHATLEY 

MAX 

62 

66 

61 

64 

70 

68 

55 

64 

68 

70 

64 

64 

68 

64 

58 

60 

52 

48 

44 

56 

62 

64 

66 

69 

62 

54 

58 

64 

72 

75 

73 

62 

7 

... 

Mm 

18 

26 

35 

42 

27 

29 

28 

18 

23 

28 

32 

42 

47 

40 

46 

48 

46 

40 

40 

23 

29 

26 

28 

44 

40 

28 

22 

25 

34 

50 

43 

33 

7 

GULF 

OS 

BAY  MINETTE 

MAX 

55 

63 

63 

66 

71 

72 

60 

66 

69 

72 

68 

71 

73 

60 

60 

60 

60 

53 

48 

58 

64 

65 

68 

70 

65 

54 

62 

67 

73 

76 

77 

64, 

8 

Mm 

28 

34 

47 

52 

37 

42 

32 

31 

36 

36 

44 

57 

56 

50 

54 

56 

52 

45 

42 

30 

36 

37 

40 

55 

44 

29 

32 

37 

47 

92 

53 

42  « 

7 

CITRONELLE 

MAX 

68 

63 

72 

69 

67 

62 

68 

71 

71 

72 

74 

68 

72 

72 

69 

68 

66 

60 

56 

60 

67 

71 

73 

74 

72 

71 

68 

67 

72 

79 

73 

68, 

7 

Mm 

29 

33 

39 

45 

38 

38 

41 

45 

44 

43 

50 

55 

48 

44 

48 

58 

53 

47 

41 

32 

47 

48 

49 

51 

50 

42 

49 

43 

44 

38 

44 

44, 

* 

COOEN 

MAX 

58 

64 

65 

70 

67 

77 

62 

68 

70 

72 

70 

70 

71 

61 

62 

61 

62 

58 

50 

57 

65 

69 

71 

75 

67 

68 

64 

66 

70 

76 

78 

66, 

3 

Mm 

28 

34 

51 

55 

33 

37 

34 

29 

34 

36 

43 

59 

55 

48 

56 

58 

53 

43 

45 

30 

36 

35 

37 

49 

43 

30 

32 

38 

46 

91 

56 

42 , 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

55 

64 

63 

66 

68 

72 

65 

64 

66 

71 

71 

71 

69 

60 

60 

61 

62 

55 

48 

57 

62 

66 

68 

74 

68 

93 

62 

65 

71 

84 

79 

69, 

1 

Mm 

28 

35 

49 

49 

36 

40 

33 

30 

35 

36 

44 

59 

55 

55 

55 

57 

53 

45 

44 

32 

42 

39 

36 

54 

44 

29 

34 

39 

44 

42 

54 

42, 

' 

FORT  MORGAN 

MAX 

57 

59 

65 

63 

64 

68 

61 

61 

64 

66 

67 

67 

65 

60 

62 

64 

61 

58 

51 

55 

59 

63 

67 

70 

65 

53 

60 

60 

67 

70 

73 

62. 

7 

Mm 

40 

47 

54 

56 

52 

53 

40 

46 

48 

50 

54 

56 

54 

55 

56 

59 

55 

49 

47 

51 

48 

48 

51 

99 

46 

37 

44 

48 

48 

55 

60 

50. 

9 

MOBILE  wB  AIRPORT 

MAX 

54 

62 

63 

67 

70 

73 

56 

65 

68 

69 

68 

72 

70 

58 

59 

61 

58 

52 

49 

57 

64 

65 

66 

72 

60 

53 

60 

64 

70 

73 

75 

63. 

6 

Km 

29 

35 

50 

42 

37 

40 

34 

31 

38 

37 

48 

59 

52 

52 

56 

57 

51 

47 

42 

34 

39 

39 

42 

56 

40 

33 

35 

39 

50 

59 

59 

43. 

8 

MOBILE 

MAX 

59 

53 

62 

63 

65 

65 

72 

54 

63 

66 

70 

68 

TO 

69 

60 

60 

62 

56 

49 

49 

58 

65 

67 

69 

70 

54 

64 

60 

69 

70 

74 

62. 

6 

Mm 

33 

34 

41 

54 

39 

45 

35 

32 

36 

40 

40 

49 

57 

53 

52 

55 

55 

48 

45 

94 

35 

40 

43 

48 

42 

32 

37 

38 

40 

90 

56 

43. 

2 

ROBERTSDALE  1  E 

MAX 

58 

56 

64 

63 

70 

70 

73 

55 

65 

68 

71 

72 

69 

73 

57 

62 

61 

57 

49 

49 

57 

64 

66 

70 

68 

55 

56 

61 

64 

71 

74 

63. 

5 

Mm 

26 

32 

38 

52 

33 

18 

13 

28 

32 

33 

39 

44 

51 

48 

51 

55 

54 

47 

44 

32 

33 

34 

38 

47 

43 

30 

33 

35 

41 

49 

92 

40. 

2 

See  Relerence  Notes  Following  StaUon  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  ALABAMA 

DECEMBER  196S 


Day  0<  Month 

Is? 

Station 

1  1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

09 

 r 

MARTIN  DAM 

EVAP 

•oa 

.06 

.03 

.07 

.OS 

.13 

.12 

.03 

.06 

.0* 

.06 

•  02 

•  03 

.06 

• 

• 

• 

• 

.07 

.03 

•  09 

.07 

•  06 

•  06 

.09 

•  06 

.07 

.09 

.07 

.03 

1.91B 

WIND 

1 

16 

lA 

3A 

61 

126 

20 

29 

lA 

21 

12 

« 

.        .  • 

PPAIQIE 

06 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 

•  11 

•  03 

•  08 

•  OA 

.09 

.11 

*'l 

,06 

• 

•  OA 

•  0: 

.06 

.10 

.07 

•  OA 

.06 

•  11 

•  09 

2.030 

MIND 

6* 

2 

11 

2* 

32 

23 

93 

37 

3 

'll 

'37 

12 

16 

9 

33 

'2* 

69 

'94 

*A1 

'l! 

'it 

'92 

133 

121 

99 

9 

IT 

20 

AO 

lOTT 

MAX 

a 

>2 

63 

A« 

60 

61 

6A 

• 

- 

63 

6A 

62 

69 

66 

9A 

96 

9T 

92 

A« 

90 

96 

96 

62 

6A 

69 

99 

92 

69 

99 

63 

71 

99.1 

MIN 

Si 

12 

33 

41 

3* 

32 

3* 

- 

- 

32 

AO 

39 

91 

91 

A9 

92 

Aa 

AA 

A> 

93 

9A 

33 

39 

A3 

A9 

>A 

33 

89 

39 

AO 

93 

39.3 

•      •  « 

5ULF 

og 

FAIRHOPE  2  N£ 

EVlP 

.OT 

•  06 

.02 

.15 

.06 

.07 

.13 

.06 

•  06 

•  07 

•  07 

.00 

•  07 

•  03 

•  00 

•  11 

.31 

•  02 

•  09 

•  07 

.07 

•  07 

•  02 

.15 

.06 

•  07 

•  OA 

.01 

•  07 

.09 

2.22B 

WINO 

12 

A 

1* 

19 

10 

2» 

AS 

17 

11 

10 

10 

la 

17 

10 

29 

23 

13 

20 

AT 

A7 

AT 

9 

10 

25 

92 

Aa 

17 

lA 

9 

19 

10 

499 

MAX 

6A 

59 

66 

70 

6i 

66 

6* 

62 

63 

bi 

63 

69 

73 

70 

60 

61 

61 

96 

9A 

69 

61 

62 

63 

66 

67 

56 

60 

TA 

T2 

72 

79 

6A.a 

MIN 

37 

37 

<>7 

53 

AO 

A3 

37 

37 

39 

AO 

A5 

9S 

97 

9* 

99 

59 

59 

♦  5 

A9 

37 

AO 

Al 

AO 

AO 

A« 

36 

37 

Al 

A9 

93 

99 

A9.3 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•  •      •  . 

NORTHEBN  VALLEr  01 

HUNTSVILLE  MB  AP 

•  •  • 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 
BRtDSEPORT  2  w 

SNOmFAll 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOmFALL 
$N  ON  GND 

SNOMFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
7 



SUPPLEMENTAL  DATA 


station 

Wind 
(Speed  -  B.p.ti. 

) 

Relative  humidity  average*  - 
percent 

Numbei 

of  days  with  precipitation 

°  e  • 

III 

1 

H| 

'Hi 
<  -3  8 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

11 

e 

g  1 
1  0  1 

<5  1 

Date  ol 
iaateat  mile 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID         6  AM       NOON       6  PM 

Trao. 

.01-09 

.10-.49 

.50-99 

661-001 

N  a 

Total 

BIRMINGHAM   MB  AIRPORT 

15 

0.1 

A^7 

24 

s 

24 

83 

84 

51 

68 

2 

1 

4 

1 

0 

0 

a 

68 

5^9 

HUNTSVILLE   MB  AIRPORT 

17 

0.7 

i.t 

32++ 

25 

24 

77 

81 

51 

58 

2 

2 

0 

0 

0 

a 

6^3 

MOBILE   MB  AIRPORT 

7 

A.3 

9.1 

21++ 

6 

18+ 

81 

83 

64 

73 

3 

1 

2 

3 

1 

0 

10 

5_.9 

HONTGOMERT  MB  AIRPORT 

5 

0^6 

9.5 

23 

S 

24 

82 

87 

53 

62 

1 

2 

4 

0 

2 

0 

9 

60 

5.6 

S*«  R«l«r«DC«  NolM  Following  SUtlon  IdcIm 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Days 

Snow,  Slftet 

No.  of  Days 

Sutton 

oi 

>. 
a 

Max. 

Mln. 

•a 

ft! 

Q 

1 

0)  1 
ft  a 

<S 

'J 
9  "3 

<S 

Average 

Depajnu 
From  No 

Highest 

a 

e 

i 
2 

o 

a 

o 

a 

■11 

si 

si 

li 

■a 
■2 

Deparlui 
From  Nc 

■3 
0 

Q 

3 

H 

d  ■ 

S  0  c 

s 

I  o 

a  -: 

0 
Q 
lA 

8 

«        ft  tt 

JUNE  1965 

EUFAUlA 

SYLACAUGA  *  NE 
UNtON  SPRINGS 

89.1 
66.1 

f 

6<i.3 
63.5 

M 

76.7 
74.8 

.  3.7 

9* 

92 

30* 
30* 

56 
*9 

19 
19 

0 
0 

13 
6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5.37 

1.9S 
1.60 

7 

u 

.0 

.c 

•  0 

0 
0 

c 

8 

4 

2 

JULY  1966 

TLSKECEE  3  S 

89.3 

69.2 

79.3 

•  1.4 

93 

I8« 

65 

18 

0 

16 

0 

0 

0 

6.30 

.91 

1.08 

u 

.0 

0 

11 

6 

2 

AUGUST  1965 

GREENSBORO 

90.5 

66.6 

78.6 

.  3.3 

95 

26 

60 

3 

C 

22 

0 

0 

0 

1.67 

-  2.19 

.♦7 

7 

.c 

0 

5 

0 

0 

•      ft  ft 

SEPTEMBER  1965 

CAlERA  2  SW 

russellville  2 

86.9 
82.7 

61.8 
61.0 

7*.* 
71.9 

9* 
91 

20 
16 

*C 
41 

26 
26« 

8 
24 

10 
3 

0 

c 

0 
0 

c 

0 

4.75 

1.78 

12 

.0 
.0 

0 

c 

6 

3 

2 

ft     ft  ft 

NOVEMBER  196S 

LAFAYETTE 

68.3 

4<>.2 

56.3 

78 

26» 

22 

30 

255 

0 

0 

2 

0 

1.68 

.90 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


EUFAULA 

SYLACAufi*  h  NE 
UNION  SPRINGS 


JULY  1965 
TUSKeCCE  1  S 

AUGUST  1969 
GREENSBORO 

SEPTEMBER  1969 


NOVEMBER  1965 
LAFAYETTE 


Day  of  Month 


7  I  8  I  9   I  10  I  U  I  12  I  13  I  14  I  15~|  16  I  17  I  18  I  19  I  20  I  21  I  22  I  23  I  24  I  25  I  26  I  27  I  28  I  29  I  30  I  31 


.10  ,u 


•B>  1.22  .42 


•OS  ,27 


UOO     .9?  ,02 


fl    *IT     ,02     .Ot  ,01 


CORRECTIONS 


MARCH  1950        TABLE  3  -  DAILY  PRECIPITATION  -  CORRECT  AS  FOLLOWS. 


STATION 

ABBEVILLE 
ADD I SON 

ADDISON  CNTRL  TWR 
ALEXANDER  CITY  6  NE 
ANNISTON  CAA  AP 

ARLEY 

ASHLAND 

ATHENS 

ATMORE  STATE  FARM 
BARTON 

BAY  MINETTE 
BELGREEN 
BELLE  MINA  2  N 
BERRY 

BIRMINGHAM  WB  APT 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

BISHOP 

B0A2 

BRIDGEPORT  2  W 
CAMDEN 

CAMPBELL 
CAMP  HILL  2  NW 
CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CHATOM 

CITRONELLE 
COLLINSVILLE 
CORDOVA 
OAOEVILLE  NO  2 
DANCY 

DANVILLE 

DAYTON 

DECATUR 

DECATUR  NO  4 

DECATUR  SUBSTATION 


1ST  THROUGH  230  MISSING) 
.95 

1.28 

1.20 
1.85 


STATION 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 
EVERGREEN  CAA  APT 
FAIRHOPE 
FALKVILLE 
FALLS  CITY  6  NW 

FARLEY 
FAYETTE 
FLAT  ROCK 
FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 
GADSDEN 
GREENSBORO 
GREENVILLE  NO  2 
GUNTERSVILLE  REC 

GUNTERSVILLE  DAM 
HAI.EYVH.LE 
HAMILTON 
HIGHLAND  HOME 
HIGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVlLLE  SUBSTA 
HUNTSVILLE 
HYTOP 

JACKSONVILLE 

LEESBURG 
LINCOLN 
LIVINGSTON 
MADISON 
NEWBURG 


.84 
1.08 


1.64 
.23 


1.42 
1.26 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  Month 

rag© 

1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
< 

ft      •  • 

JUNE  196S 

EUrAULA 

MAX 

Mm 

90 
»9 

88 
99 

91 
61 

9* 

62 

93 
60 

89 
68 

86 
63 

87 

63 

89 

60 

89 
62 

88 
61 

93 
63 

93 
99 

94 
99 

87 
69 

81 
TO 

8T 
69 

89 

6T 

8T 
96 

86 
99 

8T 
68 

ST 
66 

88 
64 

91 
Tl 

92 
69 

90 
TO 

89 

69 

90 
68 

91 
T2 

94 

TO 

89.1 
64.3 

SVLACAUOA  *  NE 

MAX 
MB) 

90 
it 

92 
97 

89 
62 

92 
66 

80 
69 

89 
66 

83 
69 

86 
96 

86 

63 

84 
69 

82 
TO 

89 

69 

89 

66 

87 
68 

84 

68 

82 

69 

TT 
63 

82 

60 

83 
49 

89 

90 

8T 
9T 

ST 
40 

89 

61 

»T 

69 

89 

TO 

84 

TO 

88 
6T 

91 
66 

91 
66 

92 
69 

86.1 
63,9 

UNION  SPRINGS 
.      .  ft 

KAK 

92 
61 

9» 
62 

93 
66 

92 
66 

86 
99 

86 
69 

89 
64 

88 

67 

89 
69 

91 
71 

81 

67 

89 
68 

89 

64 

T6 
62 

84 

63 

JULY  Itti 

TUSKEGEE  3  5 
•       ft  ft 

MAX 

92 
67 

89 
70 

91 
69 

93 
68 

89 
66 

92 

69 

88 

66 

86 

69 

90 
66 

90 
67 

89 
69 

90 
TO 

86 

TO 

88 

67 

90 
70 

88 

69 

90 
6T 

93 
69 

92 

68 

92 

68 

90 
T2 

90 
T2 

89 
80 

89 

T2 

91 
68 

92 
T2 

89 

T2 

8T 

TO 

81 

TO 

ST 

69 

89 
6T 

89.3 
69.2 

AUGUST  19»S 

SPEENSBORO 
ft       ft  ft 

MAX 
MIN 

88 
62 

90 
62 

91 
60 

88 
6* 

88 
69 

91 
69 

89 
69 

90 
68 

88 
69 

86 
69 

87 
68 

88 
6T 

87 
66 

90 
TO 

91 
TO 

92 
TO 

92 
Tl 

90 
TO 

91 
68 

93 
69 

91 
6T 

92 
69 

92 
69 

93 
66 

94 
68 

99 
68 

94 

66 

92 
69 

91 
64 

90 
62 

92 
66 

90.9 
66,6 

SEPTEMBER  1469 

CALERA  2  SM 

MAX 
MIN 

88 
68 

89 

63 

8« 
64 

83 
66 

88 
69 

88 
61 

86 
98 

87 
96 

90 
92 

89 
71 

88 
T6 

88 
73 

89 

66 

90 
9T 

91 
61 

91 
64 

90 
69 

88 
63 

91 
69 

94 
64 

91 
62 

90 
63 

91 
64 

86 

62 

T6 
43 

84 
40 

82 
99 

83 

60 

T9 
61 

T6 
61 

86.9 
61.8 

RLSSELLVILLE  2 
ft      ft  ft 

MIN 

87 

68 

81 
98 

83 
99 

82 
66 

89 

69 

84 
69 

84 

61 

86 
61 

89 

60 

86 

66 

89 
69 

77 
69 

80 
61 

84 
99 

8T 
99 

91 
69 

89 
68 

90 
69 

90 
69 

89 
64 

8T 

66 

8T 
68 

89 
66 

T8 
99 

Tl 
41 

69 
41 

69 
91 

T9 
93 

80 
94 

Tl 
63 

82. T 
61.0 

NOVEMBER  196S 

LAFAYETTE 

MAX 

Mm 

7S 
45 

73 
36 

73 

38 

79 
»9 

77 
93 

68 
90 

79 
40 

78 
49 

79 
90 

TO 
99 

63 
91 

60 
93 

60 
92 

69 
42 

68 
43 

T4 
49 

69 
48 

64 
28 

63 
9T 

T2 
43 

T6 
48 

TO 
99 

68 
39 

98 
49 

62 
48 

Te 
99 

TO 
90 

66 
34 

99 
34 

48 

22 

68.3 
44.2 

See  Refereace  Noles  Following  Sutioo  Index 
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STATION  INDEX 


]       UtAINAGE  CODE: 


STATION 

INDEX  NO. 

r     DIVISION  j 

COUNTY 

DRAINAGE  t| 

LAimroE 

M 

2 

ELEVATION 

1 

OBSERVATION 
HME  AND 
TABLES 

USoc.n  V  Cn 

TEMP.  1 

gj 

Q 

i 

d. 

nf 
^1 

AeeeviLLE  i  mnh 

000  B 

07 

HENRY 

31  35 

87  1* 

469 

TA 

JOHN  S  RICHDURG 
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JUNE  1969 
JU»C  1969 
JUNE  1965 
JUNE  19B5 
OOOeER  1965 
OCTOBER  1965 


EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  OATA  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  OATA  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  OATA  TABLE 
DAILY  PRECIPITATIOf)  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  OATA  TMLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
EVAPORATION  AND  WINO  TABLE 


MARTIN  DAM 
B0A2 

ALICEVILLE 

ALICEVILLE 
DIVISION 
FAIRHOPE  2  W 
FAIRHOPE  2  NE 
DIVISION 
TUSKEOCE  3  S 
TUSUGEE  3  S 
DIVISION 

MARION  JUNCTION  1  ENC 
OEHOPOLIS  LOCK  DM 


DELETE  WIND  OATA 

MONTHLY  TOTAL  5. 85,  mOUHl  ON  13TH  2,00 


TOTAL  PRECIPITATION  .00.  GREATEST  DAY  .00. 
NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION  .10  OR 
MORE  0.  .90  OR  MORE  0.   l.OC  OR  MORE  0 


PRECIPITATION  TOTAL  19.4*.  OCPAATURE  «.S0 

TOTAL   19.49,   AMOUNT  ON  9TN  .08 

AVERAGE  PRECIPITATION  B.S),  DEPARTURE  3.66 

TOTAL  PRECIPITATION  9.11,  DEPARTURE  I.IT 

MONTHLY  TOTAL  5.11.  AHOUNT  ON  30TH  .00 

AVERAGE  PRECIPITATION  9.1*,  DEPARTURE  FROM 
NOWAL  l.Al 

TOTAL  PRECIPITATION  l.B).  AMOUNT  ON  1ST  l.BI 
WINO  MOVCMENT  ON  SIST  2*.  MONTHLY  TOTAL  1A90 


•  in  - 


REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  ClUnatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Dannelly  Field,  RFD  2.  Montgomery,  Alabama 
36108,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65*  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m.  ,  C,  S.  T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVA PORA TION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:      Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmaiological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletiru 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin, 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  toUls  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  In  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry, 
-f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown, 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  DaU. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin, 

G  "Soil  Temperature"  Uble. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable, 

H     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. .  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary, )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docunients,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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See  Reference  Notee  Following  StalioD  Index 
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T«bl«  1— CoDtu)u«d 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


CK4T0"  J  N 
CLAYTON 

OO'MAN  f»«  tlDPOeT 

ENTE«PmSE 

EUF«UU» 

EvEDeaEEN 
msec  CITY 
GENEV< 
GILSEarONN 
GREENVILLE 

He»OL»NO 
HIGHLAND  HONE 
NATCME2 
OZARK  6  NNH 

PHENIX  CITY  2  NNh 

sealc 

tmonajville 

T«OY 
HHATLEY 

DIVISION 


sulf 

aAY  HINtTTE 
CITRONELLE 
COOEN 

FAIRHOPC  2  N£ 
FORT  "ORGAN 

MOBILE  "8  AIRPORT 
MOBILE 

ROBERTSOALE  1  E 


January 


SO.A 
so.a 

91i9 


49.0 

49, T 
90.9 
90.9 

90.9 
49.6 
91.2 


99.) 
90.1 
99,7 
99,7 
99,6 

92,9 


Fvbiuaxy 


49.1 
91.7 
92.6 

4R.3M' 


4«.9 
90.0 
90.0 


91.6     -  2.6 


99.4 
9a. 2 
9B,4 


97,9 
94,9 
99,6 


9T.9 
99.0     .  1,9 


99.2     -  2.1 


April 


757T 
67.6 
70.6 
TO.l 


71.4 
70,9 
70,9 


Mar 


74.9 

72.0 
74.9 


74,9 
76,1 
72,9 


79,4 

79,0 
76,7 

76,9 
79,  9H 
77,4 


77.6 
77, IM 
77,1 


77,9 
79,2 
78,0 
77,1 
79,2 

79,4 


79,9 
79, 6M 
79,6 


79, i 
'9,2 
•  0.0 


ao.o    -  1.0 


81.1     •  0.2 


iO.1  — 

78.1 

ao.9 
ao.i 

•0.4     .  0.9 


79.8 
79.6 
•  0.0 
79.2 


79.9 
79.0 
79.4 


•1.2     •  0.1 


TT.I  " 


78. a 

77,9 
'9.4 

'9.1 

'a.i 

76. 6M 


H.4  ' 

99.9 
62.6 

ao.BH 

99.9 
61.1 
98.9 
60.6 


99.4 
99.4 
99.8 
60.9 


60.0 
60.4 
99.9 


91, » 

90,1m 


49, • 
49,2 
49,9 
92,2 


48,2 
91,2 
48.2 


49,8     -  1,4 


9>.' 
92,9 
91.9 


Division  averages   In  the  annuel   Issue   include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  fron  values  published    in  monthly  issues. 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1965  was  included  in  the  September  issue  of  this  publication. 


S««  R«l»f«nc«  NotM  Followtno  Sutlon  Indn 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


April 


NOSTHERN  V«Ll.EY  0 

ATHENS  J 
9ELLE  HINA  2  N 
OECATUR 
FALKVRLE   1  N 
FLORENCE 

HOOOES 

MUNTSVtLlE  Me  AP 
MADI50N 
MOULTON  2 

OUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEH  MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 


AlBERTvILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSW 
niRMINGHAM  WB  AP 
ROAZ 

BRtOQEPORT  2  H 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
OARDEN  CITY 
SUNTERSVILLE 
SUNTERSvrLLE  TVA 

LEEDS 

MASELLA 

ONEONTA 

PALMERDALE  2  H 
SAINT  BERNARD 

SAND  MT  SUBSTA  AU 
SAYRE 

SC0TT580R0 
TRAFFORO 
UALLEY  HEAD 


.11 
.«S.  2.77 


2.  AA 
4.87 

3,  »7,  1,99 


3.21. 

3,2« 

3.99. 


3.93-  2 
6.91 
6,22 
5.17 

l,tt\     9,26-  .37 

A,8A 
3.76 
6.82 


UPPER  PLAINS 


01 


ALKEvILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
SANKHEAD  LOCK  AND  0AM 
8ILLIN6SLEY   1  SE 

9ROOKWOO0 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

OANCY  4  N 
DOUBLE  SPRINCS 
ELROD 

FALLS  CITY  BLK  POND  TB 
FAYETTE 

SOROAS 
HALEYVILLE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  A  N 
LAY  DAM 

MERT2  PONDVILLE  TONER 
MITCHELL  0AM 
PICKENSVILLE 
OLANTERSVILLE  2  S5E 
PRATTvILLE 

REFORM 

ThORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 
VERNON 

WEST  BLOCTON 
"INFIELD  2  SH 


EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  A  » 
CALERA  2  SW 
CENTRE  5  SW 
CHILDERSBURC 

CHILOERSBURS  UTR  PLANT 
SADSOEN 

SAOSOEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SM 
LEESeuRG 

MONTEVALLO 
PELL  CITY  1  NNE 


2.9« 
3. OA 
E  3.9S.  2.39 
9. OA 
3,67.  1,73 


3.90 
9.29 
6,36 
9,62 
9,97 

9,69 
9,06 
A, 76. 
A.97W 
A.91 

9.T4i 
i  A.Oli 


9,21 
9,61 
».*1 


A.9I 

9.9a 

3.89. 
2.99 

6.69 


1.98 
6.87. 

9.00 


3.A6 
2.29.  3.96 


9.60 

5.24 

4.90* 

6,26 

5.39 

8.09 
5.67 
6.44 
5.61 
4.92 


5.57 
5.40 
7.07 


6.41 

5.7« 


79     7.55     1.42     3.54.  1.33 


9.86 
6.30 
2.47|E19.93 
6.83 
10.84 


90     6.01  1.29 


1.99E  6.99  1.81 


7.20  1.88 


6.96  1.59 


6.67  1.29 


8.32  2.82 


7.83 
8.20 
10.25 
8.26 


8.87     3.24  4.01 


2.94. 
9.85 

10.60     4.77{  3.90- 


4.25.  2.49 


4.77.  1,29 


4,97 
9,99 
4.41 


4.38- 
3.56 


1.55 
1.93 
1.08 


3.45-  1.91 


1.54 
3.02; 
1.95 


1.96-  3.74 


3.76 
1,96 


2.61b  2.94 


1.94 

1.08 

1.90- 

1.21 

2.43 


1.88  9.29. 


2.05-   1.42     9.32  1.81 


2.24.  1,41 
1,90 
1.97-  2,09 

.97 
2,70.  1,01 

1.19 


2,22 

2,02-  1,40 
1,86 
9,63 
1,64 
2.93-  1,18 

1.13 
2,70 
1.98.  1 
1.92 
1.47.  2.13 


1.09.  2.97 


1.72 
.89 


.941 

2.10 
1.06 
.89 
1.24 
2.32. 

.59 


9.29- 
7.91 


7.09  3.10 


4.61 
9.62 
9.07 


8.06  4.22 
5.33 

7.38  3.56 


3.68 
4.44 
12.76 


«.59 
4.5» 
1.69 


7.82 
9.97 


6.24  2.10 

9.9^ 
9.2AI 
6.29 

6.69'  9.03 
3,27 


5,66 
2,66 
10,79 
9,49 


2,041 
,89 
1,18.  1,39 


1,76.  1.11 


1.791 
1.1« 


.66     9.10-     ,23     1.19.  1.69 


1.10 

.64.  3.01 
l.Ofr.  9,0C 


1,01 

,88.  4.2C 
1.09 


1.46 

,76. 
1.19- 


41.19 

41,90.  9.09 
51,71 
49,70 

43,87 

42,99.  5.68 
57,19  4.91 
44,29 
42.80 

49,56 
45.34 
43.44 

E  44.29 


1.24.  9.7! 


46.14-  4.94 


09     2.99.  1.62     1,72-  1,18 

4.87  9,76 
29     9,99.   1,90  2.60. 


2.81'  1.62 


68     4.73i  1.98 


7.69     2.34     1.99.  2.81 


4,09 
4.lOi 


1,78 
8,23 
5,84 


9,61 

6,73 
10,38 

8,02 
10,90 

4.36 


5.71, 
4.17| 
7.47 
6.161 

5. so' 
6.99I 
6.431 
8.16  9.94 


5.36 

5.90' 

9.44: 


9.64b 

4.99 
3.96'. 
2,70 


9,87 

2,99k 

2,9^ 

9,06 

2,89 

9,99 

2,79 
4,98 


2,84. 
2.49- 

2.97 


2,92 
2,4S 


9,16 
9.19 
9,BS{ 

9.02! 
A.Uj 
9.0« 
2.91 


.87L 
4.62 

9,99 
2.49 


.47U  9.24;  1.87 


9.95 
9,76 
2.61 
1.92 
4.20U 

9.60 


1.91.  1.4C 
9.14 

.67.  Z.2( 
1.32 

.64.  2.26 

1.90 


1,76.  2,9C 


2,94.  1.07 


1.91.  9.66 


26     1.9e[.  1.01 


.99U  2.79 
1.68< 
l.»4.  1.91 


1.79.  2.56 


1.9T.  2.79 
2. IT 

2.18.  1.77 


2.20-  3.26 
2.34 
1.94 
1.89 
1.34b  ; 

.7^ 
1.89' 
1.0*.  < 
1.79 
1.08.  3.7J 


98.79.14.46 
99,27 

44,16.  8,89 
43,37 

45.59.  6.83 

45.18 
42,86 
48,94 
E  49,91 
47,71 

48,87.  6,16 
48,29 
46,96 
38,68 

92,21-  1,87 

37,99 
99,20 

50,12.  5.29 
43.29 

46.78.  5.41 


1.4^  1.90     2.1^  1.8A     1.991-  3.62 


46.92.  6.91 


E  41.11 
E  92.76 
49.89 
46.91 

46.91! 

46.37 


9.42  3.22 


1.98| 
1.98 
4.33^ 


2,91.  2,38 
3,60.  1,40 


l,7eL  1,14 


1.70j 

2,62 
1.19< 
1.0^ 
1,92 
1.4ll 

2.6s! 

l.4» 


L  2.12 
1.99 
2,85 
2,84b 
1,06 

9,9» 
1.94 


2,16 
2.04. 
9.91 


47.94 

44.76.10.49 
99.79  .99 
48.(9 


4.64b 


.20E 


E  2.2& 
9.19 
2.99 
2.76.  2,41 
1.29 

2.99 

l.ZT, 


4T.9l| 


44.91; 

47.99 
47.38 
39.57 
49,76 
52.19. 

E  45.17 

49.74 
42.87 
46.22. 
42.02 

49.30 
42.62 


3.61.  .20E 


2.40-  2.74 


1,68U 
I.72I 


46.91-  7.99 


44.39 
34.64 

46.22.  8.17 

92.01 

47.44 

46.92 

40.4V.14.09 

38.43| 
37.68 
47.23 

49.02 
49.19 


Se«  Relerence  Notes  Following  Station  Indox 
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TabU  2-Cootmuad 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Fabni«iy 


Apill 


May 


July 


August 


S«pt«iiib«i 


JTLACtUGt  >  NE 


WALnv  1  IIKUVC 

DIVISION 

PI     MONT  P|.»T     U  0 

ALEXANDER  CITV  6  NE 

* 

SJ 

ASHLAND 

3 

99 

AueuaN  3  sm 

* 

li 

CAMP  HILL  2  Nki 

6 

69 

DADEVILLE 

6 

T» 

DELTA 

3 

«6 

HEFLIN 

l  J 

T« 

MIGHTOMEQ 

3 

T» 

JODOAN  DAM 

« 

10 

LAFAYETTE 

6 

•  9 

MARTIN  DAM 

6 

5T 

OPELUA 

4 

7» 

RnCKFORD  J  HHW 

36 

ROCK  "ILLS 

6 

♦  » 

tmurlom  dam 

6 

OS 

madlev 

9 

1* 

UETUMPKA 

6 

la 

vates  hydro  plant 

» 

S3 

PRAIRIE 


0» 


CUSA 
DAYTON 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
FORT  DEPOSIT 
GAINESVILLE 

GREENSBORO 
HAYNEVIULE 
LIVINGSTON 
MARION  1  N 

MARION  JUNCTION   1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MAThEmS  I  SSN 
MILSTEAD 
MINTER  3  Nw 

MONTGOMERY  HS  AP  I 

ORRVILtE 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 
PRIMROSE  FARM 
5ELMA 

SUTTLE 

TUSKEGEE  3  5 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOHN 

HARmOl)  LOCK  AND  OAH 


COASTAL  PLAIN  OT 

ABBEVILLE  1  NNM 
ALBERTA 
ANDALUSIA  1  NM 
ATMORE   1  SU 

BRANTLEY 
SREmTON  3  SSE 
BRUNDIOGC 
CAMDEN  3  NW 
CHATOM  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NM 

COLUMBIA 

COTTONTON 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE 
EUFAULA 

Evergreen 

falco  open  pond  tower 
frisco  city 

GENEVA 

GEORSIANNA 

GILSERTOwN 

GREEN  BAY 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 

KINSTON 

LOUISVILLE 

MELVIN 

MILLERS  FERRY 

NATCHEZ 
NEWTON 


5.2T 
9. IS 


2,0* 


l.TS 


9.22 
6iA2 
T,90 


«.2a 
*.32 
0.30. 


(,9S  1,9A 


6,79 

9.24. 
6.69 
9.2S 
4,88* 
IE  4.24 


9.01 
9.3T 
9.9S 
6.10  2.04 

'.JJ 
E  4.TS 
9. 97 
6.61  2.99 
6.48  2.11 

9.16 
9.699 
9.20>  1.13 
4.41 
9,0T 


6.79  2,17 


6.27  1,99 


3.22a  1.49 


9.76 

6.88 
l.ST.  2.81 
l,82>  2.27 
i  2.29 
3.21 


8.76  4.22 
2.18«  1.71 


2.16«  1.79 


6.46  1,69 


6,31  1,74 


6.19  1,70 


7.10  2.98 
6.41  2,10 


8.77  3.83 


1.63 
1.63 


7.48  1.21 


7.28  1.16 


7.11  1.01 


7.86  2.26 


8.21  1.93 


6.17. 
8.03 
9.93- 
9.97 


7.02 
4.72 
9.97. 


2.29 
2.29-  2 
•.91 

3.86.  ,97 


3.90 
2,23- 


3,06 
3,74 
3,17 
1,96 
3,30 

,82. 


1.74 
1.34-  3.76 
1.69-  3.23 


2.49.  2.82 


2.31 
1.24 
1.69.  3.19 


9.12-  2.08 


2,99-  2,91 


1,4».  3,27 
1,79-  9.79 

2.99 

.92-  4 
1.20-  9.94 
1.74 
2.79 


2.11 
l.Sl 


4,09 
9.t9 
3,66 


4,36 
.96. 


1.07-  4,39 


2.27 
2.9T 
1,04.  4.61 


2,66 

2.a9 


3.96 
3.99 


3.97 
2.14 


.27 
.02 
1.99 


2,00.  1,63 


.76 
1.03.  9.02 
.99.  3.97 


.26- 
1.69- 

.76 
1.69 


1.47-  2.38 


•'t 


9.97 

7.71 

« 

66 

3 

91 

1 

95 

6.91 

2 

29 

4.91 

1 

99* 

2.04 

4 

36 

1  .74 

07 

1*47 

9.61 

2,34 

1 

18 

r  3 

27 

2 

36 

6,21 

2 

19 

9,64 

SO 

3 

16* 

1.09 

S 

36 

•  42 

1 

61 

1.04 

7.02 

7,48 

3 

97 

6 

00 

2 

99 

9.09 

9,10 

\ 

36 

2 

•0 

35 

6. SO 

2 

92 

9,9C 

62 

I 

74* 

2.66 

2 

60- 

1.  13 

6] 

4.5] 

6.91 

9,62 

4 

13 

2 

24 

3 

'6 

6.02 

2 

34 

5,23 

J  s 

) 

■'l- 

,78 

97. 

2.47 

57 

6. IS 

6,02 

I 

74 

2 

90 

4 

03 

6.29 

4.94 

3 

28 

3 

92 

1 

00 

4.39 

1 

37 

2 

38 

2 

47 

6!4( 

4.11 

2 

31 

3 

39 

4 

83 

9,94 

6.34 

1 

97 

4 

36 

1 

89 

7.76 

4 

01 

6,98 

I 

7S 

3 

14. 

.76 

3 

22- 

.19 

3 

92 

1.91 

9.79 

9.49 

2 

24 

9 

46 

7 

86 

6.79 

9,  1  3 

2 

82 

J 

93 

) 

54 

6.07 

9.45 

3 

26 

9 

02 

3 

44 

9.09 

9.37 

3 

77 

2 

41 

6 

42 

8,49 

6.23 

1 

99 

2 

93 

3 

36 

99 

9,99 

I 

18 

34 

.9' 

1 

40. 

2.07 

3 

22 

3,IC 

4*21 

19 

8,20 

2 

94 

3 

69- 

•  OS 

1 

44- 

2.21 

7 

06 

5.11 

6.39 

36 

9,86 

57 

2 

73* 

1*81 

3 

70 

•  29 

3* 

2.07 

7.96 

2,74 

2 

96 

I 

41 

1 

04 

3,90 

2 

86 

3 

01 

2 

33 

1 

90 

3,76 

1.31 

2 

83. 

.66 

3 

37 

.43 

1 

38 

•  96 

3.52 

1 

73 

1 

33 

00 

4)7, 

2.19 

3 

96 

1 

96 

38 

9 

07 

I 

67» 

2.19 

3 

06* 

■  22 

1.99 

•  47 

3.9fl 

2 

93 

2 

63 

4 

61 

3,75 

3 

28 

2 

92 

Z7 

4*11 

1 

94 

8,36 

2 

1.47 

9 

22 

1.93 

E  1 

31 

1.06 

4,82 

2 

86 

2 

94 

2 

63 

90 

• 

9,40 

3 

92 

3 

33 

1 

21 

9,20 

33 

4 

87 

6 

30 

72 

4,96 

4J 

2 

20. 

2«32 

I 

39- 

2.21 

5 

93 

4,04 

9,67 

£  2 

91 

3 

78 

9 

03 

2!7< 

1 

41 

4,99 

3 

98* 

.12 

6 

47 

2.30 

I 

1*- 

1.14 

3,74 

3 

09 

3 

03 

3 

24 

6,47 

I 

26 

I 

96 

3 

40 

4,  33 

5,77 

4 

97 

2 

88 

70 

sl24 

1 

90 

4.88 

4 

06- 

.31 

2 

99 

.07 

4.29 

2.19 

6.24 

4.71 

4 

14 

2 

48 

3 

29 

9«3] 

1 

17 

6.30 

91 

2 

93. 

.87 

3 

49 

1.99 

3 

75 

1.94 

2 

40 

1  6.77 

** 

•  B 

94 

3.96 

1 

18- 

2.01 

4 

64 

2.31 

6.91 

4 

26 

3 

23 

3 

30 

2.84 

4 

38 

1 

3» 

1 

54 

1 

92 

4.46 

01 

3 

62> 

•  42 

3 

53 

•  30 

2 

60 

.49 

6.9a 

4  48 

10 

83 

s 

61 

3 

17 

9.99 

4*41 

02 

3 

79 

2 

B3 

2.91 

9.16 

7 

30 

2 

92 

4 

42 

9.9( 

7.33 

03 

01 

2 

86 

1.99 

2 

29 

8.30 

2 

.3^ 

6 

26 

.9* 

3 

18 

UlO 

5 

43 

3.30 

7.99 

2 

79 

7.62 

.IT 

7 

9y 

2.16 

3 

76 

•  38 

7 

99 

5.61 

9.94 

01 

6.96 

.49 

4 

291- 

•  86 

2 

19^ 

UBl 

3 

93 

1.91 

3.02 

4.7i 

02 

6 

29 

1 

72 

4.2s 

7.6C 

7 

80 

7 

43 

1 

03 

3.08 

9.82 

3 

28 

3 

11 

5 

77 

4.32 

26 

9.33 

77 

3 

75. 

1.14 

2 

03- 

2.45 

9 

64 

1.99 

2.49 

z 

08 

4.96 

97 

3 

03- 

.33 

3 

10- 

U4l 

4 

30 

2.36 

7.30 

3,27 

4 

37 

3 

36 

6 

80 

9.92 

9.91 

2 

62 

1 

i7 

51 

9.71 

44 

4.27 

I 

.•3 

3 

93 

•  T6 

6 

97 

2.33 

9 

68 

1.78 

1.8S 

2 

9* 

9 ,54 

3 

.36 

2* 

4,47 

I** 

.69 

9 

44 

1  •42 

6.09 

5,87 

* 

66 

6 

94. 

76 

2.04 

6.29 

10.06 

3 

96 

3 

88 

3 

96 

2.98 

2 

71 

6,35 

.19 

9 

67 

.90 

9 

66 

4,89 

8 

70 

6^47 

9.08 

84 

4,79 

1 

•  61 

3 

33* 

.39 

4 

89- 

,47 

3 

22 

U44 

4.81 

8,06 

9 

74 

4 

24 

7 

69 

3.99 

4,32 

9 

67 

9 

96 

1 

09 

3.69 

68 

6,81 

.00 

6 

18 

1.03 

2 

.24- 

1.99 

9.60 

3.32 

9.80 

5,55 

4 

90 

2 

26 

4 

94 

3.48 

I 

31 

4,99 

.92 

3 

92 

.T2 

3 

06- 

.3a 

7,85 

9.88 

9.64 

9,28 

5 

90 

T 

89 

2,69 

9.97 

9.92 

4 

07 

8 

42 

2 

21 

9.99 

4.70 

9 

42 

2 

37 

2 

33 

6.16 

4.76 

3 

88 

3 

55 

2 

72 

2.79 

1 

1* 

6.29 

.49 

9 

00 

•  64 

2 

U- 

1.42 

2 

72 

.96 

4.00 

:  6.99 

9 

30 

9 

.28 

6 

41 

4.92 

91 

9.48 

.12 

4 

07- 

•  91 

3 

.44- 

1.32 

3 

28 

1.82 

49,21 

42,39-  8,64 
39,36 


2.36.  2,71 


1.99. 
1.26 
1.70- 


9.06 
2,89 

3.48-  1,46 
4,09 

4.00-  1,03 


92,99 
46.20 
92,67 
94,09 
93.84 

45, 4> 
48,06 
E  46,89 

49.09 
49.29 


1.99.  I.SC 
1,28 
1.9T 
1.94 
1.99 


9.79.  1.11 
9.02 


9.06 
4. IS. 
2. ST. 


94,97  4,98 
E  46,67 
E  90.09 
46.26 
90.69 

46.67 


9.24.  1.6( 


90.49.  2.29 


1.07 
1.94 
1.27- 


1.77.  1,37 


1.49.  1.94 
1.76 
1.94.  1.61 


1.62 
9.0*. 
2.76. 


1.93-  1.93 


97.99 
40.90 

98.47-11,76 

t  99,37 
36,22 

45.36.  7.01 

48.20 

99.67 

49.70.  6.62 
41.78 

44.64 

5B.79 

90.61  .19 
E  45.69 

47.01.  9.66 

44,29 

E  44.49 
92,96 

46.46-  3,06 
44,69 

48.02.  1,19 
90,62.  ,44 


4,14.  ,71 


4.2T 
9.26 
4,49 
4.06 

9,91  1,06 


44,47.  6.20 


94.09 
44.96 

47.07 


1.92.   1.96  E 


1.88.  1.09 


4.47 
4.9»- 
4.00. 
i  2.92 


.11 


94. 4«  .16 
69.19  2.49 
49.99.  6,09 
47.39 
99,99 

97,61 

42,10.12.23 
42.90.10.90 
E  91.79 
44.87 


1.49.  1.27 
1.47.  1.99 
1.96 


9.04.  I 
4.27. 
♦.91 
l.ll-  1.84 
6.49 


47.84. 
91.04. 
94.76 


9.31 


69.84  7,01 
48,48.  5,79 
66,16 
99,79 


2.29. 
1.49 
2.10- 


.6l|E   4.71.  .9«|t 
9.21 
4.42. 


47,79 

94,62.  1,12 
91.00 

44.98 
48.76 

47.16*  6.77 


S—  IUI*r*nc«  NolM  FoUowtog  SuUon  ladm 
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Tabla  2-Contuiuad 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


April 


July 


August 


September 


1 

5. 

i 

4, 

26 

2, 

08 

9, 

62 

&• 

15 

9,3B 


OZARK  »  NNU 
PHENtX  CITY 
PINE  HILL 
RIVER  FALLS 
SEALE 

SL0C0H9 
SNOW  HILL 
THO"ASVILLE 
TROY 

IALLACE  2  E 
aHATLEY 


GULF 

9AY  NINETTE 

CITRONELLE 

COOEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  SHORES  P  0 
■MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 

ROBERTSDALE  1  E 


2.24 
S.63 
E  7.A2  2.TI 
2.11.  2,«0 
«.0« 

S.«S 


3.24 
3,1>. 
1.90 


9.3) 
5.05 
3.0(. 


1.2S 
1.T2 


6.52 
5.59 
5.74. 


7.40 
E  6,78 

4.74*  2.04 
5.53.  1.05 
4.34 

9.91 


8.82  4,37 


6.33  2.13 


9.10  2.30 
5.81 

4.89.  1.4V 


4,97.  2,26 


4,98.  1.T6 


1,11 
1.16 
1,67. 


3,09 
1,92- 


3.89 
5,41 


1.50-  4,45 


1.08. 
1.30 


3.11 
2,14 


,95.  3,23 


2.07-  2.94 


6.00 
5.30 
4.18 
3.98 
B.46 

6.43 


15.49  9,30 


3.70-  2.95 


13     2.98.  2.88 


4.02 
7.34 


9.55  1.24 

10. oa 

13.72  4 
3,65 


.27 


6,38 
6,40 
9,42 

10,10 
11,40 


9,10  3,70 
13,32  6,03 


2,80-  1,32 
6,93 

4,33 


8,88  3,35 
11,99 
10,7*  ! 

9,27 

15.75 

10.45  • 

12.60  e 

10.44  3 


10.97i  4.54 


3,09  1,461  1,31.  1,6«  4,26.  ,441  45.00< 
3.95  2,421  2,92  47,39 
2.85                2.09                5.83  E  49.00 

6.0«  3.96^     1.06.  >.73^E  5. Ill  .21E  55,69j, 


4.41  2,31 


10,29  7,21 


1,1^ 
2,04 
2,76. 


6,56  1,32E 


1,9Z.  1,33  4,42. 


E  90,57 
E  93.24 

97,10  ,31 
43,78.10,41 
98,671 

92,09! 


92,66.  3,87 


1,39*  2,86 


4,42 
3,92-  i 
4,99 
3,87. 
3.90 

4,43 

3,97.  ) 

3,93.  ) 

3,6bU  1,14 


1,09     1,0J.  2,41 


70,29 

69,99  ,78 
67,11 

'2.40  7,38 
91.73 

63.60 

57.48-10.69 
76.12  13.47 
67,83-  .96 


66.08  ,88 


Division  averages  In  the  annual  Issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  i»ay  differ  slightly  from  values  published 


See  Reference  Notea  Following  Slatton  Index 
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TEMPERArjRE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


l»6> 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

o 

D 

Last  spring  minimum  oi 

First  fall  minimum  ot 

Number  of  days 
between  dates 

16' or 
below 

20- or 
below 

24°  or 
below 

28"  or 
below 

32  °  or 
belov/ 

32°  or 
below 

28'  or 
below 

24°  or 
below 

20"  or 
below 

16°  or 
below 

o 

20' or  below 

24°  or  below 

28' or  below 

32°  or  below 

Date 

iTemp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Q 

Temp. 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp. 

 G  

Temp.  1 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

•    •  ft 

NORTHERN  VtLLEr 

01 

1.31 

3.2 1 

3.21 

15 

3.22 

24 
26 

3-27 

32 

10-26 

27 

10.26 

27 

11.29 

24 

1 1.10 

19 

12-1 

16 

259 

294 

<93 

218 

213 

BELLE  MIN«  2  N 

95 

8.17. 

1.31. 

2.  3 

li 

3.21 

18 

3.21 

18 

9.22 

25 

3.22 

29 

10-29 

28 

10.29 

28 

11.30 

2U 

11-30 

20 

12-  1 

14 

102 

294 

294 

217 

217 

DECATUR 

9a 

a>18« 

1.31 

3-21 

16 

3.21 

16 

1.21  16 

3-22 

25 

3.22 

25 

10-25 

30 

1 1.30 

24 

11.30 

24 

12.  1 

17 

NONE 

299 

254 

261 

217 

F»L<VILLE   1  N 

97 

8-17 

1.31 

3-21 

16 

3.21 

16 

3-22 

22 

3.22 

22 

3-22 

22 

10-25 

26 

10-29 

26 

1 1-  )0 

IT 

11-30 

IT 

12.  1 

14 

265 

294 

293 

278 

217 

FLORENCE 

98 

8«18* 

1.31 

2-  3 

11 

3.21 

19 

3-22 

2  J 

3.22 

23 

3.28 

32 

10-25 

29 

1 1-29 

28 

11.30 

21 

12-  1 

18 

NONE 

299 

293 

111 

211 

HUNTSVILLE  nB  *P 

9T 

8>16 

1.17 

2.  3 

13 

3.21 

20 

3-21 

20 

3.22 

28 

1.22 

2a 

10-25 

32 

11-30 

24 

11-30 

24 

12-  1 

18 

NONE 

299 

294 

253 

217 

MtDISON 

96 

8-17 

1-31. 

3.21 

15 

3.21 

19 

3-21 

19 

3.22 

26 

3.22 

26 

10-25 

28 

10-25 

28 

1 1-30 

20 

11-30 

20 

12.  1 

16 

265 

264 

254 

217 

217 

MOULTON  2 

98 

8>26« 

1.31 

2.  3 

13 

3.21 

17 

3-21 

17 

3.22 

27 

3-22 

27 

10-25 

27 

10-26 

27 

11-30 

17 

11-30 

17 

12-  1 

1] 

302 

264 

294 

217 

217 

MUSCLE  SHO*LS  FA« 

AP 

97 

7.16 

1.31 

2-  3 

15 

3.21 

20 

3.21 

20 

3.22 

26 

3.22 

26 

10-25 

27 

10-26 

27 

1 1-30 

21 

12-  1 

16 

12-  1 

16 

302 

269 

294 

217 

217 

NEW  MARKET  2 

9* 

8"17» 

1.31. 

3.21 

19 

3-21 

15 

3-21 

19 

3-22 

26 

3-22 

26 

10-25 

26 

10-25 

26 

11-29 

24 

1 1-30 

19 

12-  1 

14 

299 

294 

263 

217 

217 

REO  BAY 

99 

8.18. 

2.  1. 

2.26 

11 

3.20 

20 

3.21 

21 

3-22 

26 

3.28 

32 

10-25 

32 

11-30 

21 

1 1.30 

21 

12.  1 

17 

NONE 

296 

294 

253 

211 

REDSTONE  ARSENAL 

98 

8.16 

1.31 

3.21 

19 

3.21 

15 

3.22 

23 

3.22 

23 

10-24 

31 

10.25 

26 

1 1.30 

la 

11-30 

IB 

12-  1 

13 

299 

254 

293 

217 

216 

RUSSELLVILLE  2 

96 

8.19 

2.  1. 

3.22 

13 

3.22 

13 

3*22 
* 

13 

3.22 

13 

3.27 

32 

10.29 

29 

10.25 

26 

11.30 

19 

11-30 

19 

11-30 

19 

293 

253 

293 

217 

212 

WATERLOO 
•     •  • 

• 

3.21 

u 

11 

. 

6-29 

32 

. 

11-90 

13 

11.10 

19 

294 

294 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS 

02 

ALBERTvILLE  2  SE 

90 

6-  5 

3 

1.31 

2-  4 

19 

3.22 

la 

3-22 

18 

3-22 

18 

3-23 

31 

10.25 

30 

11.18 

28 

11.10 

24 

12-  1 

18 

NONE 

294 

293 

241 

216 

BESSEMER  3  SSw 

95 

8.17. 

10 

1.31. 

3.21 

19 

3.21 

15 

3-21 

19 

3-22 

25 

3-22 

25 

10.25 

26 

10-25 

28 

11.10 

20 

11-30 

20 

NONE 

294 

294 

217 

217 

BIRMINGHAM  uB  AP 

9* 

8.16 

8 

1.31 

2.  3 

16 

3.21 

19 

3-21 

19 

3-22 

27 

1-22 

27 

10-24 

32 

10-25 

28 

11.10 

19 

11-30 

19 

NONE 

294 

294 

217 

216 

BRIOOEPORT  2  W 

98 

8.17 

5 

1.31. 

3-21 

12 

3.22 

19 

19 

3.22 

19 

3.22 

19 

10-25 

26 

10.25 

26 

11.29 

24 

11.30 

17 

12.  1 

19 

299 

293 

292 

217 

217 

OUNTERSVILLE 

98 

8.1T. 

a 

1.17 

3.21 

16 

3.21 

16 

9*21 

16 

3.22 

28 

3-22 

28 

10-29 

32 

11-30 

23 

11.10 

23 

12.  1 

19 

NONE 

299 

294 

253 

217 

ONEONTA 

96 

8.18. 

3 

1.91 

3.21 

14 

3.22 

18 

3-22 

18 

3.22 

18 

3-22 

18 

10-25 

27 

10-25 

27 

1 1.10 

21 

12.  1 

16 

12.  1 

15 

299 

294 

263 

217 

217 

SAINT  BERNARD 

94 

8-17 

5 

2.  1. 

3.21 

16 

3.22 

18 

3-22 

18 

3.23 

zt 

3-23 

25 

10-24 

30 

11.30 

21 

1 1.30 

21 

12.  1 

18 

NONE 

294 

253 

262 

219 

SAND  MT   SUBSTA  AU 

93 

8-17. 

0 

1.31 

3.21 

19 

3.21 

19 

3-21 

19 

3.21 

15 

3-22 

29 

10.25 

24 

10.25 

24 

10-25 

24 

11-30 

17 

12-  1 

15 

265 

264 

218 

218 

217 

SCOTTSBORO 

95 

8-18 

6 

1.31 

3.21 

19 

3.22 

17 

3-22 

17 

3.22 

17 

3-23 

32 

10-24 

27 

10.24 

27 

11-30 

18 

11-30 

IB 

12.  a 

19 

262 

293 

293 

216 

219 

VALLEY  HEAD 

9* 

8.18. 

5 

1.31 

3.22 

12 

3.22 

12 

3-22 

12 

3.22 

12 

4.17 

32 

10-24 

29 

10.25 

23 

10.25 

23 

11.30 

14 

11.10 

14 

293 

299 

217 

217 

190 

•    •  • 

UPPER  PLAINS 

0] 

ALICEVILLE 

5-18 

1 3 

1.31 

1.31 

19 

2.15 

20 

2-26 

24 

3.21 

27 

3.22 

29 

10-25 

26 

10.2! 

28 

12.  1 

21 

NONE 

NONE 

279 

27^ 

217 

BANKHEAD  LOCK  AND 

OAM 

96 

8.17 

9 

1.31 

2.  4 

16 

3.22 

20 

1-23 

24 

3.23 

24 

3.23 

24 

10-25 

31 

11.30 

23 

1 1-30 

23 

NONE 

NONE 

292 

252 

216 

CENTREVILLE 

97 

8-17 

12 

2.  3. 

3.21 

16 

3.22 

19 

3-22 

19 

3.22 

19 

10-25 

29 

11-30 

21 

11-10 

21 

12.  1 

20 

NONE 

294 

253 

251 

217 

CLANTON 

95 

8-17 

13 

1.31. 

2-  1 

19 

3-21 

20 

3*22 

24 

3-22 

24 

3.22 

24 

10-25 

29 

11-30 

23 

1 1.30 

23 

12.  8 

20 

NONE 

262 

293 

291 

217 

DOUBLE  SPRINGS 

93 

8-18. 

-  2 

1.31 

3.21 

10 

3.21 

10 

3-22 

22 

3-23 

27 

4.29 

30 

10.24 

30 

10-25 

21 

10.25 

21 

11-29 

20 

11.10 

15 

294 

293 

21? 

216 

178 

FAYETTE 

96 

8-15. 

7 

1-31 

2.  3 

19 

3.21 

18 

3-21 

18 

3.22 

26 

3.22 

26 

10-25 

27 

10-29 

27 

11.30 

2C 

11-30 

20 

NONE 

294 

294 

278 

217 

maleyville 

95 

8-18 

4 

1.31 

3-22 

19 

3.22 

15 

3-22 

15 

3-22 

19 

3.2a 

31 

10-25 

27 

10-29 

27 

11-29 

24 

11.30 

17 

12.  1 

16 

254 

293 

292 

217 

211 

HAMILTON  3  S 

97 

8-18 

4 

2.  I. 

3-22 

14 

3.23 

20 

3-23 

20 

3.23 

20 

3.23 

20 

10-25 

24 

10-29 

24 

10.26 

24 

11.30 

13 

11-30 

I! 

253 

292 

216 

216 

216 

JASPER  *  N 

97 

8-26. 

2 

1:!' 

3.21 

12 

3.22 

19 

1 9 

3.22 

19 

3.22 

19 

10-25 

27 

10.29 

27 

1 1-10 

IE 

11.10 

18 

12-  1 

M 

259 

293 

293 

217 

217 

PRATTVILLE 

98 

8.16 

15 

■ 

" 

3.21 

22 

3.22 

29 

3.22 

29 

11-18 

29 

11. 3C 

24 

11.30 

2< 

NONE 

NONE 

■ 

294 

263 

241 

THORSBY  EXP  STATION 

99 

8.16 

11 

1.31 

11 

2.  1 

18 

3.22 

28 

3-22 

28 

10-25 

32 

11. 3C 

26 

12.  1 

21 

NONE 

NONE 

255 

26! 

217 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

97 

6.  4 

14 

1.31 

14 

2.  3 

19 

»  71 

3.22 

27 

3.22 

27 

10-25 

29 

11.30 

25 

12.  1 

22 

NONE 

NONE 

269 

253 

217 

TUSCALOOSA  OLIVER 

DAM 

96 

8-18 

11 

2.  I 

12 

3.21 

20 

3*23 

3.23 

24 

3.23 

24 

10-26 

29 

11.30 

22 

11.30 

22 

12.  1 

20 

NONE 

255 

252 

26i 

216 

VERNON 

99 

8-17 

9 

U31 

3.21 

12 

3.21 

12 

3.22 

22 

3.22 

22 

4.29 

32 

iO-25 

25 

10-25 

25 

1 1.10 

1ft 

11.10 

16 

1 1.3C 

16 

254 

254 

253 

217 

179 

«    •  tt 

EASTERN  VALLEY 

0<. 

ANNISTON  FAA  AP 

98 

8.16 

10 

1.31 

2.  3 

19 

3-21 

18 

3.21 

18 

3.22 

25 

3.22 

25 

10-25 

28 

10.29 

28 

1 1-29 

24 

11-30 

19 

NONE 

254 

25] 

217 

217 

CALERA  2  SM 

97 

8-16. 

10 

1.31. 

2-  3 

11 

2.26 

20 

3-22 

23 

3.22 

23 

3.22 

2J 

10-29 

24 

10-25 

24 

10.26 

24 

11.10 

1^ 

11.30 

16 

301 

278 

217 

217 

217 

CENTRE  5  5W 

96 

8-l( 

9 

l.Sl 

2-  3 

16 

3.21 

17 

3-22 

21 

3.22 

21 

3.23 

31 

10-26 

26 

10.25 

26 

1 1.10 

24 

12.  1 

H 

NONE 

259 

253 

211 

216 

CHILDERSBURG  NTR 

SLANT 

94 

6-  3. 

12 

1.31 

3.21 

19 

3.21 

15 

3-22 

22 

3.22 

22 

5.22 

22 

10-25 

26 

10.25 

26 

1 1-10 

le 

1 1.30 

It 

NONE 

264 

29: 

217 

217 

GADSDEN  GAS  PLANT 

98 

8-17 

9 

1.31 

2.  3 

13 

3.21 

17 

3.22 

21 

1-22 

21 

10-25 

28 

10-2S 

28 

1 1-30 

22 

12-  8 

li 

. 

- 

262 

253 

217 

217 

PELL  CITY  1  NNE 

95 

8-17 

8 

2.  2 

3-21 

19 

3.23 

19 

t*7J 

19 

3.23 

19 

3.23 

19 

10-25 

27 

10.2S 

27 

ll-lO 

2J 

12-  1 

17 

12-  2 

U 

266 

263 

262 

216 

216 

SYLACAUGA  *  NE 

96 

8-16 

12 

1.31 

3-21 

19 

3.21 

15 

3.22 

22 

3-22 

22 

10-26 

26 

10.29 

26 

11-10 

18 

11-30 

18 

NONE 

264 

293 

217 

217 

TALLADEGA 

93 

7.21. 

9 

1.31 

3.21 

19 

3.21 

19 

1-22 

>> 
* 

3.22 

22 

3.22 

22 

10-24 

26 

10.24 

26 

10-29 

23 

11-30 

It 

NONE 

25^ 

217 

21e 

216 

•     •  » 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

ALEXANDER  CITY  t 

NE 

95 

8-16. 

10 

1.31 

3.21 

14 

3.22 

18 

3.22 

18 

3.22 

18 

3.22 

18 

10-25 

25 

10.25 

25 

11.30 

U 

11-30 

1« 

11-30 

le 

254 

25; 

293 

276 

217 

ASHLAND 

95 

8-17 

9 

1.31 

2-  3 

16 

9.22 

19 

3.22 

19 

3.22 

19 

3.22 

19 

10-25 

29 

1 1-30 

21 

11.30 

21 

12-  1 

19 

NONE 

25< 

293 

263 

217 

AUBURN   3  SW 

95 

9-16. 

I  3 

1.31 

2.  1 

19 

3.21 

20 

3.22 

23 

3.22 

23 

3.22 

23 

10-25 

30 

1 1-30 

22 

1 1.3C 

22 

12.  1 

19 

NONE 

259 

29: 

293 

217 

CAMP  HILL  2  NW 

93 

8-17 

12 

1.31 

2.26 

19 

3.21 

19 

3.22 

21 

3.23 

25 

3.23 

29 

10-25 

28 

10-25 

28 

11.10 

21 

12.  1 

19 

NONE 

259 

293 

216 

216 

HEFLIN 

95 

8-21. 

7 

1.30 

3.22 

16 

9.22 

16 

3.22 

16 

3.22 

16 

3.22 

16 

10-24 

32 

10-25 

26 

11.  2 

24 

11.30 

19 

11.10 

19 

293 

253 

229 

217 

216 

LAFAYETTE 

95 

5-26. 

5 

1.31 

2.  3 

15 

3.21 

20 

3.21 

20 

3.22 

25 

3.22 

29 

10.25 

30 

1 1-18 

28 

1 1.30 

22 

12-  1 

18 

- 

259 

254 

241 

217 

MARTIN  DAM 

96 

5-17 

16 

1.31. 

1.31 

16 

3.21 

19 

1.22 

24 

3.22 

24 

3-22 

24 

NONE 

NONE 

NUNE 

_ 

OPELIKA 

96 

7-19 

13 

2.  1. 

3-21 

19 

3-21 

15 

9.23 

23 

3.23 

23 

3-23 

2} 

'10-26 

30 

11-10 

23 

11.30 

21 

NONE 

NONE 

252 

292 

217 

ROCKFCRO  2  NNW 

95 

5-25 

10 

1-31 

2.  3 

19 

3-21 

18 

3.22 

23 

3.22 

23 

3.23 

31 

10.25 

28 

10.25 

28 

11.10 

21 

12.  1 

18 

NONE 

259 

253 

211 

216 

ROCK  MILLS 

96 

8.18 

12 

1.31 

2-27 

16 

3.22 

18 

9.23 

24 

3.23 

24 

3-23 

14 

10.25 

27 

10.25 

27 

1 1.30 

18 

11.30 

18 

NONE 

293 

252 

216 

216 

PRAIRIE 

06 

DAYTON 

97 

6.  5 

19 

1.31. 

1.31 

19 

2.  3 

19 

1.21 

23 

3.21 

23 

1.21 

23 

10-26 

32 

11.18 

27 

12.  1 

21 

none' 

2C 

NONE 

299 

24! 

218 

DEM0P0LI5  LOCK  AND  DAM 

96 

6-  9 

16 

1. 18 

1-ie 

16 

2.  1 

17 

2-26 

24 

3.22 

27 

1-22 

27 

10-25 

30 

11-30 

25 

12.  1 

22! 

12-  2 

NONE 

30! 

27( 

29! 

217 

GAINESVILLE 

97 

7.19 

12 

1.17 

2-  1 

16 

2.26 

18 

3-21 

23 

3-22 

27 

1-22 

27 

10-25 

32 

1 1-30 

25 

12-  1 

21 

12-  8 

20 

NONE 

28e 

26! 

293 

217 

GREENSBORO 

95 

9-21. 

11 

1.31. 

1.31 

11 

3.21 

19 

3.21 

19 

3-21 

19 

3-22 

29 

10-25 

29 

10-26 

27 

1  1-10 

20 

11-30 

20 

12-  I 

i« 

30! 

25< 

25< 

21; 

217 

MAYNEVILLE 

11 

1.31 

1.31 

11 

2.  1 

IB 

3-21 

23 

3-22 

27 

3.22 

27 

10-25 

31 

11-30 

24 

11-10 

241 

NONE 

NONE 

261 

293 

217 

LIVINGSTON 

97 

9-14. 

16 

1.31. 

1.31 

16 

2.  2 

19 

3-21 

22 

3.21 

22 

3-22 

29 

10-25 

30 

11-30 

23 

11-30 

21 

12-  1 

20 

NONE 

30: 

25< 

29< 

217 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

96 

8.17 

14 

1.31. 

1.31 

14 

2.  3 

IS 

3.21 

22 

3-22 

25 

3.22 

29 

10-25 

31 

11.18 

28 

11-30 

2* 

12-  I 

20 

NONE 

302 

25< 

241 

217 

MINTER   3  NW 

95 

7.  4. 

13 

2.25 

2.25 

11 

2.25 

13 

3.21 

24 

3.22 

26 

1.22 

2* 

10-24 

32 

11-29 

26 

11-30 

21 

NONE 

NONE 

26> 

292 

216 

MONTGOMERY  MB  AP 

94 

a. 26. 

17 

1.31. 

NONE 

1.31 

17 

2.  3 

23 

3.22 

28 

3-22 

28 

11-30 

27 

11-30 

27 

12.  6 

21 

NONE 

NONE 

101 

293 

293 

See  leleience  notes  following 
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Station  Index. 


Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND 


FREEZE  DATA 


ALABAMA 
1965 


station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  iall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28 'or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16'  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

0 
0 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp. 

Date 

0. 

B 
(2 

Date 

Temp. 

Date 

Temp- 

Date 

|Temp 

Date 

Temp,  j 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp. 

SELMA 

96 

8*17* 

17 

1.17 

1.31 

18 

2.  3 

23 

3.21 

3.22 

j2 

29 

12-  ] 

NONE 

NONE 

25! 

253 

TUSKEOEE  S  5 

9S 

5*25 

1 3 

1.17 

1*31 

16 

2-  3 

20 

3.21 

2  3 

25 

10.2" 

12-'! 

2^ 

11-30 

22 

^NONE 

302 

24  ] 

217 

UNION  SPRINSS 
•     •  a 

16 

1.31 

1.31 

16 

2.  4 

20 

3.21 

22 

l-ll 

26 

3.22 

26 

11.18 

3C 

25 

12.  2 

24 

. 

. 

256 

254 

241 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA  I  NW 

98 

7.20 

18 

1.18 

NONE 

2.25 

20 

2.26 

22 

3.21 

27 

3.22 

90 

10.25 

29 

11.30 

24 

11-30 

24 

12.  1 

20 

NONE 

280 

278 

254 

217 

ATMORE  1  SW 

97 

7«  1 5* 

12. 

2.26 

23 

3.22 

1  o"?^ 

12-  1 

23 

NONE 

27< 

25: 

218 

BRANTLEY 

96 

8.17* 

16 

1.19 

1.19 

16 

2.  1 

19 

3.22 

24 

3.22 

24 

3.2  3 

3  J 

:  ' 

in"?* 

11-30 

23 

NUNC 

304 

2  1 ' 

216 

BREWTON  3  SSE 

99 

6*  2 

17 

1.19* 

NONE 

1.19 

17 

3-22 

24 

3.22 

3.22 

1  n"?i 

?o 

11-30 

23 

17  1 

J 

19 

317 

21' 

217 

CAMDEN  3  NW 

98 

7.20* 

15 

1.17 

1.31 

16 

1.31 

16 

3.21 

22 

3.21 

22 

29 

10I25 

3C 

I  I'sc 

25 

12.  1 

22 

254 

217 

CHATOM  3  N 

98 

8.2e« 

14 

1.17 

1.17 

14 

1.31 

18 

3.21 

22 

3.21 

22 

3.22 

29 

11.18 

32 

12-  1 

24 

12-  1 

24 

NONE 

NONE 

255 

255 

241 

CLAYTON 

92 

9.11* 

1 8 

1.31* 

1-31 

18 

22 

1  P*^! 

28 

NONE' 

NONE 

254 

242 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

99 

7.19* 

19 

1.17 

NONE 

1.18 

20 

1.31 

22 

2.  6 

27 

3.21 

)^ 

^NONE 

NONE 

255 

ENTERPRISE 

97 

9.15* 

18 

1.17 

NONE 

1.17 

2.26 

2^ 

3.21 

3.22 

3  J 

11  Ifl 

32 

12-  ] 

2  J 

NONE 

NONE 

NONE 

25! 

241 

EUFAULA 

NONE 

2-26 

24 

12.  1 

22 

NONE 

NONE 

- 

280 

EVERGREEN 

98 

7.2* 

17 

1.17 

NONE 

2.26 

20 

2.27 

22 

3.22 

26 

3-23 

32 

10-25 

32 

11-30 

25 

12.  1 

22 

12.  8 

20 

NONE 

286 

278 

253 

216 

FRISCO  CITY 

97 

7.  3. 

15 

1.17 

1.18 

16 

1.31 

19 

2.  1 

22 

3.21 

26 

3.22 

31 

11-18 

31 

11-30 

28 

12-  1 

24 

NONE 

NONE 

30< 

^54 

241 

CENEVA 

96 

7.21* 

19 

1.18 

NONE 

1.18 

19 

2.  1 

24 

2.27 

28 

3.22 

29 

u-ie 

31 

11-30 

28 

12-  1 

24 

NONE 

NONE 

277 

241 

OILBERTOwN 

1.17 

18 

£j 

29 

1 1. 1 E 

28 

11-30 

23 

12-  1 

19 

NONE 

255 

241 

217 

SREENVILLE 

96 

7.20 

11 

1.17 

1-17 

11 

1.31 

17 

2.26 

21 

3.21 

25 

3-22 

29 

11-18 

32 

12.  1 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

255 

241 

HEAOL'NO 

96 

9.16* 

19 

1.17 

NONE 

1.17 

19 

2.  1 

22 

2.26 

2S 

3-22 

jl 

... 

, . 

12-  1 

NONE 

NDNF 

*z 

HI6MLAN0  HOME 

98 

9.16 

16 

1.31* 

1-31 

16 

2.  1 

19 

2-26 

22 

3.21 

1  l"l8 

12-  I 

24 

WA  e 

279 

254 

241 

NATCHEZ 

98 

5.19 

16 

1.17 

1-17 

16 

3.21 

20 

3-22 

22 

3.22 

22 

3.22 

** 

10-25 

28 

10-25 

26 

11-30 

22 

12.1 

18 

NONE 

255 

253 

217 

OZARK  t  NNW 

97 

9.15 

17 

1.16 

NONE 

1.31 

19 

2-26 

23 

3.21 

27 

3.22 

31 

11-18 

30 

12-  1 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

255 

241 

PHENIX  CITY  2  NNW 

95 

8.28 

13 

2.26 

2.27 

16 

2.27 

16 

2.27 

16 

3.21 

25 

3-22 

29 

11.18 

31 

12.  I 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

255 

241 

SEALE 

■ 

THOMASvILLE 

97 

6.  5 

14 

1.17 

1.18 

16 

2I  1 

19 

3.21 

23 

3.22 

26 

3.22 

26 

11-18 

31 

1 1-30 

27 

12.  I 

24 

NONE 

NONE 

253 

241 

TROY 

96 

9.15 

17 

1.31* 

NONE 

1.31 

17 

2.26 

23 

3.21 

26 

3-21 

26 

n-ie 

29 

12-  1 

22 

12.  1 

22 

NONE 

NONE 

279 

255 

242 

WHATLEY 
•     •  • 

98 

7.20 

15 

1.17 

1-17 

15 

2-26 

19 

3.22 

23 

3.22 

23 

5.22 

23 

10-25 

28 

10-25 

28 

11-30 

22 

12.  1 

18 

NONE 

279 

217 

217 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

95 

8.28* 

17 

1.17 

NONE 

1.17 

17 

1-31 

22 

3.  8 

28 

3-21 

30 

11-30 

31 

12-  1 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

268 

254 

CITRONELLE 

97 

7.  6 

10 

1.17 

1-31 

14 

2.  3 

20 

2-  3 

20 

2.25 

25 

3-21 

29 

11-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

254 

CODEN 

95 

8.15 

18 

1.17 

NONE 

1.17 

18 

1.18 

22 

3.  8 

28 

3-20 

31 

11-90 

29 

12-  1 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

268 

255 

FAIRHOPE  2  NE 

9« 

7.20. 

18 

1.17 

NONE 

1.17 

18 

1.31 

24 

2.25 

28 

3-21 

30 

11-30 

31 

12-  1 

28 

NONEl 

NONE 

NONE 

280 

254 

FORT  MORGAN 

91 

8-16* 

23 

1.17 

NONE 

NONE 

1-17 

23 

1-17 

23 

2-25 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MOBILE  WB  AIRPORT 

98 

7.20 

18 

1.17 

NONE 

1.17 

18 

1.31 

23 

2.25 

28 

3.21 

32 

12-  1 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

255 

MOBILE 

97 

8.16 

20 

1.18* 

NONE 

1.18 

20 

1.31 

23 

2.26 

28 

3.21 

32 

12-  8 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

262 

ROBERTSDALE  1  E 

95 

8.16* 

18 

1.17 

NONE 

1.18 

20 

2.26 

23 

2.26 

23 

3.22 

32 

1 1.30 

27 

1 1.30 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

278 

293 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

Table  4 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

MARTIN  DAM 

EVAP 

B  1.99 

B  2.71 

B  3.13 

B  4.26 

B  6.88 

B  62.6 

5.54 

5.42 

B  4.62 

B  3.93 

B  2.48 

B  1.91 

49.13 

DEP 

-  .80 

-1.11 

-1.49 

-  .57 

-  .16 

-  .03 

-  .08 

WIND 

769 

735 

533 

P^-JSIRIE  06 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

EVAP 

B  2.37 

B  2.65 

B  4.28 

4.89 

7.25 

B  7.08 

7.11 

B  6.94 

5.51 

4.17 

2.58 

B  2.03 

59.86 

WIND 

2258 

2162 

2296 

1520 

1228 

1314 

1140 

B  1176 

2038 

1490 

1360 

1077 

19059 

MAX 

64.2 

61.6 

91.9 

94.0 

99.4 

96.7 

88.4 

78.3 

69.9 

59.1 

MIN 

43.7 

40.6 

63.3 

69.4 

72.9 

71.6 

69.3 

55.8 

52.4 

39.3 

GULF  08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

2.34 

B  2.62 

3.71 

5.57 

7.22 

B  6.20 

B  6.14 

B  5.66 

4.28 

B  3.81 

2.65 

B  2.22 

52.43 

DEP 

.39 

.28 

-  .05 

.60 

.95 

-  .02 

.30 

-  .13 

-  .19 

.04 

.26 

.59 

3.02 

WIND 

1305 

1263 

1579 

971 

802 

673 

528 

365 

709 

812 

508 

695 

10210 

MAX 

65.2 

67.0 

74.0 

89.2 

93.5 

95.0 

97.4 

96.2 

90.9 

82.2 

74.5 

64.8 

82.5 

MIN 

45.9 

46.6 

51.9 

63.4 

65.8 

70.9 

73.6 

73.0 

70.2 

58.2 

55.5 

45.3 

60.0 

See  reference  notes  following    Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

.3 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  cloeed 
during  yr. 

Refer 
to 

IdDleS 

1  Temp.  1 

i  Precip.  1 

u 

Month 
opened 

tl 

X-3 

MBEVILLE  1  NNH 

oooa 

07  HCNRV 

31  39 

89  19 

12 

2  C 

0063 

33  |W  INS  TON 

2 

34  13 

799 

c 

ALBCRTA 

01*0 

07  WlLCOl 

32  14 

87  25 

179 

29 

ALBERTVILLE  2  SE 

0148 

02  HARSMALL 

34  1* 

86  10 

1140 

*o 

40 

ALESANOEIt  CITY  NE 

0163 

09  TALLAPOOSA 

32  59 

85  52 

660 

23 

23 

ALICEVULE 

0178 

03  PICKENS 

33  07 

88  07 

140 

6 

26 

ANOALU&IA  1  NW 

0292 

07  COVINGTON 

)1  19 

86  30 

260 

26 

26 

ANNISTOM  FAA  AP 

0272 

04  CALHOUN 

7 

33  39 

89  91 

ft99 

19 

19 

ARLEY  3  5 

03  WINSTON 

2 

34  OA 

87  13 

900 

28 

ASHLAND 

0369 

09  CLAY 

11 

33  14 

89  91 

10>0 

9 

9 

ASHVlLLE  *  W 

OJTT 

04  ST.  CLAIR 

7 

33  91 

86  20 

590 

90 

0)95 

11  LIMESTONE 

12 

3*  48 

12  3  , 

AlMOAE  1  SW 

07  ESCAMBIA 

8 

31  01 

87  31 

294 

2 

2 

JAN 

AU8UAN  i  SM 

04j: 

09  LEE 

11 

32  34 

85  31 

730 

7* 

68 

AUTAUGAVILLE  3  ft 

0440 

0  3  AUTAUGA 

1  32  28 

86  41 

290 

29 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAH 

O505 

0)  TUSCALOOSA 

2 

S3  29 

87  20 

260 

10 

12  3  i 

BAV  MINETTE 

0)83 

08  BALOMIN 

9 

30  53 

87  47 

268 

41 

*7 

BELLE  H|MA  2  N 

0645 

01  LIHCSTONE 

12 

34  42 

66  93 

600 

17 

17 

0748 

0)  FAYETTE 

2 

33  40 

87  36 

4» 

SeSSCMEfl  3  ssw 

0757 

02  JEFFERSON 

2 

33  22 

87  01 

i»i 

11 

14 

BEXAR 

p790 

03  HARION 

13 

34  10 

68  07 

"0 

C 

BILLINCSLEt  1  SE 

0623 

03  AUTAUGA 

1 

32  39 

86  42 

*20 

27 

2 

BIRmInOmAm  h8  AP 

0S31 

02  JEFFERSON 

2 

33  34 

86  45 

620 

26 

26 

80  AZ 

0997 

02  MARSHALL 

2 

34  13 

86  10 

1070 

29 

BRANTLET 

1069 

07  CHENSHAX 

6 

31  35 

86  16 

27* 

9 

36 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07  ESCAMBIA 

6 

31  04 

87  OS 

«9 

*6 

91 

BRIDGEPORT  2  W 

1099 

02  JACKSON 

12 

34  96 

89  49 

660 

11 

70 

BROOK WOOD 

11*3 

03  TUSCALOOSA 

2 

33  16 

87  17 

60S 

» 

BRUNO IDGE 

1178 

07  PIKE 

5 

31  *3 

65  49 

*»5 

36 

CALCRA  2  SW 

1288 

04  SHELBY 

7 

33  09 

86  46 

940 

10 

M 

CAMDEN  ]  NH 

1301 

07  WILCOX 

I  32  02 

87  20 

229 

9 

9 

12  3 

1315 

)7  CLARKE 

13 

31  59 

C 

CAMP    MILL    2  NH 

1324 

09  TALLAPOOSA 

11 

32  50 

89  41 

660 

IT 

IT 

CARBON  HILL 

1377 

03  WALKER 

2 

3)  5* 

67  32 

430 

27 

CENTRE  5  SH 

1312 

04  CHEROKEE 

7 

34  06 

89  49 

620 

10 

10 

CENTREVILLE 

1920 

03  BIBB 

3 

32  97 

87  08 

22* 

49 

49 

CHATOM  3  N 

1966 

07  WASHINGTON 

13 

31  30 

88  19 

219 

IT 

17 

CHlLOeRSSufiO 

1619 

04  TALLADEGA 

7 

33  17 

86  22 

460 

29 

CHILDERSBORG  «TR  PLANT 

1620 

04  TALLADEGA 

33  17 

86  20 

*16 

9 

9 

ClTRONELLE 

1689 

08  HOBUE 

9 

31  09 

88  14 

331 

TT 

76 

CLAIBOANE 

1690 

07  MONROE 

31  32 

87  31 

163 

1* 

2 

clanton 

1694 

)3  CHILTON 

7 

52  51 

CLAYTON 

1725 

07  BARBOUR 

9 

81  9) 

89  26 

996 

10 

38 

CODEX 

1803 

08  MOBILE 

30  23 

68  13 

12 

9 

9 

'  2  ' 

COrfEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

07  GENEVA 

9 

31  tl 

69  96 

290 

43 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

01  COLBERT 

12 

3*  44 

87  90 

♦  70 

COLLINSVILLE 

1849 

02  DE  KAL6 

7 

3*  19 

69  92 

73* 

28 

COLUMBIA 

1865 

07  HOUSTON 

31  17 

89  07 

69 

>0 

CORDOVA 

03  WALKER 

2 

33  46 

67  11 

33* 

89 

2 

COTTONTON 

197* 

07  RUSSELL 

32  09 

89  04 

217 

T 

2 

CUBA 

^079 

06  SUHTCR 

13 

32  26 

88  23 

219 

26 

2 

DAOCVILLE 

2119 

09  TALLAPOOSA 

1 1 

32  49 

760 

93 

2 

DAOEVILLE  2 

212k 

09  TALLAPOOSA 

32  90 

85  46 

730 

C 

DANCV    A  N 

2141 

03  PICKENS 

13 

3)  04 

88  17 

207 

60 

■  MAC 

2 

DAVTON 

218B 

06  MARENGO 

13 

32  21 

67  39 

225 

16 

26 

1  2  3 

DECATUR 

2207 

01  MORGAN 

12 

)*  35 

86  98 

980 

8* 

67 

1  2  S 

DELTA 

2239 

05  CLAY 

11 

33  26 

85  42 

1030 

9 

2 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  0AM 

2245 

06  MARENOO 

13 

32  31 

87  90 

100 

15 

15 

1  2  3* 

DOTMAN  fAA  AIRPORT 

23T2 

07  HOUSTON 

5 

31  19 

85  27 

371 

26 

46 

1 

I  2  3 

OOTHAN  A  « 

23TT 

07  HOUSTON 

9 

31  13 

89  2  7 

901 

INAC 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03  WINSTON 

2 

34  10 

87  24 

BOO 

' 

1 

1  2  3 

ELBA 

2577 

07  COFFEE 

10 

31  25 

2 

EL  ROD 

2632 

03  TUSCALOOSA 

13 

33  15 

67  46 

292 

it 

2 

ENTERPRISE 

26T0 

07  COFFEE 

9 

31  19 

89  91 

360 

10 

10 

1  2  3 

euFAULA 

2727 

07  BARBOUR 

31  92 

85  09 

207 

82 

•2 

1  2  9 

EVERGREEN 

2758 

07  CONECUH 

31  26 

86  96 

220 

5 

1  2  3 

FAIRHOPE  2  NE 

281  3 

Oe  BALDWIN 

9 

30  33 

87  93 

23 

*8 

<• 

48 

12  3*  1 

FALCO  OPEN  POND  TOMER 

2832 

07  COVINGTOK 

31  06 

66  33 

2)2 

IT 

2 

FALKVILLE  1  N 

2840 

01  MORGAN 

12 

?4  22 

86  54 

630 

9 

27 

12  3  1 

FALLS  CI  TV  BLK  POND  TR 

2848 

01  WINSTON 

2 

34  04 

87  20 

690 

2» 

2  > 

FAYETTE 

2883 

03  FAYETTE 

13 

33  *l 

67  90 

370 

31 

40 

12  3  1 

FLORENCE 

2971 

H  LAUDERDALE 

12 

34  48 

10 

12  1 

FORT  DEPOSIT 

3024 

06  LOWNDES 

31  59 

86  35 

903 

66 

2  1 

FORT  MORGAN 

30)5 

08  BALDWIN 

9 

30  14 

88  01 

10 

17 

25 

1  2  3  C  ' 

FORT  PAYNE 

3043 

02  DE  KAL6 

7 

34  27 

65  43 

934 

26 

2  C 

FRISCO  CITY 

3105 

07  MONROE 

e 

31  26 

87  24 

410 

IT 

36 

12  3 

GADSDEN 

3151 

04  ETOWAM 

34  01 

86  00 

970 

•2 

2 

GADSDEN  GAS  »LANT 

3194 

0*  ETOWAH 

34  01 

86  00 

969 

13 

13 

12  3 

GAINESVILLE 

3160 

06  SUMTER 

13 

32  49 

88  09 

130 

6 

29 

12  3 

GARDEN  CITY 

3200 

02  CULLMAN 

2 

34  01 

86  49 

900 

li 

2  C 

GENEVA 

3255 

07  GENEVA 

5 

31  02 

85  51 

107 

28 

61 

12  3  1 

CEORGIANNA 

3271 

07  BUTLER 

31  38 

86  44 

269 

10 

2  1 

CtLBERTOHN 

3308 

07  CHOCTAW 

13 

31  53 

88  20 

126 

8 

• 

12  3  ' 

gorgas 

3*30 

03  WALKER 

2 

33  39 

2 

GREEN  BAY 

3*96 

07  COVIHGTON 

10 

31  11 

86  17 

280 

12 

MAR     1  2 

GREENSBORO 

3511 

06  HALE 

2 

32  42 

87  36 

220 

87 

9« 

12  3 

GREENVILLE 

3519 

07  BUTLER 

6 

31  50 

86  38 

44* 

84 

67 

12  3 

GREENVILLE  2 

3924 

07  BUTLER 

31  50 

86  36 

420 

IHAC 

C 

GULF  SHORES  P  0 

3559 

OS  BALDWIN 

9 

30  17 

87  41 

8 

17 

2 

GUNTERSVILLE 

357) 

02  MARSHALL 

12 

34  20 

66  19 

978 

12 

12 

12  3 

GUNTERSVILLC  TVA 

3978 

02  MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

«09 

2> 

2      C  , 

mALEVVILlE 

3620 

03  WINSTON 

2 

34  14 

87  37 

910 

29 

29 

I  2  3  C  , 

HAMILTON  3  S 

3645 

01  MARION 

13 

34  06 

87  99 

518 

2S 

12  3 

MAVNCvILLE 

3748 

06  LOWNDES 

32  11 

86  36 

180 

27 

12  3 

HEADLAND 

3761 

07  HENRY 

31  21 

89  20 

370 

16 

16 

12  1 

HEFUIN 

3775 

09  CLEBURNE 

11 

33  39 

89  36 

850 

10 

10 

12  3  1 

KIGHLAND  HOME 

3816 

07  CRENSHAW 

31  97 

86  19 

59* 

T* 

76 

12  3 

HIGHtOWER 

38A2 

09  CLEBURNE 

11 

33  32 

85  24 

1179 

2» 

2 

HOOGCS 

3899 

01  FRANKLIN 

13 

3*  20 

87  96 

8*9 

21 

2  ! 

HUNTSVILLE  »6  AP 

A06A 

1 

01  HADISON 

1 

12 

3*  62 

86  39 

600 

T 

12  3 

\ 

Station 

Index  No. 
Division  No. 

1 

Drainaget 
Latitude 

[  Longitude 

> 

U 

Years 

recor 

d.  d. 

of 

j 

d 

Opened 
or  cloeed 

during  yr. 

Refer 

to 
tables 

c  c 

i 

Month 

JACKSON 

1*193  p7  CLAIIKE 

13  tsl  M 

87  93 

iiO 

2  c 

JACKSONVILLE  2  SH 

K209  04  CALMOUN 

7  93  *• 

69  *6 

690 

9 

2  c 

JASPER  *  N 

4226  03  WALKER 

929 

Its 

JORDAN  DAH 

|4306  05  ELMORE 

190 

2 

K 1 NSTON 

(4431  07  COFFEE 

270 

2 

LAFAYETTE 

k902  09  CMAMSERS 

12  3 

k60S  03  CHILTON 

2  C 

LEEDS 

|»6I9  02  JEFFERSON 

LCES8URG 

14627  0*  CHEROKEE 

1 

L I VIUCSTON 

K79S  06  SUMTER 

12  3 

LOUISVILLE 

»68*  07  BARBOUR 

9  31  *8 

69  SI 

*70 

a 

1 

MADISON 

14976  01  H4DIS0N 

12  3*  *2 

66  49 

960 

72 

72 

1  2  3 

4996  02  JEFFERSON 

MARION   1  N 

B106  06  PERRY 

2  C 

MARION  JUNCTION  I  ENE 

9116  06  DALLAS 

202 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

9121  06  DALLAS 

12  3 

91*0  05  ELMORE 

3*0 

14 

1  2  34 

MATHCwS  1  SSW 

9172  06  MONTGOMERY 

190 

2 

9354  07  CHOCTAW 

2 

MERTZ  PONOVILLE  TOwER 

9382  03  BIBB 

600 

2 

MIDWAY 

939T  06  BULLOCK 

4  32  0* 

69  32 

4W 

c 

MILLERS  FERRY 

94)7  07  WILCOX 

1  32  06 

•  7  22 

Ti 

39 

2 

9439  06  MACON 

201 

2 

MINTER  3  NW 

5*49  06  DALLAS 

170 

12  3 

9454  06  DALLAS 

419 

C 

Ml TCHELL  DAM 

9469  03  CHILTON 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

9478  08  MOBILE 

211 

*• 

1  2  3  C 

9*83  08  MOBILE 

12  3 

MONTCvALLO 

9937  04  SHELBY 

MOMTOOMERY  W8  AP 

9990  06  MOMTGOHERY 

1  2  3  C 

MOULTON 

»629  01  LAWRENCE 

12  34  29 

87  IT 

660 

c 

MOULTON  2 

9639  01  Lawrence 

12  34  29 

87  18 

6*9 

• 

t 

12  3 

9749  01  COLBERT 

■2 

12  3 

9765  07  MONROE 

19 

12  3' 

NEW  BROCKTON 

9642  07  COFFEE 

*60 

C 

NEW  MARKET  2 

9867  Dl  HADISON 

719 

12  3 

»679  D7  DALE 

220 

2 

6121  D2  Blount 

L  2  3 

6129  09  LEE 

12  3 

ORRVI LLE 

6161  06  DALLAS 

2 

02ARK  6  NNH 

b218  07  DALE 

5  31  31 

•  9  41 

*70 

64 

T6 

1  2  3 

PAINT  ROCK  2  N 

6226  02  JACKSON 

12  34  42 

86  20 

639 

C 

6246  02  JEFFERSON 

PELL  C 1 TY  1  NNE 

6329  04  ST  CLAIR 

*  I  ' 

6362  06  PERRY 

it 

2 

6370  07  MONROE 

6398  07  RUSSELL 

P I  CKENSvILLE 

6*14  03  PICKENS 

b*60  07  WILCOX 

PINE  LEVEL 

6*68  06  MONTGOMERY 

906 

28 

2 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6906  03  AUTAUGA 

1  32  57 

86  54 

230 

26 

2 

PRATTVILLE 

b640  03  AUTAUGA 

1  32  28 

86  28 

290 

67 

6* 

I  2  3 

668*  06  MONTGOMERY 

2 

5719  07  CHOCTAW 

INAC 

6809  01  FRANKLIN 

1  2  3 

6833  01  MADISON 

12  3 

6847  03  PICKENS 

2 

RIVER  FALLS 

6937  07  COVINGTON 

6942  07  COVINGTON 

C 

6968  08  BALDWIN 

12  3 

ROCK FORD  2  NNW 

7020  b9  COOSA 

7  32  94 

66  14 

670 

12 

12 

12  3 

ROCK  MILLS 

7029  p9  Randolph 

4  33  09 

69  16 

7*9 

31 

39 

1  2  3 

7131  01  FRANKLIN 

SAINT  BERNARD 

T157  02  CULLMAN 

7207  02  DE  KALB 

T282  02  JEFFERSON 

30* 

SCOTTSBORO 

730*  02  JACKSON 

7328  07  RUSSELL 

INAC 

[T366  06  DALLAS 

7976  07  CENEVA 

la 

SNOW  HILL 

^7620  07  WILCOX 

1  32  00 

•  7  01 

229 

28 

2 

SUTTLE 

T963  06  PERRY 

3  32  32 

67  11 

1*9 

17 

2 

7999  0*  TALLADEGA 

Tall  ao  e  ga 

B02*  0*  TALLADEGA 

T  HOMA  S  V I l  l  e 

B178  07  Clarke 

B20*  03  CHILTON 

ThORSBY  EXP  STATION 

6209  03  CHlLlON 

a 

6214  05  ELMORE 

B259  01  MADI SON 

TRAFFORD 

8289  02  JEFFERSON 

2  33  49 

86  44 

2* 

TROY 

•323  07  PIKE 

0  31  49 

69  99 

960 

96 

70 

1  2  3  C 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

■360  03  TUSCALOOSA 

2  33  14 

6T  37 

170 

8* 

•  7 

1  2  3 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAH 

•369  03  TUSCALOOSA 

2  33  1) 

67  39 

9 

39 

TUSKEGCE  3  S 

8*03  06  MACON 

1  32  2S 

89  39 

12 

12 

UNION  SPRINGS 

8*36  06  Bullock 

6  32  08 

89  43 

79 

99 

UNIONTOWN 

•*4b  06  PERRY 

1   32  26 

87  )1 

61 

VALLEY  HEAD 

B469  02  DE  KALB 

7  34  34 

89  37 

81 

81 

VERNON 

6517  0)  LAMAR 

13  33  49 

88  07 

9 

9 

WADLEY 

8609  05  RANDOLPH 

1  33  08 

89  34 

6*0 

32 

WALLACE  2  E 

86)7  07  ESCAMBIA 

6  31  IS 

67  12 

209 

29 

2 

WALNUT  CROVE 

86*8  04  ETOWAH 

2  34  04 

8*  19 

890 

2* 

2 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

•673  06  GREENE 

2  32  *7 

87  90 

110 

29 

2  C 

WATERLOO 

8686  01  LAUDERDALE 

2  34  55 

88  04 

*56 

9 

69 

1  2  S 

WEST  BLOCTON 

8009  03  BIBB 

3  33  07 

87  07 

900 

29 

2 

WETUMPKA 

8699  05  ELMORE 

7  32  33 

86  13 

190 

2 

WMATLEY 

•667  07  CLARKE 

3  31  39 

87  *S 

170 

9 

26 

1  2  S 

WIMFIELO  2  SW 

•998  03  FAYETTE 

3  33  99 

87  90 

466 

12 

2 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103  109  ELMORE 

;  i! 

1  p2  3* 

1 

89  9* 

339 

79 

2 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  Weather  Bureau  Airport  Station,  Dannelly  Field,  RFD  2, 
Montgomery,  Alabama   36108,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA.  " 

DIMENSIONAL  UNITS.      Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles, 

EVA PORATIQN  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.    Max  and  Min  in 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  normals  based  on  the  period  1931-1960.  "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatologlcal  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 

+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  -Amount  included  in  following  measurement. 

/  /         Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M         One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  monthly  Climatologlcal  Data  for  detailed  daily  record. 
R  Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data, ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;    however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 

located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data, 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402,  for  35  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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3 

54.6 

35.5 

45  1 

77 

30 

Q 

Q 

6  32 

2  24 

.0 

9 
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30.2 
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-  8.7 
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3 
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0 

1 

18 

0 

6^27 

1,94 

.0 

0 

EVERGREEN 

54.6 

33.6 

44.1 

1 

9 

3U 

642 

0 

18 

0 

5,65 

1,48 

15 

.0 

0 

7 

6 

1 

FRISCO  CITY 

53  •  T 

35.8 

44.8 

6 

30 

625 

Q 

9,16 

,62 

1,10 

19 

.0 

0 

10 

4 

1 

GENEVA 

53.9 

34.8 

76 
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0 

15 

0 

2  »  99 

1 5 

.0 

9 

6 

1 

54.3 

33.5 

43^9 

78 

8 

30 

691 

0 

} 

17 

0 

7)49 

U72 

3 

0 

11 

6 

3 

GREENVILLE 

53. 9M 

34.7 

44.3m 

-  6.9 

'''' 

2 

5 

30 

645 

0 

13 

0 

7.22 

2,50 

1,30 

14 

0 

13 

7 

2 

meaDland 

53.1 

34.9 

44.0 

3 

7 

30 

646 

0 

14 

0 

7,83 

2,64 

19 

.0 

0 

7 

6 

3 

HIGHLAND  HOME 

51.7 

32.8 

42,3 

.  8.7 

3* 

4 

31* 

695 

0 

1 

16 
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6.53 

1,67 

1,94 

19 

T 
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8 

7 

1 

>JATCHEZ 

54.2 

34.6 

30 
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1 

14 
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5,28 
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•  0 
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5 
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OZARK  6  NNW 

53.0 

35.0 
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.0 

0 

12 

6 

2 

PHENIX  CITY  2  NNW 

1 1 3 

33  2 

42,3 

I 

2 

30 
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0 

1 

14 

0 
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2.65 

19 

T 

0 

10 

6 

5 

tmomasville 

51.5 

33.4 
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"  7.1 

79 

30 
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0 

1 6 

0 

2  \y 

T 

Q 

10 

TROY 

51. 4M 

34. 7M 

43, IM 

.  T.5 

74 

4 

30 

675 

0 

I 

12 

0 

7.00 

2,49 

1,62 

15 

0 

9 

6 

2 

WHATlEY 

53.2 

33.7 

43,5 

77 

I 

6 

30 

670 

0 

1 

16 

0 

6.28 

1,15 

19 

.0 

0 

11 

6 

1 

DIVISION 

44,0 

-  7.2 

6.92 

2,06 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

55.2 

37.7 

46,5 

78 

2 

9 

30 

976 

° 

I 

12 

0 

5.96 

.0 

0 

M 

M 

M 

7.33 

2,57 

1,09 

14 

T 

0 

13 

7 

2 

CODEN 

58.2 

39.1 

48,7 

77 

2 

11 

30 

909 

0 

6 

0 

6.67 

1,30 

29 

T 

0 

2 

FAIRHOPE  2  NE 

56. 4M 

39, 4M 

47, 9M 

•  5.7 

79 

2e 

9 

30 

933 

I 

0 

7 

0 

4.81 

,60 

,97 

25 

.0 

0 

12 

4 

0 

FORT  MORGAN 

56.3 

44.0 

50,2 

79 

2« 

14 

30 

4*2 

0 

0 

3 

0 

4.05 

.0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

54. S 

39.5 

47,2 

-  5.8 

76 

2* 

13 

30 

954 

0 

1 

7 

0 

5.52 

.88 

1,04 

14 

T 

0 

10 

4 

2 

MOBILF 

RCBERTSDALE  1  E 

56.1 

36.9 

46,5 

79 

3 

10 

30 

574 

0 

1 

11 

0 

9.02 

,59 

,98 

15 

.0 

0 

10 

4 

0 

DIVISION 

47.8 

.  5.5 

5.97 

1.13 

T 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,      81°   ON   THE   20  AT  BREWTON  3  SSE 

LOWEST  TEMPERATURE,      "24°   ON  31+  AT  RUSSELLVILLE  2 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,      9.06   INCHES  AT  PHENIX  CITY  2  NNW 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,      D   3.58   INCHES  AT  BRIDGEPORT  2  W 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,      4.02    INCHES  ON   THE   15TH  AT  COFFEE  SPRINGS  2  NW 
GREATEST  REPORTED  TO: AL  SNOWFALL,        12.2   INCHES  AT  MADISON 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,     12  INCHES  ON  THE  29TH  AT  NEW  MARKET  2 


See  Reference  Motes  Following  Station  Index 
-  2  - 
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.06 

•  12 

.27 

MUSCLE  SMO«LS  ft*  A» 

s.n 

.01 

2.1P 

.10 

1. 01 

.01 

T 
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•  99 
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ALICEVILLE 
ARLEY  5  S 
AUTAUGAVILLE  5  N 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  IS 
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cua< 

OOTTON 

DCHOPOLIS  LOCK  >ND  0«M 
FORT  DCROSIT 
GAINESVILLE 

GREENSBORO 
MAVNEVILLE 
LIVINGSTON 
NARION  1  N 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

■ARION  JUNCTION  2  NC 
MATHEMS  1  SSM 
MILSTEAD 
MINTER  S  NH 
MONTGOMERY  MB  AP 

ORRVILLE 
PERR'VILLE 
PINE  LEVEL 
PRIMROSE  PARH 
SELMA 

SUTTLE 

rUSKESEE  3  J 
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COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE  1  NNM 
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BRANTLET 

BREUTON  J  SSE 
BRUNDIDGE 
CAMDEN  )  NH 
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COPPEE  SPRINGS  2  NM 

COLUMBIA 

COTTONTON 
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ELBA 

ENTERPRISE 
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JACKSON 
KINSTON 
LOUISVILLE 

MELVIN 

MILLERS  FERRY 
NATCHEZ 
NEKTON 
OZARK  t  NNb 

PHENIX  CITY  2  NNH 
PINE  HILL 
RIVER  PALLS 
SLOCOMB 
SNOX  HILL 

THOMASVILLE 
TROY 

nALLACE  2  E 
HHATLEy 


GULP 

BAY  NINETTE 
CITRONELLE 
COOEN 

FAIRHOPE  2  NE 
PORT  MORGAN 

GULP  SHORES  P  0 
MOBILE  as  AIRPORT 
MOBILE 

ROBERTSDALE  1  E 


3  7. SI 
7,07 
i.tl 
6,09 
«,>7 


S,6« 
6.20 


9. 67 
6,61 
6,92 
6.72 


a, 06 

6,64 
9.B1 
6.i2 
6.66 

A. 90 
(.29 
9.60 
6,69 
6, It 

7,6] 
•  .09 
7.60 
7.79 
6.69 

>.7B 
6.92 
6.27 
9.69 


6,  a> 

9.32 
7,69 
7.22 

7.  B] 
6,99 
9, §9 
7,66 
7.11 

6.63 
9,11 
9,28 
7,l« 
7.99 

9.06 
6.(9 
9.13 
•  .29 
6.69 

6.ta 

7.00 
9,39 
6,29 


.09  1,77 
.OA  1,76 
,03  1.47 


.02  2,29    ,09  1,02 


,90     ,19  .90 


.12 

.37  I. 


.19 
.lA 

.16  1. 


1.60 
,09  1,1« 
T  .99 
.09 


7.33  .10  ,7t 

6.67  .17 

A.Bl  .01 
4.09 


.92 
.09 


1.04 
1.30 
23  2.10 
1.19 


.10 

1.00 


,90  1.00  .90 
.39  2.69 
.66     .92  1.37 


.17  l.tO 

.69  2.36 

.18  1.93 

.34  .44 

.40  1.30  1.01 

.78  2.64 

.99  1.94 

.09  1.07 

.89  2.63 

.92  2.34 

.64  ,g9 

.23  .99 

.23  1.06 

.60  2.91 

.38     .90  2.38 

1.02  2.69 

.99  .96 

.28  1.42 

.97  2.91 

.20  1.00 


.24  1,09 


16     17     18     19    20     21     22     23     24  25 


.94 
.79 
.46 


27     28     29     30  31 


.20  .79 
.44  .11 
.89  .06 


.30  .90 
.10  1.0> 
.40  .10 


.16 


.96 


.02  1,23 
.09  .79 
.27  .60 
1.03 
.08  1.03 


.40 


.26 


.08  .83 
.19  1.29 
.40  .30 


.21  1.30 
.97 
1,20 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

1  « 

i1 

Direction 
oi 

faatest  mile 

Date  o( 
fastest  mile 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID          6   AM        NOON        6  PM 

Trace 

.01-09 

.10-49 

.50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  oi 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
siuirise  to  si 

BIRMINGHAM  we  AIRPORT 

2 

2.6 

7.2 

24 

NW 

29 

77 

82 

66 

68 

7 

2 

7 

2 

1 

0 

19 

36 

7.2 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

1 

3.5 

9.0 

22+< 

36 

29 

78 

82 

66 

66 

5 

6 

3 

I 

2 

0 

17 

7.1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

4 

6.2 

11.3 

29+1 

36 

29 

77 

79 

69 

74 

3 

4 

6 

2 

2 

0 

17 

7.5 

M0NT60MERY  WB  AIRPORT 

2 

3.3 

7.9 

27 

E 

29 

76 

82 

64 

66 

0 

5 

5 

5 

1 

0 

16 

35 

7.2 

Sm  r«teranc«  aotai  loUowing  Siabon  lodci. 
-  4  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JANUARY  1966 


Day  oi  Monlh 

• 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

• 

> 

NOKTHCRN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 

67 

67 

64 

49 

96 

90 

S4 

St 

33 

94 

49 

JJ 

J. 

61 

ST 

♦| 

44 

29 

33 

41 

33 

36 

43  I 

Mm 

♦9 

60 

41 

34 

41 

47 

92 

19 

20 

30 

22 

24 

S9 

91 

20 

20 

19 

23 

22 

31 

26 

IT 

17 

24 

13 

21 

^2 

.17 

.  9 

25.5 

BELLE  MtNA  2  N 

MAX 

67 

69 

69 

55 

91 

,^ 

91 

48 

95 

48 

91 

,2 

SO 

4} 

41 

46 

41 

36 

37 

42 

36 

33 

5 1 

23 

45  5 

Mm 

«4 

56 

43 

32 

49 

48 

32 

2 1 

20 

29 

24 

25 

41 

32 

2 1 

25 

19 

26 

22 

32 

26 

19 

26 

26 

u 

22 

12 

•  19 

•  10 

26.8 

DECATUR 

MAX 

69 

66 

46 

59 

50 

94 

94 

ST 

99 

46 

,j 

46 

96 

44 

39 

35 

36 

42 

40 

36 

96 

16 

Mm 

»» 

61 

49 

35 

35 

47 

20 

31 

29 

24 

35 

93 

22 

22 

22 

22 

22 

25 

22 

20 

22 

26 

16 

l9 

14 

.  3 

.  2 

2t!o 

FALKVILLE  1  N 

MAX 

71 

68 

67 

46 

55 

92 

56 

34 

94 

48 

46 

38 

*2 

45 

39 

35 

44 

j4 

36 

44  T 

Mm 

<» 

61 

45 

30 

39 

46 

28 

16 

19 

29 

24 

S4 

S3 

21 

20 

21 

19 

20 

27 

IT 

21 

27 

15 

15 

15 

.  4 

.14 

25!2 

FLORENCE 

MAX 

69 

69 

63 

60 

57 

50 

98 

$5 

S6 

9T 

93 

,^ 

59 

SO 

39 

** 

SO 

42 

32 

39 

41 

35 

33 

31 

48 

jj 

20 

45.0 

Mm 

«6 

61 

40 

34 

39 

46 

" 

19 

20 

29 

26 

2t 

94 

S3 

' 

20 

20 

20 

20 

29 

27 

24 

20 

21 

26 

16 

19 

13 

.  8 

.  8 

26.1 

HUNTSVlLLE  MB  AP 

MAX 

69 

68 

58 

57 

53 

91 

37 

S3 

4T 

53 

,j 

50 

39 

43 

*' 

39 

33 

37 

43 

39 

34 

39 

4] 

50 

28 

32 

44.0 

Mm 

62 

98 

36 

34 

49 

38 

39 

23 

21 

29 

22 

26 

37 

3S 

" 

25 

21 

26 

22 

30 

20 

19 

29 

20 

14 

22 

.  3 

•  11 

•  2 

26.5 

MAO  I  SON 

MAX 

67 

69 

96 

56 

51 

,^ 

91 

47 

S4 

46 

91 

J, 

SO 

46 

40 

*' 

99 

33 

35 

43 

42 

4 1 

33 

34 

5 1 

24 

44.3 

Mm 

»T 

59 

41 

33 

46 

67 

92 

20 

19 

32 

22 

28 

41 

32 

20 

24 

20 

25 

24 

31 

26 

19 

za 

25 

13 

22 

11 

•  16 

.  4 

27.0 

MOULTON  2 

MAX 

69 

66 

,^ 

96 

50 

,^ 

96 

47 

SS 

90 

99 

,j 

43 

41 

** 

40 

35 

38 

42 

42 

40 

39 

39 

46 

53 

18 

28 

45.7 

Mm 

il 

94 

38 

37 

44 

37 

" 

20 

19 

34 

24 

26 

42 

S3 

20 

26 

19 

27 

20 

30 

26 

17 

27 

26 

16 

21 

6 

-10 

.  a 

26.7 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

MAX 

69 

66 

96 

90 

56 

54 

39 

99 

51 

S3 

jj 

50 

38 

49 

*' 

40 

31 

33 

38 

39 

37 

26 

34 

52 

26 

36 

43.9 

Mm 

62 

95 

37 

3! 

47 

37 

22 

29 

26 

26 

37 

34 

2T 

24 

26 

27 

SI 

29 

24 

2T 

]] 

19 

24 

.  3 

.  6 

.  5 

27.5 

NEW  MARKET  2 

MAX 

67 

65 

97 

54 

92 

53 

47 

53 

49 

50 

90 

SO 

50 

40 

" 

40 

93 

35 

44 

42 

jj 

92 

34 

4) 

5 1 

25 

44.  3 

Mm 

60 

99 

41 

32 

48 

47 

U 

38 

22 

29 

42 

33 

33 

'* 

23 

19 

24 

18 

31 

22 

15 

29 

24 

12 

19 

11 

•17 

.12 

26.4 

RED  BAY 

MAX 

67 

70 

62 

49 

68 

61 

9T 

5S 

36 

96 

53 

,5 

,^ 

So 

9T 

47 

40 

32 

jj 

41 

45 

33 

33 

35 

47 

jj 

16 

20 

45. T 

Mm 

SJ 

61 

40 

36 

38 

66 

20 

26 

31 

30 

S9 

11 

32 

21 

20 

21 

30 

31 

19 

20 

21 

26 

17 

18 

12 

•  6 

•  6 

26.9 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

67 

66 

95 

51 

it 

ST 

94 

48 

53 

,2 

99 

42 

44 

40 

35 

38 

43 

37 

jj 

34 

39 

36 

45 

51 

28 

16 

30 

44.  1 

Mm 

59 

54 

30 

31 

44 

" 

91 

18 

IT 

26 

22 

36 

33 

20 

23 

20 

18 

29 

16 

14 

28 

13 

18 

•  12 

•  a 

24.0 

RUSSELLvILLC  2 

MAX 

ST 

5a 

3T 

55 

53 

91 

9T 

ii 

4T 

41 

33 

41 

40 

34 

92 

94 

46 

15 

42.5 

Mm 

*a 

52 

41 

34 

35 

49 

16 

19 

22 

91 

32 

20 

20 

16 

24 

24 

" 

IS 

IS 

12 

12 

.24 

22.5 

WATERLOO 

MAX 

67 

66 

59 

55 

40 

55 

94 

53 

41 

48 

43 

42 

33 

40 

45 

45 

35 

46 

47 

49 

20 

27 

46.2 

•      «  • 

Mm 

J6 

46 

38 

31 

42 

19 

20 

19 

23 

31 

40 

37 

3  3 

32 

1 7 

24 

16 

27 

20 

29 

23 

16 

14 

24 

12 

10 

•  S 

2 

23.8 

arralachian 

MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

69 

67 

66 

45 

90 

90 

90 

47 

32 

48 

59 

50 

52 

44 

38 

41 

43 

97 

35 

33 

39 

37 

jj 

33 

36 

33 

27 

1 1 

42.5 

Mm 

*a 

97 

43 

39 

40 

42 

30 

" 

20 

20 

24 

24 

32 

38 

32 

23 

19 

19 

24 

25 

29 

18 

19 

30 

IT 

17 

27 

.  6 

26.3 

BESSEMER  3  SSw 

MAX 

67 

70 

97 

54 

51 

56 

61 

47 

jj 

60 

57 

5j 

52 

50 

44 

49 

44 

43 

38 

43 

44 

4  3 

43 

40 

38 

49 

56 

^, 

24 

34 

48.5 

Mm 

i* 

57 

45 

39 

46 

63 

2T 

28 

19 

30 

24 

26 

46 

40 

** 

2T 

25 

30 

26 

32 

28 

16 

32 

31 

15 

20 

15 

•  2 

30.1 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

67 

70 

59 

53 

91 

55 

96 

40 

98 

56 

90 

45 

42 

4T 

49 

40 

39 

41 

44 

38 

43 

sa 

36 

45 

,j 

^. 

18 

39 

46. T 

Mm 

»9 

58 

39 

43 

46 

34 

28 

2 1 

20 

28 

22 

38 

45 

38 

23 

26 

24 

30 

30 

30 

22 

19 

31 

2S 

U 

22 

2 

.  4 

28,6 

BRIDGEPORT  2  w 

MAX 

65 

66 

61 

54 

52 

53 

90 

47 

,^ 

90 

52 

90 

46 

43 

45 

48 

36 

38 

41 

43 

43 

36 

34 

36 

96 

45 

46 

17 

20 

49.9 

Mm 

56 

54 

41 

33 

44 

45 

27 

22 

16 

29 

26 

24 

39 

36 

36 

30 

" 

21 

20 

24 

18 

34 

26 

15 

29 

28 

13 

18 

14 

•  7 

26.3 

GUNTCRSVILLC 

MAX 

68 

6T 

57 

54 

51 

93 

S5 

92 

jj 

50 

51 

92 

49 

44 

4T 

42 

39 

36 

46 

45 

45 

J, 

37 

39 

38 

46 

48 

27 

15 

46.9 

Mm 

»5 

54 

49 

39 

44 

68 

S 1 

It 

29 

31 

25 

29 

36 

33 

^' 

24 

22 

29 

24 

34 

27 

22 

28 

29 

19 

21 

14 

•  4 

28.5 

oneonta 

MAX 

72 

65 

69 

90 

52 

91 

94 

53 

94 

57 

,^ 

93 

49 

42 

49 

46 

43 

39 

38 

42 

42 

38 

34 

39 

39 

35 

19 

17 

46.0 

Mm 

47 

98 

48 

3T 

43 

49 

16 

20 

26 

26 

33 

39 

36 

32 

21 

20 

22 

23 

26 

28 

27 

16 

23 

30 

16 

18 

18 

•  6 

2T.3 

SAINT  BERNARD 

MAX 

69 

67 

66 

47 

54 

90 

SI 

92 

94 

47 

94 

49 

41 

42 

44 

38 

35 

36 

43 

41 

33 

J, 

35 

35 

46 

50 

19 

19 

44.9 

Mm 

69 

99 

46 

34 

42 

45 

19 

20 

2T 

25 

25 

34 

34 

22 

22 

22 

22 

24 

27 

27 

17 

20 

28 

18 

17 

16 

-  5 

26.2 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 

60 

63 

58 

49 

48 

92 

43 

43 

49 

90 

51 

90 

47 

43 

42 

44 

40 

37 

36 

42 

40 

40 

37 

36 

41 

49 

^2 

18 

20 

63.5 

Mm 

93 

52 

41 

37 

41 

43 

26 

20 

16 

28 

21 

35 

36 

35 

27 

1 9 

21 

U 

23 

27 

32 

" 

16 

26 

15 

20 

•  9 

25.8 

SCOTTSBORO 

MAX 

TO 

64 

68 

48 

63 

52 

94 

52 

93 

46 

52 

44 

49 

43 

45 

40 

35 

38 

42 

44 

33 

37 

31 

30 

14 

49.3 

Mm 

68 

58 

48 

41 

42 

68 

30 

22 

" 

13 

2T 

29 

34 

ST 

32 

19 

19 

20- 

20 

20 

20 

26 

20 

30 

14 

" 

16 

•  9 

25.4 

VALLEY  HEAD 

MAX 

70 

63 

61 

45 

92 

91 

52 

94 

91 

91 

49 

43 

42 

49 

42 

41 

37 

37 

43 

42 

31 

36 

37 

36 

32 

14 

44,3 

58 

37 

38 

29 

22 

20 

2 1 

36 

36 

36 

' 

16 

16 

1  6 

16 

1  9 

3 1 

14 

30 

12 

•  11 

•  11 

24.5 

llSDVD   Dl  A  f  M% 

72 

72 

65 

60 

54 

96 

97 

42 

44 

48 

56 

60 

95 

60 

46 

52 

45 

42 

40 

43 

46 

40 

39 

43 

39 

40 

48 

51 

34 

28 

48. T 

Mm 

92 

58 

38 

41 

41 

40 

40 

31 

30 

32 

36 

26 

32 

40 

36 

JO 

24 

31 

30 

34 

28 

23 

28 

34 

28 

24 

23 

2 

3 

31.8 

bankhead  lock  and 

DAM 

7  J 

70 

TO 

5^ 

jj 

98 

97 

4L 

57 

96 

96 

96 

9S 

69 

49 

50 

4S 

42 

39 

^3 

40 

39 

43 

36 

40 

49 

57 

26 

25 

49.0 

Mm 

46 

60 

49 

38 

42 

48 

29 

26 

21 

23 

29 

26 

SS 

39 

' 

35 

26 

26 

27 

26 

25 

25 

29 

20 

24 

31 

18 

18 

25 

-  2 

•  1 

29.1 

1  MCV  1  LLC 

76 

7  3 

54 

59 

61 

44 

57 

64 

60 

9a 

S3 

46 

49 

54 

SO 

45 

^. 

42 

40 

46 

4  1 

42 

49 

59 

35 

25 

51.9 

Mm 

4) 

59 

52 

42 

45 

49 

28 

28 

19 

22 

SO 

26 

32 

69 

26 

2T 

20 

21 

SO 

38 

SO 

20 

22 

33 

13 

21 

24 

2 

3 

29.9 

CLANTON 

66 

73 

96 

99 

58 

60 

42 

53 

66 

96 

54 

50 

48 

49 

53 

48 

44 

40 

^, 

46 

40 

37 

43 

3b 

38 

46 

57 

40 

23 

90.1 

Mm 

44 

»T 

95 

44 

46 

41 

29 

30 

20 

23 

32 

29 

2T 

45 

41 

26 

26 

23 

25 

33 

37 

29 

20 

24 

34 

19 

20 

24 

0 

2 

30.6 

DOUBlC  SPR 1 NGS 

69 

65 

46 

58 

96 

29 

53 

46 

96 

51 

49 

36 

41 

45 

42 

35 

38 

4j 

^2 

41 

36 

39 

35 

95 

46 

55 

20 

22 

45.4 

Mm 

47 

61 

42 

33 

38 

36 

SO 

21 

18 

29 

21 

21 

31 

33 

30 

20 

20 

19 

18 

24 

25 

24 

15 

18 

27 

11 

11 

13 

•  14 

.  3 

24.1 

69 

68 

99 

96 

56 

54 

57 

55 

53 

48 

46 

92 

49 

40 

39 

44 

^^ 

39 

40 

36 

39 

47 

54 

23 

32 

48,9 

Mm 

60 

57 

46 

39 

46 

29 

2T 

27 

27 

26 

49 

97 

34 

2T 

27 

91 

26 

39 

20 

30 

31 

16 

20 

13 

•  5 

0 

29.6 

nnLC ' V  I  LLC 

69 

69 

63 

96 

ST 

9T 

35 

53 

50 

55 

50 

49 

3T 

41 

46 

40 

34 

36 

4J 

40 

34 

35 

38 

34 

35 

46 

54 

20 

21 

45.0 

Mm 

93 

99 

44 

33 

,7 

44 

27 

22 

18 

20 

23 

26 

30 

31 

31 

31 

21 

18 

21 

21 

23 

24 

24 

15 

18 

23 

12 

12 

11 

•  19 

•  IT 

23.7 

HAMILTON  )  S 

MAX 

70 

71 

66 

47 

92 

58 

56 

40 

99 

53 

58 

54 

51 

39 

45 

49 

43 

34 

36 

36 

40 

36 

37 

47 

53 

21 

19 

46. T 

Mm 

55 

62 

43 

93 

48 

28 

21 

IT 

18 

22 

22 

24 

SS 

39 

29 

19 

20 

19 

26 

15 

19 

29 

11 

11 

14 

-19 

•IT 

23.9 

JASPER  *  N 

MAX 

71 

68 

98 

58 

97 

52 

42 

93 

46 

55 

53 

50 

47 

42 

46 

43 

40 

38 

45 

97 

39 

36 

41 

48 

54 

42 

22 

30 

46.6 

Mm 

59 

96 

40 

33 

42 

2T 

24 

16 

23 

29 

20 

44 

35 

3T 

32 

21 

25 

22 

30 

27 

16 

31 

30 

14 

17 

•  6 

26.9 

Sm  R«(ar*ne*  NotM  ToUowlBg  SuUod  ladmx 

-   5  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JANUARY  1966 


Day  oi  Month 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

BO&TTU  T  1  1  F 
rKn 1  1 V 1 L  LC 

MAX 

TO 

74 

66 

94 

90 

61 

62 

57 

93 

65 

64 

59 

53 

92 

90 

99 

51 

46 

43 

45 

49 

47 

42 

46 

40 

41 

97 

45 

26 

43 

92.0 

MIM 

»7 

96 

92 

46 

45 

46 

36 

13 

23 

33 

32 

40 

42 

47 

49 

42 

27 

26 

19 

34 

36 

36 

16 

16 

29 

33 

19 

21 

24 

2 

10 

MAX 

6  3 

61 

53 

53 

48 

98 

60 

94 

93 

62 

56 

56 

92 

49 

90 

91 

46 

42 

40 

45 

46 

39 

41 

42 

37 

54 

52 

23 

39 

48,8 

MIN 

»0 

45 

41 

42 

44 

47 

32 

29 

20 

33 

31 

10 

49 

42 

40 

40 

25 

26 

23 

30 

35 

15 

27 

22 

11 

32 

19 

25 

19 

1 

11 

Tuscaloosa  faa  ap 

MAX 

72 

7  I 

60 

96 

53 

60 

57 

43 

55 

93 

56 

57 

52 

4? 

46 

92 

49 

42 

40 

43 

44 

40 

39 

43 

39 

39 

46 

55 

42 

23 

4 1 

46.9 

Mm 

62 

60 

40 

40 

50 

36 

30 

27 

22 

29 

29 

26 

47 

40 

40 

35 

27 

29 

24 

26 

28 

32 

25 

23 

33 

27 

l9 

24 

6 

1 

9 

30.6 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

74 

73 

71 

54 

56 

94 

98 

97 

43 

56 

60 

58 

57 

91 

49 

46 

91 

49 

41 

40 

40 

49 

40 

39 

44 

l9 

39 

45 

55 

26 

24 

49.2 

Mm 

46 

60 

90 

39 

43 

47 

30 

27 

21 

23 

27 

26 

28 

36 

17 

14 

26 

21 

22 

24 

26 

30 

28 

20 

20 

32 

18 

17 

22 

•  2 

0 

28.5 

VERNON 

MAX 

71 

6» 

61 

98 

54 

98 

99 

94 

95 

56 

96 

55 

94 

47 

49 

90 

47 

40 

39 

46 

44 

42 

36 

40 

39 

16 

47 

55 

92 

19 

11 

49.0 

35 

46 

29 

24 

16 

28 

24 

26 

37 

16 

10 

22 

29 

20 

30 

23 

27 

1 7 

^  3 

j2 

28.1 

CMSTCKPt   VHLLET  Uii 

ANNI5T0N  FAA  AP 

MAX 

67 

72 

96 

53 

50 

96 

61 

42 

97 

61 

96 

99 

48 

47 

49 

91 

46 

49 

42 

47 

40 

16 

44 

42 

16 

46 

55 

41 

20 

39 

48.7 

Mm 

46 

57 

43 

43 

44 

34 

28 

22 

20 

14 

27 

31 

45 

41 

40 

12 

26 

26 

26 

30 

32 

25 

20 

14 

27 

18 

21 

0 

8 

29.4 

CALERA  2  SW 

MAX 

68 

71 

61 

53 

90 

57 

61 

57 

96 

63 

97 

59 

52 

94 

49 

91 

47 

46 

39 

42 

47 

49 

17 

45 

44 

44 

48 

97 

99 

29 

19 

51.0 

Mm 

54 

97 

45 

40 

44 

46 

24 

24 

15 

23 

24 

23 

41 

41 

IB 

37 

23 

23 

19 

27 

23 

34 

25 

15 

17 

21 

16 

16 

17 

.  2 

4 

27  6 

CENTRE  9  SW 

MAX 

72 

66 

7 1 

51 

50 

51 

96 

99 

99 

90 

93 

54 

94 

43 

44 

42 

90 

44 

42 

39 

44 

43 

19 

14 

37 

40 

41 

45 

jj 

31 

14 

47.5 

Mm 

45 

92 

49 

38 

42 

43 

28 

26 

20 

27 

22 

27 

93 

38 

16 

39 

23 

26 

23 

26 

23 

31 

29 

20 

24 

31 

20 

22 

32 

•  1 

.  1 

26.6 

childersburg  utr  Plant 

70 

72 

59 

54 

50 

96 

61 

98 

96 

62 

97 

96 

99 

92 

46 

90 

49 

19 

43 

40 

43 

42 

40 

47 

56 

22 

37 

50.4 

Mm 

51 

99 

49 

43 

46 

46 

27 

30 

16 

27 

10 

22 

49 

41 

40 

19 

29 

27 

26 

29 

27 

37 

29 

17 

28 

30 

17 

19 

20 

1 

9 

GADSDEN  GAS  PLANT 

65 

69 

56 

50 

49 

94 

61 

46 

9 1 

93 

93 

92 

47 

49 

42 

49 

42 

40 

40 

43 

44 

42 

39 

37 

39 

35 

45 

54 

17 

23 

46.2 

Mm 

51 

54 

44 

38 

42 

46 

27 

26 

20 

27 

26 

27 

41 

40 

18 

16 

24 

26 

29 

27 

26 

34 

28 

20 

30 

12 

19 

21 

14 

.  2 

1 

29.4 

PELL  CITY  1  NNE 

72 

72 

70 

94 

53 

90 

94 

58 

44 

53 

98 

93 

95 

49 

49 

41 

47 

44 

44 

44 

18 

38 

39 

96 

30 

16 

45 

32 

20 

47.7 

Mm 

3S 

54 

53 

40 

43 

46 

27 

27 

16 

19 

17 

22 

23 

16 

39 

34 

23 

" 

27 

29 

" 

10 

28 

17 

20 

12 

17 

16 

20 

.  2 

.  2 

27.1 

SYLACAUGA  4  NE 

65 

72 

59 

53 

50 

55 

60 

44 

95 

61 

99 

57 

92 

50 

46 

49 

47 

40 

43 

39 

44 

40 

38 

46 

57 

2 1 

38 

49.1 

Mm 

51 

5S 

48 

43 

46 

44 

26 

30 

17 

30 

31 

23 

47 

44 

41 

39 

26 

24 

31 

29 

16 

29 

11 

17 

21 

1 

6 

11.2 

TALLADEGA 

MAX 

65 

71 

58 

54 

50 

55 

60 

49 

94 

61 

99 

96 

90 

90 

49 

46 

44 

43 

16 

41 

47 

41 

18 

40 

40 

18 

49 

53 

41 

20 

35 

46.0 

56 

45 

45 

43 

27 

26 

IJ 

28 

26 

26 

49 

41 

39 

13 

21 

29 

29 

27 

19 

32 

J4 

2o 

,  I 

9 

29.4 

PIEDMONT  PLATEAU  0! 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

66 

71 

68 

5 1 

46 

96 

63 

52 

99 

69 

60 

96 

51 

49 

49 

94 

48 

41 

45 

^5 

45 

39 

41 

30 

39 

46 

55 

47 

24 

37 

49.9 

Mm 

40 

98 

91 

44 

43 

45 

26 

29 

16 

25 

29 

2t 

40 

44 

19 

37 

24 

27 

22 

10 

32 

39 

28 

14 

26 

31 

IB 

16 

19 

•  1 

4 

29.4 

ASHLAND 

MAX 

67 

69 

6 1 

5 1 

47 

55 

62 

55 

94 

61 

97 

94 

91 

47 

45 

91 

** 

41 

40 

41 

49 

38 

43 

41 

39 

49 

59 

92 

29 

14 

49.0 

Mm 

40 

45 

50 

43 

49 

45 

28 

27 

20 

27 

29 

27 

18 

42 

18 

10 

28 

24 

26 

26 

34 

24 

18 

26 

31 

18 

21 

17 

2 

2 

29  0 

y  3 

70 

71 

60 

60 

6 1 

60 

62 

96 

99 

61 

65 

60 

99 

60 

48 

62 

56 

47 

44 

49 

42 

40 

42 

38 

40 

46 

96 

42 

29 

94.1 

Mm 

45 

55 

95 

49 

49 

44 

30 

30 

19 

10 

33 

30 

19 

19 

44 

35 

26 

27 

21 

23 

34 

37 

30 

19 

23 

33 

21 

22 

24 

0 

1 

10.9 

CAMP  HILL  2  NW 

72 

67 

70 

98 

51 

55 

98 

62 

42 

99 

61 

99 

60 

91 

90 

42 

'* 

46 

47 

40 

4g 

46 

40 

16 

40 

37 

IB 

45 

99 

40 

22 

90.0 

Mm 

50 

92 

55 

46 

41 

44 

10 

28 

19 

20 

10 

27 

10 

44 

19 

36 

26 

19 

22 

35 

39 

29 

16 

20 

31 

19 

21 

29 

0 

2 

29.6 

hefl in 

73 

69 

67 

51 

46 

49 

55 

56 

39 

98 

99 

56 

99 

47 

44 

41 

46 

44 

43 

42 

44 

97 

94 

43 

42 

37 

t»5 

93 

44 

19 

47,8 

Mm 

38 

46 

41 

39 

41 

45 

24 

24 

15 

22 

19 

21 

21 

17 

38 

33 

Jl 

22 

21 

22 

23 

29 

27 

13 

14 

21 

16 

18 

20 

•  4 

1 

24.9 

LAFAYETTE 

61 

70 

66 

5  2 

45 

99 

62 

54 

99 

64 

61 

99 

90 

46 

49 

99 

46 

40 

49 

4  J 

31 

40 

33 

39 

45 

49 

25 

40 

*9.1 

Mm 

47 

58 

90 

41 

41 

42 

10 

10 

20 

29 

30 

27 

40 

42 

36 

11 

21 

25 

20 

28 

29 

14 

27 

17 

27 

10 

17 

24 

19 

.  2 

2 

29.  5 

MARTIN  DAM 

6? 

7  1 

5^ 

50 

98 

54 

61 

94 

69 

62 

97 

54 

91 

48 

91 

43 

45 

47 

47 

42 

40 

IB 

39 

56 

49 

24 

41 

90.4 

Mm 

44 

59 

48 

46 

46 

34 

31 

24 

32 

40 

34 

49 

47 

^1 

18 

30 

33 

28 

33 

37 

38 

30 

2* 

12 

14 

24 

23 

22 

1 

11 

11.8 

OPEL  I KA 

75 

70 

71 

60 

90 

51 

99 

69 

45 

66 

61 

58 

54 

91 

90 

96 

91 

49 

41 

48 

48 

41 

40 

42 

37 

4  1 

46 

56 

41 

26 

46 

91.9 

Mm 

45 

47 

57 

49 

49 

45 

10 

12 

24 

25 

34 

44 

47 

16 

28 

" 

24 

36 

36 

10 

22 

I* 

13 

21 

22 

22 

22 

2 

12 

31.2 

ROCKFORD  2  NNW 

72 

69 

71 

55 

53 

90 

96 

59 

41 

59 

62 

60 

55 

90 

90 

42 

45 

40 

45 

40 

57 

44 

37 

37 

45 

99 

39 

22 

»9.3 

Mm 

41 

55 

99 

44 

42 

42 

30 

29 

17 

29 

11 

29 

13 

41 

40 

16 

\l 

22 

21 

31 

26 

16 

IB 

31 

16 

11 

26 

.  2 

•  I 

28  •  T 

ROCK  MILLS 

MAX 

71 

70 

70 

57 

90 

90 

98 

61 

43 

91 

6t 

60 

99 

♦  7 

49 

41 

94 

49 

46 

42 

^2 

46 

19 

39 

40 

37 

38 

44 

93 

40 

21 

*9.2 

J  7 

SO 

40 

39 

25 

18 

20 

Q 

27.5 

PDA  10 1 F  OA 

DAYTON 

74 

78 

75 

54 

55 

94 

60 

61 

45 

96 

69 

6  1 

99 

59 

46 

48 

50 

46 

45 

40 

45 

49 

4  ^ 

38 

41 

19 

40 

49 

59 

90 

26 

51.6 

Mm 

57 

63 

51 

42 

49 

90 

32 

93 

23 

36 

10 

34 

43 

49 

41 

40 

26 

10 

21 

31 

39 

39 

32 

22 

29 

34 

19 

28 

26 

5 

12 

34.3 

demopolis  lock  And  dam 

75 

76 

74 

55 

96 

96 

6  1 

64 

46 

56 

67 

60 

99 

99 

47 

94 

54 

47 

45 

4 1 

4g 

4  7 

43 

37 

43 

40 

40 

40 

57 

16 

25 

51.7 

Mm 

90 

60 

94 

42 

43 

49 

11 

30 

24 

26 

32 

31 

13 

46 

4 1 

19 

10 

29 

27 

25 

34 

39 

31 

2^ 

29 

31 

20 

21 

21 

6 

7 

12  4 

GAINESVILLE 

75 

75 

70 

51 

96 

94 

60 

62 

42 

99 

6 1 

59 

96 

92 

44 

49 

51 

49 

41 

41 

46 

38 

35 

44 

19 

39 

51 

57 

24 

25 

»9.6 

Mm 

59 

62 

90 

37 

39 

49 

10 

10 

22 

24 

28 

26 

92 

42 

16 

34 

27 

27 

21 

24 

11 

17 

10 

22 

21 

12 

19 

19 

21 

9 

6 

10.7 

GREENSBORO 

MAX 

Mm 

hayneville 

MAX 

77 

76 

75 

64 

53 

53 

60 

6 1 

46 

51 

67 

61 

60 

96 

91 

46 

99 

91 

47 

42 

49 

46 

43 

40 

3g 

40 

)0 

46 

56 

40 

25 

52.0 

Mm 

55 

62 

57 

48 

48 

48 

33 

15 

21 

31 

34 

26 

14 

40 

41 

29 

21 

29 

34 

38 

11 

22 

21 

12 

20 

23 

26 

9 

7 

33.1 

LIVINGSTON 

MAX 

75 

73 

62 

57 

55 

63 

69 

SO 

96 

69 

60 

99 

54 

93 

90 

94 

47 

49 

52 

45 

9^ 

40 

16 

45 

40 

4Q 

58 

52 

26 

49 

52.6 

Mm 

61 

60 

46 

38 

49 

45 

30 

11 

21 

10 

10 

28 

29 

42 

34 

22 

21 

31 

12 

33 

26 

22 

21 

11 

19 

23 

13 

6 

14 

30.9 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

76 

74 

70 

54 

53 

99 

99 

90 

54 

67 

62 

60 

54 

53 

91 

94 

90 

4 1 

45 

41 

19 

56 

52 

24 

46 

51.7 

Mm 

54 

63 

49 

42 

46 

49 

11 

13 

20 

10 

29 

28 

45 

45 

43 

41 

26 

10 

21 

34 

18 

39 

10 

20 

32 

14 

19 

22 

21 

1 

10 

33.1 

MINTER  3  Nw 

MAX 

75 

7  I 

75 

56 

53 

95 

99 

60 

46 

98 

66 

61 

60 

59 

90 

47 

99 

49 

42 

40 

45 

42 

16 

40 

30 

38 

56 

42 

24 

91.5 

Mm 

52 

60 

53 

45 

46 

90 

32 

32 

21 

23 

36 

14 

14 

48 

45 

41 

27 

27 

22 

22 

33 

38 

29 

21 

21 

11 

19 

20 

28 

5 

5 

32.5 

MONTGOMERY  MB  AP 

MAX 

6S 

75 

60 

93 

50 

58 

60 

47 

95 

69 

62 

60 

57 

92 

49 

94 

90 

46 

42 

44 

46 

43 

16 

39 

19 

19 

44 

55 

42 

25 

46 

50.4 

Mm 

50 

60 

49 

49 

46 

42 

14 

30 

21 

33 

17 

29 

41 

49 

42 

19 

29 

11 

24 

15 

19 

34 

27 

24 

14 

10 

21 

25 

6 

5 

33.4 

SELMA 

MAX 

74 

76 

68 

95 

59 

61 

60 

48 

95 

66 

65 

58 

55 

92 

91 

96 

49 

46 

44 

45 

46 

40 

19 

41 

40 

39 

49 

53 

52 

24 

47 

52.0 

Mm 

60 

64 

48 

46 

49 

46 

37 

38 

24 

32 

38 

32 

44 

46 

49 

44 

10 

30 

26 

33 

29 

39 

12 

23 

34 

36 

21 

25 

21 

5 

9 

35.1 

Sea  Raferance  Notes  FoUowing  SuUon  Inde: 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JANUARY  1966 


Day  ol  Month 

■ 

01 

StaUon 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

"1 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

TUSKCGEE  3  5 

MAX 

73 

72 

70 

58 

52 

60 

61 

46 

54 

69 

^3 

56 

56 

51 

50 

93 

90 

47 

IB 

19 

49 

99 

90a  9 

MIN 

4S 

5» 

58 

48 

47 

46 

32 

14 

19 

11 

34 

26 

44 

90 

IT 

37 

29 

28 

21 

32 

12 

IB 

11 

20 

29 

14 

21 

21 

24 

4 

10 

11.0 

UNION  SPRINGS 

MAX 

TJ 

72 

78 

62 

53 

54 

57 

61 

46 

96 

66 

63 

62 

60 

93 

52 

92 

92 

47 

44 

42 

48 

41 

39 

16 

19 

19 

43 

59 

40 

24 

92,0 

MIN 

58 

56 

45 

37 

24 

23 

34 

3  3 

24 

26 

19 

25 

28 

1 0 

12t9 

COASTAL  PL A  t  N 

01 

ANDALUSIA   1  NM 

MAX 

7J 

75 

76 

75 

65 

59 

58 

61 

51 

57 

67 

62 

62 

62 

62 

90 

91 

92 

52 

50 

49 

5 1 

91 

42 

42 

42 

40 

47 

56 

44 

2  7 

59  3 

MIN 

47 

58 

60 

53 

51 

52 

30 

31 

20 

26 

12 

24 

26 

46 

49 

37 

10 

10 

28 

29 

34 

19 

31 

20 

29 

14 

23 

19 

20 

7 

12^9 

ATHOPE   I  SH 

MAX 

72 

78 

77 

61 

60 

62 

64 

63 

57 

71 

69 

64 

64 

64 

94 

98 

98 

52 

47 

42 

47 

46 

49 

44 

90 

37 

57 

35 

94  9 

MIN 

62 

62 

is 

50 

52 

50 

33 

40 

25 

14 

11 

29 

43 

91 

*' 

19 

14 

30 

33 

40 

41 

12 

23 

14 

36 

22 

21 

29 

3 

15 

16.9 

brantlcv 

MAX 

73 

76 

62 

57 

96 

59 

64 

51 

59 

68 

61 

61 

60 

96 

96 

54 

92 

41 

44 

49 

19 

42 

40 

40 

48 

59 

91.4 

Mm 

51 

52 

51 

50 

90 

30 

10 

19 

28 

11 

29 

25 

48 

46 

28 

29 

26 

14 

99 

11 

IB 

29 

14 

22 

l8 

22 

6 

11.9 

BRCwTON  3  SSE 

MAX 

74 

6 1 

71 

62 

60 

61 

64 

55 

60 

70 

65 

69 

6 1 

98 

94 

94 

54 

90 

49 

44 

49 

46 

44 

4  ^ 

40 

4 1 

J2 

61 

55 

J  1 

59.9 

Mm 

i2 

63 

57 

53 

52 

91 

29 

37 

20 

28 

29 

21 

42 

94 

26 

10 

26 

34 

40 

41 

12 

21 

34 

3T 

21 

18 

26 

9 

10 

14.9 

CAMDEN  3  Nm 

MAX 

76 

76 

71 

55 

55 

61 

61 

50 

98 

67 

6 1 

61 

60 

95 

49 

99 

48 

47 

41 

49 

47 

46 

18 

40 

39 

40 

60 

52 

27 

92.9 

Mm 

it, 

59 

51 

45 

50 

49 

11 

35 

22 

11 

19 

2* 

44 

4T 

42 

42 

10 

23 

32 

IB 

IT 

11 

21 

12 

14 

20 

24 

22 

6 

11 

14.1 

CHATOM  3  N 

MAX 

78 

78 

72 

58 

58 

63 

64 

55 

97 

70 

64 

82 

TO 

64 

49 

99 

91 

47 

49 

41 

49 

42 

4) 

49 

42 

41 

92 

56 

53 

32 

99.  I 

Mm 

»9 

62 

49 

43 

52 

49 

34 

36 

23 

15 

40 

12 

44 

41 

40 

19 

29 

10 

28 

12 

19 

16 

11 

23 

11 

34 

21 

25 

29 

T 

14 

19.1 

CLAYTON 

MAX 

TO 

70 

72 

62 

64 

96 

62 

62 

42 

99 

99 

69 

58 

97 

9T 

99 

60 

90 

48 

42 

40 

46 

42 

39 

19 

19 

42 

40 

55 

19 

jj 

51.9 

Mm 

»0 

52 

52 

48 

49 

45 

35 

36 

26 

39 

16 

11 

40 

18 

37 

29 

11 

23 

28 

26 

16 

10 

23 

24 

29 

22 

24 

99 

4 

11 

11.0 

DO THAN  F AA  At RPOR T 

MAX 

TB 

79 

72 

61 

60 

62 

66 

57 

60 

68 

66 

64 

62 

98 

99 

96 

9T 

9} 

46 

46 

49 

47 

45 

40 

44 

44 

5^ 

60 

48 

31 

56.0 

Mm 

«4 

60 

57 

53 

52 

47 

40 

33 

27 

40 

40 

14 

49 

95 

*' 

'* 

16 

30 

17 

40 

38 

11 

27 

IB 

14 

26 

26 

19 

10 

19 

IT. 6 

CNTCRPRtSE 

T6 

77 

64 

66 

56 

58 

63 

5  7 

94 

66 

66 

64 

62 

62 

91 

92 

55 

92 

45 

44 

49 

44 

38 

40 

40 

50 

59 

90 

41 

46 

94.  6 

Mm 

*8 

54 

59 

52 

49 

51 

36 

36 

24 

34 

41 

31 

46 

49 

42 

12 

26 

13 

33 

16 

33 

24 

11 

19 

25 

24 

29 

6 

11 

15.9 

6UFAULA 

T6 

76 

74 

63 

56 

57 

60 

65 

58 

98 

66 

62 

61 

99 

60 

96 

51 

94 

5 1 

49 

45 

49 

49 

44 

40 

49 

99 

41 

28 

94,6 

Mm 

*5 

48 

46 

46 

47 

44 

36 

34 

20 

11 

14 

29 

10 

44 

45 

29 

24 

23 

23 

14 

2T 

18 

22 

11 

18 

17 

21 

1 

10.2 

EVERGREEN 

77 

71 

76 

63 

60 

59 

60 

64 

92 

55 

67 

63 

62 

60 

61 

49 

4T 

91 

50 

43 

45 

92 

46 

42 

4l 

40 

4 1 

56 

60 

46 

29 

94.6 

Mm 

46 

62 

55 

50 

53 

52 

32 

32 

22 

29 

15 

28 

12 

43 

** 

If 

37 

10 

28 

29 

34 

40 

31 

21 

2T 

32 

21 

22 

22 

9 

13.6 

FRISCO  CITY 

75 

73 

77 

58 

58 

59 

61 

63 

92 

98 

68 

61 

62 

61 

92 

49 

96 

91 

40 

42 

41 

49 

41 

42 

41 

99 

19 

49 

60 

45 

29 

93. T 

Mm 

ii 

63 

53 

47 

49 

51 

95 

37 

24 

14 

41 

19 

19 

51 

43 

41 

29 

12 

28 

33 

19 

19 

10 

24 

11 

35 

21 

21 

28 

6 

19 

39.8 

GENEVA 

74 

76 

74 

67 

6  1 

61 

56 

62 

54 

96 

64 

62 

62 

59 

96 

92 

91 

91 

90 

43 

49 

49 

49 

43 

19 

41 

4  1 

48 

95 

49 

29 

93,9 

Mm 

46 

54 

60 

54 

50 

52 

34 

35 

23 

10 

18 

28 

10 

48 

*' 

12 

31 

31 

15 

40 

11 

23 

2T 

36 

25 

22 

21 

9 

11 

34,8 

All APQTnyN 

T6 

76 

73 

56 

56 

64 

65 

57 

58 

7  I 

65 

62 

98 

97 

47 

59 

50 

90 

41 

43 

45 

42 

43 

44 

4l 

39 

52 

52 

52 

32 

,^ 

94,3 

Mm 

55 

63 

49 

44 

52 

50 

30 

26 

20 

29 

10 

27 

49 

44 

37 

30 

28 

27 

12 

40 

IT 

32 

21 

14 

35 

20 

21 

21 

8 

11 

33,9 

73 

77 

75 

56 

60 

62 

50 

98 

68 

62 

61 

60 

91 

91 

92 

50 

94 

52 

45 

50 

91 

18 

40 

40 

40 

46 

59 

92 

14 

49 

93,9 

Mm 

»5 

61 

52 

49 

50 

49 

34 

31 

24 

14 

18 

13 

44 

90 

40 

40 

29 

31 

24 

32 

18 

19 

29 

23 

32 

19 

21 

21 

21 

9 

11 

34, T 

HEADLAND 

MAX 

75 

75 

76 

68 

57 

57 

58 

63 

53 

56 

65 

64 

62 

60 

96 

91 

91 

91 

49 

41 

43 

41 

44 

41 

IB 

40 

40 

48 

92 

19 

93,  1 

Mm 

iO 

53 

58 

54 

49 

49 

>8 

38 

21 

27 

19 

91 

11 

49 

35 

32 

12 

27 

29 

15 

IB 

12 

25 

26 

19 

29 

25 

30 

T 

12 

34,9 

H IGHLAND  HOME 

75 

73 

75 

58 

54 

56 

96 

62 

46 

96 

67 

62 

99 

60 

92 

46 

92 

90 

47 

43 

42 

46 

41 

19 

18 

16 

19 

46 

98 

42 

91, T 

Mm 

Bl 

51 

54 

48 

48 

48 

99 

36 

29 

2T 

16 

14 

14 

4T 

46 

39 

29 

29 

24 

24 

12 

IT 

10 

22 

24 

12 

20 

21 

27 

4 

32,8 

NA  TCHc  2 

71 

77 

71 

57 

57 

61 

63 

58 

99 

69 

62 

61 

61 

91 

91 

99 

90 

46 

49 

41 

40 

47 

41 

43 

43 

40 

49 

62 

55 

27 

J, 

54,2 

Mm 

B6 

64 

53 

47 

52 

50 

30 

36 

20 

29 

17 

29 

4T 

90 

42 

11 

29 

31 

19 

19 

11 

19 

13 

35 

19 

20 

23 

7 

34.6 

o  Finn 

73 

75 

69 

59 

55 

96 

63 

56 

57 

6 1 

64 

62 

60 

95 

91 

94 

91 

49 

43 

43 

47 

44 

43 

39 

39 

39 

48 

58 

90 

26 

46 

93,0 

Mm 

50 

49 

57 

49 

48 

91 

37 

32 

24 

18 

19 

13 

44 

90 

*' 

10 

12 

25 

32 

33 

IT 

10 

23 

33 

34 

23 

29 

28 

4 

15 

15.0 

75 

7 1 

72 

6 1 

52 

90 

57 

63 

45 

59 

^4 

62 

9§ 

98 

91 

49 

93 

90 

46 

43 

43 

40 

41 

42 

19 

10 

40 

46 

54 

41 

jj 

51,3 

Mm 

50 

54 

58 

51 

45 

44 

37 

36 

24 

27 

it 

34 

19 

41 

49 

36 

29 

25 

26 

19 

IT 

It 

23 

24 

11 

21 

24 

29 

2 

33.2 

1  num*9  V  1  LLC 

72 

74 

75 

54 

55 

67 

60 

6 1 

47 

96 

66 

60 

60 

98 

49 

49 

99 

49 

46 

18 

42 

44 

41 

19 

41 

19 

18 

46 

57 

10 

28 

51,5 

Mm 

57 

62 

53 

43 

44 

49 

34 

14 

24 

29 

IT 

19 

99 

4T 

41 

40 

28 

29 

24 

29 

32 

38 

10 

24 

26 

12 

20 

20 

27 

6 

33,4 

TROY 

72 

74 

65 

54 

51 

63 

52 

97 

66 

62 

60 

99 

94 

92 

92 

90 

90 

42 

41 

46 

44 

19 

19 

IB 

19 

46 

56 

47 

29 

51,4 

Mm 

»2 

62 

53 

49 

48 

14 

36 

23 

98 

18 

17 

47 

90 

41 

37 

29 

11 

22 

32 

38 

37 

29 

24 

33 

14 

22 

27 

23 

4 

34, T 

MHATLE'' 

MAX 

T6 

77 

68 

55 

58 

62 

62 

50 

96 

68 

72 

56 

99 

97 

46 

96 

93 

48 

42 

40 

46 

44 

40 

44 

39 

18 

48 

58 

52 

30 

46 

53,2 

58 

63 

50 

50 

48 

32 

35 

2 1 

28 

16 

26 

42 

49 

42 

42 

28 

29 

27 

31 

38 

16 

10 

20 

32 

34 

18 

19 

22 

6 

10 

33, T 

gulf 

01 

HAW  uiucTTc 

62 

65 

54 

51 

71 

66 

65 

66 

61 

52 

56 

54 

49 

41 

42 

46 

44 

44 

42 

40 

40 

50 

59 

51 

31 

54 

59,2 

Mm 

61 

62 

54 

49 

58 

51 

37 

40 

28 

41 

44 

37 

91 

51 

14 

30 

33 

40 

37 

11 

29 

32 

32 

23 

26 

26 

9 

14 

1T,T 

etTRONELLE 

Mm 

CODEN 

65 

6  3 

59 

6 1 

73 

69 

69 

72 

68 

»9 

99 

60 

97 

90 

49 

49 

41 

90 

48 

46 

43 

90 

97 

56 

40 

99 

58,2 

Mm 

58 

61 

55 

50 

54 

52 

35 

42 

27 

43 

44 

36 

99 

51 

44 

49 

34 

16 

19 

16 

37 

IT 

11 

2T 

19 

38 

21 

25 

14 

11 

IT 

39,1 

6  I 

63 

59 

99 

70 

66 

70 

69 

99 

94 

96 

91 

47 

44 

49 

49 

45 

49 

44 

41 

49 

96 

56 

34 

52 

96.4 

Mm 

61 

62 

55 

52 

55 

52 

18 

47 

28 

43 

45 

92 

99 

44 

16 

14 

16 

13 

19 

39 

40 

10 

26 

14 

3T 

21 

26 

33 

9 

IT 

39.4 

FORT  MORGAN 

MAX 

75 

75 

69 

65 

67 

67 

65 

60 

99 

66 

61 

67 

70 

60 

94 

91 

91 

92 

91 

45 

49 

46 

44 

49 

41 

42 

46 

96 

57 

36 

50 

96.3 

Mm 

63 

63 

56 

55 

59 

53 

90 

48 

38 

50 

46 

48 

60 

51 

46 

47 

42 

42 

36 

17 

42 

41 

14 

14 

16 

40 

12 

17 

36 

14 

25 

44.0 

MOBILE  MB  AIRPORT 

61 

6 1 

5  3 

96 

70 

66 

66 

TO 

58 

90 

9T 

94 

49 

43 

41 

49 

46 

49 

44 

41 

40 

50 

54 

54 

31 

51 

54.6 

Mm 

62 

62 

54 

50 

57 

47 

40 

37 

30 

44 

49 

40 

91 

50 

49 

44 

15 

98 

15 

37 

38 

19 

34 

29 

18 

33 

26 

29 

19 

13 

20 

39.5 

MOBILE 

MAX 

Mm 

ROBERTSOALE  1  E 

MAX 

75 

77 

79 

65 

64 

64 

60 

65 

59 

58 

71 

67 

66 

65 

96 

4T 

55 

57 

54 

39 

45 

45 

45 

46 

44 

40 

42 

51 

59 

51 

12 

56.1 

Mm 

58 

57 

56 

53 

52 

^2 

36 

41 

27 

28 

35 

36 

48 

54 

44 

40 

14 

34 

33 

32 

35 

55 

32 

25 

28 

34 

24 

24 

29 

10 

IT 

36.9 
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EVAPORATION  AND  WIND  alaba«a 


SteHon 

Day  0<  Month 

■a  .1. 

2 

g 

3 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

09 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.0* 

• 

• 

.OS 

,03 

.02 

.09 

.10 

.10 

.03 

.10 

.08 

.01 

.00 

.00 

.06 

.07 

.08 

.07 

.06 

.06 

.19 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

.09 

- 

• 

1.39B 

WIND 

6 

29 

ft 

78 

29 

20 

42 

69 

62 

17 

89 

36 

26 

97 

109 

61 

109 

63 

107 

68 

36 

32 

106 

76 

19 

68 

90 

20 

1627 

•      •  • 

PRAIRIE 

06 

OEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 

.09 

.06 

.09 

.07 

« 

.00 

.1* 

.09 

« 

.11 

.12 

.09 

.08 

.03 

« 

ft 

.08 

.10 

ft 

.16 

•  09 

.00 

.03 

ft 

.16 

• 

• 

" 

• 

• 

WIND 

71 

100 

93 

se 

99 

99 

61 

3* 

89 

21 

57 

29 

39 

60 

78 

99 

79 

71 

79 

77 

79 

82 

198 

68 

11 

76 

132 

IT 

98 

179 

2189 

MAX 

TO 

71 

70 

9( 

92 

93 

97 

99 

92 

66 

99 

97 

93 

69 

92 

99 

90 

68 

66 

67 

66 

66 

61 

96 

96.6 

MIN 

92 

60 

97 

6( 

46 

90 

61 

39 

36 

36 

3* 

36 

67 

62 

61 

32 

32 

33 

39 

63 

33 

32 

36 

29 

60^0 

SULP 

oa 

PAIPHOPE  2  NE 

EVAP 

• 

•  06 

■  03 

.01 

.07 

.10 

.09 

.06 

•  06 

•  07 

•  09 

.09 

•  02 

•  06 

.03 

.08 

•  04 

MIND 

12 

80 

32 

36 

27 

39 

30 

20 

80 

ft 

123 

27 

93 

87 

19 

10* 

90 

99 

MAX 

7* 

67 

96 

91 

97 

99 

92 

92 

69 

69 

90 

66 

66 

63 

67 

96 

93 

HIN 

92 

99 

67 

61 

38 

60 

37 

39 

36 

39 

39 

37 

37 

32 

36 

62 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Very  cold  air  moved  into  the  northern  parts 
of  Alabama  during  the  evening  of  January  28 
and  across  the  remainder  of  the  State  during 
the  29th.  By  noon  on  the  29th,  temperatures 
had  dropped  into  the  low  teens  in  the  extreme 
northwestern  part  of  the  State,  and  to  the  freezing 
mark  over  the  central  portion.  On  the  morning 
of  January  30,  low  readings  across  Alabama 
ranged  from  -24°  at  Russellville  to  0°  at  Auburn, 
Camp  Hill,  and  Clanton.  Before  the  cold  air 
began  to  warm  over  southern  Alabama  on  Janu- 
ary 31,  the  temperature  at  Geneva,  Brewton, 
Bay  Minette,  and  Fairhope  had  dropped  to  9° , 
and  at  Fort  Morgan  to  14° . 


Previous  to  the  invasion  of  this  cold  January 
air,  the  lowest  Alabama  temperature  had  been 
-18°  at   Valley   Head   on  February  14,  1905. 

Over  the  northern  half  of  Alabama,  most  places 
reporting  zero  or  below  temperature  readings 
also  reported  a  snow  coverage  ranging  from 
1  /4  inch  in  the  vicinity  of  zero  temperatures 
and  upward  to  7  and  8  Inches  in  the  higher 
elevations  of  the  northwest  where  the  lowest 
temperature  readings  were  found.  Only  a  trace 
of  sleet  and  snow  extended  south  of  the  zero 
temperature  occurrences. 


C.  C.  Wooden 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Dannelly  Field,  R.  F.  D.  2 
Montgomery,  Alabama  36108 
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MINIMUM  TEMPERATURES  ON  JANUARY  30  -  31,  1966 


BurnavlUc,  Miss. 


ALABAMA 


Goat  Rock,  Ct. 

I 


Fore  Ckln««,   Ca . 


-o- 

P«*cacoula  Jr  HS 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 
JANUARY  1966 


Day  ol  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

•      «  * 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

BELLE  MINA  2  N 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

l.O 

T 

1.0 

O.S 

1.0 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

T 

1.0 

1 

T 

4.0 
4 

4.0 
• 

( 

EALKVILLE  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  AND 

4.0 
4 

4 

i 

FLORENCE 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

T 

l.S 

0.1 

0.1 

T 

7.9 

HUNT5VILLE  MB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 
NTR  EOUIV 

i 

; 

1 

T 

T 

T 

T 

0.7 

T 

T 
T 

0.1 

7.2 

t 

,4 

4 
.7 

7 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

0.4 

0.3 

1.4 

I 

0.2 

4.9 
4 

7 

7 

MOULTON  2 

SNOWFALL 
SN  ON  WO 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

T 

11.0 

1] 

1 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  6NC 

T 
T 

T 

0.4 

T 

l.l 

T 

T 
T 

T 
T 

4.0 
i 

4 

T 

NEW  MARKET  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

T 

12.0 
12 

RED  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

T 

1.0 

1 

0.9 
2 

O.S 

T 

7.9 
4 

0.9 

7 

REDSTONE  ARSENAL 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

7 

4 

RUSSELLVILLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

o.s 

1 

O.S 

7.0 

.7 

7 

WATERLOO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

•      tt  • 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  0? 

ALBERTVILLE  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

T 

9.9 

BESSEMER  3  S3W 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

7 

1.1 

1 

BIRMINSHAM  UB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

1.2 

1 

BRtOQEPORT  2  U 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

T 

T 

T 

4.0 

QUNTERSVtLLE 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

7.0 

7 

7 

ONEONTA 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

1 
i 
1 

T 
X 

0.1 

\ 

0.2 

t 

1.0 

] 

l.S 

1 

SAINT  BERNARD 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

O.S 

T 

2.9 

a 

9.9 
4 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

9.0 

I 

g 

SCOTTSBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

1.0 

( 

1 

VALLEY  HEAD 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

T 

T 

J 

T 

y 

T 

2.4 

1 

9.4 

1 

•      *  • 

UPPER  PLAINS  0» 

ALICEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

2.0 

clanton 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

T 

DOUBLE  SPRINSS 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

T 

1.0 

T 

7.0 

FAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

3.0 

HALEYVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

1.0 
1 

9.! 

HAMILTON  3  S 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

T 

T 

T 

T 

1.4 

T 
y 

T 

T.S 

7 

3 

JASPER  4  N 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

O.S 

T 
T 

T 

T 

9.0 
9 

9 

thorsby  Exp  station 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

SNOWFALL 

,  SN  ON  SNO 

T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

T 

T 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

1 

See  .lelerence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAKA 
JANUARY  1966 


Dvf  oi  month 


EASTERN  VALLEY  0* 
ANNISTON  FAA  AP 

CALERA  2  SN 

CENTRE  1  SH 

CHIlOERSBURG  mTR  PLANT 
SADJOEN  SAS  PLANT 
PELL  CITY  I  NNE 
JYtACAUSA  A  NE 
TALLAOES* 

•  •  • 

PIEDMONT  PLATEAU  OS 

ALEXANDER  CITY  A  NE 
ASHLAND 

auburn  1  sw 
meplin 
lapayette 
martin  dam 

ROCKrORD  2  NNH 

ROCK  MILLS 

•  •  « 

PRAIRIE  06 

SAINESVILLe 
MONTSOMERY  HB  AP 


COASTAL  PLAIN 
CAMDEN  1  NW 

SILBERTOMN 

SREENVtLLE 

HKHLAND  HOMI 

PMENIX  CITY  2  NNW 

THOhASVILLB 

TROY 

*      •  • 

SULr 

CITRONELLE 
CODEN 

MOBILE  MB  AIRPORT 


SNOWPALL 
SN  ON  SND 


SNOWPALL 
SN  ON  SND 

SNOWPALL 
SN  ON  AND 

SNOWPALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  AND 

SNOWPALL 
SN  ON  4N0 

SNOWPALL  ' 
SN  ON  SNDI 

SNOWPALL  I 
SN  ON  SN^ 

SNOWPALL 
SN  ON  SNC 


SNOWPALL 
SN  ON  SNO 


SNOWPALL 
SN  ON  SNC 


SNOWPALL 
SN  ON  aNO 


SNOWPALL 
SN  ON  SND 


SNOWPALL 
SN  ON  SNO 


SNOWPALL 
SN  ON  SND 


SNOWPALL 
SN  ON  SNO 


SNOWPALL 
SN  ON  SND 


SNOWPALL 
SN  ON  SNC 

SNOWPALL 
SN  ON  SND 
WTR  EOUIV 

SNOWPALL 
SN  ON  SND 


SNOWPALL 
SN  ON  SND 


SNOWPALL 
SN  ON  SND 


SNOWPALL 
SN  ON  SnO 


SNOWPALL 
SN  ON  SNO 


SNOWPALL 
SN  ON  SNO 


SNOWPALL 

SN  ON  SNO 


SNOWPALL 
SN  ON  SND 


SNOWPALL 
SN  ON  SnD 

SNOWPALL 

SN  ON  SNDj 

SNOWPALL 
SN  ON  SNO 
WTR  EOUIVt 


2.1 
1 


T 
T 

i.e 


See  Relerence  NoIm  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

6  a 
£  1 

Q  1 

i  ^ 

! 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 

yjootttx  V  bii 

TEMP. 

8 

SPECIAL 

AaeCVILLE  1  NNM 

0008  0 

7  MCNRr 

JOHN  S  fllCHBURG 

AODtSON 

0063  0 

3  WINSTON 

34  13 

07  11 

795 

PROF.  PALMER  GOOSEY 

32  14 

87  25 

175 

2  MARSHALL 

OOuGLAS  M(  5ANFOR0 

MRS*  CHERRY  J>  HERNOON 

ANDALUSIA  1  NH 

8A 

JAMES  P.  GILLIS 

HID 

FED*  AVIATION  AGENCY 

MRS*  DORA  R.  DAVIS 

NORMA  K  WILLIS 

ASHVILLE  4  W 

0377  0 

4  ST.  CLAIR 

JOHN  T.  SWINDALL 

ATHENS  2 

0395  0 

1  LIMESTONE 

12 

34  46 

66  59 

720 

9A 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

31  01 

67  31 

294 

4P 

:  H 

MRS.  MARTHA  1  *  HOORE 

3  AUTAuGA 

J>  8>  NEIGHBORS 

7P 

GROVER  W>  WOODWARD 

1  LIMESTONE 

5P 

MISS  Clara  r>  olive 

Z  JEFFERSON 

JAMES  Et  MC  CRAVY 

8EXAR 

0790  0 

3  MARION 

13 

OSCAR  W.  LOCKRIOGE 

BILLINCSLEV  1  SE 

0023  0 

3  AUTAUGA 

32  39 

66  42 

420 

JOHN  R.  THOMAS 

33  34 

66  45 

620 

MID 

:  Mj 

7  CRENSHAW 

R.  E>  HENDERSON 

SREWTON  3  SSE 

MRS*  CLARA  T>  PEAVY 

BRIDGEPORT  2  W 

5P 

MISS  M*   LOUISE  JONES 

7A 

MRS*  WILLIE  Ml  STYRON 

MILDRED  P*  WHITIINGTON 

CAlERA  2  SW 

PIERCE  A*  GARRETT 

CAMOEN  3  NW 

1301  0 

7  WILCOX 

AuBuRn  university 

CAMPBELL 

1315  ^ 

?  CLARKE 

13 

31  55 

87  59 

93 

JOE  PICKENS 

32  50 

85  41 

680 

6A 

H 

CENTAEVILLE 

5P 

CHIlOERSBURG 

4  TALLADEGA 

6A 

ALABAMA  POWER  CO* 

CLAIBORNE 

1690  a 

7  MONROE 

TOLLIE  L*  HASKEW 

CLANTOM 

1690  0 

3  CHILTON 

32  61 

86  38 

580 

7A 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

31  53 

65  28 

596 

8A 

H 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COLBERT  STEAH  PLANT 

COLL INSV t LLE 

7A 

ColUhB 1 A 

7  HOUSTON 

7A 

JOHN  TRAhJCK 

CORDOVA 

COT  TONTON 

CUBA 

2079  C 

6  SUMTER 

13 

REUBEN  P.  HARRIS 

DADEvlLUE 

2119  I 

5  TALLAPOOSA 

11 

32  49 

85  45 

7«0 

WILLIAM  L.  BARTlETT 

DADEvlLLE  2 

9  TALLAPOOSA 

32  50 

65  46 

730 

N»  CLAY  PLESS 

INACTIVE  7/12/65 

DECATUR 

7A 

MRS*   VERNA  B>  LANDERS 

DEMOPOLiS  LOCK  AND  DAM 

32  31 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

85  27 

371 

MID 

DOUBLE  SPRINGS 

2386'  C 

3  WINSTON 

* 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577  C 

7  COFFEE 

31  25 

86  04 

195 

ARTHUR  C.  BRUNSON 

I' 

33  15 

87  46 

252 

K.  V.  BERRY 

31  19 

380 

EVERGREEN 

FAIRHOPE  2  NE 

5P 

5P 

BA 

FALiCVILLE  1  N 

EDGBERT  M*  HARDIN 

FAYETTE 

2683} c 

3  FAYETTE 

13 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

ilVJ  C 

Ij  LAUDERDALE 

li 

34  46 

87  41 

576 

6A 

HENRY  G*  RICHARDS 

FORT  DEPOS  t  T 

31  39 

86  35 

503 

FORT  MORGAN 

sl BALDWI N 

FORT  PAYNE 

FRISCO  CITt 

3151  1 

4  ETOWAH 

7A 

gaosden  gas  Plant 

4  ETOWAH 

7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO* 

GAINESVILLE 

MACK  C.   F  1  ELDS 

2  CULLMAN 

MRS*  Gt  MC  ICEN2IE 

GENEVA 

3255  C 

7  GENEVA 

REBECCA  CAMPBELL 

GEORGIANNA 

3271  C 

7  BUTLER 

31  38 

66  44 

265 

T.   E*  MASON 

31  53 

126 

33  39 

67  13 

300 

GREENSBORO 

32  42 

67  36 

220 

6P 

31  50 

86  38 

5P 

31  50 

86  38 

420 

30  17 

87  1.1 

8 

7A 

GUNTERSvl LLE 

34  20 

&6  19 

578 

GUNTERSVILLE  TvA 

34  22 

86  17 

605 

5P 

HALEYVILLE 

3620  C 

3  WINSTON 

34  14 

87  37 

910 

6A 

6A 

RADIO  STATION  WJBB 

HAMILTON  3  S 

3645  C 

3  MARION 

34  06 

87  59 

518 

7A 

7A 

EDDIE  L.  PEARCE 

hAYNEVILLE 

374B  C 

6  LOWNDES 

32  11 

86  36 

160 

BA 

6A 

MISS  JANE  DOSWELL 

HEADLAND 

3761  ( 

7  HENRY 

31  21 

85  20 

370 

AUBURN  UNIVERSI lY 

HEFLIN 

3775  ( 

5  CLEBURNE 

33  39 

85  36 

650 

8A 

8A 

CITT  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3616  C 

7  CRENSHAW 

31  57 

86  19 

594 

7A 

CHARLES  ».  PORTER 

HIGHTOWEft 

3B42  e 

5  CLEBURNE 

33  32 

65  24 

1175 

BA 

THOMAS  J.  MART 

HODGES 

1  FRANKLIN 

34  20 

87  56 

645 

7A 

FRANK    L.  HATNES 

HUNTSVlLLE  we  AP 

*06* 

1  MADISON 

34  <i2 

86  35 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

4193  C 

7  CLARKE 

31  31 

67  53 

210 

7A 

T.   H.  GA|LLARD>  JR. 

STATION 

INDEX  NO.  1 

1  DIVISION 

COUNTY 

*~* 
U 

0 
< 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP.  1 

1  PHECIP 

1  SPECIAL  1 

JACKSONVILLE  2  SW 

4209 

04 

CALHOUN 

33  46 

85  46 

690 

7A 

MRS.  ELLA  M.  AYER5 

JASPER  4  N 

4226 

03 

WALKER 

33  54 

67  16 

925 

6P 

6P 

H 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

4306 

ELMORE 

32  37 

66  15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

KINSTON 

4431 

07 

COFFEE 

10 

31  14 

66  11 

270 

TA 

LAFAYETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

92  54 

69  24 

630 

9P 

9P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

4603 

03 

CHILTON 

32  96 

66  31 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

33  33 

66  33 

636 

TA 

MRS.  MARY  K.  LEE 

LEES8URG 

462T 

CHEROKEE 

34  11 

85  46 

969 

TA 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32  35 

86  11 

160 

7P 

7P 

LIVINGSTON  STATE  COL* 

LOUISVILLE 

4684 

07 

BARBOUR 

31  48 

65  33 

470 

BA 

JOHN  B*  ARD 

MADISON 

4976 

01 

MADISON 

12 

34  42 

66  45 

980 

5P 

5P 

JOHN  0  STqneR  JR 

MAGELLA 

4996 

02 

33  30 

86  91 

654 

7A 

ALABAMA   POWER  CO. 

MARION  1  N 

510B 

06 

PERRY 

32  38 

210 

7A 

ROBERT  J.  CURRY 

MARION  JUNCT ION  I  ENE 

DALLAS 

87  13 

R.  L*  SIMONTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

06 

DALLAS 

32  26 

87  13 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

5140 

05 

ELMORE 

11 

32  40 

89  55 

340 

6P 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO* 

MATHEWS  1  SSW 

9172 

06 

MONTGOMERY 

U 

32  15 

190 

7A 

E*  PAUL  GOWAN 

MELVIN 

5394 

CHOCTAW 

13 

31  56 

88  27 

350 

TA 

ERNEST  H.  LAND 

MERT2  PONDVILLE  TOWER 

5362 

03 

BIBB 

32  93 

67  20 

600 

IP 

U*S*  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

9397 

06 

BULLOCK 

32  04 

69  32 

490 

MRS*  SARA  0.  HALL 

MILLERS  FERRY 

5417 

07 

WlLCOX 

32  06 

67  22 

76 

5A 

FRED  HENDERSON 

MILSTEAO 

9439 

06 

'J 

32  27 

65  54 

201 

SA 

JAMES  M.  WALKER 

06 

DALLAS 

32  06 

370 

7A 

7A 

h!nTER  4  NW 

9494 

DALLAS 

67  03 

MITCHELL  DAM 

5469 

CHILTON 

32  48 

86  27 

390 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5478 

MOBILE 

30  41 

86  15 

211 

U.S.  WEATHER  Bureau 

MOBILE 

5483 

MOBILE 

30  41 

88  02 

119 

ROBERT  0.  BETANCOURT 

MONTEVALLO 

9537 

SHELBY 

33  06 

66  52 

462 

TA 

M.  P.  JETERt  JR. 

MONTGOMERY  we  AP 

5550 

MONTGOMERY 

32  18 

86  24 

194 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

5625 

LAWRENCE 

12 

C 

TVA-381 

MOULTON  2 

5639 

01 

LAWRENCE 

12 

34  29 

67  16 

649 

6P 

6P 

JOHN  M*  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

5749 

01 

34  49 

87  37 

936 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

NATCHEZ 

5765 

07 

MONROE 

^] 

31  43 

87  16 

182 

5P 

7A 

S*  B*  HELTON 

NEW  BROCKTON 

COFFEE 

CITY  OF  NEW  BROCKTON 

NEW  MARKET  2 

MADISON 

11 

MISS  LUCILE  W.  HEREFORD 

NEWTON 

DALE 

GLADYS  G  BROWN 

ONEONTA 

BLOUNT 

LONNIE  R.  NORRIS 

OPELIKA 

LEE 

RADIO  STATION  WJHO 

ORRVILLE 

6161 

06 

DALLAS 

32  18 

67  14 

2O0 

6A 

EDWARD  B*  WARREN 

OZARK  6  NNW 

6216 

07 

DALE 

31  31 

65  41 

470 

5P 

9P 

CHARLES  H.  CARROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JACKSON 

u 

34  42 

66  20 

635 

TVA-69 

PALMEROALE  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

33  44 

66  41 

796 

7A 

GEORGE   T*  POSEY 

04 

ST  CLAIR 

33  36 

66  16 

959 

7A 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRYVILLE 

6362 

PERRY 

32  36 

87  09 

6A 

MRS  EVELYN  H.  FULLER 

PETERMAN 

6370 

07 

MONROE 

31  35 

67  16 

199 

MRS.  MINTA  EDDINS 

PHENIX   CITY   2  NNW 

6398 

07 

32  30 

85  01 

570 

8A 

6A 

PHENIX  CITY  WATER  wKS 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

33  13 

86  16 

169 

MRS  MART  A.  HEORICK 

PIKE  MILL 

6460 

07 

WILCOX 

31  59 

67  36 

110 

7A 

MRS.  DELLA  L.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

32  04 

86  04 

506 

7A 

MRS.   ENA  C.  PAUL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

03 

AUTAUGA 

32  37 

66  54 

230 

7A 

THOMAS  E.  FISCHER 

PRATTVILLE 

6640 

AUTAUGA 

32  28 

66  28 

290 

6P 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

6684 

06 

MONTGOMERY 

32  18 

86  15 

180 

12M 

W.  E.  ELSBERRy 

PUSHMATAHA 

6719 

07 

CHOCTAW 

1! 

32  12 

86  21 

260 

BA 

6A 

INACTIVE  12/3W64 

RED  BAY 

FRANKLIN 

MRS  AUTIE  KIlBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

6633 

MADISON 

12 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

PICKENS 

13 

7i 

CURRY   MC  DONALD 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

WILLIAM  GODWIN 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

ALABAMA  Electric  coop 

ROBERTSDALE   I  E 

BALDWIN 

7A 

7A 

MICHAEL    W.  BALDWIN 

ROCKFORD  2  NNW 

COOSA 

CHARLES  w.  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

33  09 

85  16 

745 

6A 

6A 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

71  JI 

01 

FRANKLIN 

34  31 

87  44 

880 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

34  12 

66  47 

802 

7A 

7A 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT   SUBSTA  AU 

DE  KALB 

1199 

6P 

[J 

AUBURN  UNIVERSITY 

SAYRE 

7262 

JEFFERSON 

33  43 

86  56 

304 

MRS.  M.   W.  PRIDMORC 

SCOTTSBORO 

7304 

02 

JACKSON 

IJ 

94  61 

66  03 

615 

7A 

7/ 

RADtC  STATION  WCRI 

SEALE 

7326 

RUSSELL 

32  16 

85  10 

5P 

9P 

INACTIVE  12/3/65 

SELMA 

757* 

DALLAS 

147 

5P 

7A 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SLOCOMB 

07 

GENEVA 

31  07 

69  36 

246 

TA 

J   T  KIRKLANO 

SNOW  HILL 

7520 

07 

WILCOX 

32  00 

67  01 

225 

7A 

MRS*  EVA  R.  RAY 

SUTTLE 

7963 

06 

PERRY 

67  11 

145 

7A 

J.   F*   SUTTLE.  JR. 

SYLACAUGA   4  N£ 

7999 

04 

33  12 

86  12 

490 

6P 

6P 

H 

TALLADEGA 

8024 

TALLADEGA 

33  27 

66  06 

965 

6P 

6P 

C.  D.  WEAVER 

IMOMASVILLE 

61  76 

07 

CLARKE 

13 

31  95 

67  44 

405 

7A 

7A 

leroy  gates 

TMORSBY  1  SW 

6204 

03 

cmilton 

32  54 

86  44 

200 

AUBURN  UNIVERSITY 

THORSBY  EXO  STATION 

CHILTON 

660 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

thuRlow  dam 

8219 

01 

ELMORE 

11 

32  32 

69  9it 

268 

6A 

ALABAMA  POWER  CO* 

toney 

8259 

MADISON 

34  54 

66  44 

750 

TVA -506 

TRAFFORD 

8269 

JEFFERSON 

86  44 

4T0 

7A 

WILLIAM  P.  DOSS 

TROY 

8323 

07 

PIKE 

10 

31  49 

65  59 

560 

6P 

6A 

THOMAS  J.  DILLARD 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8360 

03 

TUSCALOOSA 

33  14 

87  37 

170 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8365 

03 

TUSCALOOSA 

33  13 

67  35 

192 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE   3  S 

8403 

06 

1 1 

32  23 

65  39 

420 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WABT 

UNION  SPRINGS 

8438 

06 

BULLOCK 

32  06 

65  43 

455 

6A 

LESTER  L.  REEDER 

UNIONTOWN 

6446 

06 

PERRY 

32  26 

67  31 

265 

JEPTmA  S.  BRANTON 

VALLEY  HEAD 

8469 

02 

DE  KALB 

34  34 

65  37 

1040 

7A 

C    *   H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

6917 

LAMAR 

33  45 

88  07 

190 

5P 

7A 

MRS,   LEILA  H.  WMEELEH 

8609 

RANDOLPH 

33  06 

65  34 

ALABAMA   POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

8637 

07 

ESCAMBIA 

31  13 

20! 

7A 

MRS.  ESSIE  M.  ChAVERS 

WALNUT  GROVE 

6648 

04 

ETOWAH 

34  01. 

86  19 

850 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCH  AND  DAM 

6673 

GREENE 

32  47 

67  50 

110 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8666 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

88  04 

456 

5P 

5P 

RICHARD  0.  HIGGINS 

WEST  BLOCTON 

8809 

67  07 

500 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

wetumpka 

8899 

Oi 

ELMORE 

32  33 

86  13 

190 

7A 

MARION  M.  SANFORD 

whatlEy 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

»P 

7A 

MRS*  VELMA  G.  COLEMAN 

WINFIELD  2  SW 

8996 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  50 

466 

7A 

w*  w.  cotney 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

32  34 

85  54 

335 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

DRAINAGE  CODE; 
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REFERENCE  NOTES 

Je'^oHr  .^:™W«Jk."  B\lr/uS«^^^^^^^  '°  <^"»"°"'«"<      *••<»"  B"r..u  Airport  SU.ion.  D.„„.U,  Field.  RFD  2.  Mo„,.om.r,.  AUb.m. 

f?rS^S7VST.»tlv;'d;-rt„'.T:  M  .'"''""i,'!^'"""""  """^f,-?"  ">",;••"<  T.mp,r..ure  In  -F.  preclpluilon  .„d  .v.por.tlo„  1.  Inch.,  .nd  .l„d  n,ov.m.n.  In  „U...    Monthly  d.,r..  d.,  toul. 

:Z  rpledTd^fded  b/m  "nl:iTro::;rv::r„r/         '  '">"-  «•  "Supp..m.„,.l  D.,.-  u^l.  dlr«,lon.  ,n,.r.d  In  figure,  .re  .en.  „,  d.,r....    Re..l,.n,  wind  1.  ,he  v.cor  .Jo,  L,  dlr'.cU^ 

,.o„   Uble,    D.>ly  T.mper..ure   uble.  "Evporallon  .nd  Wind"  Uble.         ,now,.l,  In  ,he  "Sno.fll  .„d  Snow  on  Ground"  ..ble'  when  publuhed.  .re  for  Ihrii  Lr.  endC.^^.t".  o?^^:";^,lo"    '  ' 

77^f^^::~Lr::rzTJzr/.^^^^^^^^^  -^^       -       «-  - ^  ".v.por..io„  „d  wmd-  ubu 

WATER  EQUIVALENT  v»lues  published  In  (he  "SnoWf.ll  and  Snow  on  Ground"  table  .re  the  w.ter  eoulvaleni  of  mnw   •L.t        i^.  ™  ik.        ..i     c       i     .     ^.  .  . 
for.ucc...rve„b..rv.,l„n..   consequently,  occlona,  drtftln,  and  other  cu.rof'  "cllt  ruM.ltr'hrs'n::;."::-.'.';;'^":.  '".°p%'^:„rr„t  Ut3!r."  ^"'h™!""""""""" 

^eet^^.^'Tce.  °'  "<^"""'°">»'"'  ^'  "S""wf."  .nd  Snow  on  Ground"  uble.  «,d  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include  snow  and  alee,.    Entrlea  of  .no.  on  .round  Include  .now. 

NORMALS  for  all  stations  are  c llmatologlcal  sUndard  normala  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  tn  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  auch  as  12  SSW.  Indicate  distance  In  mllci  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  daU  will  be  carried  In  the  July  tiiue  of  thU  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  preciplUtion  toUls  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.  "Daily  Precipitation"  Uble,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble.  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  " CI imato logical  Dau"  Uble  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  a.-)  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  wtndspeed.   This  sUtion  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  daU. 
•     Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Gage  Is  equipped  with  a  wmdshteld. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  whoUy  or  psrtly  estimated,  using   a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "DaUy  Temperature"  Uble  for  deUlled  dally  record.    Degree  day  daU.  iS  carried  for  this  sUtlon 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month.  ' 

R     Amounu  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Dau. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  preclpiUtlon  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  PreciplUtion  DaU"  buUetin.  If  daily  amounts  are  published  in 
'  Clmiatological  DaU"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounls  published  from  the  recordlna  nee  in 
the   Hourly  PreciplUtion  Dau"  bulletin.  a  •  • 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  daU  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "SupplemenUl  Dau"  uble. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  ThU  entry  In  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  variable. 


i     Thermometers  are  generally  exposed  tn  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  daU  are  not  listed  in  the  Ubles,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  subsUtions  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "SubsUtlon  History"  for  this  State,  price  35  cenU.  SimiUr 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  Utest  annual  issue  of  Local  CI  imato  logical  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obUined  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Stmimary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington.  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DA 


U.  S  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

JOHN  T   CONNOR,  S.cr«l«ry 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATIO 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


CUMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 


lUARY  1966 

No.  2 


SUUon 

Temperature 

.1 

>  3 

<s 

m  1 
S  a 

<s 

s 

t 

i 

a: 
a 

1 

» 

5. 
a 
S 

1 

No.  ol  Days 

3 

1 

k< 

1 

s 

No.  oi  D.rs 

Mix. 

Mln. 

1 

If 

1 

• 

1 

i! 
S! 

8 
s 

? 

i  ! 
•  ! 
i< 

St 

;i 
si 

.  k 

hi 

•       •  • 

NOBTWEON  VALLEY  01 

ATwE'iS  2 

S3. 3 

32.0 

42.7 

70 

10 

622 

0 

1 

14 

0 

4,62 

1,75 

11 

.0 

0 

4 

3 

1 

BELLE  ^'INA  2  N 

S4.9 

33.4 

44.2 

71 

9 

13 

5 

977 

1 

14 

V10,03 

1.16 

13 

.0 

0 

1 

OFCATUB 

54.9 

31.8 

43.4 

2.7 

72 

10 

1 

602 

0 

1 

19 

0 

9.06 

•  .38 

1.09 

16 

tO 

6 

I 

10 

• 

FALKVILLE   I  N 

5».0 

30.6 

42,3 

72 

10 

5 

629 

0 

1 

17 

0 

4,83 

2,07 

13 

! 

3 
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31.7M 
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70 

10. 

I 
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0 

1 

16 

0 

4,74 

1.81 

13 

T 

0 

6 

1 

HLNT5VILLE  wB  AP 
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39.6 

49.3 

.2 

71 

9 

14 
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0 

0 

12 

0 

4.93 
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1.00 

12 

T 

3 

1 

9 
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10 

T 

0 

10 

9 
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34.8 

45.6 

71 
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14 
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0 

14 
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4.47 

1.17 

10 

T 

T 

3. 

9 

4 
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35.7 

45.6 

72 

9 

16 

5 
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0 

0 

13 

0 

4,68 

1.90 

12 

( 

NEm   MAPKET  2 
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67 

9* 

11 
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0 
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14 

0 

6,90 

1.80 

10 

.0 

0 

10 
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BED  SAV 
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33.6 

44.2 

73 

IS 

\] 

979 

1 

1 9 

9,70 

2.14 

13 

7 

0 

7 

3 
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54.1 

31.8 

43.0 

71 

9 
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0 

I 
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0 

4,92 

1.11 

19 

.0 

0 
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4 
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29.9 

41.9 

69 

10 

I 

642 

0 

1 

17 

1 

9,78 

2.02 

13 

6 

3 

WATE9L0C 

59.1 

29.6 

42.4 
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9* 

20 
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0 
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0 

DIVISION 
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1.9 
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16 
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0 
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PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER   CITY   6  NE 

58.5 

33.9 

46.2 

73 

9 

12 

>20 

0 

0 

14 

0 

8,34 

1.66 

1* 

.0 

0 

10 

9 

4 

A5MLAND 

57.1 

34.3 

49.7 

68 

9 

15 

535 

0 

0 

13 

0 

2.99 

1* 

•  0 

0 

6 

4 

AL9UPN  J  S'l 

57.9 

34.6 

46.3 

4.0 

74 

10 

11 

321 

0 

0 

10 

0 

3,96 

11 

.0 

0 

5 

9 

CAMP  WILL  2  NX 

55.5 

32.6 

44,1 

72 

10 

10 

579 

0 

0 

16 

0 

9,09 

3,99 

13 

.0 

0 

10 

9 

4 

HEFlIN 

54.3 

28.0 

41,2 

68 

15 

7 

661 

0 

0 

19 

0 

9.99 

2.98 

11 

.0 

0 

LAFAYETTE 

57.0 

35.0 

46,0 

69 

10 

15 

925 

0 

0 

12 

0 

8.44 

2.00 

12 

.0 

0 

8 

9 

4 

MARTIN  DAM 

97.9 

38.0 

48,0 

72 

9 

19 

472 

0 

0 

9 

0 

8.87 

4.05 

1,80 

16 

.0 

0 

10 

9 

4 

OPELIKA 

96. 4M 

34. 4M 

49, 4M 

73 

10 

13 

939 

0 

0 

0 

9.09 

3.73 

19 

.0 

0 

11 

9 

4 

BCCKFORO    2  NNW 

99.6 

33.0 

44,3 

72 

10 

7 

971 

0 

0 

12 

0 

9.79 

3.29 

11 

.0 

0 

11 

9 

4 

BCCK  MILLS 

94.9 

29.8 

42,2 

69 

9 

6 

639 

0 

0 

16 

0 

7.39 

3.62 

11 

.0 

0 

DIVISION 

44,9 

4.9 

■  ,81 

3,77 

.0 

See  Reference  Notes  FoUowliig  Stallon  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Conlinued 


SteUon 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

1 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

0 
Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  ] 

.50  or  More  1 

1.00  or  More 

0  f 
•  2 

S< 

0  i 

0  0 

PRAIRIE  06 

OAVTON 

37.1 

48,0 

74 

10 

20 

5 

471 

0 

0 

I  \ 

0 

10,20 

.0 

0 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

58  •  3 

35  9 

47.1 

7  3 

1 0 

^ 

0 

0 

9 

0 

1 1 .02 

6,04 

2  64 

6 

6 

GAINESVILLE 

!8.« 

34.9 

46,7 

75 

10 

19 

1 

506 

0 

0 

12 

0 

10.34 

3)07 

13 

.0 

0 

9 

4 

3 

VlKtti'SO'JKU 

H*YNEVILLE 

58.2 

36.4 

47,3 

72 

10 

1 

490 

0 

0 

9 

0 

8.42 

2.26 

^3 

.0 

0 

7 

6 

4 

60.1 

37.8 

49.0 

73 

1S« 

19 

4 

441 

0 

0 

8 

0 

12.37 

2,84 

10 

.0 

0 

9 

8 

5 

MARION  JUNCTION  2  NE 

60.2 

38.3 

49.3 

73 

9 

20 

6* 

432 

0 

0 

8 

0 

9.72 

2  ,  46 

16 

.0 

0 

10 

7 

4 

MINTER   3  NW 

58. T 

36.1 

47.4 

73 

10 

12 

1 

485 

0 

0 

10 

0 

8,97 

1,86 

13 

.0 

0 

10 

6 

4 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

58.7 

39.5 

49.1 

-  1.2 

74 

9 

22 

6 

438 

0 

0 

6 

0 

8,06 

3,70 

1,75 

1 2 

T 

0 

9 

6 

3 

SELMA 

60.6 

40.9 

50,8 

-  2,3 

74 

9 

21 

3 

392 

0 

0 

5 

0 

10,37 

5,43 

2,40 

13 

.0 

0 

11 

6 

5 

TUSKEGEE  3  5 

59.1 

37.1 

48,1 

•  3,5 

73 

9 

17 

6 

468 

0 

0 

11 

0 

9,87 

5,33 

2.02 

16 

.0 

0 

UNION  SPRINGS 

5  7  •  I 

t  T  a 
^  (  •  0 

47,  5 

•4,7 

72 

10 

18 

4n6 

0 

0 

9 

0 

9.96 

3  •  *" 

13 

.  0 

9 

6 

DIVISION 

48.2 

-  3.6 

9,94 

5.16 

T 

COASTAL  PLAIN  OT 

ANDALUSIA  1  NW 

61.7 

35.1 

48.4 

74 

10 

11 

1 

457 

0 

0 

13 

0 

8,86 

2.13 

28 

.0 

0 

8 

5 

4 

ATMORE  1  SW 

63.6 

39.6 

51.6 

71 

28 

20 

6 

368 

0 

0 

6 

0 

9,03 

2,40 

2  9 

.0 

0 

10 

6 

5 

BRANTLEY 

59.3 

34.6 

47.0 

73 

10 

13 

1 

498 

0 

0 

12 

0 

8,61 

3,80 

1.95 

13 

.0 

0 

10 

6 

3 

64.0 

38.8 

51.4 

.  2,3 

73 

28 

16 

6* 

375 

0 

0 

10 

0 

10,43 

5.84 

3.28 

13 

.0 

0 

9 

5 

5 

CAMDEN  3  NW 

61. <• 

39.1 

50.3 

73 

9 

21 

6* 

408 

0 

0 

3 

0 

10,18 

2.55 

16 

.0 

0 

9 

6 

6 

CHATOM  3  N 

63.2 

39.8 

51.5 

73 

7 

21 

3 

372 

0 

0 

8 

0 

12,31 

2.53 

10 

.0 

0 

10 

8 

5 

CLAYTON 

57.7 

38.0 

47,9 

72 

10 

1 

471 

0 

0 

6 

0 

9.34 

4.50 

2.23 

1 3 

.0 

0 

10 

5 

4 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

63.6 

43.1 

53.4 

76 

9 

26 

6« 

323 

0 

0 

i 

0 

8.94 

3.96 

2,42 

12 

.0 

0 

9 

5 

4 

40  .  2M 

5 1 ,  9M 

74 

9 

23 

Q 

Q 

* 

Q 

•  0 

eufaula 

EVERGREEN 

60.6 

34.5 

47.6 

72 

10 

9 

1 

482 

0 

0 

12 

0 

9.32 

1,89 

28 

.0 

0 

10 

8 

3 

FRISCO  CITY 

60.3 

37.5 

48.9 

71 

10 

1 3 

1 

444 

Q 

Q 

0 

9.67 

5.15 

1.84 

.0 

0 

9 

7 

5 

GENEVA 

36  ^ 

73 

10 

16 

472 

0 

0 

10 

0 

5  32 

2  54 

28 

Q 

62!* 

38)5 

sols 

75 

7 

18 

6 

402 

0 

0 

9 

0 

13^69 

3!95 

10 

lo 

0 

9 

7 

5 

GREENVILLE 

61. <> 

39.3 

50.4 

•  2,9 

72 

9 

21 

4. 

403 

0 

0 

6 

0 

9.40 

4,46 

2.04 

13 

.0 

0 

9 

7 

5 

HEADLAND 

57.9 

38.5 

48.2 

74 

10 

12 

1 

445 

0 

0 

7 

0 

9.43 

2.60 

13 

.0 

0 

57.2 

37.5 

47.4 

•  5,4 

71 

10 

16 

1 

487 

0 

0 

7 

0 

10.19 

6.17 

3.27 

13 

.0 

0 

9 

6 

5 

NATCHEZ 

62  «  4 

38.1 

9 

12 

0 

0 

10 

0 

9  (  1 6 

13 

9 

6 

OZARK  6  NNW 

61.0 

40.9 

siIo 

•  3.2 

72 

9 

22 

3 

386 

0 

0 

5 

0 

9t67 

5.02 

2^70 

28 

.0 

0 

10 

5 

3 

PMENIX  CITY  2  NNW 

55 1  7 

T'o 

70 

1 1  * 

j2 

0 

0 

6 

0 

1 3 

.  0 

0 

lo 

5 

THOMASV I LLE 

36.9 

•  3.8 

■J  ^ 

1  0 

21 

4  70 

0 

0 

9 

0 

1 1  •  ^8 

6*3^ 

2*26 

11 

0 

0 

TROY 

59*2M 

38. 8M 

49, OM 

-  3.6 

73 

9 

20 

3 

4<,2 

0 

0 

0 

7,85 

3.45 

1.84 

13 

.0 

0 

10 

7 

4 

whatley 

61*3 

37.8 

49.6 

70 

9 

17 

6* 

430 

0 

0 

10 

0 

11.39 

2.63 

It 

•  0 

0 

10 

DIVISION 

49,5 

-  3.8 

9,87 

5.16 

.0 

GULF  OS 

BAY  NINETTE 

63.5 

42.3 

52.9 

72 

7 

23 

4* 

332 

0 

0 

4 

0 

9,47 

2.41 

28 

.0 

0 

M 

M 

M 

12,81 

8.36 

.0 

0 

CODEN 

63,5 

*2.3 

52,9 

72 

22* 

22 

3 

333 

0 

0 

6 

0 

9,36 

4,05 

28 

.0 

0 

8 

5 

3 

FAIRHOPE  2  NE 

63.1 

43.4 

53,3 

-  2.1 

71 

22* 

25 

6« 

325 

0 

0 

4 

0 

9,37 

5.49 

3,61 

2S 

.0 

0 

8 

6 

4 

FORT  MORGAN 

60.2 

47.6 

53,9 

67 

2U 

32 

3 

304 

0 

0 

t 

0 

9.18 

2.50 

27 

.0 

0 

8 

5 

4 

MOBILE  WB  AIRPORT 

61.6 

44.0 

52,8 

•  2.4 

69 

12 

25 

3 

333 

0 

0 

5 

0 

9.01 

4.42 

1.94 

.'7 

.0 

0 

10 

6 

5 

ROBERTSDAlE  1  E 

62.4 

40.6 

51.5 

70 

21* 

21 

1 

372 

0 

0 

5 

0 

9.11 

4,94 

3.18 

28 

.0 

0 

7 

5 

3 

DIVISION 

52.9 

-  2.4 

9.76 

5.56 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:       76°   ON  THE   9TH  AT   2  STATIONS 

LOWEST   TEMPERATURE,         -11°   ON  THE   1ST   AT  RUSSELLVILLE  2 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,     13.75    INCHES   AT  MELVIN 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,       4.39    INCHES   AT  WATERLOO 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:     4.05    INCHES  ON  THE   28TH  AT  CODEN 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL:     TRACE  AT   17  STATIONS 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,     6   INCHES  ON  THE    1ST  AT  2  STATIONS 


Sne  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  16  - 


DAILY  PRECIPITATION 


otsuon 

& 

Day  of  Month 

1 

1 

2  1 

3 

4  5 

1 

6 

7 

1 

8 

9 

i 

12 

13 

1 

14 

1 

15 

"  l6  i 

17  i 
1 

18 

19  1  20  1  21 

22  23 

2-1 

26  26 

27 

28  1 

— i — • — i  

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

.05 

•oe 

•03 

•02 

U23 

1*79 

.03 

1.09 

.09 

.20 

.09 

.09 

.09 

BEllE  MIN*  2  N 

J.OT 

.60 

•  15 

•  93 

U16 

.29 

,76 

.15 

.06 

.!« 

OECATUR 

SfOA 

.16 

.55 

T 

•  13 

•91 

■  79 

•  13 

T 

t.05 

.02 

.12 

.01 

.09 

.19 

FALKVILLE   1  N 

T 

.19 

T 

T 

•  99 

'?i 

2«0T 

•  03 

1.19 

T 

.16 

.02 

.08 

.09 

FLORENCE 

*,T* 

.  19 

•08 

•02 

U06 

•  23 

1^81 

.84 

.09 

,07 

.02 

.06 

.24 

HOOGES 

S.»9 

U36 

*!98 

1.06 

.12 

7 

T 

.38 

HUNTSVtLLE  hB  AP 

.24 

7 

T 

T 

tl2 

•  ST 

T 

!97 

.08 

,01 

.21 

7 

.lOi 

.34 

HAD t SON 

5.«6 

.51 

•  26 

I^IT 

.96 

1*06 

T 

•  66 

.52 

.26 

.14 

.12 

HOULTON  2 

.26 

7 

T 

•  OA 

UlT 

.9^ 

•  99 

.  84 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

4,68 

.17 

7 

T 

•  10 

UlY 

1.90 

•  32 

■  93 

!o9 

1 04 

1 18 

•  24 

- 

NCh  MARKET  2 

.60 

•  l* 

wSO 

.89 

1.90 

•  68 

.60 

.20 

.19 

.20 

RED  BAY 

S,TO 

■  03 

1*29 

.33 

2.14 

1.05 

•  19 

.08 

.19 

REDSTONE  ARSENAL 

*,92 

.20 

T 

1*00 

1.0b 

•  89 

•  11 

.07 

T 

.19 

.08 

.32 

russellville  2 

>|T8 

.05 

1*80 

•  31 

2a02 

•  01 

.16 

WATERLOO 

• 

* 

• 

!•«» 

• 

USB 

• 

.40 

I>6 

•      •  • 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVtLLE  2  SE 

- 

- 

.9S 

2.32 

T 

1.21 

•  12 

.07 

•  02 

.09 

•  42 

BESSEMER  )  SSm 

,02 

.24 

T 

T 

• 

1*63 

.  16 

3^41 

•  03 

•  03 

2.78 

.26 

.08 

.07 

•  59 

•  63 

BIRMINGHAM  HB  AP  R 

a.6T 

.12 

T 

T 

1*99 

•  06 

2*>c€ 

1.09 

; 

•  06 

.56 

T 

.16 

•  44 

•  43 

.93 

•  99 

2.37 

•  U 

1.16 

.06 

.14 

.or 

•  09 

.39 

BRIDGEPORT  2  M 

»,70 

.57 

T 

T 

T 

•  91 

•  Tl 

1.29 

.93 

.97 

.10 

•  20 

.39 

collinsvillE 

'tS» 

1.00 

.29 

1.39 

•  OT 

2.28 

i03 

.04 

1.45 

.02 

.16 

.19 

•  05 

.*8 

FORT  PAYNE 

:.B0 

.28 

T 

T 

l.SO 

•  09 

l.TO 

.08 

.04 

1.91 

.09 

.29 

.96 

7 

.40 

GARDEN  CITY 

9i90 

1.20 

T 

2.48 

■  13 

1.14 

7 

.11 

T 

•  22 

.27 

6untersvillE 

5,60 

.48 

•02 

•  99 

•  01 

1  aOV 

UOl 

•  01 

•  93 

.81 

.01 

.21 

•  16 

•  27 

LEEDS 

,01 

.14 

1.Y2 

•  AO 

2^90 

•  06 

2.85 

.29 

.16 

.05 

•  25 

.76 

MAGELLA 

8.78 

.22 

1.96 

3^19 

•  07 

•  02 

2.5, 

.18 

.08 

.0' 

•  92 

.49 

oneonta 

6a4* 

.30 

l.U 

2^69 

•  06 

T 

.08 

.14 

.10 

,10 

•  99 

PALHERDALE  2  N 

6,17 

,22 

1.20 

2. AS 

.09 

1)50 

7 

.15 

•  10 

.90 

SAINT  BERNARD 

».»8 

T 

1^21 

•  OZ 

2.09 

T 

.04 

1.40 

.11 

•  09 

•  33 

•  29 

S^ND  MT  SUBSTA  AO 

6,09 

•  22 

•01 

1»16 

U3^ 

1.22 

.79 

.69 

.92 

•  U 

.31 

SAVRE 

S,86 

• 

1  27 

•  0* 

2  09 

02 

1.92 

.01 

.01 

20 

•  36 

SCOTT seoRo 

5,67 

.18 

.0» 

•  98 

T 

2.03 

T 

1.65 

•  07 

.09 

.22 

.11 

•  31 

TRAFFORO 

- 

- 

- 

- 

• 

.19 

,18 

.36 

VALLEY  HEAD 

5.86 

.91 

T 

T 

1^22 

T 

1*91 

•03 

•  04 

1.41 

.08 

T 

•  22 

.14 

•  04 

•  66 

•      •  • 

UPPER  Plains  os 

AL iceville 

7,98 

• 

• 

• 

3^19 

•  30 

• 

• 

•  20 

• 

.98 

.60 

•  39 

ARlEY  s  s 

6,2» 

,07 

*2l 

T 

•09 

1«*9 

.02 

2.42 

•08 

1.28 

.02 

.19  .02 

•  28 

•  21 

AUTAUGAVILLE   )  N 

e.12 

•  26 

1*24 

2.01 

■  31 

1.29 

.86 

•  05 

.04 

•  63 

1^22 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 

7.91 

,09 

,  34 

1.8T 

•  02 

3*39 

1.47 

.07 

•  06 

.Oi 

.29 

.92 

BILLINGSlEY  1  SE 

I  I. 07 

,25 

1.69 

•  6s 

1.62 

2.72 

1,77 

.03 

•  u 

.02 

.90 

1.49 

BROOK WOOD 

8,58 

.95 

T 

U60 

•  38 

2.70 

.10 

2.40 

.10 

.15 

T 

•  30 

•  90 

CARBON  HILL 

5,90 

.16 

,09 

•09 

t.*8 

•  13 

2.09 

• 

1.25 

.11 

•  30 

•  36 

CENTREVILLE 

10,51 

,05 

2.89 

2.49 

•  1 3 

2.52 

.72 

•  12 

.68 

•  87 

10,65 

•  20 

I.T5 

•  AJ 

3^00 

•  1( 

2.90 

.69 

■  15 

•  07 

.66 

1.29 

CORDOVA 

6,63 

,02 

,91 

T 

1.32 

•  08 

2.88 

•  09 

1.21 

•  10 

.32 

.34 

DOUBLE  SPRINGS 

6,58 

2.62 

•  10 

1.80 

•  08 

1.20 

.16 

•  05 

.19 

.22 

ELROD 

7,90 

.50 

•  95 

UYO 

1,00 

1.90 

.40 

1.80 

.69 

FAYETTE 

.90 

•  15 

1.72 

1.09 

•  26 

6,97 

.01 

•  91 

T 

1.92 

3.08 

•  09 

1.91 

.08 

.01 

•  0* 

.23 

•  31 

HAlEYVILLE 

1.90 

l»7T 

.87 

* 

•  33 

HAMILTON  3  S 

5.17 

.08 

•  29 

T 

T 

T 

U26 

•  09 

1.99 

•  01 

1.10 

t 

.09 

T 

•  20 

•  16 

JASPER  *  N 

6.56 

.33 

•  03 

1^90 

1.6] 

1.08 

•  94 

.95 

•  19 

.64 

.34 

LAY  OAH 

8.77 

•  10 

1*61 

•  OS 

2.09 

1.10 

•  08 

•  11 

.19 

•  96 

MERT2  POnOV I LLE  TOmER 

10.86 

.23 

1^02 

1.31 

2.0^ 

•  fi 

2.97 

•  19 

•  96 

•  88 

M I tchell  dam 

10.06 

.01 

•  29 

T 

1 .28 

•  13 

.07 

1.57 

1.24 

.05 

.06 

•  62 

1.67 

pickensville 

6,85 

,10 

1.10 

7 

•  IC 

plantersville  2  sse 

10,81 

7 

T 

2.01 

2.79 

.24 

2.C4 

1.09 

•  12 

•  6fl 

1.42 

PRATTv I LLE 

9,55 

.24 

1*32 

.00 

l.*2 

1.62 

.37 

2.24 

.03 

•  19 

•  62 

1,40 

REFORM 

6,88 

.10 

,99 

2.03 

.98 

1.92 

,06 

1.10 

.01 

•  09 

•  01 

•  20 

.49 

THORSBv  EXP  STATION 

10,21 

.95 

1*9* 

•  09 

1.T2 

1.  30 

.84 

2.68 

.06 

•  17 

■  91 

.99 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

7,99 

.39 

T 

£•28 

T 

.36 

•*' 

.39 

•  04 

T 

■  A| 

.26 

Tuscaloosa  ol  t ver  dam 

9,01 

.03 

•  96 

2.22 

.08 

3.31 

.o; 

2.00 

.16 

•  06 

•  06 

•  36 

•  39 

6,29 

1.10 

U68 

.94 

•  89 

.80 

.26 

•  08 

•  26 

.30 

WEST  BlOCTON 

10,43 

•  19 

2^00 

•  39 

3.29 

•  20 

2.60 

.49 

.16 

.39 

.70 

WINFIELD  2  SH 

5,50 

,07 

•  29 

•  10 

•  02 

•  09 

1.97 

•  33 

U32 

.04 

1.11 

.02 

.07 

•  22 

•  29 

•       •  • 

EASTERN  VALLEY  OA 

ANN  I STON  F AA  AP 

8,90  ,09 

T 

U09 

•  IT 

UT8 

1.10 

•  89 

1.98 

T 

.» 

.20 

1.01 

ASHVILLE  «  M 

8,16 

.15 

1.38 

•  1( 

9.  11 

.  1 ! 

2.18 

.12 

•  16 

T 

.12 

•69 

CALER*  2  Sb 

9,55 

• 

• 

2. 1< 

1.10 

>  •  19 

•  *9 

2.90 

.20 

• 

• 

t.69 

CENTRE  9  SM 

7.54 

T 

,21 

T 

T 

1.11 

.9] 

2.01 

2.16 

.30 

7 

.21 

.09 

•  81 

.09 

CHI loersburg 

9,06 

■  22 

t.92 

19 

2.45 

.78 

.11 

.29 

.21 

•  72 

chiloersburg  mtr  Plant 

9,67 

,14 

'« 

GADSDEN 

8,12 

,18 

1.22 

2.69 

.04 

.11 

2!l8 

.0< 

.31 

lot 

.01 

GADSDEN  GAS  PLANT 

7.67 

.17 

1.28 

.24 

2*91 

•  07 

2.29 

.12 

.11 

.12 

,06 

.76 

JACKSONVILLE  2  SW 

8. 11 

.10 

1.23 

•  10 

2.38 

.03 

.09 

2.64 

.99 

.09 

.or 

.11 

,78 

LECSBUPG 

7.01 

.27 

•  01 

1.11 

2.09 

.07 

•  10 

montevallO 

PElL  C I Ty  I  NNE 

10,11 

.91 

1.70 

.38 

3.  10 

•  07 

2.80 

.39 

.18 

.  16 

1.02 

SylACAUGA  4  NE 

10,61 

.11 

1.69 

.09 

1.A6 

U82 

.97 

2.74 

.02 

.20 

.39 

1.00 

TALLADEGA 

9.31 

.18 

1«AA 

*  14 

I.  SB 

1.49 

.0] 

2,23 

•  2) 

.23 

.79 

HALNUT  GROvE 

5.98 

.12 

1.02 

2*72 

1,32 

•  18 

.20 

.42 

.       .  . 

PIEDMONT  PLATEAU  09 

mLEKANDcR  city  o  NE 

8.54 

.25 

•90 

.11 

1.64 

1.37 

.44 

1.66 

•  IT 

•  38 

1.42 

ASHLAND 

•  TO 

T 

U29 

2.00 

.8( 

2,99 

•  2( 

•  3( 

1  .40 

AUBURN  )  Sw 

• 

T 

1.22 

.22 

3.96 

•  *  ■ 

I.W 

1.19 

•  2! 

•  33 

1.47 

CAMP  HILL  2  NW 

9.05 

.23 

1.09 

•  16 

3.99 

•  IC 

U03 

,91 

•  01 

.15 

1  .46 
1.48 

DAOEV I LLE 

9i80| 

,19 

1.09 

•  21 

3.96 

•  19 

1*79 

,80 

•  04 

.05 

.40 

HEFLIN 

9.99 

• 

.20 

1.00 

.•1 

2.98 

•  41 

,77 

,  1! 

*10 

1 , 55 

HIGHTOhER 

•  99 

•  08 

3.28 

•  OT 

•  1 1 

1.47 

,73 

,  1  j 

JORDAN  0AM 

9.14 

•  21 

U36 

.19 

2.94 

•  10 

1.19 

1.14 

.09 

111 

•  A9 

1.48 

8.64 

•  9T 

2.00 

1.69 

•  91 

U24 

.91 

.39 

1.57 

MARTIN  DAM 

8.87 

•  22 

•  T2 

•  39 

1.99 

UT2 

•  41 

U80 

.07 

.19 

.67 

1.97 

OPELlXA 

9.09 

•  18 

.8) 

.10 

3.73 

•  02 

.12 

1^10 

1.19 

T 

.18 

.11 

.26 

1.11 

ROCKFORD  2  NNH 

9,73 

.16 

•  22 

1.32 

.31 

3.29 

.21 

1^79 

.61 

.11 

.08 

.49 

1.20 

ROCK  '•ILLS 

7,35 

.99 

.04 

3*62 

.06 

.02 

1.01 

.95 

.06 

.12 

1.24 

ThuRlOm  OAm 

9,6e 

!90 

1.06 

•  10 

3.99 

.05 

.88 

1.94 

.04 

.12 

.A8 

1.74 

mAOlEY 

8,0C 

•  92 

.78 

•  11 

3.49 

•  06 

.05 

1.18 

.69 

.1. 

•  06 

1.20 

hEtumpka 

9,11 

T 

•  15 

T 

T 

1.22 

•  86 

2.37 

.20 

1.22 

1.09 

.06 

.10 

•  92 

1:?! 

YATES  HYDRO  PLANT 

9. IS 

1 

•  24 

•  99 

.06 

9.99 

.05 

.88 

1.30 

.09 

.14 

•  40 

Sm  fi«l»r*DC«  NolM  FoUowlag  SUtkio  ladu 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


Tot 
1 

1  1 

 L- 

 1  

4  I  S  1  6 

7  1  8  I  9  1 

10    u  I 

12 

13  1  14  1 

15  1 

16  1 

17  1 

18 

19  1  20  I  21 

22  I  23  1 

24 

25  1  26  { 

27 

28  1  29  j  30 

31 

12.23 

.06 

j 

,59 

2.T1 

.63 

3.22 

.18 

2.82 

.66 

.1* 

.72 

.9* 

10.20 

2.2' 

2.6* 

.35 

2.02 

.81 

.10 

.77 

1.12 

11.02 

.03 

.46 

2.t« 

.12 

2.61 

.05, 

2.39 

.10 

.03 

•  09 

.61 

.93 

S.38 

1.28 

T 

2,90 

.*0 

,60 

.60 

T 

.80 

1.70 

10, 3*. 

01 

*  39 

T  2.65 

.33 

3^07 

.05 

2.61 

.16 

.11 

•  01 

.55 

.*0 

8,42 

1.10 

.22 

2^26  T 

l.*8 

.86 

T 

•  05 

•  07 

.70 

1.68 

12. 3T 

•  70 

2.84  .03 

2,00 

•  76 

2.68 

1.08 

.12 

.66 

.50 

11.19 

,*2 

2.55 

.83 

2^31 

2.18 

.72 

•  OS 

.97 

.87 

,3<' 

1.83 

.51 

U9* 

ill 

U83 

•  85 

.70 

l.*0 

.29 

1.65  .10 

•  95 

•  51,  2^*6 

•  02 

.  17 

l.*0 

10.33 

1.29 

.*0 

2^98 

1^19 

•  27 

1.2* 

1.75 

•9,3* 

.08 

.99 

• 

3^33 

IlO 

1.0* 

•  08 

.16 

•  09 

.51 

2.00 

8,9T 

1.59 

.23 

ue6 

■  16 

l.*0 

•  90 

.06 

•  12 

.66 

1.60 

S,06 

.13 

.98 

.57  T 

•  *6 

1.71 

•  0* 

.  1* 

•  02 

.72 

1.5* 

11.89 

1.61 

2.00 

1.02 

1.68 

.*3 

.97 

1.82 

1.6* 

.72 

9.30 

1.8* 

2.85 

2.10 

•  59 

.2* 

.3* 

1.16 

9.93 

.02 

1.56 

.30 

2.98 

•  ** 

1.16 

1.0* 

.12 

1.12 

1.19 

10.3? 

X 

•  34 

T  1.98 

.36 

2.*0 

.11 

1.18 

1  .65 

.10 

•  11 

.63 

1.51 

10,03 

3.00 

.2* 

1.90 

.17 

1.99 

.75 

.0* 

.62 

1.28 

9,8T 

1.10 

1.80 

1.70 

.13 

2.02 

.20 

1.52 

•  19 

1.11 

9,96 

l.*0 

.23 

2.90 

.77 

1.90 

•01 

.23 

•  09 

.52 

1.59 

10,09 

,30 

2.05 

.30 

2.55 

.25 

2.00 

.90 

•  05 

•  06 

•  60 

1.02 

io.se 

05 

* 

,49 

2.33 

3.15 

.0* 

3.11 

.5* 

•  06 

•  5* 

.97 

8,81 

.21 

.95 

.58 

2.*e 

l.*9 

.18 

T 

.22 

2.00 

10,8'. 

2.U 

.38 

2.17 

.31 

1.88 

1.16 

.08 

.07 

'.n 

U69 

6.86 

I31 

1  .80 

.30 

U95 

.05 

.26 

.91 

.0* 

1^09 

2.13 

9,03 

,21 

•22  1.35 

1.15 

1*13 

.20 

.90 

.10 

•  08 

T 

1*29 

2.*0 

8.61 

.32 

.97 

.2T 

1.95 

.33 

.61 

1.33 

.12 

T 

•  8* 

1^87 

10,43 

.2* 

1^32 

.39 

3.28 

.11 

.38 

1.37 

.06 

8,  IS 

U03 

2.18 

.38 

.50 

1.37 

.18 

•  65 

1^89 

10, 1« 

,22 

1.99  .03 

l.OT 

1.0* 

.39 

2.55 

.02 

.22 

U02 

U63 

12,31 

,65 

2.53  .15 

1.73 

.69 

.63 

2. '7 

•  11 

1^59 

9,94 

.2! 

1.91 

.20 

1.32 

.3* 

1.78 

1.15 

.03 

.09 

U50 

l.*l 

9,34 

.2) 

1.22 

2.23 

.*0 

.*0 

1.58 

.28 

•  55 

2.03 

9.90 

1.15 

!6( 

2.02 

.10 

1.22 

.15 

T 

.08 

U2* 

2.78 

9,24 

■  22 

.2»  3.05 

.*9 

.53 

1.35 

.09 

•  0* 

.38 

•  10 

1.90 

e.54 

.15 

•9*  .*5 

2.*2  .21 

.01 

1.17 

.16 

,08 

■  0* 

7 

U17 

1.7* 

9,82 

.3S 

1.85 

.*o 

1.60 

.06 

.12 

1.57 

•  13 

.19 

.02 

• 

l.«5 

.*5  - 

T 

.90 

,45 

.10 

•  05 

.07 

UOl 

2.51 

9,32 

•  98 

.66 

I. 78 

■  69 

1.19 

,75 

.07 

.1* 

.89 

1.89 

9.6T 

l.»T 

.3*  1.8* 

■  59!  l.»l 

•  58 

.06 

.0* 

9,63 

T 

.T5 

.7* 

2.2* 

Ue2 

.20 

.0* 

l!2I 

2.5* 

9,40 

*  10 

1.15 

.25  2.92 

.37 

.80 

•  88 

.06 

.09 

,90 

1.92 

1  3,69 

• 

2.5Q  .92 

.87 

2.28 

.23 

T  T 

1.17 

1.36 

9,40 

1.24 

,22  2.0* 

.50 

l.IO 

UOO 

.08 

.03 

.90 

2.03 

9.43 

.11 

1.09 

.62  2.60 

U*7 

•  2> 

10,19 

1.0* 

.2*  3.27 

.** 

1.11 

1,09 

•  08 

.06 

.7) 

1.72 

U.9T 

,31 

2.20 

1.39  1.68 

.*0 

1.86 

•  98 

.08 

1.70 

1.37 

l.»9 

.55  1.52 

•  95 

T 

•  09 

•  09 

1.10 

2,80 

9.45 

,14 

1 .02 

.*7 

2.26 

.21 

.38 

1*61 

•  03 

.0* 

.26 

.57 

2,*6 

13, T9 

.15 

1.12  3.30 

.60 

2.28 

•  95 

•  23 

9.63 

28 

1.95 

.29  1.90 

.18 

l.»7 

.92 

.05 

!l9 

.9( 

1.68 

9,16 

•  23 

l.*9 

.18  1.73 

.30  l.»5 

1.08 

.05 

.08 

1.2* 

1.33 

9,44 

•  89 

1.29  2.25 

1.7* 

•  1* 

.02 

1.10 

2.01 

9,67 

,17 

1.T6 

.37  2.20 

.05  .88 

.39 

.0* 

.13 

.10 

.88 

2.70 

9,06 

•  18 

T  .80 

.25  3.58  .02 

.18 

.69 

1.39 

.31 

.08 

.22 

1.36 

10.54 

2.26 

.58  1.88 

.51 

l.*8 

1.05 

1.29 

1.55 

9,0T 

.51 

1.63 

.35  1.86 

.09'  ,1,2 

1.09 

.08 

7 

1.0* 

2.00 

9.4$ 

.85 

.68  2.25 

.05 

1.75 

.39 

.08 

7 

1.10 

2.2* 

8,99 

• 

1.20 

.22|  2.00 

.21 

1.52 

.76 

1.22 

1.62 

U**8 

2.28 

,*T  2.0* 

.28 

1.87 

1.03 

.12 

•  10 

1.26 

1.67 

7.85 

.1' 

1.09 

.20  1.8* 

.6G 

•  52 

1.07 

.20 

•  51 

1.60 

9,82 

.80 

1.87 

• 

2.80 

<  .iO 

.65 

W29 

1.85 

11.39 

.53 

i 

: 
i 

2.63 

.31 

I  1.55 

.*C 

1.78 

.95 

.OS 

•  11 

1^93 

1.50 

9,47 

,32 

1 

•  1.51 

1.5 

l\  1.01 

.1! 

.01 

1.51 

2.*1 

'  12*81 

9.00 

•  11 

2.12 

1.50 

9,36 

,23 

.53  .28 

1.19|  .87 

.26 

.02 

•  01 

•  03 

1.81 

*.05 

9,37 

.21 

.57  .29 

1.00  1.00 

.OS 

.69 

.05 

.02 

•  0( 

•  03 

1.7( 

3.61 

9,16 

.33 

.90  .15 

1.65  .05 

.*o 

1.25 

2.5C 

1.95 

11.64 

.18 

1  ; 

.98 

,6^  2,00 

.01 

T 

1.85 

I 

•  Oi 

7 

2.0c 

3.90 

9,01 

.46 

.101  1,02  .2T 

1.50,  .01 

.5e 

.37 

T 

•  01 

1.21 

1.9< 

1.50 

9,11 

.18 

.99 

.65  1.81 

.0< 

',  .02 

.** 

•  01 

•  0! 

.02 

1.7i 

3.18 

06 


CUBA 
0«Y70N 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  0AM 
fOHT  DEPOSIT 
GAINESVILLE 

00EEN5B0RO 
HAYNEVILLE 
LIVINGSTON 
MARION  1  N 

MARION  JUNCTION  I  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEUS  1  SSK 
MILSTEAD 
WINTER  3  Nkl 
MONTGOMERY  "6  AP 

ORRVILLE 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 
PRIMROSE  FARM 
SELM* 

SUTTLE 

TUSKEGEE  3  S 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 


COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE   1  NNU 
ALBERTA 

ANDALUSIA   1  NM 
ATMCRE   1  Sw 
BRANTLEY 

BREmTON  3  SSE 
BRUNDIOGE 
CAMDEN  3  NH 
CHATOM  3  N 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NM 

COLUMBIA 

COTTONTON 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOWN 

GREENVILLE 

HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
KlNSTON 
LOUISVILLE 

MELVIN 

MILLERS  FERRY 
NATCHEZ 
NEmTON 
OZARK  6  NNW 

PHENIK  CITY  2  NNW 
PINE  HILL 
RIVER  FALLS 
SLOCOMB 
SNOW  MILL 

THOMASVILLE 
TROY 

WALLACE  2  e 
WHATLEY 


GULF 

BAY  NINETTE 
CITHONELLE 
CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  SHORES  P  0 
MOBILE  WB  AIRPORT 
ROBERTSDALE   1  E 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m^p^b. 

) 

Relative  hiimidity  averagea  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Av.rage 

£  < 
b.  B 

Direction 
oi 

iasteat  mile 

Date  ol 
laatest  mile 

CENTRAL   STANDARD  TIME 
MID         6  AM       NOON       6  PM 

Trace 

60-10 

10-49 

66-OS 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 
possible 
Isiinshine 

s  8.1 
S  >-  g 
<-3  i 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

14 

0.8 

8.0 

36 

SE 

10 

7» 

80 

61 

63 

1 

4 

1 

2 

2 

13 

47 

6.9 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

11 

1.1 

9.1 

35++ 

16 

10 

72 

76 

61 

61 

5 

2 

5 

3 

1 

0 

16 

7.2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

9 

3.1 

11.8 

28++ 

26 

10 

76 

79 

6* 

66 

1 

2 

<t 

1 

5 

0 

13 

6.3 

MONTGOMERY   WB  AIRPORT 

9 

1.3 

8.6 

37 

w 

13  + 

77 

83 

61 

53 

2 

2 

3 

3 

3 

0 

13 

46 

6.7 

Seo  Reference  Notes  FoUowing  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

• 

a 

SlaUoo 

m 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30  1  31 

Avoi 

NORTHERN   VALl EV 

0 1 

ATHFNS  7 

MAX 

39 

52 

31 

33 

38 

42 

55 

65 

66 

70 

63 

63 

62 

59 

67 

54 

53 

48 

52 

60 

48 

53 

49 

55 

56 

55 

55 

68 

53.3 

Mm 

a 

24 

25 

16 

12 

20 

35 

39 

48 

54 

45 

43 

44 

38 

30 

25 

29 

28 

26 

31 

37 

34 

27 

35 

36 

32.0 

Bin  f   MTNA    2  N 

MAI 

iO 

49 

32 

36 

41 

52 

64 

66 

71 

67 

61 

56 

62 

68 

62 

54 

49 

51 

61 

53 

55 

50 

56 

50 

55 

58 

52 

55 

S6.9 

Mm 

22 

25 

26 

16 

13 

24 

40 

39 

48 

56 

45 

44 

45 

38 

41 

26 

30 

26 

30 

28 

25 

30 

37 

35 

28 

38 

40 

33*4 

DECATUR 

MAX 

fcl 

54 

32 

33 

40 

.  57 

58 

64 

67 

72 

63 

66 

63 

62 

69 

54 

54 

48 

5  I 

53 

61 

54 

52 

57 

45 

57 

53 

57 

54,9 

MIN 

I 

20 

25 

19 

17 

'  21 

26 

37 

43 

52 

47 

46 

44 

40 

39 

28 

32 

27 

26 

29 

28 

31 

35 

36 

29 

36 

34 

31,8 

FALKViLt  E   I  N 

MAX 

«0 

54 

32 

34 

39 

44 

57 

64 

66 

72 

63 

65 

63 

59 

66 

55 

56 

48 

52 

59 

49 

55 

52 

56 

45 

56 

56 

49 

54.0 

MIN 

8 

25 

25 

18 

7 

15 

24 

38 

42 

54 

44 

44 

45 

41 

42 

28 

25 

26 

24 

25 

26 

29 

37 

28 

30 

38 

30,6 

FLORENCE 

MAX 

41 

59 

32 

35 

42 

46 

65 

70 

70 

63 

67 

59 

62 

64 

53 

55 

52 

51 

63 

5 1 

57 

50 

5S 

53 

57 

56 

45 

54,6 

MIN 

5 

25 

25 

22 

16 

19 

26 

44 

52 

48 

47 

44 

43 

25 

26 

29 

30 

27 

27 

29 

34 

32 

33 

40 

31,7 

HUNTSVIlLE  uB  AP 

MAX 

53 

34 

34 

37 

40 

57 

65 

67 

71 

65 

64 

65 

62 

69 

55 

57 

49 

53 

6  1 

50 

56 

52 

56 

44 

55 

58 

50 

57 

S6.9 

MIN 

32 

27 

23 

18 

14 

21 

45 

38 

54 

55 

46 

45 

43 

41 

43 

33 

29 

32 

30 

28 

35 

39 

38 

30 

40 

35,6 

MADI SON 

MAX 

SO 

47 

33 

38 

41 

57 

62 

68 

70 

63 

62 

57 

62 

69 

61 

54 

50 

53 

60 

50 

54 

SO 

57 

49 

56 

56 

53 

55 

54,9 

MEN 

22 

24 

26 

16 

12 

23 

42 

41 

52 

56 

46 

47 

45 

39 

32 

27 

30 

28 

27 

31 

37 

35 

30 

37 

40 

34,4 

MOULTON  2 

MAX 

57 

46 

34 

40 

45 

58 

66 

69 

71 

68 

65 

56 

62 

68 

61 

55 

50 

52 

61 

57 

55 

S3 

58 

49 

56 

58 

51 

56 

56,* 

MIN 

26 

24 

26 

20 

14 

25 

45 

46 

52 

57 

45 

45 

44 

39 

41 

29 

31 

29 

27 

25 

29 

38 

34 

31 

39 

40 

.34,8 

MUSCLE   SHOALS  FA A 

MAX 

59 

34 

36 

42 

45 

60 

67 

69 

72 

67 

67 

62 

61 

66 

51 

55 

50 

52 

63 

50 

55 

49 

58 

46 

57 

57 

47 

58 

55,5 

MIN 

30 

27 

24 

23 

16 

23 

46 

42 

50 

50 

41 

51 

47 

41 

43 

26 

29 

27 

32 

31 

30 

35 

40 

36 

30 

42 

35,7 

NEM  MARKET  2 

MAX 

<*8 

48 

32 

35 

40 

55 

59 

67 

67 

63 

64 

64 

64 

62 

55 

54 

59 

52 

53 

SO 

57 

54 

55 

53 

50 

58 

54,5 

MIN 

12 

24 

26 

14 

11 

20 

38 

37 

54 

56 

44 

41 

35 

41 

49 

33 

25 

30 

28 

26 

30 

37 

27 

28 

38 

*^ 

32,5 

RED  BAY 

MAX 

43 

59 

31 

36 

42 

49 

60 

70 

70 

73 

62 

69 

6  1 

60 

65 

52 

51 

49 

5 1 

6l 

51 

54 

50 

58 

43 

56 

57 

69 

54,7 

MIN 

15 

24 

24 

25 

18 

19 

34 

48 

*9 

54 

46 

48 

44 

43 

29 

31 

29 

28 

27 

27 

3S 

31 

31 

34 

*' 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

52 

33 

31 

37 

42 

56 

64 

67 

71 

63 

65 

64 

59 

66 

60 

55 

48 

5  I 

59 

49 

55 

52 

55 

45 

54 

58 

49 

55 

54,1 

MIN 

25 

25 

19 

14 

1 1 

17 

43 

34 

52 

44 

42 

42 

38 

37 

40 

30 

25 

30 

28 

26 

28 

37 

36 

27 

32 

40 

31,8 

RUSSELLVlLLE  2 

MAX 

«0 

58 

32 

53 

40 

46 

57 

57 

67 

69 

60 

67 

62 

59 

64 

54 

54 

50 

50 

61 

58 

54 

50 

56 

43 

54 

56 

46 

54,2 

MIN 

.11 

24 

20 

25 

13 

13 

29 

40 

48 

53 

43 

44 

44 

36 

36 

4  1 

25 

25 

22 

22 

26 

26 

26 

31 

33 

26 

26 

29,5 

WATERLOO 

MAX 

40 

44 

37 

43 

48 

58 

65 

70 

70 

67 

68 

55 

59 

65 

54 

51 

52 

50 

48 

56 

61 

49 

46 

48 

49 

64 

62 

64 

55.1 

•       •  • 

MIN 

22 

24 

26 

21 

20 

22 

32 

36 

27 

29 

45 

42 

39 

36 

23 

24 

23 

22 

27 

26 

28 

30 

31 

33 

34 

29,6 

APPAL ACH I  AN 

MOUNTAINS 

0! 

ALBERTVTLLE  2  SE 

MAX 

33 

43 

30 

28 

33 

39 

56 

63 

67 

70 

57 

57 

52 

54 

65 

52 

56 

45 

57 

55 

45 

55 

56 

49 

40 

40 

60 

47 

50.2 

MIN 

1 

23 

22 

18 

15 

15 

26 

41 

42 

55 

52 

52 

44 

41 

45 

30 

32 

32 

28 

29 

29 

29 

34 

36 

32 

32 

32,5 

BESSEMER  3  SSu 

MAX 

56 

5  3 

40 

45 

47 

58 

68 

66 

74 

66 

62 

64 

63 

67 

60 

57 

52 

52 

6  I 

56 

62 

59 

56 

49 

56 

61 

53 

63 

58.3 

MIN 

33 

28 

25 

20 

16 

21 

34 

38 

54 

60 

51 

55 

48 

40 

48 

34 

26 

30 

28 

31 

36 

38 

36 

28 

41 

36,7 

BIRMTNGNAM  wB  AP 

MAX 

57 

37 

36 

42 

45 

56 

66 

68 

72 

62 

60 

64 

60 

66 

56 

57 

50 

51 

61 

55 

62 

59 

56 

44 

55 

61 

49 

60 

56.0 

MIN 

37 

28 

20 

21 

15 

21 

46 

36 

55 

58 

51 

55 

39 

38 

32 

26 

30 

29 

30 

38 

38 

37 

28 

40 

36.3 

BRIDGEPORT   2  to 

MAX 

40 

43 

33 

32 

40 

52 

6  1 

68 

65 

62 

63 

57 

62 

67 

63 

56 

54 

52 

61 

60 

58 

54 

56 

49 

54 

56 

54 

54 

54.6 

MIN 

15 

24 

25 

10 

7 

15 

32 

32 

45 

53 

47 

42 

45 

36 

28 

24 

29 

28 

27 

30 

36 

39 

27 

35 

39 

31.6 

GUNTERSulLLE 

MAX 

49 

52 

32 

38 

43 

58 

65 

66 

69 

65 

62 

60 

64 

67 

66 

55 

57 

51 

61 

59 

59 

57 

56 

51 

55 

57 

57 

58 

56.8 

MIN 

14 

25 

25 

18 

14 

17 

39 

33 

50 

56 

48 

49 

45 

38 

3 1 

32 

28 

30 

31 

33 

34 

37 

37 

29 

37 

34,4 

ONEONTA 

MAX 

29 

5 1 

33 

34 

40 

39 

58 

64 

69 

72 

62 

63 

63 

56 

66 

56 

57 

48 

51 

6l 

54 

61 

57 

57 

43 

54 

61 

'•9 

53,9 

Mm 

0 

27 

25 

19 

16 

16 

19 

35 

38 

52 

52 

51 

55 

38 

32 

25 

25 

29 

29 

29 

36 

36 

32 

35 

37 

32,2 

SAINT  BERNARD 

MAX 

38 

50 

31 

32 

39 

45 

59 

64 

69 

72 

62 

62 

62 

59 

69 

55 

55 

46 

51 

59 

50 

56 

55 

56 

44 

55 

59 

47 

53.6 

Mm 

.  7 

25 

25 

18 

14 

14 

20 

32 

32 

53 

47 

46 

46 

39 

29 

26 

28 

28 

27 

27 

36 

37 

26 

27 

37 

SAND  MT  Subs T A  AU 

MAX 

42 

42 

30 

3  3 

39 

52 

60 

66 

66 

60 

60 

58 

60 

62 

59 

55 

49 

46 

53 

53 

56 

57 

52 

4S 

52 

58 

48 

57 

52,6 

Mm 

18 

23 

22 

17 

12 

22 

38 

39 

38 

55 

50 

51 

42 

40 

32 

27 

29 

28 

27 

39 

33 

34 

29 

36 

33.4 

scot tsboro 

MAX 

28 

45 

33 

33 

32 

39 

58 

62 

64 

65 

63 

61 

62 

54 

66 

55 

66 

50 

52 

60 

55 

57 

55 

S5 

43 

54 

55 

51 

52.3 

MI]« 

-  8 

25 

25 

17 

15 

16 

16 

34 

34 

52 

48 

48 

45 

36 

37 

45 

31 

30 

27 

28 

31 

30 

31 

31 

38 

35 

36 

36 

31.0 

VALI EY  MEAD 

MAX 

34 

43 

32 

33 

31 

41 

53 

60 

65 

61 

60 

62 

61 

49 

64 

54 

55 

48 

49 

58 

54 

56 

56 

S2 

42 

50 

50 

44 

50.6 

Mm 

3 1 

32 

^' 

27 

23 

24 

26 

24 

25 

36 

34 

23 

25 

27.8 

1  iDDTD    Ol  A  T  N  ^ 

MAX 

65 

39 

38 

45 

42 

57 

69 

70 

72 

66 

60 

64 

60 

66 

55 

57 

52 

53 

56 

59 

65 

60 

60 

55 

56 

62 

59 

58,2 

Mm 

16 

31 

27 

21 

20 

28 

35 

36 

39 

55 

44 

42 

46 

42 

54 

34 

35 

30 

31 

31 

33 

37 

41 

32 

29 

33 

46 

35,6 

bankheao  lock  and 

DAM 

MAX 

48 

64 

35 

38 

45 

50 

67 

70 

74 

65 

65 

65 

60 

61 

57 

56 

51 

53 

63 

57 

64 

58 

61 

47 

5? 

61 

62 

57,6 

Mm 

10 

28 

27 

18 

18 

IB 

21 

32 

35 

46 

46 

46 

46 

40 

4 1 

45 

3 1 

32 

29 

30 

29 

31 

32 

30 

35 

29 

31 

42 

32.1 

CENTREV  T  LLE 

MAX 

47 

64 

37 

4  1 

46 

60 

70 

69 

75 

68 

62 

65 

60 

71 

58 

59 

53 

59 

64 

62 

67 

63 

60 

48 

57 

65 

53 

59.* 

Mm 

13 

30 

25 

18 

17 

23 

31 

33 

57 

54 

54 

46 

37 

'* 

34 

28 

29 

29 

32 

35 

38 

38 

26 

30 

45 

34.2 

CL ■NTOM 

MAX 

48 

57 

67 

67 

73 

66 

6  1 

64 

51 

67 

57 

60 

48 

50 

62 

62 

65 

62 

ss 

45 

55 

63 

49 

96.3 

Mm 

13 

30 

22 

22 

19 

18 

22 

31 

33 

55 

57 

54 

45 

37 

42 

" 

35 

29 

29 

32 

34 

37 

38 

38 

28 

32 

43 

34.3 

nrti  ini  f  CDDfMRft 

MAX 

32 

34 

48 

59 

67 

67 

7  1 

65 

61 

59 

Mm 

9 

24 

23 

18 

12 

15 

22 

41 

43 

45 

45 

44 

39 

MAX 

61 

67 

74 

7  I 

64 

64 

60 

68 

66 

56 

53 

52 

54 

59 

63 

59 

60 

58 

56 

61 

47 

56 

58.6 

Mm 

31 

27 

24 

21 

IS 

16 

45 

37 

56 

58 

46 

52 

45 

41 

41 

30 

32 

26 

26 

29 

29 

5S 

3* 

35 

30 

36 

43 

35,3 

H4l_FVVIl  LE 

MAX 

58 

65 

66 

72 

66 

68 

61 

60 

67 

56 

50 

48 

50 

60 

63 

56 

56 

57 

43 

55 

52 

48 

54,8 

Mm 

.  3 

24 

20 

15 

12 

16 

21 

40 

40 

52 

42 

42 

45 

37 

39 

40 

26 

26 

23 

23 

27 

27 

27 

33 

34 

27 

27 

36 

29.* 

HAMtLTOM   3  S 

MAX 

44 

63 

33 

38 

43 

49 

60 

68 

70 

75 

64 

68 

64 

59 

69 

53 

54 

51 

53 

63 

54 

60 

54 

60 

44 

55 

63 

46 

56.6 

Mm 

-  I 

26 

24 

17 

12 

12 

16 

36 

35 

55 

45 

45 

45 

35 

35 

42 

25 

25 

21 

21 

26 

27 

29 

34 

34 

23 

24 

42 

28.9 

JASPER   4  N 

MAX 

56 

42 

38 

45 

46 

60 

66 

69 

74 

66 

64 

62 

61 

70 

59 

56 

50 

54 

64 

54 

64 

63 

61 

SS 

59 

62 

49 

59 

58.1 

Mm 

27 

27 

25 

IS 

13 

IS 

39 

30 

42 

58 

44 

49 

46 

36 

42 

48 

29 

30 

24 

28 

27 

32 

31 

37 

33 

23 

39 

41 

33.3 

Sm  R«J«r«oc«  NolM  FoOowlno  SuUoo  lodax 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
FEBRUARY  1966 


Day  of  Month 

o 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

PR4TTVILLE 

MAX 

66 

57 

44 

45 

50 

58 

69 

69 

75 

69 

62 

63 

63 

68 

59 

61 

58 

52 

63 

65 

63 

64 

59 

47 

56 

62 

62 

61 

60.4 

Mm 

20 

30 

54 

50 

52 

40 

40 

32 

3 1 

42 

2$ 

46 

37.4 

THORSBV  EXP  STATION 

MAX 

61 

55 

40 

48 

48 

54 

67 

68 

72 

66 

62 

64 

65 

66 

63 

58 

57 

51 

63 

63 

65 

62 

55 

44 

54 

61 

66 

61 

59.4 

MIN 

35 

28 

2 1 

19 

1  9 

22 

40 

35 

49 

57 

45 

54 

4  1 

49 

50 

33 

35 

32 

36 

33 

34 

39 

36 

3j 

43 

37.0 

TUSCALOnSA  FAA  AP 

MAX 

65 

39 

38 

45 

49 

57 

69 

70 

72 

66 

60 

66 

61 

66 

57 

57 

52 

53 

63 

59 

65 

60 

60 

47 

56 

62 

60 

61 

58.1 

Mm 

39 

31 

24 

21 

2Cf 

21 

47 

36 

50 

56 

50 

56 

43 

42 

49 

44 

34 

35 

30 

33 

31 

33 

37 

41 

35 

29 

45 

49 

37.9 

TUSrALOrSA  OLIVER  0AM 

MAX 

"iS 

65 

35 

39 

45 

50 

58 

70 

70 

75 

65 

60 

61 

59 

69 

59 

57 

52 

54 

63 

58 

61 

59 

60 

47 

56 

64 

53 

57.5 

Mm 

1  1 

28 

26 

19 

19 

19 

46 

36 

38 

56 

47 

47 

45 

40 

43 

48 

34 

33 

28 

30 

30 

32 

34 

35 

35 

28 

32 

42 

34,3 

vEpnon 

MAX 

60 

50 

3s 

44 

51 

61 

69 

70 

75 

70 

68 

62 

64 

70 

63 

55 

53 

56 

65 

61 

64 

60 

63 

56 

57 

63 

59 

58 

60,3 

ft      «  ft 

Mm 

32 

27 

24 

18 

14 

18 

49 

40 

55 

55 

45 

54 

45 

38 

43 

49 

26 

29 

22 

30 

26 

26 

34 

40 

34 

24 

44 

45 

35.« 

EASTERN  VALLEY  0< 

INNTSTON  FAA  AP 

MAX 

53 

41 

39 

41 

45 

60 

65 

70 

72 

67 

60 

65 

61 

68 

55 

59 

51 

51 

62 

59 

65 

61 

55 

43 

54 

62 

49 

61 

56,9 

Mm 

33 

28 

25 

1  9 

1  6 

1  9 

33 

3  1 

54 

57 

54 

54 

42 

33 

50 

47 

34 

37 

30 

30 

32 

32 

38 

36 

36 

30 

38 

44 

36  5 

CALFPA   !  5W 

MAX 

60 

60 

45 

44 

48 

58 

68 

69 

76 

67 

64 

64 

63 

69 

65 

56 

57 

53 

61 

59 

66 

62 

58 

47 

56 

62 

64 

61 

60,1 

Mm 

34 

2  J 

20 

1 1, 

1 4 

28 

2  6 

44 

5  5 

52 

5  1 

43 

32 

45 

46 

30 

31 

23 

24 

26 

30 

32 

34 

34 

22 

33 

39 

32  9 

CENTRE   S  SW 

MAX 

30 

41 

34 

3f> 

36 

44 

57 

64 

68 

67 

65 

62 

63 

56 

65 

53 

57 

51 

50 

61 

59 

56 

57 

52 

42 

54 

59 

43 

93.0 

Mm 

2  7 

2  5 

2  1 

1 8 

3  1 

3  \ 

36 

49 

52 

52 

48 

36 

46 

50 

32 

35 

27 

3 1 

3  \ 

30 

34 

36 

3  7 

30 

36 

36 

33,6 

CHI1DERSBUR6  taTR  PLANT 

MAX 

56 

55 

40 

43 

46 

58 

67 

69 

73 

70 

62 

64 

64 

69 

65 

59 

68 

53 

62 

61 

63 

63 

68 

46 

56 

61 

61 

63 

59,6 

Mm 

30 

30 

26 

1  7 

I  c 

l6 

32 

30 

43 

59 

56 

53 

47 

37 

49 

52 

34 

35 

28 

29 

29 

32 

34 

36 

38 

28 

41 

44 

35.6 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

44 

37 

33 

38 

45 

55 

63 

68 

67 

63 

59 

61 

61 

63 

56 

55 

63 

60 

59 

53 

68 

56 

52 

41 

54 

57 

50 

57 

53.9 

Mm 

I  7 

34 

36 

50 

57 

5  5 

52 

38 

49 

48 

33 

35 

26 

31 

32 

30 

36 

36 

38 

29 

39 

38 

35.0 

PELl    CITY  1  NNE 

MAX 

38 

51 

34 

37 

39 

•«7 

56 

66 

66 

72 

65 

60 

62 

55 

66 

55 

58 

50 

50 

60 

56 

61 

56 

53 

43 

54 

59 

46 

54.3 

Mm 

3 

14 

25 

15 

15 

15 

16 

29 

31 

44 

55 

53 

48 

36 

37 

48 

32 

31 

27 

26 

29 

30 

32 

31 

37 

26 

28 

37 

30.4 

SYLACAU&A  4  NE 

MAX 

58 

51 

41 

42 

47 

5S 

68 

68 

71 

67 

62 

64 

64 

68 

57 

59 

55 

51 

63 

60 

64 

62 

54 

43 

55 

62 

60 

61 

58.4 

Mm 

34 

30 

25 

18 

16 

17 

31 

30 

49 

57 

56 

53 

42 

35 

50 

52 

34 

33 

26 

27 

27 

29 

37 

37 

39 

27 

40 

43 

35.6 

TALI ADE6A 

MAX 

51 

43 

39 

41 

45 

58 

66 

69 

73 

66 

61 

63 

62 

67 

55 

59 

56 

51 

60 

56 

62 

59 

55 

45 

54 

60 

50 

61 

56,7 

.       .  • 

Mm 

28 

29 

25 

15 

12 

15 

31 

3  3 

44 

58 

56 

52 

45 

35 

46 

50 

32 

35 

26 

30 

31 

31 

38 

36 

37 

26 

36 

42 

35,0 

PTEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

52 

52 

42 

42 

49 

58 

64 

67 

73 

67 

61 

61 

63 

67 

63 

61 

58 

49 

63 

65 

66 

62 

57 

44 

55 

61 

58 

57 

58.5 

Mm 

29 

29 

I  7 

1  5 

1  4 

12 

2  5 

26 

47 

58 

55 

53 

45 

31 

47 

51 

34 

33 

29 

25 

3  1 

3 1 

36 

35 

36 

24 

37 

41 

33.9 

ASHLAND 

MAX 

52 

52 

39 

40 

47 

55 

62 

65 

68 

66 

60 

60 

62 

66 

63 

58 

56 

47 

60 

60 

63 

61 

61 

42 

53 

59 

58 

62 

57,1 

Mm 

2  7 

2  7 

20 

1 5 

2o 

28 

48 

55 

56 

52 

34 

47 

50 

32 

26 

29 

30 

33 

37 

35 

36 

26 

36 

36 

34,3 

AUBURN  -i  Sw 

MAX 

42 

55 

38 

44 

43 

50 

58 

65 

71 

74 

70 

60 

63 

63 

67 

57 

60 

54 

60 

65 

69 

67 

67 

44 

43 

63 

62 

47 

57,9 

Mm 

26 

33 

54 

42 

50 

38 

30 

33 

2  7 

41 

34  6 

CAMP  HILL  2  NH 

MAX 

41 

54 

34 

42 

42 

48 

57 

64 

69 

72 

70 

61 

63 

53 

65 

57 

61 

62 

48 

62 

65 

64 

61 

46 

43 

54 

61 

46 

55,5 

Mm 

1 1) 

30 

32 

52 

58 

5  \ 

34 

39 

50 

37 

3  \ 

2  8 

30 

33 

34 

26 

30 

40 

32  .6 

HEFl  IN 

MAX 

38 

48 

35 

39 

55 

54 

63 

61 

59 

61 

63 

60 

65 

68 

61 

59 

49 

50 

61 

60 

65 

60 

47 

43 

61 

47 

44 

54.3 

Mm 

to 

2  5 

3  3 

42 

33 

39 

44 

31 

33 

30 

23 

22 

25 

34 

36 

24 

36 

28,0 

LAFAYETTE 

MAX 

52 

53 

42 

41 

45 

56 

65 

67 

68 

69 

60 

60 

62 

65 

57 

60 

56 

45 

62 

64 

64 

60 

55 

42 

55 

62 

52 

55 

57,0 

Mm 

20 

29 

3  2 

54 

52 

40 

48 

51 

35 

34 

36 

3  \ 

30 

34 

32 

34 

3  y 

36 

36 

35,0 

MARTIN  DAM 

MAX 

54 

53 

42 

41 

46 

57 

64 

68 

72 

70 

61 

62 

63 

67 

60 

61 

68 

60 

60 

63 

60 

60 

57 

44 

54 

60 

56 

59 

57,9 

Mm 

1 9 

2  g 

38 

50 

58 

55 

52 

35 

48 

51 

39 

40 

3  5 

3  \ 

36 

39 

3  7 

3  7 

29 

42 

44 

38,0 

OPEl  IKA 

MAX 

46 

55 

37 

47 

44 

49 

59 

62 

71 

73 

70 

61 

64 

53 

67 

56 

61 

52 

46 

64 

67 

66 

44 

43 

55 

63 

46 

56.* 

Mm 

13 

34 

18 

20 

16 

16 

20 

28 

36 

54 

57 

54 

47 

35 

40 

51 

39 

40 

33 

30 

32 

36 

35 

34 

28 

41 

42 

34.* 

ROCkFORD  2  NNk 

MAX 

40 

54 

34 

40 

42 

48 

55 

65 

68 

72 

65 

60 

64 

63 

67 

58 

60 

49 

49 

61 

61 

66 

62 

63 

43 

z  4 

60 

45 

55,6 

Mm 

7 

27 

19 

18 

15 

20 

26 

34 

37 

54 

54 

52 

44 

36 

36 

48 

33 

33 

30 

31 

33 

31 

33 

34 

31 

30 

39 

38 

33,0 

ROCK  MILLS 

MAX 

38 

49 

34 

41 

38 

46 

56 

63 

69 

68 

68 

60 

62 

52 

64 

56 

61 

53 

48 

62 

64 

63 

62 

47 

43 

53 

63 

42 

54,5 

«      *  ft 

Mm 

6 

28 

20 

16 

14 

14 

14 

27 

27 

47 

53 

52 

33 

32 

34 

42 

37 

35 

33 

27 

27 

32 

30 

34 

33 

25 

26 

38 

29,8 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 

52 

68 

36 

40 

42 

50 

61 

73 

72 

74 

66 

61 

66 

61 

70 

58 

56 

50 

53 

63 

63 

67 

62 

60 

47 

57 

60 

58 

58.9 

Mm 

24 

39 

56 

43 

50 

52 

37 

37 

32 

32 

3  \ 

3  7 

37 

32 

34 

48 

37,1 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAK 

MAX 

50 

69 

35 

39 

46 

49 

61 

72 

70 

73 

67 

60 

66 

60 

71 

57 

58 

51 

62 

62 

60 

64 

59 

56 

48 

56 

61 

57 

58,3 

1 3 

32 

26 

20 

1  6 

2 1 

2 1 

44 

42 

50 

54 

50 

46 

40 

42 

49 

40 

39 

35 

3  3 

37 

36 

36 

40 

37 

3 1 

29 

45 

35,9 

GAINESVILLE 

MAX 

50 

69 

34 

38 

45 

50 

61 

72 

69 

75 

63 

59 

66 

61 

72 

65 

67 

52 

52 

68 

65 

59 

60 

47 

57 

61 

54 

58,4 

Mm 

19 

29 

" 

^' 

20 

^' 

' 

42 

47 

35 

34 

*34 

36 

* 

30 

45 

34,9 

GREENSBORO 

MAX 

MIN 

HAynEVILLE 

MAX 

47 

62 

37 

42 

40 

49 

59 

68 

68 

72 

6? 

62 

68 

58 

69 

61 

62 

53 

50 

63 

67 

65 

62 

60 

48 

55 

60 

55 

58.2 

Mm 

20 

50 

50 

40 

45 

51 

40 

40 

35 

3  \ 

42 

40 

29 

3  7 

43 

36,4 

LIVINGSTON 

MAX 

70 

43 

41 

51 

62 

72 

70 

73 

67 

60 

66 

64 

73 

73 

58 

52 

49 

62 

69 

65 

59 

60 

51 

58 

62 

55 

60 

60,1 

Mm 

19 

22 

40 

53 

54 

50 

40 

40 

49 

40 

35 

29 

34 

32 

34 

34 

4  1 

40 

29 

44 

37,8 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

65 

55 

38 

45 

49 

60 

71 

70 

73 

69 

63 

67 

65 

70 

60 

59 

57 

54 

63 

63 

67 

63 

57 

46 

54 

62 

57 

64 

60.2 

Mm 

20 

35 

54 

55 

40 

50 

52 

36 

32 

35 

32 

3  5 

39 

37 

2  7 

47 

36,3 

MINTER  3  NW 

MAX 

49 

65 

36 

39 

43 

49 

60 

70 

70 

73 

69 

62 

69 

69 

70 

60 

62 

5l 

62 

62 

66 

68 

66 

56 

45 

54 

60 

58 

58.7 

12 

32 

20 

20 

2  1 

22 

23 

40 

41 

53 

56 

55 

46 

-.3 

50 

38 

38 

32 

33 

34 

37 

36 

38 

38 

30 

32 

45 

36.1 

MONTGOMERY  MB  AP 

MAX 

61 

44 

'.3 

44 

49 

6  / 

68 

69 

74 

70 

62 

67 

61 

67 

59 

62 

52 

52 

62 

65 

64 

64 

51 

45 

63 

60 

53 

65 

58.7 

Mm 

40 

3u 

25 

25 

23 

22 

33 

35 

49 

58 

56 

56 

45 

40 

52 

52 

41 

40 

36 

33 

35 

39 

40 

39 

38 

31 

45 

48 

39.5 

SELMA 

MAX 

63 

48 

39 

45 

52 

61 

70 

70 

74 

69 

64 

67 

66 

70 

69 

61 

59 

51 

62 

63 

65 

63 

61 

46 

53 

64 

62 

61 

60.6 

Mm 

39 

34 

21 

24 

25 

24 

39 

40 

48 

60 

59 

56 

48 

46 

52 

53 

40 

39 

36 

37 

35 

39 

46 

39 

41 

32 

45 

46 

40.9 

See  Reference  Notes  Following  SlatioD  Indei 
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Recipients  of  Environmental  Data  Service 
and  Weather  Bureau  Publications 

Beginning  early  in  1966  the  organization  titles  of  our 
publications  were  changed.    This  change  in  organization 
titles  will  not  affect  the  publication  title  and  series 
numbering.    These  items  v/ill  continue  without  change,  so 
that  it  will  not  be  necessary  for  you  to  set  up  new  files 
or  new  card  catalog  entries. 

The  change  in  organization  titles  was  made  necessary  by 
the  consolidation  of  the  Weather  Bureau,  Coast  and  Geodetic 
Survey,  and  Central  Radio  Propagation  Laboratory  of  the 
National  Bureau  of  Standards  into  a  single  organization 
known  as  Environmental  Science  Services  Administration. 


DAILY  TEMPERATURES 


B 

Day  oi  Month 

a 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30  1  31 

m 

> 
< 

MAX 

MDi 

29 

38 
34 

43 

20 

44 

22 

48 

20 

58 
17 

67 
25 

69 
33 

7J 
49 

Tl 
59 

65 
54 

64 
54 

63 
44 

66 
45 

65 
49 

61 
55 

61 
40 

49 

32 

63 
32 

66 
28 

65 
32 

64 

34 

60 
42 

44 

35 

52 
34 

60 
32 

55 
43 

63 
45 

59.1 
37,1 

MAX 
MIN 

50 
19 

62 
22 

36 
20 

40 
18 

44 

16 

48 
23 

57 
39 

67 
40 

69 
46 

72 
60 

71 
56 

62 
55 

65 

50 

56 
44 

65 
43 

60 
53 

61 
43 

49 
40 

50 
35 

64 
35 

67 
40 

66 
43 

64 
41 

42 
36 

43 
40 

54 

32 

60 
32 

52 
32 

ST. I 
37.8 

01 

MAX 

MIN 

51 
11 

58 
35 

47 
19 

49 

20 

48 

20 

51 

20 

60 
27 

69 
28 

70 
29 

74 
52 

72 
57 

69 
56 

67 
50 

62 
35 

67 
40 

66 
52 

65 
43 

64 
43 

64 
36 

64 
32 

68 
32 

68 
32 

69 
34 

64 
39 

47 
39 

54 

26 

58 
29 

62 
47 

61,7 
35.1 

MAX 
MIN 

66 

66 
35 

46 

22 

46 
21 

52 
22 

63 
20 

69 
34 

69 
34 

70 
50 

69 
50 

66 
57 

70 
52 

69 
49 

69 
40 

68 
51 

63 
55 

62 
43 

53 
43 

63 
33 

66 
32 

69 
33 

69 
36 

66 
43 

54 

42 

58 
39 

58 
31 

66 
44 

71 
53 

63,6 
39.6 

MAX 
MIN 

50 
13 

60 
34 

35 
16 

46 

19 

46 
18 

51 
14 

60 
26 

66 
27 

70 
33 

73 
54 

69 
57 

60 
54 

68 
50 

62 
34 

68 
42 

64 
50 

64 
42 

54 
42 

52 
34 

64 
26 

69 
29 

69 

30 

68 
41 

47 
38 

46 
37 

56 
25 

62 
32 

58 
49 

»9,3 
34.6 

MAX 
MIN 

66 
43 

62 
35 

46 

20 

50 
18 

54 
16 

63 
16 

72 
27 

72 
28 

72 
47 

69 
63 

65 
58 

68 
57 

65 
50 

69 
36 

65 
50 

70 
56 

61 
43 

54 
44 

66 
40 

70 
29 

70 
29 

66 
31 

63 
42 

49 
41 

60 
40 

58 

27 

70 
44 

73 
53 

64.0 
38,8 

MAX 
MIN 

67 
43 

60 
30 

40 
23 

46 

22 

50 
21 

61 
21 

71 
44 

71 
35 

73 
49 

69 
61 

63 
56 

68 
55 

67 
47 

70 
42 

60 
50 

62 
52 

56 
38 

53 
39 

63 
30 

65 
32 

67 
33 

66 
35 

59 
36 

47 
40 

65 
36 

61 
30 

60 
43 

67 
49 

61.4 
39.1 

MAX 
MIN 

70 
44 

66 
32 

45 
21 

49 
23 

54 
23 

65 
25 

73 
46 

72 
42 

69 
53 

67 
59 

64 
56 

69 
53 

62 
45 

71 
43 

63 
50 

63 
52 

59 
38 

53 
38 

65 
31 

66 
35 

69 
34 

65 
37 

63 
38 

60 
42 

60 
32 

59 
30 

61 
42 

67 
51 

63.2 
39,8 

MAX 

Mm 

40 
17 

50 
20 

37 

22 

44 

23 

44 

22 

54 
24 

57 
38 

66 
41 

69 
44 

72 
48 

71 
56 

71 
54 

67 
44 

66 
46 

65 
50 

64 
49 

64 
41 

51 
40 

48 

36 

62 
40 

66 
37 

66 
39 

66 
38 

45 
35 

45 

36 

53 
35 

60 
43 

53 
46 

»7,7 
38.0 

MAX 

Mm 

64 
39 

54 
31 

50 
26 

50 
27 

53 
26 

59 
26 

66 
33 

74 
36 

76 
54 

74 

59 

65 
55 

70 
59 

70 
49 

68 
44 

68 
!5 

74 

60 

60 
49 

51 
46 

66 
41 

71 
41 

71 
41 

66 
43 

56 
42 

50 
40 

59 
43 

60 
36 

59 
46 

74 
56 

63.6 
43.1 

MAX 

Mm 

60 
34 

57 
33 

50 
23 

49 
24 

52 
24 

59 
24 

68 
30 

70 
36 

74 

53 

70 
57 

67 
57 

66 
55 

66 
39 

64 
51 

73 
59 

60 
44 

53 
44 

66 
37 

71 
38 

71 
39 

68 
41 

60 
41 

49 
37 

58 
38 

60 
32 

56 
44 

71 
52 

62.7 
40.2 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

52 
9 

61 
30 

37 
20 

46 
18 

48 
19 

53 
19 

62 

20 

71 
28 

70 
33 

72 
44 

68 
57 

61 
56 

66 
50 

63 
37 

70 
41 

65 
48 

63 
42 

52 
42 

62 
37 

65 
31 

66 
32 

69 
35 

68 
40 

53 
40 

47 
41 

57 
26 

61 

30 

64 

38 

60.6 
34.5 

MAX 

Mm 

52 
13 

66 
33 

37 
21 

46 

22 

49 

23 

52 
23 

62 
26 

70 
41 

70 
42 

71 
53 

66 
56 

62 
55 

70 
47 

60 
42 

69 
45 

62 
50 

62 
40 

52 
40 

54 
35 

63 
37 

67 
36 

68 
38 

67 
39 

59 
41 

47 
38 

57 
32 

62 
35 

65 
46 

60.3 
3T.5 

MAX 

Mm 

46 
16 

61 
37 

38 
22 

46 
23 

50 
23 

49 
20 

57 
27 

64 
29 

70 
32 

73 
55 

70 
57 

60 
56 

70 
51 

64 

36 

67 
42 

65 
43 

72 
46 

57 
45 

49 
39 

62 
33 

67 
37 

68 
38 

65 
40 

47 
39 

50 
37 

58 
29 

56 
31 

56 
36 

59.4 
36.4 

MAX 

Mm 

71 
46 

63 
32 

45 

25 

49 
19 

55 
19 

64 
18 

75 
45 

71 
39 

71 
47 

67 
53 

62 
54 

67 
57 

65 
47 

73 
39 

62 
51 

59 
53 

57 
38 

52 
37 

64 
28 

65 
30 

69 
30 

63 
35 

63 
34 

55 
43 

60 
36 

61 
28 

60 
43 

60 
52 

62.4 
38. 5 

MAX 

Mm 

62 
39 

64 

31 

43 
21 

44 

21 

51 
24 

60 
26 

70 
34 

70 
36 

72 
47 

69 
59 

62 
51 

68 
54 

62 
47 

66 
39 

63 
50 

62 
54 

60 
40 

69 
40 

63 
38 

61 
34 

69 
37 

62 
39 

61 
41 

53 
37 

56 
39 

59 
30 

58 
44 

69 
47 

61.4 
39.3 

MAX 

Mm 

45 
12 

50 
38 

39 
23 

41 

23 

47 
23 

49 
25 

56 
31 

65 
31 

71 
39 

74 

50 

70 
57 

66 
55 

70 
52 

61 
42 

65 
45 

64 

52 

61 
47 

56 
43 

47 
40 

63 
39 

67 
38 

67 
37 

64 
40 

46 
37 

48 

37 

57 
34 

57 
42 

55 
46 

57.9 
38.5 

MAX 

Mm 

47 

16 

57 
32 

35 
22 

42 
21 

43 
21 

48 
26 

56 
30 

68 
37 

69 
40 

71 
54 

67 
58 

60 
54 

66 
47 

58 
43 

67 
44 

60 
51 

61 
41 

52 
39 

50 
36 

64 
36 

67 
35 

67 
37 

67 
36 

47 

37 

43 
36 

54 
34 

59 
39 

55 
45 

57.2 
37. S 

MAX 

Mm 

66 
44 

63 
32 

44 

20 

46 

17 

50 
19 

62 
12 

71 
37 

70 
31 

72 

50 

67 
61 

63 
57 

70 
56 

67 
49 

69 
37 

65 
51 

63 
54 

59 
40 

53 
39 

63 
30 

66 
28 

69 
28 

67 
36 

63 
37 

50 
41 

57 
39 

61 
26 

63 
44 

68 
61 

62.4 
38.1 

MAX 

Mm 

61 
36 

55 
32 

45 

22 

47 
24 

50 
24 

58 
32 

66 
37 

69 
39 

72 
51 

70 
56 

66 
56 

67 
54 

66 
49 

66 
43 

62 
50 

70 
58 

61 
42 

60 
41 

64 
38 

68 
40 

69 
37 

65 
40 

57 
39 

46 
36 

66 
38 

60 
37 

55 
44 

69 
49 

61,0 
40.9 

MAX 

Mm 

43 

12 

58 
33 

39 
22 

45 

22 

44 

20 

42 
22 

55 
27 

65 
33 

70 
42 

70 
51 

70 
54 

60 
53 

64 
50 

54 
39 

65 
40 

67 
50 

60 
41 

51 
40 

47 
42 

63 
41 

67 
35 

63 
38 

64 
40 

40 
35 

42 
35 

54 
34 

62 
35 

46 
40 

55.7 
36,6 

MAX 

Mm 

51 
21 

67 
32 

36 
22 

42 
21 

48 
22 

52 
23 

61 
34 

70 
39 

69 
41 

71 
57 

64 
56 

62 
56 

67 
46 

60 
43 

69 
46 

60 
51 

62 
37 

50 
36 

52 
31 

63 
33 

64 
35 

67 
35 

64 

36 

59 
40 

46 

37 

56 
31 

60 
31 

59 
36 

59,0 
36.9 

MAX 

Mm 

59 
36 

54 
31 

44 

20 

45 

23 

49 
22 

58 
29 

67 
36 

70 
40 

73 
53 

60 
56 

63 
48 

66 
42 

60 
50 

61 
54 

57 

41 

49 
41 

63 
36 

67 
35 

66 
38 

66 
40 

56 
41 

43 
36 

54 
35 

68 
47 

59.2 
38.8 

MAX. 

Mm 

68 
42 

57 
30 

44 
19 

47 
17 

52 
18 

62 
17 

69 
35 

66 
32 

70 
48 

65 
61 

64 

56 

66 
56 

60 
46 

66 
40 

60 
50 

60 
52 

56 
36 

62 

40 

64 

28 

66 
26 

68 
32 

64 
34 

58 
40 

50 
41 

58 
37 

57 
26 

62 
42 

67 
51 

61.3 
37.8 

08 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

67 
46 

60 
34 

47 
23 

49 
23 

53 
25 

64 
26 

72 
40 

70 
44 

69 
55 

66 
54 

63 
58 

69 
57 

64 
49 

69 
45 

64 
51 

67 
55 

60 
44 

53 
44 

65 
37 

70 
39 

71 
40 

68 
42 

64 
43 

64 
43 

56 
35 

56 

37 

65 
43 

70 
53 

63.5 
42,3 

MAX 

Mm 

61 
46 

54 
35 

51 

22 

54 
23 

56 
23 

63 
25 

71 
38 

70 
42 

68 
57 

62 
60 

65 
59 

66 
59 

65 
48 

67 
44 

65 
52 

66 
60 

62 
44 

56 
46 

67 
34 

72 
36 

72 
40 

72 
38 

67 
43 

56 
45 

60 
32 

56 
32 

67 
47 

64 
54 

63.5 
42,3 

MAX 

Mm 

65 
46 

57 
34 

47 
25 

50 
26 

54 

26 

64 

25 

71 
41 

69 
45 

69 
57 

69 
61 

62 
58 

68 
59 

65 
50 

62 
43 

68 
52 

69 
59 

60 
44 

55 
44 

64 
36 

71 
37 

71 
41 

71 
43 

65 
46 

50 
44 

59 
35 

58 
35 

6T 
45 

66 
53 

63,1 
43,4 

MAX 

Mm 

62 
50 

56 
33 

46 
32 

48 
35 

51 
36 

56 
40 

63 
49 

65 
54 

65 
53 

67 
60 

66 
58 

65 
58 

62 
50 

66 
49 

62 
55 

67 
59 

60 
48 

54 
46 

61 
47 

64 
50 

67 
50 

65 
50 

63 
52 

53 
46 

55 
40 

56 
43 

55 
41 

65 
45 

60,2 
47,6 

MAX 

Mm 

67 
46 

46 

30 

46 
25 

48 
26 

54 
30 

60 
29 

68 
43 

67 
46 

68 
60 

66 
62 

62 
60 

69 
59 

65 
50 

68 
46 

66 
53 

66 
55 

55 
45 

54 
42 

65 
40 

66 
39 

68 
41 

68 
43 

64 
46 

50 
45 

59 
37 

56 
37 

63 
47 

68 
52 

61,6 
44.0 

MAX 

Mm 

58 
21 

64 
36 

45 

25 

48 
24 

^1 
27 

61 
24 

62 

35 

69 
41 

67 
48 

70 
60 

69 
59 

62 
58 

69 
49 

66 
41 

70 
46 

68 
53 

70 
44 

55 
43 

55 
36 

65 
36 

70 
42 

68 
43 

68 
42 

64 

43 

52 
38 

61 
33 

57 
40 

64 
46 

62,4 
40,6 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 
FEBRUARY  1966 


NORTHERN  VALLEY  0 
DECATUR 

FLORENCE 

HUNT'iVILLE  W8  AP 

MADISON 
MOULT on  2 

MUSCLt  SHOALS  FAA  At 
RED  BAY 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  C 

BESSEMER  3  5SW 
BIRMINGHAM   WB  AP 

BRIDGEPORT  2  h 
SAND  MT   SUBSTA  AU 
SC0TTS80RO 
VALLEY  HEAD 

UPPER  PLAINS 
HALEYVILLE 

HAMILTON  3  S 

JASPER  N 


EASTERN  VALLEY 
CENTRE    5  SW 


PRAIRIt 
MONTGOMERY    >.B  I.P 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

SNOWFALL 
SN  ON  GNDl 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNU 


SNOWFALL 
SN  ON  ONO 


SNOWFALi 
SN  ON  GND 


SNOWFf LL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQL'IV 


Day  of  montli 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Oi  Montli 

Station 

o  o>i 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

.7 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

•      «  « 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.05 

.07 

.08 

•  08 

.10 

.15 

.07 

.06 

.06 

.06 

ft 

.11 

.09 

.00 

•  04 

.08 

.06 

WIND 

63 

93 

45 

6* 

23 

24 

33 

52 

65 

19 

16 

43 

19 

8 

26 

9T 

56 

41 

30 

92 

65 

61 

33 

29 

22 

32 

40 

1256 

•  « 

PRAIRIE 

06 

J 

OEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 

.10 

.22 

.01 

.06 

.11 

ft 

.19 

.05 

.12 

.16 

.16 

.11 

.17 

.17 

.09 

.14 

•  OS 

NINO 

42 

157 

119 

61 

10 

23 

50 

68 

210 

69 

18 

15* 

79 

41 

45 

79 

102 

35 

38 

74 

65 

74 

133 

75 

50 

28 

132 

2123 

MAX 

43 

69 

61 

66 

65 

66 

61 

61 

64 

62 

69 

54 

57 

56 

50 

63 

64 

66 

60 

60 

51 

62 

58 

57 

60.3 

MIN 

Jl 

35 

34 

48 

46 

50 

57 

" 

SO 

46 

45 

52 

42 

40 

3* 

36 

38 

36 

38 

40 

39 

39 

38 

46 

42, S 

«      ft  « 

GULF 

08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.01 

.18 

.03 

.10 

.10 

.07 

.08 

.08 

.09 

.05 

.03 

.13 

.08 

.07 

.02 

.16 

.05 

.10 

.22 

.02 

.13 

• 

ft 

.27 

,06 

2.)9B 

WIND 

77 

108 

44 

T3 

30 

e 

16 

19 

56 

113 

22 

45 

105 

6 

20 

47 

50 

30 

35 

15 

2U 

15 

27 

23 

60 

8 

5T 

58 

1193 

MA> 

60 

62 

SO 

J3 

55 

63 

10 

70 

69 

66 

64 

65 

70 

70 

67 

68 

64 

56 

66 

70 

to 

70 

70 

62 

65 

62 

63 

69 

64,6 

MIN 

♦2 

28 

34 

34 

35 

35 

42 

46 

56 

61 

59 

56 

50 

46 

55 

52 

49 

44 

40 

42 

44 

45 

46 

47 

40 

41 

♦5 

55 

*5,5 
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STATION  INDEX 


STATION 

- 

1     INDEX  NO. 

o 

COUNTY 

AGE  X  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

ui}oc>n  V  L,n 

DRAIN 

i 

s 

AdBEVlLLE    1  NNW 

OT 

HENRY 

T« 

; 

JOHN  b  RICMBURG 

AOOl&ON 

0063 

34  13 

67  11 

7*5 

c 

Ol»0 

07 

>KCOX 

32  14 

07  29 

175 

BJ 

C 

SIDNEY  J.  HAROVi  SR. 

ALAERTVUCE  2  5E 

02 

MAR  SHALL 

ii 

5i 

JESSE  M.  CULP 

ALEXANDER  CITY  *  NE 

09 

TALLAPOOSA 

it 

5f 

DOUGLAS  M.  SANFORO 

ALICEVlLLE 

03 

PICAENS 

n 

H 

MRS.  CHERRY  J.  MERNDON 

ANDALUSIA  1  NM 

07 

COVINGTON 

t, 

n 

M 

JAMES  P.  CILLIS 

ANNISTON  FAA  AO 

04 

CALHOUN 

NIC 

MIC 

** 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ARLEY   i  S 

WINSTON 

7« 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

ASNLANO 

09 

CLAY 

4F 

C  H 

NORMA  K  WILLIS 

ASHWILLE  «  H 

0377 

ST.  CLAIR 

33  51 

66  20 

590 

JOHN  T.  SWINDALL 

0399 

01 

12 

34  4S 

66  59 

720 

9A 

9< 

H 

ATMORE  1  iti 

0*07 

07 

E&CAMBIA 

294 

4P 

4F 

WGH  H.  WIGGINS 

AUBURN  >  S¥ 

05 

LEE 

11 

32  3* 

65  31 

73( 

6J 

MRS.  MARTHA  1.  MOORC 

AUTAuCAVlLLE   i  t* 

03 

AUTAUGA 

32  28 

20< 

61 

J.  B.  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LOCK  AND  0AM 

OiOi 

03 

TUSCALOOSA 

3)  29 

87  20 

2  SO 

7A 

7A 

COUPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MlNETTE 

0»B3 

08 

BALOHIN 

30  53 

260 

7( 

M 

GROVER  W.  WOODWARD 

BELLE  MINA  2  H 

LIMESTONE 

12 

34  42 

66  93 

600 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

07  AS 

03 

FAYETTE 

33  40 

452 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

BESSEMER  3  SSw 

07)7 

02 

JEFFERSON 

33  22 

87  01 

533^ 

6V 

«A 

H 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

BEXAR 

03 

MARION 

13 

OB  07 

970 

OSCAR  M,  LOCKRIOOE 

0B23 

32  39 

06  42 

420 

tt 

JOHN  R •   T  HOMA  S 

BtRH INGHAM  HB  AP 

0031 

02 

JEFFERSON 

33  34 

06  45 

620 

MIO 

NIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BOAZ 

02 

MARSHALL 

7A 

DAVID  A.  BURNS 

BRANTLEY 

07 

CRENSHAH 

31  35 

66  16 

27< 

SA 

S« 

R.  E.  HENDERSON 

BREWTON  ) 

07 

ESCAMBIA 

6P 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

BR1DCEP3RT  2  M 

1099 

02 

JACKSON 

66< 

51 

iP 

M 

MISS  H.  LOgiSC  JONES 

BROOK WOOD 

n*3 

03 

33  16 

07  17 

605 

MRS.   WILLIE  M.    STYRON  1 

BRUNO 1  DOE 

1170 

07 

PIKE 

495 

It 

MILDRED  P.  WHITTINGTON; 

CALEB*  2  S«* 

12Be 

04 

SHELBY 

540 

iP 

5( 

PIERCE  A,  GARRETT  i 

CAMOEN  3  NM 

1301 

07 

WILCOX 

32  02 

07  20 

225 

9P 

9F 

I 

AUBURN  UNIVERSITY  | 

131S 

1] 

31  55 

07  59 

93 

AUBURN  UNIVERSITY  ! 

CAMP  MILL    2  NW 

1324 

05 

TALLAPOOSA 

'j 

32  50 

85  41 

680 

6A 

CARBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

7A 

FLOTO  J.  GARRISON 

CENTRE  5  SM 

1M2 

CHEROKEE 

7A| 

DON  R>  WATSON 

CENTREVtLLE 

1520 

03 

BIBB 

32  57 

7A 

TA 

HUET  COL BURN 

CHATOM  3  N 

Hit, 

07 

WASHINGTON 

9P 

5B 

H 

CRaOY  C.  YOUNG 

CHILOER&BURC 

1619 

04 

TALLADEGA 

"  22 

ALABAMA  POWER  CO. 

CMlLOERSeuRO  MTH  RLANT 

1620 

TALLADEGA 

9P 

9P 

„ 

CITY  WATER  PLANT 

CITRONELLE 

1609 

OB 

MOBILE 

6P 

6(> 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

31  32 

07  31 

1S3 

TA 

TOLLlE  L.  HASKEM 

169A 

03 

CHILTON 

32  91 

S6  3B 

560 

7« 

TA 

MARION  W.  CASTERLING  ] 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

31  53 

B9  2B 

59( 

8« 

MRS  ELI2ABETM  M  WESTON  ! 

COOEN 

IBO)!  OS 

MOBILE 

91 

51 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

COffEE  SPRINGS  2  NW 

1607 

07 

GENEVA 

6J 

HENRY  F,  KELLFY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1919 

01,  COLBERT 

U 

c 

TVA-462 

collinsvillE 

18*9 

02 

DE  KALB 

73' 

7A 

B.  W.  APPlETON 

COLUMBIA 

1669 

07 

HOUSTON 

7A 

CORDOVA 

19A0 

03 

WALKER 

33' 

TA 

MRS*  C.  CRESHAH 

COT  TON TON 

197* 

07 

RUSSELL 

32  09 

65  04 

217 

7A 

HUGH  S.  KI IE 

CURA 

2079 

06 

SUMTER 

66  23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

2119 

09 

TALLAPOOSA 

32  49 

65  45 

760 

7* 

DAOEVILLE  2 

212* 

05 

TALLAPOOSA 

li 

32  50 

65  46 

73< 

: 

M.  CLAY  PLESS  1 

OAMCY  a  N 

2tAl 

03 

PICKENS 

13 

6A 

INACTIVE  7/12/65 

DAYTON 

21SS 

06 

MARENGO 

13 

7A 

TA 

JAMES  M.  CREWS  ' 

DECATUR 

2207 

0) 

MORGAN 

12 

BJ^ 

OA 

ROSS  A.  HAWKINS 

DELTA 

2235 

09 

CLAY                     1  11 

7J 

MRS.  VERNA  B.  LANDERS 

oEhorolis  lock  and  OAH 

22A5 

MARENGO  13 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

07 

HOUSTON 

65  27 

371 

FED.  AVIATION  AGEIXT 

DOT MAN  *  H 

2377 

07 

HOUSTON 

c 

INACTIVE  7/21/65 

DOUBLE  SPRINGS 

23S6 

03 

WINSTON 

800 

TA 

TA 

MITCHELL  DRAKE 

2977 

07 

COFFEE 

1( 

31  25 

66  04 

195 

TA 

ARTHUR  C.  BRUNSON 

EL  ROD 

2632 

0) 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

252 

TA 

K.  V.  BERRY  1 

ENTERPRISE 

2670 

07 

COFFEE 

89  91 

9P 

5P 

RADIO  STATION  WIRB  | 

EUFAULA 

2727 

07 

BARBOUR 

7A 

TA 

C.  A.  MC  CLURE 

EVERGREEN 

2T98 

CONECUH 

7A 

W.  DAVE  SIMONTON 

FAtftHOPE  2  NE 

2613 

11 

BALDWIN 

5P 

9P 

H 

JAMES  E.  BARRETT.  JR. 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2S32 

COVINGTON 

23; 

BA 

U.S.  FOREST  SERVICE  1 

FALKVILLE    I  N 

2B«0 

01 

MORGAN 

i; 

7A 

7A 

J, 

C0G8EHT   M,  HAROIN 

FALLS  CITY  8LK  POND  TH 

ZBAB 

03 

WINSTON 

INACT IVE  4/30/69 

FAYETTE 

2063 

03 

FAYETTE 

13 

07  90 

370 

6P 

GORMAN  J.   BLACK  | 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34  46 

87  41 

976 

6A 

FORT  DEPOSIT 

3024 

06 

LOWNDES 

503 

7i 

WOODROW  WILSON 

FORT  h40RCAN 

3019 

OB 

BALDWIN 

30  14 

66  01 

BP 

SP 

C  H 

WM.  H.  CHANDLER 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

OE  KALB 

BA 

: 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3109 

07 

MONROE 

6A 

OA 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

GADSDEN 

3191 

0* 

ETOWAM 

6b  00 

97( 

7A 

B.  G>  WILLIAMS 

GAOSOEN  CAS  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

u 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMTER 

86  09 

13< 

7> 

7A 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

34  01 

86  4) 

900 

OA 

: 

MRS.  G.  MC  KENIIE 

GENEVA 

S299 

GENEVA 

31  02 

65  51 

107 

1A 

TA 

REBECCA  CAMPBELL 

GEORGI ANNA 

3271 

01 

BUTLER 

31  36 

2B9 

TA 

gilbertomn 

3308 

07 

CHOCTAW 

i: 

120 

6P 

ALTON  G.  LAND 

GORGAS 

03 

WALKER 

33  19 

87  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREENSBORO 

351] 

06 

MALE 

3?  42 

87  36 

220 

6P 

N.  MANNER  COBBS 

GREENVILLE 

3519 

07 

BUTLER 

31  50 

06  36 

51 

6A 

CECILE  T.  LEWIS 

GREENVILLE  2 

3524 

07 

BUTLER 

31  50 

06  36 

420 

INACTIVE  3/29/69 

GULF  SHORES  P  0 

3999 

OS 

BALDWIN 

07  41 

0 

Ti 

GILBERT  W.  MELCHER 

GUNIERSVILLE 

3973 

02 

MARSHALL 

34  20 

06  19 

970 

*P 

RADIO  STATION  WGSV 

guntersville  tva 

3976 

02 

MARSHALL 

i; 

34  22 

66  17 

609 

TVA-T65 

MALEYVILLE 

3620 

03 

WINSTON 

3a  14 

07  37 

91 C 

6A 

6« 

RADIO  STATION  WJBB 

HAMILTON  3  S 

03 

MARION 

51 B 

7A 

EDDIE  L.  PEARCE 

HAYNEVILLE 

3740 

LOWNDES 

32  11 

06  36 

160 

SA 

BA 

MISS  JANE  DOSWELL 

HEADLAND 

3761 

01 

HENRY 

31  21 

S9  20 

370 

7A 

7* 

AUBURN  UNIVERSITY 

MEFLIN 

3779 

05 

CLEBURNE 

85  3b 

650 

SA 

OA 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3016 

CRENSHAW 

31  97 

66  19 

59* 

7A 

CHARLES  R.  PORTER 

NIGHTOhER 

3842 

05 

CLEBURNE 

1] 

33  32 

65  24 

1179 

SA 

THOMAS  J.  HART 

HODGES 

3899 

01 

FRANALIN 

34  20 

S7  56 

849 

7* 

FRANK  L.  HAYNES 

HUNTSVILLE  hB  AP 

4064 

01 

MADISON 

6b  39 

600 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

4193 

07 

CLARKE 

31  31 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  SUte  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  DanneUy  Field,  RFD  2,  Montgomery  Alabama 
36108,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.  In  "Supplemental  Data"  Uble  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  'he  number  of  observations. 

OgSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m. ,  C.  S,  T.    Data  in  the  "Extremes"  table    "Daily  Precioita- 
tion   table.    Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation  ' 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snc 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  disUnce  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  1  HE  FOLLOWING; 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Uble,  "DaUy  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  JO  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  stati( 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     {These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  m  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditTons  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D,  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documen.ts,  Government  Printing  Office.   Washington.  D.  C.  20402, 
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See  Reference  Notee  Following  Station  Index 
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26 

7 

223 

0 

0 

2 

0 

2.61 

-  3.98 

1.05 

4 

,0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

58,9 

-  1.1 

2.56 

-  4.18 

,0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE:        87°  ON  THE  21ST  AT  JASPER  4  N 
LOWEST  TEMPERATURE:         14°  ON  8+  AT  HAMILTON  3  S 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:      8.13  INCHES  AT  PHENIX  CITY  2  NNW 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:      .76  INCH  AT  FORT  MORGAN 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:      5.31   INCHES  ON  THE  4TH  AT  FORT  PAYNE 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL:        TRACE  AT  21  STATIONS 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND:      TRACE  ON  THE  6TH  AT  SYLACAUGA  4  NE 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NORTHERN  V1LI.CV  0 

ATHENS  ! 
BELLE  HINt  2  N 
OECtTuR 
F*LKVILL€   I  N 
FLOatNCE 

HODGE  J 

HUNTSVILLE  wB  AP 
MAO  I  SON 
HOULTON  I 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEW  MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ABSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
NATERLOO 


ALBERTVILLE  1  SE 
BESSEMER   I  SS» 
BIRMINGHAM  MB  AP 
BOA  2 

BRIDGEPORT  2  M 

COLLINSVILLE 
PORT  PAYNE 
SARDEN  CITY 
6UNTERSVILLE 
LEEDS 

MAGELLA 
ONE ON T A 

PALMERDAlE  2  K 
SAINT  BERNARD 
SAND  HT  SUeSTA  Au 

SAYRE 

SCOTTSeoflO 
TRAEFORO 
VALLEY  HEAD 

•      •  • 

UPPER  Plains 


03 


ALICEVILLE 
ARLEY  9  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 
BILLINGSlEY   1  SE 

BROOKMOOO 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
ELROO 
FAYETTE 
GORGAS 

haleyville 

hamilton  j  s 
jasper  a  n 

LAY  DAM 

HERTZ  PONDVILLE  TOMER 
MITCHELL  DAM 

PICKENSVILLE 
PLANTERSVILLE  2  S5E 
PRATTVILLE 
REFORM 

thorsby  Exp  station 

tuscaloosa  faa  ap 
tuscaloosa  oliver  dam 

VERNON 

NEST  BLOC TON 
■INPIEID  2  SM 


Eastern  valley  oa 

anniston  faa  ap 
ashville  a  m 

CALERA  2  So 
CENTRE  !  S» 
CHILOERSBUPG 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SK 
LEESBUR6 

MONTEVALLO 
PELL  CITY   1  NNE 
STLACAUGA  N£ 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  Sw 

CAMP  HILL  2  NU 

OADEVlLLE 

DELTA 

hEflin 

HIGHTOnER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

■  MARTIN  DAM 
J  OPELIKA 
I  ROCKFORO  2  NNH 
I  ROCK  MILLS 
j  THURLOm  OAM 

I  MAOLEY 
I  METUMPKA 

\  VATES  HYDRO  PLANT 


Day  of  Month 


'  1 

3 

4 

2.T5 

.12 

.1* 

1,10 

2t2( 

*oI 

.01 

•  01 

2*63 

'22 

• 

*95 

iIat 

!l2 

T 

T 

2.13 

.13 

.12 

1,20 

i'.il 

,06 

.91 

1,91 

T 

T 

2,15 

.1<> 

,26 

T 

T 

l.A« 

.19 

T 

T 

>D 

• 

1  *  r 

- 

!l9 
- 

- 

.1* 
- 

1.06 
- 

T 

T 

S.IA 

3.72 

3.71 

.01 

,7« 

I 

3,7T 

•  09 

S.3A 

■ '  i» 

2.61 

t 

5,6A 

•  39 

».69 

7.02 

.07 

J*  ?n 

3.731 

l.A* 

02 

3.92 

.01 

U03 

3.A0 

3.70 

.05 

1.64 

A.50 

.BO 

2.39 

A, 04 

.05 

5. A3 

*9l 

3*  I  3 

5.10 

.01 

69 

3  03 

3.20 

.25 

.U 

1.96 

T 

5.00 

T 

1.09 

1.90 

T 

A. 91 

•  06 

3.28 

A. 65 

• 

2.92 

2. SO 

2!92 

9!96 

,02 

•  9a 

2,66 

6.08 

U68 

A.A5 

T 

•  T5 

•  99 

T 

T 

2. at 

,10 

'If 

5.11 

,05 

•  9* 

A. 49 

•  69 

A. 35 

.05 

•  *3 

3.03 

.20 

.25 

.79 

5.93 

4.41 

.03 

1.83 

2. OB 

.22 

• 

• 

1.95 

.06 

•  OS 

•  76 

3.72 

l»0* 

4.67 

•* 

1«29 

4.15 

,05 

4,68 

,02 

*9l 

I  '96 

3.47 

T 

.10 

1.09 

5,55 

5,92 

T 

l!53 

4,53 

,03 

.27 

1.09 

5,36 

1.41 

1,0* 

3,82 

1  ->  I 

_ 

4,02 

.02 

.T3 

83 

1,96 

!32 

!32 

4,30 

.•Si 

.50 

1,54 

.12 

•  I  * 

.*3 

5,39 

3,46 

l!89 

6,59 

3,89 

4,61 

'92 

90 

5,9< 

1.19 

1.33 

4.94 

.06 

.08 

ln2 

A.69 

,07 

•  64 

2.63 

A. 69 

.02 

•  60 

2 . 72 

3,88 

.08 

•  83 

I  11 

4,0« 

1.06 

Io9 

T 

5,53 

1.61 

1.31 

3,31 

.10 

•  80 

1.52 

4,18 

1.2T 

.98 

3,39 

5,03 

.02 

l*8T 

1*88 

6,09 

.10 

.T9 

3!l3 

7.19 

1.09 

3.34 

3.89 

.62 

1.96 

.11 

3,42 

3.28 

.45 

1.90 

6.14 

.01 

1.16 

2.49 

.10 

5.09 

2.00 

1.69 

6.91 

2.64 

1.99 

5.50 

T 

1.59 

2.13 

.28 

4.90i 

.69,  1.26 

5.01 

.20 

.72 

2.37 

6.30 

.04 

1.13 

3.10 

In 

4.44 

,07 

.35 

2.37 

.04 

5.92 

T 

1.84 

1.78 

.18 

6.65 

.03 

1.10 

3.33 

.20 

i  9 


10  i  II     12     13  U 


15 


16     17     IS     19     20     21     22     23     24     25  ,  26  I  27 


,93 
.20 
,C9 


28  I  29  I  30 


,26  t,28i 
,18  1,43  .07 
.02     .29  I.39I 


.50 
.90 
.72 


,04     ,91  ,71 


S«*  IUf«r«ac«  NolM  Following  SuUon  ladmx 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  oi  Month 


PRAIRIE 


06 


CUB* 
OAVTON 

oemopolis  lock  and  dan 
fort  deposit 
gainesville 

greensboro 
mayneville 
livingston 

MARION  1  N 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEWS  1  SSW 
MIL5TEA0 
MINTER  )  NW 
MONTGOMERY  MB  AP 

ORRVILLE 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 
PRIMROSE  FARM 
SELMA 

SUTTLE 

TUSKEGEE  J  S 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOMN 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 


COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE   I  NNW 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  Nw 
ATMORE   I  5W 
BRANTLEY 

BREwTON  3  SSE 
BRUNDIDGE 
CAMDEN  3  Nw 
CHATOM  3  N 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFfEE  SPRINGS  J  NW 

COLUMBIA 

COTTONTON 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVERGREEN 

f ALCO  OPEN  PONO  TOWER 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOWN 

GREENVILLE 

HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
KINSTON 
LOUISVILLE 

MELVIN 

MILLERS  FERRY 
NATCHEZ 
NEWTON 
OZARK  6  NNW 

PHENIX  CITY  2  NNW 
PINE  HILL 
RIVER  FALLS 
SLOCOMB 
SNOW  HILL 

TH0MA5VILLE 
TROY 

KALLACE  2  E 
tlHATuEY 


3.T3 
6,06 
3.70 
2.S« 
3.99 


.50 
1.00 


l.STI  1.S6  .U 


3.02 
6.72 
4.12 


i.3t 

«.ei 

4.23 


4.66 
3.68 


1.96 
.66 


1.30 
1.32 


1.3a 
.«' 

.97 


1.02 
1.75 


2.25  .35 
1.30 

1.26  .65 
1.2a  .34 


2.06 
2.05 
1.84 


1.91 
1.07 


1.92 
.70 
1.93 


10     11     12     13     14  15 


.55  1.20  .02 


16     17  18 


19     20  21 


.54  .25 
.91 

uai  .08 

1.25  .32 


1.40 
1.48  .45 


22     23  24 


25     26  27 


.05  1.30 
.22  1.14 


.75 

.15 


.16  .05 
.47 


GULF 

BAv  MINETTE 
CITRONELLE 
CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  SHORES  P  0 
MOBILE  WB  AIRPORT 
R0BERT5DALE  I  E 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  M.p.h. 

) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  day*  with  precipitation 

StaboD 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

-s 

S  c 

11 

Direction 
of 

laatest  mile 

Date  of 
iasle«t  mile 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID         6  AM       NOON       6  PM 

Trace 

,01-09 

.10-49 

66 -og 

66I-00I 

2,00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

•tinahine 

<  -3  3 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

25 

1.9 

7.0 

30 

w 

23 

71 

75 

44 

47 

2 

5 

2 

2 

1 

0 

12 

73 

5.2 

HUNTSVIULE  WB  AIRPORT 

2<. 

1.8 

7.4 

32++ 

25 

23 

65 

73 

45 

44 

4 

3 

2 

0 

1 

0 

10 

5.3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

16 

0.8 

11.0 

31++ 

20 

03 

80 

82 

55 

64 

2 

3 

3 

3 

0 

0 

11 

6.1 

MONTGOMERY  wB  AIRPORT 

26 

0.9 

8.3 

29 

w 

05 

73 

SI 

47 

50 

2 

1 

5 

2 

1 

0 

11 

66 

5.« 

S«e  B«l«r«iic*  Nolm  Following  SlatioD  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

0) 

m 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

m 

> 
< 

N0PTHE8N  VULUEY 

01 

ATHENS  1 

MAX 

53 

61 

65 

65 

60 

42 

39 

45 

50 

60 

63 

71 

75 

74 

74 

71 

69 

69 

67 

72 

76 

78 

76 

68 

48 

94 

52 

96 

99 

60 

67 

62«9 

Mm 

37 

34 

50 

46 

30 

26 

20 

22 

24 

31 

35 

40 

50 

51 

50 

50 

40 

37 

49 

48 

59 

33 

22 

56 

50 

27 

29 

59 

59 

38.1 

9ELLE   M1N4    2  N 

MAX 

62 

65 

62 

65 

50 

38 

45 

51 

60 

65 

72 

77 

75 

75 

72 

69 

49 

b9 

70 

76 

84 

91 

73 

61 

54 

65 

57 

99 

62 

67 

75 

69,1 

MIN 

39 

38 

511 

47 

31 

28 

22 

22 

27 

31 

36 

42 

50 

53 

50 

90 

39 

36 

52 

57 

54 

34 

24 

36 

30 

29 

27 

56 

41 

59.0 

DECATUR 

MAX 

56 

61 

66 

65 

61 

42 

39 

40 

52 

62 

66 

72 

71 

76 

63 

72 

69 

69 

69 

71 

76 

60 

78 

70 

49 

94 

63 

95 

50 

62 

67 

62,7 

Mm 

«1 

36 

42 

46 

32 

27 

25 

25 

26 

32 

34 

43 

46 

52 

52 

41 

47 

49 

59 

60 

35 

29 

37 

35 

33 

28 

56 

45 

40.1 

FALKVILUE   I  N 

MAX 

ST 

62 

66 

67 

62 

42 

40 

45 

52 

61 

65 

71 

75 

74 

65 

71 

70 

68 

69 

72 

78 

63 

77 

71 

49 

97 

64 

57 

94 

62 

66 

65,6 

Mm 

40 

35 

39 

45 

33 

27 

23 

19 

23 

29 

35 

41 

45 

52 

49 

50 

40 

36 

40 

59 

59 

35 

23 

28 

29 

29 

29 

30 

41 

37,3 

FLORENCE 

MAX 

66 

67 

65 

64 

54 

42 

45 

54 

64 

67 

75 

78 

77 

70 

72 

73 

70 

67 

90 

96 

80 

75 

96 

99 

67 

60 

98 

69 

69 

77 

66,7 

Mm 

35 

41 

52 

47 

32 

26 

20 

22 

28 

37 

42 

47 

54 

54 

** 

48 

93 

39 

59 

99 

51 

53 

24 

*l 

31 

29 

30 

40 

42 

40.7 

HUNTSVILLE  hB  AP 

MAX 

61 

66 

66 

67 

42 

37 

44 

51 

59 

64 

72 

76 

75 

66 

73 

66 

70 

71 

73 

77 

94 

81 

71 

49 

99 

65 

56 

95 

62 

67 

75 

64.2 

Mm 

61 

36 

52 

40 

31 

27 

24 

22 

27 

32 

38 

44 

55 

57 

94 

49 

40 

53 

99 

42 

53 

26 

39 

35 

51 

29 

41 

45 

40.9 

MADISON 

MAX 

61 

65 

61 

63 

54 

39 

45 

51 

59 

65 

71 

75 

75 

66 

70 

67 

69 

69 

73 

77 

84 

79 

71 

94 

99 

63 

56 

54 

62 

68 

75 

64,3 

Mm 

39 

39 

50 

46 

31 

27 

20 

24 

27 

34 

37 

47 

52 

55 

50 

49 

44 

40 

54 

57 

53 

31 

23 

37 

32 

50 

27 

55 

44 

39.9 

MOULTON  2 

MAX 

63 

66 

64 

66 

49 

40 

45 

52 

62 

73 

76 

79 

65 

73 

74 

69 

67 

73 

79 

85 

78 

69 

54 

98 

63 

57 

98 

64 

67 

76 

69,9 

Mm 

36 

35 

51 

47 

32 

27 

20 

20 

25 

38 

44 

«  3 

53 

53 

47 

53 

39 

38 

55 

59 

51 

34 

23 

56 

51 

27 

26 

56 

41 

39.9 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

MAX 

65 

67 

67 

64 

41 

41 

47 

51 

62 

66 

73 

79 

75 

65 

71 

72 

69 

69 

75 

79 

86 

SO 

68 

49 

99 

66 

96 

56 

63 

68 

77 

69.2 

Mm 

3e 

38 

54 

39 

32 

27 

25 

26 

26 

33 

39 

44 

«i  5 

55 

57 

47 

37 

39 

57 

61 

43 

29 

23 

42 

54 

35 

26 

44 

47 

40.9 

NEW  MARKET  2 

MAX 

61 

64 

65 

65 

53 

36 

44 

50 

64 

65 

75 

73 

62 

72 

65 

69 

67 

71 

75 

83 

80 

74 

56 

95 

60 

96 

53 

60 

66 

70 

63,6 

Mm 

39 

31 

51 

46 

31 

25 

21 

19 

24 

31 

34 

49 

50 

54 

46 

53 

43 

36 

49 

60 

49 

30 

21 

32 

29 

27 

22 

34 

40 

37,6 

REO  BAY 

MAX 

57 

65 

66 

68 

59 

40 

42 

47 

54 

64 

69 

72 

78 

72 

66 

70 

73 

70 

65 

79 

82 

65 

79 

65 

49 

60 

66 

56 

57 

65 

69 

64,7 

Mm 

36 

36 

42 

45 

31 

26 

21 

23 

25 

32 

40 

45 

50 

54 

52 

42 

43 

50 

59 

60 

32 

26 

33 

53 

32 

35 

36 

41 

59.6 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

60 

65 

66 

65 

42 

38 

45 

52 

59 

65 

70 

74 

75 

65 

70 

67 

68 

69 

71 

76 

81 

77 

70 

49 

99 

61 

55 

54 

62 

66 

75 

63,4 

Mm 

3* 

32 

51 

38 

31 

27 

22 

22 

25 

31 

32 

40 

49 

53 

45 

40 

34 

49 

56 

42 

31 

25 

39 

29 

27 

26 

36 

45 

37.1 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

55 

64 

65 

65 

58 

46 

40 

46 

52 

62 

66 

71 

76 

74 

65 

72 

72 

66 

69 

72 

79 

84 

77 

65 

46 

59 

64 

58 

55 

64 

66 

65.6 

Mm 

31 

33 

41 

40 

27 

25 

16 

16 

19 

19 

31 

39 

39 

48 

54 

32 

32 

39 

59 

59 

31 

19 

19 

31 

24 

24 

24 

37 

35.6 

MATERLOO 

MAX 

52 

61 

65 

73 

78 

76 

74 

71 

76 

79 

77 

74 

76 

76 

79 

83 

80 

94 

64 

66 

62 

59 

61 

69 

70.2 

•      •  * 

MIN 

24 

26 

16 

22 

29 

32 

38 

45 

49 

59 

56 

43 

35 

54 

51 

52 

19 

30 

59 

22 

21 

25 

24 

37 

57.2 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS 

02 

AL8E0TVILLE  2  SE 

MAX 

53 

57 

64 

57 

62 

43 

35 

39 

47 

56 

61 

69 

73 

74 

61 

66 

58 

67 

68 

67 

75 

81 

77 

68 

44 

54 

56 

46 

52 

57 

63 

99.7 

Mm 

39 

40 

40 

51 

30 

26 

23 

24 

24 

31 

37 

40 

47 

54 

53 

48 

47 

49 

44 

45 

55 

55 

33 

24 

24 

31 

29 

29 

29 

57 

58.2 

BESSEMER  3  SSU 

MAX 

62 

67 

63 

69 

53 

45 

47 

53 

61 

65 

72 

75 

70 

64 

70 

70 

69 

72 

73 

78 

91 

78 

75 

92 

57 

60 

65 

59 

63 

71 

79 

65.7 

Mm 

38 

3S 

52 

51 

30 

28 

19 

20 

25 

35 

42 

40 

53 

55 

56 

52 

52 

50 

47 

39 

52 

58 

47 

35 

24 

38 

34 

58 

28 

52 

45 

40.4 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

62 

66 

68 

68 

45 

43 

47 

53 

60 

65 

71 

76 

74 

63 

68 

67 

67 

72 

71 

77 

82 

76 

73 

90 

95 

60 

62 

96 

61 

70 

77 

64.6 

Mm 

38 

38 

54 

41 

33 

29 

23 

22 

29 

32 

37 

42 

52 

55 

48 

92 

44 

39 

53 

99 

45 

33 

25 

41 

3T 

52 

29 

55 

59 

59,9 

BRtOfiEPORT  2  u 

MAX 

64 

67 

62 

64 

59 

39 

45 

51 

59 

66 

70 

75 

73 

65 

65 

64 

70 

70 

71 

79 

92 

79 

74 

57 

99 

65 

57 

56 

63 

66 

72 

64.6 

Mm 

39 

30 

49 

47 

31 

26 

24 

19 

22 

27 

30 

35 

46 

49 

49 

50 

39 

44 

54 

55 

31 

21 

29 

26 

25 

23 

28 

38 

56,5 

GUNTERSVILLE 

MAX 

63 

64 

63 

67 

63 

40 

45 

51 

60 

65 

71 

73 

74 

64 

70 

66 

68 

73 

72 

76 

92 

80 

75 

54 

60 

59 

59 

56 

60 

67 

75 

65,0 

Mm 

40 

33 

51 

47 

32 

29 

24 

24 

25 

31 

34 

40 

51 

53 

50 

44 

44 

37 

42 

54 

54 

36 

26 

53 

31 

54 

26 

36 

43 

39,9 

ONEONTA 

MAX 

59 

62 

67 

67 

62 

46 

42 

45 

50 

60 

64 

71 

75 

75 

63 

66 

65 

69 

72 

72 

78 

82 

77 

72 

59 

56 

61 

61 

56 

61 

71 

64,0 

Mm 

36 

33 

35 

49 

32 

27 

22 

20 

22 

27 

28 

34 

41 

53 

45 

*9 

45 

37 

40 

50 

57 

33 

24 

26 

51 

28 

25 

28 

40 

56,1 

5ATNT  BERNARD 

MAX 

57 

61 

66 

66 

62 

43 

44 

52 

61 

65 

72 

76 

76 

62 

69 

69 

69 

69 

72 

80 

85 

60 

71 

49 

58 

65 

97 

54 

64 

68 

64,7 

Mm 

39 

3) 

38 

45 

28 

26 

22 

25 

28 

31 

34 

40 

54 

47 

50 

49 

43 

37 

41 

49 

58 

36 

24 

26 

52 

90 

29 

59 

39 

57,4 

SAND  MT  SUBSTA  ALI 

MAX 

58 

62 

59 

58 

55 

36 

41 

50 

55 

62 

68 

73 

72 

62 

66 

63 

66 

72 

69 

73 

79 

76 

71 

62 

92 

59 

54 

92 

57 

69 

70 

61,9 

Mm 

38 

42 

48 

47 

31 

26 

23 

21 

30 

32 

38 

48 

52 

54 

53 

47 

42 

46 

44 

40 

52 

99 

50 

34 

29 

38 

29 

29 

25 

56 

43 

39.4 

SCOTTSBTRO 

MAX 

55 

64 

55 

62 

59 

36 

43 

51 

58 

63 

70 

74 

75 

75 

67 

61 

69 

72 

71 

79 

90 

77 

71 

68 

50 

61 

55 

49 

52 

66 

71 

65.0 

Mm 

45 

32 

32 

47 

27 

24 

20 

21 

26 

26 

37 

41 

50 

54 

49 

50 

50 

45 

43 

45 

49 

57 

33 

28 

28 

29 

50 

95 

29 

50 

37 

56,9 

VALLEr  HEAD 

MAX 

53 

64 

64 

61 

38 

35 

42 

50 

54 

63 

67 

73 

69 

71 

64 

65 

60 

66 

71 

66 

74 

90 

75 

70 

48 

54 

60 

95 

54 

60 

64 

60.9 

*      •  * 

Mm 

36 

38 

47 

27 

26 

1  8 

15 

17 

26 

30 

34 

40 

40 

46 

56 

43 

45 

46 

30 

36 

46 

57 

31 

20 

27 

26 

22 

19 

26 

34 

54,0 

UPPER  PLAINS 

03 

AL ICEv ILLE 

MAX 

61 

63 

67 

74 

62 

47 

49 

49 

55 

60 

68 

74 

72 

69 

68 

65 

72 

70 

71 

74 

80 

81 

79 

72 

55 

57 

62 

66 

61 

62 

72 

65,6 

Mm 

39 

38 

40 

42 

36 

29 

23 

27 

27 

29 

31 

38 

41 

BANKhEAD  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

60 

64 

67 

68 

62 

46 

45 

48 

54 

63 

68 

74 

73 

75 

64 

72 

72 

70 

69 

73 

90 

61 

77 

72 

51 

60 

61 

69 

59 

69 

71 

65,5 

Mm 

36 

35 

36 

45 

32 

31 

21 

23 

23 

27 

34 

30 

41 

44 

54 

52 

50 

41 

46 

37 

43 

56 

58 

34 

24 

26 

59 

40 

51 

99 

38 

57,4 

CENTREVILLE 

MAX 

64 

65 

70 

71 

63 

50 

46 

52 

57 

63 

68 

75 

77 

67 

65 

73 

72 

72 

74 

76 

81 

63 

80 

77 

53 

59 

62 

68 

65 

65 

74 

67.2 

Mm 

59 

35 

42 

55 

34 

29 

20 

21 

25 

27 

30 

35 

50 

51 

52 

52 

53 

44 

47 

39 

44 

90 

53 

37 

29 

52 

52 

45 

31 

50 

56 

38.5 

CLANTON 

MAX 

62 

62 

66 

69 

65 

47 

45 

48 

57 

59 

64 

71 

76 

66 

60 

72 

63 

67 

74 

73 

79 

60 

78 

77 

92 

57 

99 

67 

60 

61 

71 

64,7 

Mm 

42 

36 

43 

56 

34 

30 

22 

23 

26 

27 

33 

40 

48 

55 

56 

51 

52 

♦  6 

51 

43 

51 

97 

53 

39 

26 

35 

37 

42 

55 

53 

45 

40,9 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

55 

65 

68 

65 

60 

43 

42 

48 

55 

62 

66 

73 

76 

77 

67 

71 

73 

67 

69 

75 

90 

65 

76 

67 

49 

59 

63 

62 

58 

69 

69 

64,9 

Mm 

32 

35 

40 

41 

25 

25 

17 

19 

24 

29 

34 

40 

43 

52 

52 

46 

50 

49 

37 

38 

52 

54 

59 

30 

20 

24 

51 

28 

26 

32 

58 

36.5 

FAvETTE 

MAX 

Mm 

HAL  Evv 1 1  LE 

MAX 

54 

64 

67 

64 

58 

40 

42 

47 

53 

62 

66 

72 

76 

74 

66 

71 

72 

67 

68 

73 

75 

84 

78 

65 

46 

59 

63 

59 

55 

63 

67 

63.6 

MIN 

32 

32 

38 

42 

27 

25 

16 

16 

21 

25 

34 

38 

44 

50 

52 

30 

50 

50 

35 

35 

36 

59 

58 

33 

20 

20 

54 

50 

50 

50 

54 

35.2 

HAMILTON   J  S 

MAX 

56 

64 

68 

67 

58 

42 

42 

47 

56 

63 

68 

74 

76 

76 

67 

72 

75 

70 

69 

75 

90 

83 

79 

67 

48 

59 

64 

60 

59 

65 

69 

65.0 

Mm 

29 

30 

32 

41 

32 

27 

14 

1  4 

18 

20 

25 

30 

37 

52 

54 

43 

44 

51 

37 

32 

33 

47 

61 

29 

17 

19 

27 

28 

24 

26 

31 

32.4 

JASPER  4  N 

MAX 

66 

70 

64 

65 

48 

47 

52 

55 

63 

68 

76 

77 

76 

68 

71 

76 

70 

71 

79 

S3 

97 

82 

74 

95 

61 

65 

69 

60 

67 

75 

81 

69.4 

Mm 

32 

30 

49 

43 

29 

27 

IB 

22 

21 

23 

29 

35 

51 

53 

53 

49 

48 

44 

43 

33 

55 

96 

51 

32 

19 

34 

32 

50 

24 

29 

59 

36.9 

S««  n*f*r«DC«  NotM  following  SuUoq  lnd«x 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABA^^A 
MARCH  1966 


Day  ol  Month 

a> 

Dl 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

PR4TTV I LLE 

MAX 

66 

69 

48 

73 

68 

70 

81 

62 

69 

66.6 

MIN 

«1 

33 

52 

48 

32 

29 

21 

22 

26 

28 

11 

41 

55 

55 

53 

52 

45 

56 

42 

50 

52 

51 

40 

28 

37 

37 

43 

37 

33 

40 

40,9 

▼  unaCDw     CvB     C V A T t  mu 

THuRjOY    t*P  STWTlUri 

MAX 

70 

56 

44 

54 

64 

72 

74 

67 

62 

73 

69 

68 

74 

76 

78 

78 

75 

77 

54 

5  7 

69 

64 

60 

79 

65,8 

MIN 

39 

53 

54 

13 

28 

24 

25 

30 

33 

12 

42 

53 

55 

46 

53 

48 

56 

56 

52 

35 

27 

40 

40 

M 

32 

37 

45 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 

67 

70 

45 

55 

62 

74 

75 

65 

72 

74 

70 

7 1 

74 

80 

6  1 

79 

72 

51 

62 

62 

82 

66,6 

MIN 

19 

38 

55 

45 

13 

29 

23 

27 

27 

29 

15 

42 

56 

57 

58 

55 

56 

53 

46 

41 

53 

60 

45 

33 

27 

44 

56 

41 

32 

34 

40 

42,3 

MAX 

62 

65 

70 

7  \ 

62 

47 

44 

49 

57 

61 

66 

74 

76 

70 

65 

72 

74 

71 

72 

74 

80 

81 

80 

73 

50 

59 

63 

65 

66 

63 

70 

66,3 

Mm 

17 

40 

43 

49 

33 

10 

21 

24 

25 

26 

10 

3S 

41 

52 

54 

51 

51 

50 

48 

40 

44 

57 

58 

36 

25 

29 

36 

41 

32 

34 

34 

19,0 

VERNON 

MAX 

67 

69 

68 

68 

54 

45 

49 

60 

67 

71 

74 

79 

72 

65 

71 

77 

70 

70 

76 

82 

86 

61 

75 

60 

62 

66 

64 

65 

66 

72 

63 

68,8 

MIN 

33 

55 

J  5 

1  B 

2 1 

39 

55 

55 

45 

53 

52 

3  7 

35 

3 1 

35 

2  7 

37.5 

EACTCBkl     l/AI  1  rW 

CASTCkN    VflLLtT  0» 

ANNtSTON  FAA  AP 

MAX 

67 

45 

48 

55 

61 

74 

77 

74 

64 

70 

65 

70 

75 

72 

79 

83 

60 

78 

54 

59 

64 

59 

64 

72 

66.4 

MIN 

&0 

38 

54 

41 

32 

27 

22 

23 

30 

31 

14 

41 

52 

55 

50 

51 

47 

45 

38 

49 

51 

50 

57 

28 

38 

38 

34 

30 

33 

45 

19.7 

CALERA   2  SW 

MAX 

60 

47 

62 

66 

72 

73 

79 

73 

64 

71 

70 

68 

74 

74 

80 

81 

78 

76 

60 

53 

55 

7 1 

80 

67.5 

MIN 

19 

41 

51 

52 

26 

25 

16 

22 

21 

28 

35 

48 

54 

52 

40 

49 

34 

47 

54 

57 

31 

20 

13 

30 

18 

28 

34 

36 

3  8.4 

MAX 

63 

65 

44 

40 

^6 

52 

58 

65 

71 

76 

72 

63 

67 

60 

70 

74 

7 1 

78 

82 

78 

75 

5 1 

57 

60 

59 

5  7 

62 

70 

63.8 

Mm 

40 

33 

37 

49 

33 

29 

26 

ZU 

27 

28 

30 

36 

49 

52 

40 

50 

37 

47 

52 

55 

39 

27 

15 

32 

30 

26 

32 

43 

36.3 

chtlDerssurg  wtr  Plant 

61 

67 

65 

70 

60 

45 

52 

6 1 

73 

76 

74 

6 1 

71 

66 

68 

76 

73 

79 

83 

62 

77 

60 

57 

59 

65 

61 

70 

78 

66.7 

Mm 

19 

35 

54 

55 

32 

29 

21 

20 

24 

25 

30 

38 

52 

55 

52 

50 

46 

46 

36 

51 

57 

59 

17 

25 

16 

34 

36 

28 

32 

45 

19.7 

D  A  U  ^  U  C       uA3  rLAni 

MAX 

60 

6* 

60 

62 

54 

40 

45 

5  1 

59 

65 

70 

75 

72 

60 

69 

59 

67 

72 

7  1 

79 

80 

76 

73 

59 

56 

59 

60 

56 

6 1 

70 

75 

63.8 

Mm 

40 

34 

50 

54 

12 

28 

24 

24 

28 

29 

30 

38 

44 

55 

54 

43 

50 

37 

47 

55 

58 

16 

26 

16 

34 

33 

27 

35 

44 

PtLL    tlTT    I  nPJt 

62 

45 

46 

50 

98 

65 

71 

75 

73 

73 

68 

64 

79 

81 

77 

75 

57 

59 

56 

63 

70 

64.4 

Mm 

*2 

32 

32 

45 

11 

28 

20 

20 

20 

23 

26 

29 

37 

50 

5  3 

45 

39 

40 

37 

18 

46 

53 

16 

26 

25 

35 

30 

27 

28 

29 

34.5 

65 

70 

54 

44 

48 

5S 

61 

66 

72 

74 

73 

65 

72 

63 

69 

74 

73 

76 

82 

78 

76 

54 

56 

57 

64 

59 

63 

70 

7  7 

65.9 

Mm 

43 

14 

54 

52 

30 

29 

19 

18 

27 

28 

12 

38 

53 

55 

55 

44 

52 

46 

49 

36 

47 

53 

54 

17 

24 

16 

34 

34 

28 

30 

36 

3  8.9 

TALLADEGA 

MAX 

61 

66 

62 

61 

54 

43 

46 

52 

59 

65 

72 

76 

70 

63 

69 

63 

69 

75 

72 

78 

61 

77 

76 

57 

55 

60 

63 

58 

61 

71 

75 

64,8 

38,5 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

65 

62 

45 

50 

56 

59 

65 

73 

78 

65 

72 

62 

67 

76 

75 

8 1 

60 

78 

79 

69 

59 

6  1 

67 

61 

64 

75 

79 

66,7 

Mm 

42 

11 

50 

53 

12 

26 

17 

18 

22 

23 

26 

35 

54 

56 

47 

36 

50 

31 

43 

52 

48 

17 

22 

31 

29 

36 

27 

28 

35 

36.2 

A  cijl  A  Kin 

lAAX 

63 

63 

61 

6 1 

46 

47 

5  5 

57 

64 

70 

75 

7 1 

63 

69 

60 

65 

74 

74 

73 

79 

75 

60 

56 

56 

6  3 

57 

59 

67 

75 

64,6 

Mm 

39 

31 

51 

51 

11 

26 

18 

20 

22 

23 

27 

35 

49 

53 

53 

37 

45 

37 

43 

60 

50 

17 

25 

33 

35 

30 

28 

26 

42 

37,0 

60 

45 

50 

65 

62 

73 

72 

65 

72 

63 

70 

76 

72 

78 

80 

80 

78 

62 

5  8 

64 

62 

7 1 

66,6 

Mm 

42 

35 

47 

50 

11 

29 

20 

24 

28 

33 

38 

42 

55 

56 

50 

50 

46 

56 

38 

51 

61 

46 

41 

27 

35 

33 

42 

32 

30 

37 

40.4 

CAMP  HILL  2  NM 

MAX 

16 

62 

65 

67 

67 

47 

41 

48 

54 

59 

65 

71 

75 

70 

65 

69 

60 

68 

74 

72 

76 

79 

77 

74 

60 

58 

58 

60 

65 

71 

64.7 

Mm 

42 

34 

42 

56 

33 

28 

21 

23 

24 

27 

29 

32 

40 

54 

50 

45 

46 

37 

40 

51 

50 

38 

24 

26 

32 

35 

29 

31 

33 

37.3 

HEFL 1 N 

MAX 

55 

62 

64 

66 

65 

4 1 

43 

44 

57 

60 

67 

74 

75 

69 

74 

69 

59 

71 

7 1 

75 

83 

8 1 

77 

78 

70 

56 

60 

61 

65 

56 

59 

64,7 

Mm 

39 

30 

37 

44 

31 

28 

17 

15 

18 

17 

26 

32 

39 

39 

46 

45 

41 

35 

37 

31 

41 

43 

50 

28 

23 

32 

29 

27 

24 

27 

28 

32,2 

LAFAYE  TTE 

MAX 

62 

64 

60 

68 

49 

42 

48 

50 

55 

62 

70 

76 

69 

64 

68 

63 

70 

74 

74 

78 

60 

77 

78 

61 

56 

68 

66 

60 

64 

72 

78 

66,1 

Mm 

40 

34 

49 

49 

30 

25 

20 

24 

25 

26 

32 

41 

54 

53 

54 

42 

51 

44 

50 

52 

52 

17 

25 

40 

36 

35 

30 

33 

43 

3  9,5 

MARTTN  DAM 

MAX 

62 

66 

6  3 

68 

5  1 

44 

48 

52 

57 

63 

7  I 

77 

67 

65 

67 

63 

70 

76 

73 

79 

79 

78 

78 

70 

56 

60 

67 

62 

62 

72 

76 

65,9 

Mm 

45 

35 

52 

49 

33 

28 

26 

27 

29 

34 

36 

42 

54 

55 

43 

55 

37 

48 

53 

49 

40 

35 

35 

38 

43 

40 

31 

46 

OPEL  I KA 

MAX 

64 

69 

67 

47 

50 

53 

59 

65 

73 

70 

72 

65 

69 

62 

70 

76 

76 

81 

80 

78 

60 

63 

66 

66.2 

Mm 

43 

32 

43 

58 

34 

28 

21 

26 

26 

28 

10 

30 

40 

56 

45 

45 

36 

36 

45 

47 

41 

27 

32 

35 

30 

34 

37.9 

ROCkFORD  2  NNU 

MAX 

63 

65 

48 

54 

59 

65 

71 

77 

70 

62 

73 

65 

73 

60 

77 

56 

5  9 

6 1 

7 1 

65.2 

Mm 

40 

33 

39 

54 

31 

21 

20 

25 

26 

28 

11 

38 

43 

45 

53 

47 

48 

45 

54 

50 

50 

54 

54 

35 

22 

31 

35 

40 

31 

34 

41 

38.6 

ROCK  MILLS 

MAX 

17 

62 

65 

66 

70 

45 

42 

47 

54 

59 

65 

71 

76 

71 

66 

69 

60 

70 

73 

72 

79 

80 

76 

77 

56 

60 

56 

65 

61 

65 

71 

64.6 

46 

52 

36 

36 

43 

39 

26 

26 

3  3 

32 

3  3,5 

PRAIRIE  06 

DAvTON 

MAX 

65 

63 

70 

7 1 

65 

50 

49 

5  J 

50 

60 

68 

76 

72 

63 

64 

70 

75 

66 

75 

76 

82 

8  3 

82 

79 

55 

55 

52 

75 

66,0 

Mm 

19 

41 

43 

50 

35 

30 

24 

25 

30 

33 

41 

46 

55 

55 

50 

54 

54 

62 

58 

59 

39 

27 

42 

40 

43 

43 

35 

46 

43.9 

OEHOPOLTS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

64 

70 

63 

49 

53 

60 

67 

75 

64 

65 

74 

76 

66,3 

Mm 

45 

42 

45 

57 

38 

30 

25 

24 

28 

28 

37 

42 

47 

55 

51 

52 

49 

53 

57 

60 

41 

28 

27 

41 

40 

43 

34 

34 

42,3 

GA InESVILLE 

MAX 

6  I 

64 

70 

6  3 

48 

55 

62 

75 

65 

73 

76 

82 

72 

56 

73 

66,3 

Mm 

38 

39 

41 

53 

15 

29 

26 

25 

27 

30 

35 

42 

55 

55 

56 

56 

53 

50 

46 

56 

59 

61 

39 

28 

30 

41 

44 

40 

32 

40 

42,4 

MAX 

Mm 

HAVNEV I L  LE 

MAX 

58 

64 

69 

72 

67 

42 

52 

50 

58 

66 

73 

76 

75 

62 

74 

81 

81 

78 

80 

65 

59 

56 

73 

66,8 

Mm 

44 

38 

47 

57 

36 

30 

29 

27 

28 

30 

39 

44 

55 

50 

58 

50 

52 

47 

53 

56 

55 

42 

29 

38 

39 

44 

41 

36 

44 

43,0 

L I V I NGSTON 

MAX 

63 

70 

70 

70 

50 

5  3 

66 

73 

76 

70 

82 

70 

67,9 

Mm 

36 

35 

55 

49 

16 

29 

24 

25 

26 

28 

39 

43 

56 

56 

56 

56 

52 

53 

48 

55 

59 

48 

37 

27 

41 

41 

45 

43 

32 

33 

42  ,4 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

65 

69 

53 

78 

63 

73 

71 

66 

62 

83 

67,1 

Mm 

42 

39 

54 

52 

15 

28 

23 

25 

25 

28 

39 

42 

55 

55 

46 

55 

45 

55 

57 

52 

19 

26 

41 

38 

43 

41 

33 

44 

42,6 

MINTER  )  Nw 

MAX 

66 

65 

70 

50 

50 

74 

64 

73 

75 

67 

56 

58 

58 

65,9 

Mm 

42 

40 

45 

56 

15 

29 

24 

25 

29 

31 

37 

42 

48 

55 

57 

50 

54 

48 

48 

50 

50 

55 

56 

39 

27 

27 

38 

41 

40 

38 

40 

41,8 

MONTSOMERY  WB  AP 

MAX 

61 

68 

71 

71 

50 

46 

51 

50 

58 

64 

73 

76 

67 

63 

71 

67 

69 

76 

74 

80 

81 

79 

81 

55 

56 

62 

69 

61 

56 

72 

81 

66,6 

Mm 

43 

39 

55 

46 

16 

32 

27 

28 

29 

14 

38 

46 

57 

56 

57 

54 

54 

49 

54 

51 

58 

57 

51 

39 

31 

43 

41 

43 

36 

36 

48 

44,3 

SELMA 

MAX 

64 

69 

66 

66 

59 

48 

52 

53 

59 

65 

71 

74 

73 

65 

71 

70 

70 

74 

76 

84 

82 

80 

79 

62 

58 

62 

67 

65 

72 

82 

67,9 

Mm 

46 

41 

54 

53 

40 

12 

29 

29 

29 

34 

42 

46 

52 

55 

59 

54 

55 

48 

59 

47 

57 

66 

59 

42 

31 

44 

42 

48 

45 

36 

44 

45,8 

S«e  ReleroDce  Notes  Following  SlatioD  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
MARCH  1966 


Station 

Day  ol  Month 

Averag* 

1 

2 

3 

4 

S 

g 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TU5KEGEE  3  S 

MAX 

6« 

68 

63 

65 

52 

46 

52 

53 

59 

66 

73 

75 

69 

67 

69 

6* 

69 

75 

73 

79 

•  1 

79 

78 

TO 

60 

69 

71 

60 

64 

70 

79 

67 

2 

Mm 

A6 

35 

54 

52 

38 

31 

21 

2? 

26 

29 

35 

40 

52 

57 

58 

51 

50 

44 

58 

39 

49 

58 

50 

43 

35 

35 

45 

34 

32 

28 

41 

61, 

5 

UNION  SPRINGS 

MAX 

67 

64 

69 

68 

66 

50 

47 

52 

53 

59 

68 

70 

76 

69 

64 

72 

65 

72 

77 

75 

80 

82 

SO 

78 

58 

58 

64 

70 

62 

61 

82 

67 

1 

•       •  « 

Mm 

*7 

36 

45 

62 

36 

29 

31 

28 

31 

41 

41 

40 

50 

57 

58 

54 

49 

46 

47 

46 

56 

56 

54 

44 

31 

31 

31 

31 

31 

36 

36 

6Zi 

3 

COASTAI.  PLAIN 

OT 

ANDALUSIA    1  NW 

MAX 

67 

67 

70 

71 

63 

51 

50 

54 

55 

60 

68 

75 

76 

74 

69 

74 

75 

75 

76 

76 

79 

81  81 

79 

58  58 

63 

72 

64 

63 

74 

68 

Mm 

42 

35 

37 

62 

35 

28 

22 

25 

26 

29 

35 

41 

54 

57 

55 

47 

50 

43 

49 

46 

56 

57  47 

46 

27  33 

34 

34 

41 

37 

38 

40 

ATMORE    I  SW 

MAX 

70 

72 

76 

75 

55 

53 

55 

56 

62 

69 

73 

72 

68 

72 

74 

76 

76 

76 

76 

80 

81 

80  76 

68 

59  64 

75 

74 

67 

,4 

83 

70 

I4m 

«2 

39 

57 

51 

37 

28 

24 

30 

29 

32 

38 

43 

55 

59 

54 

47 

56 

48 

57 

53 

58 

54  52 

42 

29  45 

39 

42 

48 

44 

43 

** 

9BANTLEV 

MAX 

70 

65 

70 

72 

65 

52 

50 

54 

54 

61 

69 

74 

75 

76 

65 

75 

74 

73 

78 

SO 

80 

■  2  80 

78 

59  60 

65 

72 

61 

56 

„ 

68 

Mm 

«2 

33 

40 

60 

34 

27 

22 

24 

24 

28 

33 

39 

50 

53 

56 

49 

54 

42 

55 

41 

52 

58  45 

45 

25  38 

33 

36 

39 

34 

37 

40 

BRFm'ON  3  SSE 

MAX 

68 

70 

74 

72 

54 

54 

58 

58 

62 

72 

77 

75 

67 

78 

79 

77 

75 

78 

78 

81 

84 

82  79 

70 

63  66 

76 

68 

67 

7, 

85 

'1 

Mm 

37 

35 

58 

51 

33 

34 

23 

26 

24 

27 

33 

39 

54 

59 

51 

44 

53 

41 

56 

51 

52 

50  54 

45 

25  43 

34 

35 

48 

40 

38 

* 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

6* 

70 

74 

73 

51 

50 

51 

53 

62 

70 

76 

77 

66 

68 

75 

77 

65 

74 

76 

83 

82 

81  79 

,j 

55  65 

71 

68 

,j 

74 

84 

68 

Mm 

39 

42 

52 

50 

35 

30 

24 

26 

27 

29 

29 

45 

55 

55 

58 

50 

54 

47 

66 

52 

58 

58  51 

40 

28  41 

42 

41 

42 

37 

45 

* 

CHATOM   3  N 

MAX 

6; 

68 

77 

73 

71 

52 

55 

57 

63 

70 

74 

73 

70 

74 

76 

78 

75 

78 

79 

82 

85 

81  79 

61 

58  68 

74 

70 

65 

76 

85 

'I 

Mm 

39 

39 

41 

52 

46 

27 

25 

28 

30 

33 

41 

47 

57 

57 

56 

51 

57 

53 

58 

56 

58 

58  59 

*l 

28  44 

40 

40 

46 

40 

43 

44 

CLAYTON 

MAX 

66 

66 

67 

69 

65 

50 

46 

50 

51 

57 

65 

73 

76 

69 

62 

71 

70 

70 

76 

73 

78 

77  80 

78 

56  58 

60 

69 

59 

58 

71 

65 

Mm 

41 

44 

51 

59 

35 

29 

27 

29 

31 

36 

44 

52 

56 

56 

56 

54 

50 

48 

55 

52 

55 

54  53 

44 

30  42 

40 

44 

40 

38 

49 

*' 

(3CTUAN   FAA  AIRPORT 

MAX 

69 

72 

76 

72 

55 

54 

57 

58 

62 

68 

74 

78 

75 

67 

76 

70 

74 

78 

75 

81 

81 

81  81 

63 

6)  64 

77 

63 

60 

85 

70 

MIN 

48 

48 

58 

51 

40 

33 

32 

34 

36 

43 

47 

52 

61 

61 

57 

58 

56 

52 

58 

57 

58 

61  56 

♦3 

34  49 

46 

45 

48 

47 

48 

48 

ENTERPRISE 

MAX 

68 

71 

73 

72 

52 

52 

57 

59 

62 

69 

74 

77 

72 

65 

75 

72 

73 

78 

76 

80 

82 

80  79 

72 

64  62 

75 

66 

59 

73 

83 

70 

Mm 

43 

41 

56 

52 

37 

31 

27 

31 

32 

37 

42 

46 

57 

58 

55 

55 

53 

47 

66 

59 

56 

59  51 

♦7 

31  44 

43 

43 

45 

»3 

47 

*' 

EUFAULA 

MAX 

69 

67 

68 

68 

66 

64 

51 

54 

54 

60 

66 

65 

68 

71 

67 

72 

69 

68 

74 

75 

77 

80  79 

80 

60  61 

70 

72 

62 

58 

73 

67 

MIN 

40 

44 

48 

53 

37 

35 

24 

26 

29 

29 

32 

35 

39 

48 

50 

50 

50 

51 

50 

55 

50 

56  49 

41 

29  30 

40 

38 

34 

37 

62 

*' 

EVERGREEN 

MAX 

62 

66 

69 

73 

66 

52 

52 

65 

56 

62 

69 

74 

74 

68 

72 

76 

76 

73 

78 

76 

83 

83  82 

80 

58  62 

66 

74 

66 

59 

7} 

68 

Mm 

38 

37 

44 

44 

32 

29 

24 

26 

29 

30 

37 

40 

47 

58 

55 

45 

51 

45 

46 

47 

57 

58  54 

♦3 

28  35 

35 

37 

*2 

39 

37 

*' 

FRISCO  CITY 

MAX 

68 

65 

70 

75 

65 

50 

50 

55 

57 

62 

70 

73 

72 

72 

74 

74 

78 

72 

75 

76 

80 

81  81 

77 

57  58 

66 

73 

65 

60 

7J 

68 

Mm 

41 

43 

4B 

!2 

36 

30 

25 

28 

33 

37 

44 

48 

54 

58 

58 

51 

55 

48 

51 

57 

59 

51  57 

*» 

29 

41 

44 

46 

40 

43 

SENEVA 

MAX 

72 

66 

71 

75 

66 

54 

52 

56 

55 

59 

66 

74 

77 

70 

67 

75 

70 

72 

77 

74 

80 

81 

80 

78 

62  63 

64 

76 

66 

67 

7} 

69 

Mm 

4S 

40 

48 

63 

36 

30 

27 

30 

29 

33 

40 

44 

55 

58 

54 

54 

54 

46 

57 

54 

55 

57 

50 

50 

31  36 

37 

41 

** 

*2 

»» 

** 

eiLSERTOWN 

MAX 

6S 

72 

73 

73 

59 

52 

56 

52 

58 

71 

75 

75 

67 

73 

73 

77 

75 

78 

79 

82 

84 

82 

80 

37 

58  67 

74 

69 

J4 

75 

85 

70 

Mm 

35 

35 

57 

53 

36 

26 

22 

25 

25 

27 

35 

40 

55 

57 

52 

45 

60 

49 

57 

47 

55 

58 

55 

38 

25  42 

36 

37 

*' 

32 

38 

GREENVILLE 

MAX 

64 

70 

71 

72 

55 

56 

53 

54 

61 

69 

75 

76 

70 

69 

74 

72 

72 

77 

71 

82 

82 

80  79 

62 

57  65 

72 

64 

56 

74 

83 

68 

Mm 

41 

39 

54 

49 

31 

27 

24 

30 

32 

36 

40 

45 

56 

56 

57 

53 

54 

46 

58 

48 

50 

69  53 

41 

31  43 

39 

42 

*♦ 

38 

*3 

*3. 

HEADLAND 

MAX 

72 

65 

67 

75 

67 

51 

49 

63 

50 

57 

66 

72 

75 

72 

64 

74 

64 

69 

76 

74 

78 

80  80 

79 

60  61 

70 

74 

61 

68 

74 

67 

Mm 

44 

45 

46 

58 

37 

31 

28 

29 

34 

35 

39 

47 

51 

58 

56 

54 

51 

48 

50 

55 

55 

57  52 

48 

32  38 

41 

43 

** 

»3 

*5 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

66 

64 

69 

70 

66 

49 

46 

50 

54 

61 

67 

74 

74 

69 

63 

73 

71 

71 

75 

75 

80 

82  79 

78 

63 

71 

59 

57 

72 

66 

Mm 

42 

40 

45 

56 

33 

28 

25 

26 

31 

33 

37 

45 

51 

56 

57 

53 

51 

46 

50 

50 

54 

58  55 

*i 

M  11 

40 

44 

*2 

37 

♦I 

NATCHEZ 

MAX 

65 

69 

76 

74 

53 

51 

54 

54 

62 

70 

74 

76 

69 

70 

76 

75 

73 

76 

76 

61 

81 

79  77 

62 

73 

63 

55 

74 

83 

69 

Mm 

39 

34 

55 

51 

34 

28 

21 

24 

24 

26 

34 

45 

55 

57 

57 

46 

56 

45 

58 

47 

57 

59  57 

40 

25  41 

37 

34 

44 

35 

40 

OZARK  6  NNW 

MAX 

65 

68 

72 

71 

52 

49 

54 

55 

59 

69 

73 

76 

70 

64 

75 

69 

71 

72 

75 

79 

82 

80  79 

72 

73 

67 

ii 

73 

82 

68 

Mm 

42 

43 

53 

51 

36 

30 

28 

30 

31 

36 

42 

49 

57 

56 

57 

54 

50 

47 

55 

52 

56 

57  54 

*5 

31  42 

40 

44 

42 

*» 

46 

PHENIX   CITY    2  NNM 

MAX 

60 

64 

69 

66 

70 

48 

45 

51 

53 

59 

64 

72 

77 

70 

65 

70 

64 

69 

75 

74 

79 

81  79 

78 

58  59 

60 

68 

62 

63 

71 

Mm 

43 

41 

41 

56 

35 

29 

26 

26 

31 

33 

37 

43 

52 

56 

56 

64 

49 

45 

50 

44 

50 

56  53 

45 

30  36 

42 

41 

36 

THOMASV 1 LLE 

MAX 

64 

63 

68 

74 

64 

50 

50 

64 

62 

62 

69 

74 

74 

64 

70 

74 

77 

77 

76 

76 

81 

82  80 

57  56 

67 

73 

5, 

Mm 

37 

41 

44 

57 

15 

28 

24 

28 

31 

33 

40 

47 

51 

56 

57 

51 

56 

51 

53 

54 

57 

59  58 

28  36 

39 

43 

TRCY 

MAX 

64 

68 

69 

69 

50 

48 

52 

54 

69 

67 

74 

75 

71 

65 

74 

69 

71 

76 

75 

80 

81 

79  77 

tl 

58  63 

72 

62 

It 

ii 

67. 

Mm 

41 

45 

53 

48 

35 

30 

24 

29 

34 

38 

44 

51 

55 

56 

58 

55 

52 

49 

54 

51 

55 

57  53 

31  42 

40 

43 

^HAT^EY 

MAX 

63 

68 

75 

68 

58 

50 

53 

62 

60 

68 

71 

70 

69 

TO 

72 

77 

72 

74 

75 

78 

79 

79  74 

58 

58  66 

70 

63 

56 

75 

83 

67. 

Mm 

37 

35 

54 

48 

31 

25 

21 

25 

25 

27 

32 

40 

54 

56 

57 

45 

55 

46 

56 

47 

56 

58  52 

39 

25  41 

35 

36 

46 

36 

36 

GULF 

08 

BAY  MTNFTTE 

MAX 

66 

73 

76 

73 

56 

53 

57 

55 

63 

71 

74 

67 

66 

74 

74 

74 

73 

77 

77 

60 

81 

80  78 

63 

61  66 

76 

70 

66 

71 

83 

70. 

1 

Mm 

42 

43 

56 

50 

38 

32 

28 

36 

34 

38 

43 

50 

56 

59 

55 

51 

57 

'2 

58 

58 

60 

68  56 

44 

'5 

46 

50 

46 

51 

C I THONEL  LE 

MAX 

69 

73 

75 

76 

55 

55 

60 

57 

64 

71 

73 

70 

69 

75 

76 

80 

78 

76 

78 

84 

70 

84  82 

84 

72 

72 

74 

85 

73, 

7 

Mm 

40 

39 

59 

48 

35 

29 

25 

26 

33 

37 

43 

45 

54 

59 

50 

53 

59 

5' 

5S 

60 

56 

48 

33  48 

39 

44 

45 

48 

53 

COOFN 

MAX 

68 

73 

69 

68 

60 

58 

58 

62 

64 

69 

73 

64 

68 

70 

70 

78 

76 

76 

79 

76 

76 

72 

65  64 

71 

72 

67 

73 

74 

69. 

9 

Mm 

39 

41 

60 

52 

39 

28 

26 

36 

32 

34 

41 

51 

58 

58 

61 

51 

50 

50 

65 

56 

63 

45 

33  46 

43 

52 

49 

50 

FAIRMOPE    2  NE 

MAX 

67 

72 

75 

70 

55 

53 

57 

58 

61 

69 

72 

66 

69 

73 

70 

76 

72 

77 

76 

78 

78 

68 

62  65 

74 

71 

69 

74 

80 

14m 

43 

42 

58 

48 

42 

37 

27 

36 

35 

37 

34 

52 

57 

57 

52 

51 

57 

59 

60 

46 

35  42 

*' 

46 

49 

50 

65 

47. 

5 

FORT  MORGAN 

MAX 

62 

66 

69 

67 

57 

54 

53 

65 

57 

62 

66 

64 

69 

65 

71 

72 

73 

66 

60  61 

62 

69 

71 

65. 

2 

Mm 

44 

52 

61 

53 

46 

40 

31 

43 

44 

46 

52 

55 

58 

55 

62 

62 

62 

50 

44  51 

51 

55 

59 

52. 

5 

MOBILE  MB  AIRPORT 

MAX 

65 

69 

72 

69 

55 

53 

57 

54 

61 

67 

72 

64 

65 

70 

72 

76 

75 

'8 

79 

60 

63  66 

67 

75 

83 

68. 

8 

Mm 

43 

46 

64 

47 

39 

34 

29 

37 

35 

38 

44 

52 

58 

56 

52 

51 

62 

58 

61 

42 

38  49 

52 

so 

50 

68. 

8 

ROBFRTSOAlE  I  E 

MAX 

68 

67 

72 

75 

66 

55 

54 

58 

57 

63 

69 

72 

66 

70 

73 

74 

77 

75 

79 

75 

61  65 

70 

68 

75 

69. 

4 

MIN 

42 

41 

50 

65 

40 

31 

26 

36 

33 

36 

43 

49 

54 

58 

54 

52 

53 

67 

68 

46 

33  41 

49 

50 

52 

46. 

9 

Sm  R«f«raoc«  NolM  PoUowing  SuUoa  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  ft 

NOBTHCRN  VJLLer  01 

FALKVILLE  I  N 
FLORENCE 

HUNTSVILLE  wS  AP 

MADISON 
MOULTON  2 

MOSCLE  SHOALS  FAA  AP 
RUSSELLWILLE  2 

ft      •  • 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

BESSEMER  3  SSM 
BIRMINOHAM  WB  AP 

BRID6EP0RT  2  w 

SUNTERSVtLLE 
SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 

ft      ft  ft 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 
CLANTON 
HAMILTON  3  S 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

ft      ft  ft 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 
SyLACAUGA  4  NE 

SNOkFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 
WTR  EOUtV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  6NC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
T 
T 

T 
T 
T 

T 
T 
T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

Station 

^  °5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PIEDMONT  PLATEAU 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.10 

.11 

.13 

.09 

.11 

.14 

.08 

.13 

.15 

.13 

.17 

.01 

.43 

.08 

.10 

.13 

.19 

.15 

.16 

.16 

.14 

.17 

.17 

.09 

.13 

.19 

.17 

.13 

.21 

4.44B 

WIND 

5T 

2S 

41 

SO 

31 

41 

57 

64 

35 

15 

14 

13 

8 

12 

43 

20 

19 

17 

24 

18 

10 

12 

6 

IS 

26 

27 

B36B 

ft      ft  ft 

PRAIRIE 

06 

OEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 

.1* 

.14 

,06 

.17 

ft 

ft 

•  48 

.18 

.20 

.14 

ft 

ft 

.17 

.14 

ft 

.41 

.24 

.18 

.23 

.25 

.10 

.15 

.14 

.14 

.26 

.11 

.03 

.21 

4.4IB 

WIND 

122 

3B 

83 

ee 

91 

169 

106 

96 

35 

46 

55 

52 

46 

69 

70 

31 

Bl 

52 

53 

27 

56 

168 

32 

101 

15 

130 

42 

81 

76 

18 

82 

2210 

MAX 

6i 

67 

68 

71 

63 

59 

66 

70 

76 

74 

64 

65 

80 

30 

69 

73 

78 

79 

83 

80 

73 

64 

62 

68 

75 

60 

52 

75 

70.0 

MIN 

46 

44 

46 

S8 

38 

35 

33 

40 

45 

61 

57 

57 

58 

58 

55 

54 

56 

55 

58 

59 

42 

31 

32 

45 

46 

45 

39 

39 

47.2 

ft      ft  ft 

GULF 

OS 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.16 

.13 

.03 

.12 

.31 

.12 

.15 

.11 

.13 

.10 

.09 

•  04 

.56 

.10 

.15 

.11 

.15 

.13 

.12 

.12 

.19 

.15 

.15 

.22 

.16 

.14 

.15 

.16 

.14 

.19 

.19 

4.79 

WIND 

90 

6 

93 

us 

78 

85 

40 

5 

17 

13 

14 

9 

17 

14 

39 

20 

19 

14 

21 

34 

22 

24 

113 

28 

18 

37 

16 

1 

48 

75 

1142 

MAX 

72 

73 

75 

60 

61 

63 

61 

65 

89 

77 

74 

70 

80 

78 

111 

80 

83 

82 

87 

BS 

88 

80 

72 

69 

74 

82 

77 

75 

80 

S3 

76.0 

MIN 

43 

44 

47 

38 

47 

40 

39 

40 

47 

54 

67 

60 

59 

56 

60 

56 

61 

59 

64 

63 

61 

38 

4a 

51 

52 

51 

52 

51.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


ABSevlLLE  I  NNW 

ADDISON 

ALBERTA 

ALBCRTVILLE  2  %t 
ALEXANDER  CITY  *  NE 
ALICEVILLE 
ANOALU&IA  1  NM 
ANNISTON  FAA  AP 
ARLEY  J  S 
ASHLAND 

I  A&HVILLE  *  M 
I  ATHENS  2 
'  ATMOfie  1  Sw 
i  auburn  )  s« 
i autaucaville  3  n 
bankhcad  lock  and  dan 

I  BAY  HINETTC 


OOOB 
00  A  3 
01*0 
OlAB 

016) 
0176 
02)2 
0272 
03>B 
036« 


BELLE 
I  BEBRT 
! BESSEMER  }  SSW 

I  BEIAR 

I eiLLlNGSLEY  1  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
B0A2 

I  BRANTLEY 

I BREMTON  1  SSE 

I  BRIDGEPORT  2  W 

;  BROOKWOOO 

, BRUNDiOGE 

I  CALERA  I  SV 

CAHOCN  3  NV 

CAMPBELL 

CAMP  HILL  2  NM 

CARBON  HILL 

CENTRE  »  SH 

CENTREVILLE 
'  CHATOM  }  N 
\  CHILDERSeuRG 

CMILDERSeuRG  WTR  PLAI 
I CITRONELLE 

!  CLAIBOftNE 

I clanton 

I  CLAYTON 
' CODEN 

COFFEE   SPRINGS  I  Mm 
I  COLBERT  STEAM  PLANT 
I  COLLlNSVlLLE 
,  COLUMBIA 

CORDOVA 
'  COTTONTON 

'  CUBA 

I  DADE V ILLS 

j  OAOEvlLLE  2 

.  DANCY  *  N 

1  DAYTON 

'  DECATUR 

I  DELTA 

'demopolis  lock  and  0. 
'.  dothan  faa  airport 
i  dotman  «  h 


DOUBLE  SPRINGS 
;  ELBA 

ELROO 
I  ENTERPRISE 
I EUFAULA 
} EVERGREEN 
i  FAIRHOPE  2  NE 

FALCO  OPEN  PONO  TOWER 

FALKVtLLE  1  H 

FALLS  CITY  BLK  POND  TR 

FAYETTE 
FLORENCE 
FORT  DEPOSIT 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBER70WN 

GOftGAS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GREENVILLE  2 

GOLF  SHORES  P  0 

GUNTERSVILLE 

CUNTERSVILLE  TVA 


HALEY' 
MIL 


»  s 


\  HAVNEVILLE 

) HEADLAND 

I MEFLIN 

:  HIGHLAND  HOME 

:  HIGH TOWER 

I  HODGES 

,  MUNTSWILLE  WB  Al 
\  JACKSON 

JACKSONVILLE  2  : 
JASPER  A  N 

JORDAN  DAN 

KINSTON 

LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON 

LOUISVILLE 


COUNTY 


0T|  HENRT 

WINSTON 
OTj  WILCOX 
MARSHALL 
TALLAPOOSA 
PICKENS 
COVINGTON 
CALHOUN 
NSTON 


CLAY 


OV  ST.  CLAIft 
01  LIMESTONE 
or  ESCAMBIA 
051  LEE 
03  AUTAUGA 
Oi  TUSCALOOSA 
OSl  BALDWIN 
IMESTONE 


0}|  I 


lYETIE 


MOl 
1)1) 
132« 
1>77 
1»12! 

isioj 

lS6b| 


OJJ  JEFFERSON 

Oji  MARION 

Oil  JEFFERSON 
02j  MARSHALL 
07  CRENSHAW 
or  ESCAMBIA 
02|  JACKSON 
0>!  TUSCALOOSA 
OTl  PIKE 
0*  SHCLBV 

OT  WILCOX 
07  CLARKE 
OS  TALLAPOOSA 
0)1  WALKER 
0*1  CHEROKEE 
0)1  BIBS 
07|  WASHINGTON 
Oa|  TALLADEGA 
OA  TALLADEGA 
OS  MOBILE 


ues, 

1690:  07,  MONROE 
169*1  Os'  CHILTON 
|72S:  07  BARBOUR 
I  160)  OB  MOBILE 
'  1S07  07  GENEVA 

1819  01  COLBERT 
I  18*9  02  OE  KALB 
IB*S  07  HOUSTON 
19*0  0)i  WALKER 
197*  07  RUSSELL 

I    ,  ; 

1  2079!  06.  SUMTER 
21191  0),  TALLAPOOSA 
212*  OS'  TALLAPOOSA 
21*1  0)1  PICKENS 
I  21881  06|  MARENGO 
.  2207  01  MORGAN 
I  223SI  Oi  CLAY 

22*sl  0&  MARENGO 
:  2)72)  07;  HOUSTON 
j  2)7T|  07l  HOUSTON 

I  238*1  0)1  WINSTON 
I  2S77  OT  COFFEE 
26)2  0)|  TUSCALOOSA 
26To!  OT  COFFEE 
!  2727,  07  BARBOUR 
1  2TS8;  07  CONECUH 
'  281)  08  BALDWIN 
28)2!  07|  COVINGTON 
28*0  01  MORGAN 
I  ^8*e|  0)  WINSTON 

j  286)1  0), 

I  2971,  01 

I  ''32A| 
30)S|  08;  8ALDH1 
)0*1  021  DE 
)10Si  07!  MONROE 

I  JlSl   0*  ETOWAM 

I  )1S*|  0*  ETOWAH 
)160!  06,'  SUMTER 
32O0|  02:  CULLMAP 


AYETTE 
AUOEROALE 
16,  LOWNDES 

ALB 


LER 


32SSI  07  GENEVA 

327l|  07;  BUTLER 

SSOBI  07;  CHOCTAW 
,  )*)0;  0):  WALKER 

)»ll'  0^  ► 

3519:  07;  f 
'  )524!  07  BUTLER 

)SS9|  08  BALDWIN 
I  3S73;  02|  MARSHALL 

3S78I  02  MARSHALL 

I  3620  03!  WINSTON 
.  36*S  0)  MAR  ION 
I  )7*8i  06  LOWNDES 
(  3761|  07'  HENRY 

■  CLEBURNE 
'1  CRENSHAW 

CLEBURNE 
I  FRANKLIN 
MADISON 
*193;  07;  CLARKE 

I  *209!  0*!  CALHOUN 

■  ELMORE 

';  COFFEE 
>|  CHAMBERS 


j  36*2,  < 
'  36991  I 
*06*i  I 


*S02l  < 
*603;  I 
*«19  I 


J  CHEBOKEE 
J  SUMTER 
1  BARBOUR 


4  31  a 

2|  U  1> 
>2  1* 

12!  3*  1* 
11  32  19 
IJ  3)  07  I 
«  31  19 

1  »  )s  ; 

2  3*  I 


»  i« 


7  33  31 

12  3*  *e  I 
•I  31  01  : 

32  3* 

32  26 

2  33  29  , 

10  iy  I 

I  12j  3*  *2 


13|  3*  IC  ! 
32  39  , 
2|  33  )»  I 
2  3*  1) I 
«  31  33 
6  31  0* 
3*  9* 
I  33  16  I 


32  02  I 

131  31  »9  I 

32  SO  I 

^  33  S*  I 

7  3*  06  I 

^  32  S7  I 

31  30  ' 

7^  33  17  I 

T  35  17 

«  31  03 

ll  31  32 

T  32  51 

>  31  S) 

V.  30  2) 

V  31  a 

i  12  3*  ** 

^  3*  IS 

,     *  31  17 

2;  33  *6 

1 »  " 

13  )2  2* 

j  11(  )2  *9 

11'  )2  50 

I  iJi  3)  0* 

I  1^  )2  21  I 

j  12!  )*  33 

'  11;  33  26  , 

l>  32  31 

I    5^  31  1* 

I    «  31  13  I 

£  3*  10 

'  la  51  25  , 

I  M  )5  15  ,1 

:    4  31  19 


l*  31  *l 

12!  3*  *a 

31  99 

30  1* 
3*  27 

31  26 


3*  01 


31  02 
31  3B 

31  93 
33  39 

32  *2 
6^  31  50 
«;  31  50 

30  17 


2!  3*  1*  I 

1)1  3*  06  < 

■   32  11 

31  21 

)3  39 ; 

31  97  I 


3) 


I  20 


31  1*  I 

32  5*  I 

32  56 

33  33 
3*  11 
32  35 

5i  31  ♦B 


I       DRAINAGE  CODE:  l-ALABAM. 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


:60     8A  tt{ 


163 


12BI  »P 
220  6P 


720|  9a| 
29*  *P 


27*  a;^  8A^ 

6»  6P  tH 

66O;  9P>  9P| 

605;  7A( 

225I  »p|  91* 
93  ' 

6B0(  6«  6A 

*)0  I  7A{ 

620r  7A  Ti 

22*1  7Aj  7A^ 

28*  9P  5P 

*80  I  6A 

*1B  »P  5P 

))1  6P{  6P 


k  HJ 


I  JOHN  S  RIC»«URG 

I  PftOf .  PALMER  GOOSEY 

I  SIDNEY  J.  HARoVi  SR. 

JESSE  M.  CULP 

DOUGLAS  M.  SANFORO 
'  HAS.  CHERRY  J.  H£RNDON 

JAMES  P.  GILLIS 
I  FED*  AVIATION  AGENCY 

MHS.  DOAA  R.  DAVIS 
i  NORMA  K  WILLIS 

JOHN  T,  SWINOALL 
I  RADIO  STATION  WJMW 
HUGH  I*.  WIGGINS 
MAS.  MARTHA  I.  MOORE 
J.  B.  NEIGMeORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GROVER  w.  WOODWARD 
AUBURN  UNIVERSITY 
MISS  CLARA  R.  OLlvE 
JAMES  E.  HC  CRAVY 

'  OSCAR  W.  LOCKRIDGC 

JOHN  R.  THOMAS 
I  U.S>  WEATHER  BUREAU 
:  DAVID  A.  BURNS 
'  R.  C.  HENDERSON 

MRS.    CLARA    I.  PEAVT 
I  MISS  M.   LOUISE  JONES 
'  MRS.  WILLIE  N.  STVRON 
MILDRED  P.  MHITTINGTON 
PIERCE  A.  GARRETT 

.  AUBURN  UNIVERSITY 
JOC  PICKENS 
AUBURN  UNIVERSITY 
FLOYD  J.  GARRISON 


I  DON  ' 


TA 


1010       I  t^ 
too  6A, 
371  H|D<  Mid 


>TSON 


COL BURN 
GRaDY  C.  yOuNG 
ALABAMA  POWER  CO. 
CITY  WATER  PLANT 
MRS>ESTMER  A.N.  JONES 

TOLLIE  L.  HASKEW 
MARION  W.  EASIERLING 
MRS  ELIZABETH  M  WESTON 
AGNES  C.  CHRISTENSEN 
HENRY  F.  KELLEV 
TVA-**2 

6.  M.  APPLETON 
I  JOHN  TRAHICK 
MRS.  C.  GAESHAM 
HUGH  S*  KITE 

REUBEN  P.  KARRIS 
WILLIAM  L.  BARTLETT 
H,  CLAY  PLESS 

INACTIVE  7/12/63 
JAMES  M.  CREWS 
ROSS  A.  HAWKINS 
ROBERT  J.  OUNAWAV 
CORPS  OF  ENGINEERS 

lOH  AGENCY 


IN 


VE  7/. 


MITCHELL  DRAKE 
!  ARTHUR  C.  BRUN&ON 
;  MRS.  BELLE  BERRY 
RADIO  STATION  HIRB 
C.  A.  MC  CLURE 
W.    DAVE  SIMONTON 
I  JAMES  E.  BARRETT.  Jl 
U.S>  FOREST  SERVICE 
EDGBERT  M.  HARDIN 
INACTIVE  */)0/69 

GORMAN  J.  BLACK 
I  HENRT  G.  RICHARDS 
!  WOODROW  WILSON 
I  WM.  H.  CHANDLER 

CARL  PARKER 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

B.  G.  WILLIAMS 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

HACK  C.  FIELDS 

MRS.  G>  MC  KEN2IE 

REBECCA  CAMPBELL 
T.  E.  MASON 
ALTON  G.  LAND 
ALABAMA  POWER  CO. 
N.  HAMNER  COBBS 
CECILE  T.  LEWIS 

INACTIVE  3/29/69 
GILBERT  W.  MELCHER 
RADIO  STATION  WGSv 
TVA-76S 

RADIO  STATION  WJBB 
EDDIE  L.  PEARCE 
MISS  JANE  DOSWELL 
AUBURN  UNIVERSITY 
CITY  OF  HEFLIN 
CHARLES  R.  PORTER 
THOMAS  . 
FRANK  L< 
U.S>  WEATHER  BUREAU 
T.  H.  G*ILLARO>  JR. 

M.  AYERS 
BRITAIN 
POWER  CO. 
M8R0 

FINCHCR 

POWER  CO. 

.  LEE 


STATION 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

3 

LONGITUDE 

B 

0 
P 

Sc 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

b 

a' 

MADISON 

01 

MADISON 

li 

J*  *r 

i«  *> 

— Me 

»l 

JOHN  D  SIONER  M  

MAGCLLA 

*99* 

02.  JEFFERSON 

» 10 

»M 

It 

ALABAMA  POVE*  CO. 

MARION  1  N 

9108 

Ofc 

PERRY 

i 

32  SB 

B*  IB 

2l3 

71 

ROBERT  J.  CURRY 

MARION   JUNCTION    1  EHC 

911* 

06 

DALLAS 

> 

32  27 

202 

R.  L.  SIMONTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

9121 

O61 

DALLAS 

3 

32  26 

200 

6F« 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

91*0  05.  ELMORE 

11 

32  *0 

>*0 

61* 

H 

ALABAMA  POWlR  CO. 

MATHEWS  1  SSW 

9U2 

06 

MONTGOMERY 

11 

32  19 

190 

TA 

E.  PAUL  GOWAN 

MELVIN 

939* 

or 

CHOCTAW 

1) 

31  96 

390 

ERNEST    H.  LAND 

MERTI  PONDVILLE  TOMER 

93B2 

0) 

BIBB 

3 

32  5) 

600 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

M9T 

06 

BULLOCK 

* 

32  0* 

*9S 

c 

MRS*   SARA  0.  HALL 

MILLERS  FERRT 

or 

WILCOI 

)2  06 

67  22 

„ 

FRED  HfNDERSON 

MILSTEAD 

9*39 

06 

MACON 

11 

)2  27 

201 

JAMES  H.  WALKER 

MINTER  3  NW 

9**9 

06 

DALLAS 

1 

92  06 

67  09 

>Td 

M 

MCnRY  j,  YATES 

MINTER  *  Ntf 

9*9* 

DALLAS 

»2  07 

619 

c 

T.  C.  LIDE 

MITCHELL  DAM 

9*65 

CHILTON 

: 

;i  *6 

390 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  ALA  ST  DOCKS 

9*1* 

0» 

MOBILE 

9 

30  *1 

*1 

c 

ALABAMA  STATE  DOCKS 

MOBILE  WB  AIRPORT 

9*76 

08 

MOBILE 

30  *l 

211 

MID 

"I 

C  HJ 

U.S.  weathcr  bureau 

MOBILE 

9*83 

06 

MOBILE 

1 

30  *1 

119 

8A 

CLOSED  2/1/6* 

MONTCVALLO 

99)7 

0* 

SHtLBY 

3 

33  06 

**2 

M.  P.  JETER.  JR. 

MONTGOMERY   WB  AP 

9590 

MONTGOMERY 

1!  32  16 

19* 

MIO 

U.S.  wEAT»Clt  BUREAU 

96J9 

01 

LAWRENCE 

12 

)*  29 

6T  17 

66O; 

MOULT ON  2 

9*13 

01 

LAWRENCE 

12 

)*  29 

**» 

6P^ 

»P 

JOHN  M.  KCLLY 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

97*9 

01 

COLBERT 

1; 

3*  *9 

67  37 

95* 

MIO 

MIQ 

FED.    AVIATION  AGENCY 

NATCHE2 

97851  OT 

MONROE 

31  *3 

161 

9F 

1, 

S.    B.  HELTON 

NEW  BROCKTON 

98*2 

07 

COFFEE 

• 

31  2* 

c 

CITY  OF   NEW  BROCKTON 

NEW  MARKET  2 

986T 

01 

MAD  I  SON 

12  3*  9* 

715 

5F 

» 

MISS  LUCILC  a.  HEREFORD 

NEWTON 

9879 

07 

DALE 

9 

31  20 

220 

GLADYS  G  BROWN 

ONEOnTA 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

J3  97 

670 

7* 

LONNIE  R.  MORRIS 

OPELIKA 

09 

LEE 

11 

32  38 

T50 

7A 

T 

RADIO  STATION  hJhO 

ORRVILLE 

tin 

06 

DALLAS 

200 

■i 

EDWARD  B.  MARREN 

6216 

DALE 

65  *1 

*7.^ 

S« 

w 

M 

PAINT  ROCK  2  N 

622* 

02 

JACKSON 

ir  3*  *2 

63» 

: 

TVA-69 

PALMERDALE  2  W 

62*6 

JEFFERSON 

i 

66  *l 

T«« 

Ti 

GCOAGt  T.  POSEY 

PELL  CITY  1  NNE 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Dannelly  Field.  RFD  2,  Montgomery  Alabama 
36108,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIM^^:     The  Station  Index  shows  observation  times  m  local  standard  time.    Durmg  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.  ,  C.  S,  T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table.  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  mclude  snow 
sleet,  and  ice.  ' 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  sUtion  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  Uble  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  mstrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Cage  is  equipped  with  a  windshield, 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYTV1BOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U,  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  pffice,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. .  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Locai  Climatological  Data,  price  IS  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington.  D.  C.  20402. 


USCOMM-ESSA-ASHEVILLE-  N.  C. -5/ 3/ 66-850 


-  36  - 


TlshomUiiio  1  N 


I 

I 
I 

1-4 


Tonvv 

:•     ^  r 

New  Market  3 

/ 


Chattanooita  WB  AP@ 


-  Athenii  2  ■ 

' — ^   ^  -Iv 

@      )  f 

Mu»rlo  sno.1.  FAA  a'p  BcUo  Mi™  2  NI-Q-  "<V°"    @     P^W  Rock  2  N     Scon^ro  ^ 

NQRTHERN_/''  VALLE^^N.    j  ^ 

-o-        .!.  ..   I     I  k  V 


jC>-  Rod  Bay 


Fulton  3  W 

-o 


Moullon  2  Moollon 
I 


-o- 

HaleyviUi 


"7 

I 
I 

/■' 

I 
I 


;  H.J^„  3  S     p.„.  c„j,  Blk  Po„d  rrO*"'6 


I  Double  spri.^^  ^  I  A  ^PALACHIA^J  ' 


Carbon  Hill 

-  -o  1    O  o- 

Wlnficld  2  SW    I   i,„,Jr.i 


UPPER  Plj.AINS  ^  o^  ^ 


 I 

UnkhtnJ  Lock  4  Don, 


A 

'  lAtABAMA 


I 

BrooksvlUc  Exp  SUi  / 

O  PtckensviUc 

lO 

Macon  2  NE         I  ., 
-«-  I  ' 


o 

Shucjualak 


/  < 

/  C«iiu->ville 

•  r- 

/  Livlngslon  V 


os„,.e     o  p....ccd.,. ,v  EASTERN 

/  I  VAnniBlon  KAA  HcH 

BirmioKhjm  WB  AP  ^    /  V 

@           (Jj-     Pell  City  1  NNE 
Magell.O   ,  ,yT.ll.deg: 

\  /  -o 

vallEy 


Brooki 

o 


EirojlO  ^^Tuacnloosa  FAA  AP_J — ' 

(  Tuscaloosa  Oliver  Dam 


\  SylfflcnuKft  ^  NE 


/     Mert/  Pondville  Twr  O- 


y  Dam  A 


Cliildcrsburg  Wtr  t'lanl        I     .  .  ' 


Rock  MMIn 

    I      QWndky    O  \ 

PIEDMONT  PLATEAU  \_  ^ 


Altxaiidcr  Cily  6  NE       I  \ 
Thor.b^lSW«o.T„„„^,VpS,.       -O-  Ko'^'ord  2  NNW  j  ^ 

Cl^on  )^„,        „^  DndevlU-Z  ^0-C.mpH,U2NW  \ 

OMllcl.cn  Don,  ^  0.dcvm.  |  \ 


I — ■ 


PcrryviUe 

o 


Russell  2  WNW  f 

l-o-       to  Cub. 


Pl^Mcr.Wllc  2  SSE  '  '""f  """"  °  "^d^o  Pi 

lion  2  NE  I     I        I  Wcl..m|,k.i  Q 

O  Sutlle  I  - 


@McridLin  U'B  AP^_« 

Pushmninh-T 
Crandall  12  N  ' 

o  I  O' 

OultBin  \  K 
32* 


,     „  Li.  ',     Marion  Jund 

I     Demopolia  Lock  &  Dam-^>»' — ^  | 

\  Unlonlown  ^      [      ^^^^  \  * 

-O-         I    Marion  Junction  1  ENE  ^^^^"^^^^^^ 


+ 


B,U.n8^cy-15E--^  „s„,„X^ 

r 

Mmhewa  1  SSW  


Opehk 

-o- 


\.  Aulaugavllk-  3  N  I 
O  -0-_Pr«ltv.n?», 


^  (2)  O  Primros,-  F»rr.y^ 

Montiioincry  Wn  AP  * 


-o 

Tuskegcv  - 


I      Hnyncville  -<>- 


Waynesboro  2W' 

-O-l  I 


BucAtunnnl 

I        O    I       Chatom  3  N 

o- 


MlTIIiTFcrcy  O        V                 M .nU-V  3  NW  PR  Al  Rl  E  1 

I                                  ^               I         ■  l^PlncL 

  ^y""""  3  Nw  o-  ^     j  r„r,  D.po,ii  r~i 

Pine  Hill                                SnroHlUl-'  ^  .^t"! 


Union  Springs  2  NE  O 
clO 


J  Po.c*rn,nn  /  COASTAI  !_  . 


j  Highland  Hon..-  i 

Troy  • 


.ccnv,ic2  y 


"  \ 

*Q  Coat  llock 

\  @Colombu«  Wn  AI 


....  (' 


Buon 


— — r^^^^  r 


Clayton 

-o 


™n,l..y^,. 

o-  I 


^  Frisco  Clti^' 

/  PLAIN 


'\/\  r' 

Rl.or  Fall,  0*  P"""  2 

I  -o- 


/ 


Cuthbor) 

-o- 


Ornrk  6  NNW 


-O-'Eufaiila 
H  VI  11c  I 

j-A 

I  -O-  I^'ort  Calnca 

Abbeville  1  NNW  * 

1  / 


New  Brockton 


_    1  .             1    -O-  Midland  I 

-O-  O  Newton  I 

j    AndaluinalNW              |               .=mcrprl.c  |  ,.J  QCo 

(    I                          Green  Bay                               \      )  ^  l>o">«o  F** 

'H                                O      [-  l-O  —  -  ■5;l,.n4W  v. 

I                                                  Coffee  Springs  2  NW  A 


BUkcly 

-o- 


O  Columbia  1  E 

Colquitt  2  E  -O 


o  I 

Geneva        Sloeomb  , 


STATION  LECeND 


O     •  9 

Prteipitohon  only 

(D 

•O-  Chtpley  3  E 

Prteipifafion.  storog* 

-O-    -•-  -»- 

Pftcipilotton    ond  Temperature 

^    >-  > 

Preapilolioft,   Temperature  and  Evaporation 

Typ4  of  gog»: 

O  Not}- recording; 

#  Rfcortftng: 

3  Boffi  types 

Ooutt*  circle  combmalioni  inlicalt  llw  moilobililf  of  moft 
dttoHtd  m4l*orologiccl  dolo- 

ALBERS  EQUAL  AREA  PROJECTION 
STANDARD  PARALLELS  AT  29  i'j' AND  4S '/j' 
 I  


■oodruft  Dam 


/Jcaq-^T  eSsnoo  uosuigio 


SiiiViS  a31ii<B1 

G!Y<3  S5?J  Gr4y  30ViS0c! 


CLIMATOLOGICAL  D 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

JOHN  T   CONNOR.  S.ci.l.ry 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTR 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


.1 


ALABAMA 


APRIL  1966 


No  4 


NORTHERN  VALLEY  0 

ATHENS  2 
BELLE  MINA  2  N 
DECATUR 
FALKVILLE   1  N 
PLORENCE 

MLNTSvILLE   >iB  Ap 
MADISON 
MCULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  fAA  AP 
NEW  msRkET  2 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RLSSELLVILLE  2 
WATERLOO 

DIVISION 


ARPALACHtAN 
MOUNTAINS 

AlBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSU 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BRIDGEPORT  2  W 
GLNTErSvILLE 

ONEONTA 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SuBSTA  AU 
SCOTTSBCRO 
VALLEY  HEAD 

DIVISION 


UPPER  PLAINS 


03 


Al ICEvlLLE 

BANKhEAD  lock  and  DAM 

centreville 

Cl  ANTON 

DOUBLE  SPRINGS 

FAYETTE 
HALEYVILLF 
HAMILTON  3  S 
JASPER  *  N 
PRATTvILLE 

TH0R5BY  ExP  STATION 
TlSCAlOOSA  FAA  AP 
TLSCAl OOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

DIVISION 


EASTERN  VALLEY 


0* 


anniston  faa  ap 
calera  2  sh 
centre  »  sw 

childersburg  wtr  Plant 
gadsden  gas  plant 

pell  city  1  nne 

SYlACAUGA  *  NE 
TALLADEGA 


PIEDMONT  PLATEAU 

Alexander  CITY  6  NE 

ASHLAND 
ALBURN  3  SW 
CAMP  HILL   2  NH 
MEFl  IN 

lafayette 
martin  dam 
opelika 

rcckford  2  nnn 
rcck  mills 


DIVISION 


73.1 
T3.2 
T2.2 
73.0 
75.* 

74. I 
73.1 
74.3 
73.5 
72.8 

73.0 
72.1 
72.3 


75.9 
74.2 
73.2 
75.2 

72.8 
73. IM 
72.0 
71. 9M 
69 


76.0 
75.5 
77.3 
75.7 
73.8 

76. 6M 

72.3 

74.1 

77.5 

60.3 

77.3 
75.7 
76.3 


76,4 
77.1 
74.0 
78.3 
75.0 

74.6 
76.6 
76.0 


75,5 
77.2 
75.2 


76.5 
77.4 
76. 9M 


49.5 
48. 4M 

43. 


48.7 
50.4 
50.1 
46.0 
50,3 

47.2 
47. 9M 
50 
48.  IM 
45.0 


49.0 
50.9 


51. 3M 
44,  3 
43,7 


50.0 
47.9 
44.1 

48.5 
51.4 
49. 2M 
50,0 
43,9 


63.2 

63.0 
61.7 
62.4 
hi. 8 
60,6 

61,3 
60. 3M 
58.0 
59.5 

61.1 


59.1 
63.2 
62.2 
59,6 
62.8 

60.0 
60. 5M 
61.2 
60. OM 
57.4 


60.5 

64. OM 
58.3 
58. 9 
62.0 
66.2 

64.8 
63.7 
62.7 
62. 9M 


63.5 
62.2 
61.3 
64.4 
62.6 

60. 6M 

63 
62 


63. OM 
(.2.7 


179 
174 
167 
186 
142 

152 
158 
146 
175 
192 

167 
188 
241 
205 


203 
126 
149 
196 
141 

195 
181 
157 
184 
250 


148 
157 
133 
120 
182 


232 
232 
156 


S3 
121 
140 
141 


130 
138 
167 
110 
140 

179 
131 
145 


139 
148 

121 
158 
205 

137 
103 
138 
130 
203 


3,81 
3,93 
3 


5,3' 
2,52 


5 

8,37 


10.06 
6,63 
5,34 


6,98 
10,76 


5.86 

8.48 
5.53 
8.12 

7,45 
4,58 


5,60 
5,27 
3. 
3,18 
9,05 

4,48 
3,30 
3,5« 

5 

4,05 
4,7* 


3,90 
.78 


•  27 
.15 


2.57 
1.57 


l.*0 
1.2* 

1.46 
1.83 
1  .65 

.76 
1.21 
1 

1.15 
.96 

2 

.95 
2.25 
1.32 


1.27 
2.52 
3.81 
,90 
1.96 

2 

1.41 
1.70 
1.30 
1.71 


1.70 

2.60 

4.75 
1,99 
3.36 
2.65 
1.40 

1.58 
2.04  26 


2.66  26 
1.79  4 


1.83 
2.18 


2,60  27 
1,64  28 


3,09  27 
1 ,54  4 


Sm  Baleranc*  NoIm  FoUowbig  SUUoa  Ind« 


1 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


APRIL  1966 

Continued  


Statton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

« 
1 

Departure 
From  Nonnal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

© 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

s 
a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

°  S 
si 

s  * 

„  k 

o£ 

•       «  « 

PRAIRIE  06 

DAVTCN 

77.6 

5*.l 

65,9 

89 

14 

36 

10* 

81 

0 

0 

0 

0 

5,41 

2.08 

27 

,0 

0 

9 

4 

2 

OFMOPOLIS  LOCK   AND  DAM 

76.3 

51. BM 

64.  IM 

87 

14 

41 

U 

100 

0 

0 

0 

0 

5,28 

.50 

1.49 

4 

,0 

0 

7 

4 

3 

6AINESVILI  E 

76.0 

52.9 

64.5 

88 

14 

37 

5 

94 

0 

0 

0 

0 

4,58 

1.61 

4 

,0 

0 

8 

3 

2 

GREENSBORO 

77,7 

47.9 

62.8 

-  2.3 

86 

28 

32 

10, 

1 1  2 

0 

0 

2 

0 

6,11 

-  ,09 

1.97 

26 

,  0 

0 

7 

4 

2 

HAYNEVILLE 

78.0M 

53,9M 

66. OM 

87 

14 

36 

6  + 

71 

0 

0 

0 

0 

2,19 

1,03 

4 

,0 

0 

4 

1 

1 

LIVINGSTON 

78,8 

52,3 

65,6 

88 

1  3 

35 

5 

72 

0 

0 

0 

0 

3,38 

1,23 

21 

,0 

0 

a 

2 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

78.5 

52,7 

65,6 

88 

13 

33 

6 

77 

0 

0 

0 

0 

5,39 

1,93 

4 

,0 

0 

8 

3 

2 

MINTER   3  NW 

76.7 

51,7 

64,2 

86 

29* 

36 

6« 

104 

0 

0 

0 

0 

2,60 

1,05 

4 

,0 

0 

3 

2 

1 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

78,2 

5<*,9 

66,6 

2,5 

87 

1  3 

39 

1 1« 

69 

0 

0 

0 

0 

1,24 

-  3,65 

,89 

4 

,0 

0 

2 

1 

0 

5ELMA 

79.8 

55.4 

67,6 

1,7 

89 

1  3 

38 

6 

4b 

0 

0 

0 

0 

3,39 

-  2,15 

1,33 

4 

,0 

0 

4 

2 

1 

TUSKEGEE   3  S 

79,0 

51,7 

65,4 

,  8 

86 

13 

30 

5 

81 

0 

0 

2 

0 

•  0 

0 

UNION  SPRINGS 

78,1 

M 

M 

87 

14 

0 

0 

0 

2,48 

-  2,66 

1.60 

4 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

65,3 

,  2 

3,73 

-  1.29 

,0 

«       «  ft 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   I  NW 

80.7 

49.5 

65,1 

88 

22 

31 

6 

92 

0 

0 

2 

c 

1.56 

,60 

26 

,0 

0 

4 

1 

0 

ATMORE   1  SW 

79.3 

54,  1 

66,7 

86 

30  + 

35 

6* 

62 

0 

0 

0 

0 

2.27 

1,01 

19 

,0 

0 

6 

1 

1 

BRANTLEY 

79.8 

50,0 

64,9 

88 

2 

32 

6 

96 

0 

0 

1 

0 

1 ,  64 

-  3,53 

,79 

4 

,  0 

c 

3 

2 

0 

BREWTON   3  SSE 

81.7 

51,3 

66,5 

1,2 

90 

30* 

30 

6 

64 

2 

0 

2 

0 

4,11 

-  1,79 

1.29 

26 

,0 

0 

7 

4 

1 

CAMDEN   3  NW 

79.2 

53,6 

66,4 

89 

1  3 

35 

6  + 

65 

0 

0 

0 

0 

2,35 

.98 

4 

.  0 

0 

5 

1 

0 

CHATOM   3  N 

80.7 

54,7 

67,7 

90 

13 

38 

5 

43 

1 

0 

0 

0 

4.36 

1,22 

1 8 

.0 

0 

6 

4 

2 

CLAYTON 

78.0 

54,8 

66,4 

86 

26 

39 

6* 

58 

0 

0 

0 

0 

1.09 

-  4,27 

,66 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

81.1 

57,6 

69,4 

88 

28* 

45 

5 

25 

0 

0 

0 

0 

1  ,42 

-  3,46 

,  34 

27 

.0 

0 

5 

0 

0 

ENTERPRISE 

80, IM 

52, 7M 

66, 4M 

88 

29 

36 

6 

48 

0 

0 

0 

0 

1.66 

,45 

27 

.0 

0 

6 

0 

0 

elfaula 

79,3 

51, OM 

65, 2M 

-  1,0 

87 

29  + 

34 

6» 

73 

0 

0 

0 

0 

1.09 

-  4,29 

,48 

4 

,0 

0 

3 

0 

0 

EVERGREEN 

79,0 

50,1 

64,6 

88 

30* 

32 

6 

94 

0 

0 

1 

0 

3.13 

,72 

27 

,0 

c 

6 

4 

0 

FRISCO  CITY 

78,0 

54,1 

66,1 

88 

30* 

36 

5 

75 

0 

0 

0 

0 

2.41 

-  3.42 

,74 

19 

.0 

0 

6 

2 

0 

GENEVA 

79,6 

52,9 

66,2 

88 

2 

36 

11* 

66 

0 

0 

0 

0 

1.81 

-  3,56 

,96 

28 

,0 

0 

3 

1 

0 

GILBERTOWN 

80, S 

52,4 

66,  5 

89 

13 

32 

6* 

69 

0 

0 

2 

0 

5.16 

1.91 

25 

.0 

0 

8 

5 

1 

GREENVILLE 

79,2 

53,6 

66,4 

,  I 

87 

28 

36 

b* 

61 

0 

0 

0 

0 

2.20 

-  3,35 

.  99 

4 

.  0 

0 

4 

2 

0 

HEADLAND 

80,1 

54,  1 

67,1 

89 

29 

39 

5 

45 

0 

0 

0 

0 

1,11 

.33 

28 

.0 

0 

5 

0 

0 

HIGHLAND  HOME 

77,7 

53,1 

65,4 

•  2 

86 

29* 

36 

5 

83 

0 

0 

0 

0 

2.50 

-  2,96 

1,55 

4 

,0 

0 

3 

2 

1 

NATCHEZ 

79,1 

52,9 

66.0 

88 

30. 

31 

6« 

83 

0 

0 

2 

0 

2.83 

1  ,60 

4 

.0 

0 

7 

1 

1 

02ARK   6  NNW 

78.7 

54,3 

66,5 

-  .3 

86 

1 

38 

5 

45 

0 

0 

0 

0 

2.94 

-  2,24 

1.03 

27 

.0 

0 

4 

3 

1 

PHENIX  CITY  2  NNW 

77,0 

53.4 

65,2 

85 

30 

37 

5 

82 

0 

0 

0 

0 

3,10 

1.11 

22 

,  0 

0 

3 

3 

1 

TMOMASVILLE 

77,0 

53.7 

65,4 

.4 

88 

14 

36 

6« 

78 

0 

0 

0 

0 

3.92 

-  1,79 

1,08 

,0 

0 

9 

3 

1 

TROY 

78. OM 

54. 2M 

66,  IM 

,5 

87 

29 

36 

5 

63 

0 

0 

0 

0 

1,24 

-  4,15 

,57 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

WHATLEY 

77,6 

50.3 

64,0 

88 

30 

32 

6* 

105 

0 

0 

2 

0 

4,99 

1,88 

27 

,0 

0 

7 

4 

2 

DI  Vl SION 

66,  1 

,2 

2,56 

-  2,99 

.0 

ft       ft  * 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

79.  1 

56.9 

68,0 

87 

1 

39 

5 

32 

0 

0 

0 

0 

1.92 

1.24 

18 

.0 

0 

4 

1 

CITRONELLE 

M 

M 

M 

4,48 

-  1,33 

1.24 

18 

.0 

0 

7 

3 

COOEN 

77.4 

58.5 

68,0 

85 

30 

38 

5 

46 

0 

0 

0 

0 

2.37 

,84 

18 

.0 

0 

5 

2 

FAIRHOPE   2  NE 

77.6 

57.8 

67.7 

,9 

85 

30* 

39 

5 

33 

0 

0 

0 

0 

2.45 

-  3,57 

1,53 

18 

.0 

0 

5 

1 

FORT  MORGAN 

73. iM 

52,  7M 

68.  IM 

79 

30* 

13 

0 

0 

0 

0 

2.60 

1,75 

18 

.0 

0 

4 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

78.0 

58,7 

68.4 

.8 

86 

28  + 

41 

5 

27 

0 

0 

0 

0 

2.37 

-  3,99 

1,19 

le 

.0 

0 

6 

1 

RCBERT5DALE  1  E 

77. 5M 

56, 2M 

66, 9M 

86 

14 

40 

lU 

48 

0 

0 

0 

0 

2.07 

-  3,49 

1,45 

1  9 

.0 

0 

4 

1 

DIVISION 

67.9 

,9 

2.61 

-  3.34 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST   TEMPERATURE.      go"  ON   THE  30+  AT  2  STATIONS 
LOWEST  TEMPERATURE,     22°  ON  THE  6TH  AT   BRIDGEPORT  2  W 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:    10.75   INCHES  AT  VERNON 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:      1.09   INCHES  AT  2  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:     6.40   INCHES  ON  THE  27TH  AT  WEST  BLOCTON 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 

-  40  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 


Day  of  Month 


(2 

1   1  2  1  3 

4  I 

5   1  6 

7 

8  1 

9 

10  1  u 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1  17 

1 

le 

19 

20 

21 

12 

23 

northcrn  vallcv  01 

ATHCNS  2 

T 

,76 

.10 

•  08 

.01 

1.4C 

.02 

.06 

BClLC  MInA  2  N 

A.o: 

T  T 

.45 

.2B 

OCCATUR 

s*i; 

•  02 

•  02 

•  02 

.09 

f V I  LLC    1  N 

S«9! 

.08 

•  01 

T 

1*8 

florcncc 

s.t; 

10 

01 

.0 

.09 

1 ,63 

1  .01 

•  01 

HOOGC  % 

5,94 

•  17 

2*6' 

•  10 

HUNTSVILLC  MB  AP 

4,04 

•  74 

.02 

T 

T 

•  07 

T 

!o) 

.50 

.5^ 

.28 

MAD  1 50N 

4,94 

•  07 

.56 

.04 

.06 

T 

1.2 
1,7 

•  02 

•  06 

MOULTON  2 

4.21 

•  06 

.37 

•  36 

.0 

.02 

.03 

MUSCLC  SHOALS  FAA  AP 

S,T« 

T  ^46 

T 

T 

T 

•  06 

.01 

1.19 

•  8( 

.13 

NCw  MARKET  2 

4,T] 

•  S3 

.12 

• 

•  * 

■  10 

.7' 

•  10 

RED  BAV 

3,91 

•  29 

.OT 

2.44 

•  01 

REDSTONE  ARSENAL 

3,91 

•  3( 

•  to 

.99 

•  90 

RUSStLLVILlE  2 

S.ST 

.49 

•  U 

ill' 

.03 

WATERLOO 

2.92 

•  14 

•  U 

.0 

1.9] 

T 

•       •  • 

APPALACN I AN 

MOUNTAINS  02 

ALBESTVtLLE  2  SE 

4,18 

•  96 

•  08 

.06 

1.21 

BE&SEHER  )  SSti 

S.49 

1.29 

•  9f 

.01 

:Ji 

T 

B I RM I NQHAM  mB  AP  R 

B,S' 

1 ,27 

•  14 

.01 

.  i' 

loi 

*40 

no 
.09 

.06 

9S I OGCPON  T  2  W 

3.6( 

J  y 

.94 

* 

J 

09 

09 

10 

COLLINSVILLC 

.49 

•  07 

.09 

.62 

.11 

.69 

FORT  PAVNC 

9.4! 

.47 

10 

■  06 

1.3 

.11 

,68 

(jARDEN  CiTV 

7,01 

1.3i 

•  05 

QUNTERSVILLC 

5,11 

•  19 

05 

*6* 

LEEDS 

7,2: 

1.69 

!l( 

!r 

.14 

!o> 

HA6ELLA 

T.2t 

1.14 

•  22 

.01 

.2* 

.28 

.02 

ONEONTA 

4,6S 

1.77 

•  07 

.05 

.64 

.05 

.09 

PALMERDAlE  2  M 

9.50 

2.20 

T 

*59 

.05 

SAINT  BERNARD 

4,94 

•  29 

•  07 

SASO  MT  SUBSTA  AU 

S,39 

•  27 

•02 

•  01 

.02 

' 

.  1 1 

.29 

Sayre 

T,Ti 

2,00 

■ 

SCOTTSBOHO 

4,4^ 

•  99 

T 

T 

T 

.15 

T 

.06 

.60 

TPAffORD 

T.as 

.03 

T 

.ac 

•  08 

.a 

vallCy  head 

A, 97 

•  42 

■  04 

,07 

.01 

ft      •  • 

UPPER  Plains  os 

AlKEVILLE 

10. 0( 

1.60 

9,9( 

•  91 

05 

•  09 

AUTAUQAVILLC  9  N 

3,44 

1*61 

.09 

J, 

BANKHCAO  LOCK  AND  DAM 

4,61 

2,30 

.05 

• 

07 
.07 

BILLINQSlEY  1  SC 

4.61 

1*19 

T 

.92 

*  10 

'  19 

BROOK WOOD 

«.1( 

l^29 

T 

•  90 

•  19 

.10 

.5! 

.09 

CARBON  HILL 

7,TT 

•  82 

•  02 

centreville 

9,94 

X,7T 

.08 

.99 

•  14 

.OS 

.03 

09 

4,24 

l^70 

T 

J 

IlO 

lORDOvA 

9,0( 

2,08 

.06 

05 

*  10 

1  9' 

*03 

30UBLE  SPRINGS 

9,09 

.24 

.04 

.02 

.02 

2.61 

.oa 

elrod 

4,6( 

1.29 

•  40 

favette 

•  02 

•  I 

■  15 

2.91 

.70 

*70 

GORGAS 

7.94 

1.91 

.09 

.08 

• 

.01 

• 

halEyv I LLE 

4,71 

•  15 

•  19 

HAMILTON  )  S 

B,4] 

•  18 

T 

T 

T 

•03 

•  15 

T 

3.31 

.11 

JASPER  A  N 

• 

12. 

9,91 

1,23 

.02 

•09 

•  01 

• 

mertz  pondville  tower 

4,24 

•  99 

,03 

•  13 

05 

*5' 

.03 

M I TCHELL  dam 

5,0* 

1.97 

fftCKENSVILLE 

7.15 

1,90 

T 

•24 

•  40 

.24 

2.40 

.12 

PL ANTERSV I LLC  2  SSE 

.99 

9RATTVILLB 

3)7! 

1I4O 

!2! 

.66 

^02 

REFORM 

8.73 

2.47 

•  03 

•  04 

•  16 

.06 

i.73 

.02 

THCRSBY  EXP  STATION 

4,24 

1.22 

•  16 

*  I' 

.63 

TuSCALOOSA  FAA  AP 

6,74 

1,09 

•  27 

.03 

•  46 

•  10 

1,32 

■  01 

TUSCALOOSA  OL  t VER  DAM 

I.IO 

•  44 

•  to 

09 

VERNON 

lo!?! 

1.12 

.11 

lu 

2!7: 

.26 

WEST  BLOCTON 

9.69 

1.80 

•  19 

•  16 

T 

.11 

WINFICLD  2  Sw 

7,23 

•  69 

•  17 

,03 

2.51 

•  02 

.19 

•      •  • 

CASTCAN  VALLCY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

5, Be 

1*20 

•  44 

T 

•  04 

T 

T 

.4< 

.02 

ASHVILLE  4  W 

7«93 

W80 

.09 

.31 

.15 

CALERA  2  Sw 

*  18 

•  14 

:u 

•  10 

CENTRE  9  Sw 

B,4I 

l"x6 

T 

T 

•  03 

•  12 

■  01 

X 

,09 

•  58 

.61 

.49 

T 

CHlLOCRSbURt 

4,T3 

U6T 

.22 

CHKDERSBURG  wTR  PLANT 

5.53 

1.79 

•  03 

•M 

.07 

.17 

.08 

.  1 1 

*06 

GADSOCN 

.31 

.18 

.62 

GADSDEN  GAS  PLANT 

a!i2 

U98 

•  10 

.67 

JACKSONVILLE  2 

7,01 

U89 

T 

•  2< 

•  *9 

•  79 

LEESSURG 

•97 

•  09 

•  01 

.5! 

•  71 

.69 

hqnte vallO 

5,9( 

1  74 

•  17 

T 

T 

•  19 

T 

.10 

,2: 

I 

•  60 

I  66 

•  27 

•  13 

SYLACAUGA  *  NE 

4!5( 

ll94 

.06 

T 

•  07 

.02 

!o! 

.09 

TALLADEGA 

- 

• 

.09 

T 

T 

■  09 

,n 

•  46 

WALNUT  GROVE 

6,21 

.93 

■  8! 

.62 

•      •  • 

PIEDMONT  PLATEAU   ~  OS 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

5.6C 

1.47 

T 

T 

.12 

5,21 

■  2! 

10 

AUBuRN  }  Sw 

3.4C 

1>18 

T 

T 

•  60 

CAMP  HILL   2  NW 

1«  I' 

.08 

•  26 

DADEV I LLE 

• 

1*29 

•05 

•  33 

DELTA 

9,14 

U99 

.07 

.41 

.08 

.71 

.63 

hightowbr 

6*21 

1*40 

•08 

.12 

.IC 

1*23 

•  07 

JORDAN  DAM 

slo^ 

1I48 

.01 

•03 

.19 

LAFAYETTE 

4,41 

UIO 

•  07 

MARTIN  DAM 

3.K 

U94 

•  04 

.0] 

.29 

opelIka 

9,9( 

1.19 

.09 

T 

.02 

T 

•  66 

•  23 

ROCKFORD  2  NNH 

9,4( 

1.99 

T 

.09 

.01 

•  11 

ROCK  MILLS 

4.0! 

1.74 

T 

•  20 

.06 

.02 

THURLOM  DAM 

2,6fl 

1.22 

.02 

•  06 

•04 

.62 

WADLCV 

4.91 

1.69 

.07 

.18 

.01 

.23 

.63 

WCTUMPKA 

>.«( 

1.20 

T 

T 

T 

.02 

T 

.62 

YATES  HYDRO  PLANT 

3,99 

1.25 

.04 

•  06 

•  04 

.02 

.10 

IS 

27 

29  1 

30 

31 

.32 

•  •i 

•  11 

.22 

.19 

•  02 

•2. 

•  57 

T 

*  1 1 

,H< 

.3' 

•  19 

•  1 7 

•  2 

.10 

.02 

•  69< 

•  99 

•  23 

.29 

.60 

•  60 

•  91 

UIO 

7 

.09 

•  76 

•  26 

•  99 

7 

.92 

.06 

U12 

.71 

•  91 

.1' 

.16 

l.Oi 

1.29 

•  66 

•  9C 

.09 

.26 

•  62 

•  22 

•  01 

7 

.96 

T 

•  96 

•  90 

•  9( 

•  99 

I02 

lit 

•  91 

•  IS 

•  26 

.27 

.16 

.» 

•  67 

.7! 

.17 

.01 

.19 

.06 

.03 

1.26 

•  17 

•  99 

.29 

.19 

2,92 

•  66 

7 

•  29 

1.29 

3^61 

.96 

.09     .19^  2.69 


.10     .09  6.96 


.09  1.6T  ,97 

.09  1.96 

•66     ,6)  2.29 


,69  3,69 
•96  ,62 
•66     ,19  ,(9 
1.10  1.29 


.26     .99  1,3a 

,29     ,09  2.96 

.02     .06  2.02 

.06     .09  3.0L 

'•'1 

.36     7  1.77] 

.17  3.90 

.11   Ue3  U09 

.11     .23  2.14 


.31  .  .93 

1.67^  1.99 
3,39^  2.19 
.06     .901  1.70 
•67     ,0»  .06 
•22  3^0« 


U26     .Oil  ,61 


.20     .69  1.91 


.29     .09  3. It     .69     .29  .39 


.16    .oa  6.2i< 


.02 
.1^ 


.39 
.2^ 


•  39  U96  1,32 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  oi  Month 


RRtlKK 


CUBl 
OAVTON 

DeMOVOLIS  LOCK  IHV  D«H 
fOST  OEPOJIT 
g/IIN(JVILLC 

GRCCNJBOBO 
HAYNEVILLC 
LIVINS5T0N 
MDION  1  N 

HtPION  JUNCTION  1  ENE 

MMION  JUNCTION  2  NE 
MATHEWS  1  S&M 
HILSTEAO 
MINTED  1  Ma 
MONTGOMERY  HB  AP 

ORRVIILE 
RERRYVILLE 
RtNE  LEVEL 
PRIMROSE  PARM 
5ELMA 

SUTTLE 

TUSICEIEE  3  S 
UNION  SPRINGS 
UNIONTONN 

HARRIOR  LOCK  AND  0AM 


COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE  1  NNa 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  HM 
ATMORE  1  SH 
BRANTLEY 

BRIHTON  3  SSC 
BRUNDIDGE 
CAMDEN  9  Nil 
CHATOM  S  N 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COPPEE  SPRINGS  2  NX 

COLUMBIA 

COTTONTON 

OOTHAN  PAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE 

EUPAULA 

EVERGREEN 

PALCO  OPEN  POND  TOKeR 

PRISCO  CITY 

GENEVA 

GtORSIANNA 

gilbertomn 
greenville 

headland 
highland  home 

JACKSON 
KINSTON 
LOUISVILLE 

MtLVIN 

MILLERS  PERRY 
,  NATCHEZ 
I NEMTOH 
j OZARK  6  NNN 

PHENIX  CITY  2  NNK 
PINE  HILL 
RIVER  PALLS 
•LOCOMB 
SNOM  HILL 


TH0MA5VILLE 
TROT 

hallace  2  e 
hhatley 


GULP 

BAY  NINETTE 
CITRONELLE 
CODEN 

PAIRHOPE  2  NE 
PORT  MORGAN 

GULP  SHORES  P  0 
MOBILE  MB  AIRPORT 
ROBERTSDALE  1  E 


A. it 
9.A1 
S.2I 


S.9S 
1.2! 
2.91 
2. AC 
1.2* 

9.20 


2. 41 
9.91 


l.tl 

1.0< 


2.»1 

1.  'l 
Z.3I 
9.x 
2.2( 

1.11 
2.91 
9.92 

2.  t« 

1.  M 

0.  U 

2.  A! 
2.a! 
2. IT 
2.<4 

9.10 

A.ie 

1.9! 

1.  T3 

2.  DI 

9.«2 
1.2A 
9.91 


2.91 
2.»! 
2.60 

2,69 
2.31 
2.01 


t.Gl 

1.01 
l.OJ 
.10 
I. 00 
I. 60 

l.«S 


1.99 
1.91 

iIgo 

1.7S 
l.l* 


.36 
.99 
1.09 


.81 
.82 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26  27 


.66  1.26 
.19 
.04  1.19 
.61 

.16  1.62 


.84 
1.5! 
1.1! 


1.10 


02     .09     .01  .31 


.66 

T 

.12 


.23     .09  ,60 


.36  1.91  .9a 
.63 

.60     .66  ,29 

.61  l.«0 


.16  1.20 
.22 
1.06 


.13 
,62 
.06 


.93  .17 
.26  T 


.12     .29  ,61 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

• 

m 

1 

2 

J  

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

«      •  • 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 

7J 

73 

65 

74 

64 

66 

70 

72 

70 

61 

64 

74 

77 

77 

S3 

67 

73 

80 

8  1 

72 

8  3 

72 

82 

82 

80 

79 

82 

6 1 

73 

73  1 

MIN 

i* 

37 

41 

37 

31 

32 

36 

38 

32 

30 

30 

54 

60 

46 

40 

46 

51 

58 

61 

60 

91 

61 

57 

97 

60 

99 

62 

61 

46^2 

SELLE  MIN*  2  N 

MAX 

73 

65 

75 

65 

56 

60 

73 

67 

62 

62 

74 

78 

76 

71 

67 

75 

80 

62 

72 

82 

76 

82 

82 

80 

75 

73 

81 

60 

73 

77 

73i2 

Mm 

SO 

35 

42 

44 

32 

26 

35 

59 

33 

31 

35 

55 

66 

46 

36 

39 

46 

47 

98 

61 

60 

9? 

61 

98 

62 

60 

98 

60 

61 

63 

46.5 

OECITUR 

MAX 

T* 

72 

73 

73 

56 

57 

61 

74 

69 

62 

58 

74 

78 

79 

53 

66 

70 

81 

81 

72 

83 

73 

83 

79 

82 

7 1 

73 

6  3 

82 

74 

72  2 

MM 

S2 

41 

43 

44 

34 

34 

41 

42 

38 

37 

36 

55 

62 

48 

39 

41 

42 

46 

59 

62 

60 

99 

62 

60 

98 

60 

99 

63 

62 

64 

90,2 

EALKVILLE  1  N 

MAT 

75 

73 

66 

73 

57 

58 

60 

74 

73 

62 

62 

75 

76 

80 

54 

68 

75 

81 

80 

72 

g3 

75 

83 

81 

8 1 

77 

72 

82 

85 

75 

73,0 

Mm 

«g 

34 

43 

45 

30 

30 

36 

39 

33 

27 

34 

50 

60 

49 

36 

'* 

42 

54 

99 

61 

60 

98 

62 

98 

63 

61 

59 

60 

62 

48.9 

FLORENCE 

MAX 

75 

69 

72 

65 

65 

64 

70 

69 

63 

64 

73 

79 

77 

65 

71 

78 

84 

79 

76 

86 

85 

83 

83 

79 

78 

79 

84 

87 

80 

79 

79.4 

Mm 

56 

39 

46 

41 

35 

32 

40 

45 

36 

32 

44 

60 

64 

47 

36 

*' 

*^ 

53 

59 

62 

59 

99 

63 

62 

63 

61 

60 

64 

62 

50.9 

HUNTSVILLE  MB  AP 

MAX 

7« 

67 

78 

60 

57 

61 

74 

71 

61 

62 

76 

60 

60 

56 

68 

75 

81 

84 

75 

61 

78 

89 

84 

81 

78 

75 

8 1 

64 

77 

80 

74.  I 

Mm 

50 

40 

51 

38 

34 

35 

41 

41 

37 

34 

38 

61 

54 

47 

42 

56 

64 

63 

63 

62 

64 

63 

69 

63 

60 

67 

65 

91.9 

1ADIS0N 

MAX 

73 

66 

75 

61 

57 

60 

73 

70 

60 

60 

74 

78 

79 

72 

66 

74 

80 

82 

74 

82 

75 

82 

8 1 

80 

73 

72 

79 

64 

74 

77 

73.  I 

Mm 

52 

36 

43 

43 

32 

31 

38 

45 

36 

33 

38 

59 

66 

47 

39 

49 

52 

62 

61 

60 

58 

60 

98 

63 

60 

56 

64 

61 

63 

90.3 

MOULTQN  2 

MAX 

74 

67 

73 

64 

57 

61 

75 

70 

64 

64 

74 

78 

80 

73 

68 

76 

63 

80 

73 

63 

75 

86 

62 

80 

76 

75 

83 

83 

77 

77 

74.3 

Mm 

53 

41 

47 

42 

36 

38 

40 

40 

34 

29 

43 

59 

67 

48 

'* 

38 

51 

59 

61 

60 

58 

61 

60 

63 

61 

99 

60 

61 

90.4 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

MAX 

74 

67 

73 

58 

58 

62 

74 

64 

62 

62 

75 

81 

76 

53 

70 

77 

83 

80 

76 

66 

72 

84 

63 

80 

75 

79 

84 

84 

75 

79 

73.5 

Mm 

50 

42 

43 

37 

36 

30 

41 

41 

34 

34 

40 

63 

52 

36 

33 

*' 

** 

52 

63 

63 

58 

58 

64 

62 

63 

62 

62 

64 

64 

50,0 

NEk  MARKET  2 

MAX 

70 

66 

75 

72 

57 

58 

71 

68 

58 

60 

72 

77 

60 

69 

61 

72 

78 

81 

74 

60 

76 

82 

61 

80 

80 

75 

76 

61 

77 

77 

72,8 

Mm 

51 

31 

40 

44 

29 

28 

34 

36 

30 

28 

32 

60 

56 

44 

39 

49 

57 

63 

61 

60 

51 

98 

60 

63 

60 

98 

65 

59 

48,3 

RED  BAV 

MAX 

80 

75 

70 

TO 

57 

59 

64 

75 

64 

62 

65 

74 

77 

77 

51 

70 

78 

85 

75 

72 

85 

72 

82 

82 

77 

72 

76 

63 

85 

75 

73,0 

Mm 

47 

40 

41 

41 

35 

34 

36 

43 

39 

34 

39 

48 

60 

48 

56 

57 

61 

59 

56 

57 

61 

62 

61 

99 

63 

62 

62 

49,5 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

72 

65 

74 

59 

56 

59 

76 

70 

60 

62 

73 

76 

77 

55 

66 

74 

81 

79 

72 

80 

75 

82 

60 

79 

76 

72 

79 

60 

77 

76 

72,1 

Mm 

51 

40 

51 

33 

33 

31 

40 

37 

34 

29 

33 

60 

51 

44 

38 

52 

63 

59 

58 

61 

97 

63 

98 

58 

62 

61 

62 

48.4 

RUSSELLVkLLE  2 

MAX 

78 

74 

74 

70 

56 

55 

61 

73 

66 

65 

62 

73 

78 

75 

a 

68 

75 

82 

72 

75 

62 

72 

80 

62 

81 

73 

75 

8 1 

82 

76 

72.3 

Mm 

37 

30 

32 

32 

28 

26 

26 

37 

29 

29 

33 

49 

49 

42 

30 

SO 

40 

44 

51 

51 

59 

55 

55 

99 

59 

58 

59 

60 

60 

61 

43.7 

WATERLOO 

MAX 

74 

74 

66 

67 

60 

66 

75 

66 

61 

62 

69 

77 

72 

70 

74 

76 

64 

82 

86 

76 

74 

64 

82 

79 

77 

76 

79 

87 

77 

79 

74.5 

•       •  * 

Mm 

39 

31 

40 

39 

30 

24 

31 

38 

35 

28 

33 

47 

51 

45 

30 

40 

50 

53 

54 

53 

61 

61 

63 

54 

59 

60 

59 

60 

44.5 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

71 

73 

61 

61 

52 

56 

56 

70 

72 

55 

56 

72 

75 

81 

53 

62 

70 

SO 

82 

73 

78 

72 

77 

79 

75 

73 

72 

72 

75 

77 

69,4 

MSH 

37 

36 

43 

43 

32 

33 

33 

47 

43 

32 

34 

42 

55 

46 

46 

46 

48 

52 

55 

59 

58 

59 

62 

61 

59 

62 

57 

57 

60 

61 

48,7 

BESSEMER  3  SSm 

MAX 

76 

69 

76 

72 

62 

65 

75 

80 

68 

63 

77 

61 

66 

74 

70 

77 

62 

78 

69 

78 

77 

83 

81 

78 

78 

74 

82 

65 

82 

80 

75,9 

Mm 

50 

36 

45 

48 

31 

30 

42 

44 

41 

30 

39 

59 

66 

50 

43 

40 

52 

58 

60 

61 

62 

97 

93 

63 

65 

59 

63 

64 

50,4 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

75 

67 

73 

63 

60 

63 

74 

80 

65 

62 

76 

80 

86 

56 

69 

76 

81 

78 

72 

78 

76 

83 

80 

79 

77 

73 

81 

62 

62 

78 

74,2 

Mm 

54 

37 

48 

38 

32 

32 

42 

42 

38 

31 

37 

59 

56 

49 

43 

40 

*^ 

49 

63 

61 

61 

63 

58 

93 

64 

61 

99 

65 

63 

64 

50.1 

BRIDGEPORT  2  U 

MAX 

71 

66 

77 

72 

57 

57 

7  1 

66 

60 

62 

73 

78 

6 1 

70 

68 

7S 

77 

81 

75 

78 

75 

79 

60 

79 

76 

75 

80 

62 

79 

77 

73,2 

Mm 

45 

40 

32 

45 

29 

22 

35 

35 

30 

28 

31 

45 

40 

43 

** 

36 

*' 

48 

62 

60 

98 

60 

61 

94 

60 

59 

53 

59 

60 

60 

46.0 

GUNTERSVILLE 

MAX 

7^ 

69 

74 

71 

60 

60 

74 

76 

63 

63 

75 

79 

84 

70 

66 

76 

62 

81 

76 

79 

79 

84 

84 

60 

78 

75 

79 

84 

82 

77 

79.2 

Mm 

50 

42 

40 

46 

32 

32 

37 

40 

37 

33 

35 

51 

65 

50 

46 

48 

51 

62 

62 

60 

62 

61 

96 

63 

62 

58 

62 

61 

63 

90.3 

ONEONTA 

MAX 

75 

69 

67 

69 

57 

59 

61 

74 

77 

63 

61 

75 

79 

76 

56 

68 

75 

80 

80 

72 

79 

76 

80 

8 1 

6 1 

77 

73 

79 

84 

81 

72.8 

Mm 

47 

41 

39 

44 

31 

30 

35 

39 

37 

29 

33 

42 

58 

47 

40 

36 

47 

49 

54 

59 

62 

60 

60 

59 

60 

58 

58 

61 

62 

47.2 

SAINT  BERNARD 

MAX 

76 

74 

67 

73 

57 

60 

61 

75 

61 

62 

77 

78 

83 

54 

69 

76 

82 

82 

70 

82 

76 

84 

81 

80 

78 

70 

64 

79 

73.1 

Mm 

47 

42 

37 

44 

30 

30 

37 

39 

33 

34 

41 

59 

49 

41 

48 

52 

60 

99 

59 

61 

96 

62 

62 

58 

59 

61 

47.9 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 

71 

62 

73 

71 

55 

57 

72 

75 

59 

59 

73 

77 

82 

72 

64 

72 

77 

60 

72 

78 

75 

78 

77 

77 

76 

72 

74 

80 

77 

73 

72.0 

Mm 

54 

40 

43 

44 

32 

32 

42 

43 

36 

31 

39 

55 

64 

48 

53 

60 

58 

58 

62 

62 

96 

61 

61 

57 

62 

60 

62 

90,3 

SCOTT S60R0 

MAX 

70 

72 

70 

75 

57 

56 

58 

71 

69 

59 

62 

78 

80 

57 

67 

74 

78 

81 

72 

86 

72 

63 

80 

73 

74 

74 

82 

77 

77 

71,9 

Mm 

42 

32 

39 

46 

34 

35 

38 

40 

42 

30 

39 

40 

49 

47 

40 

47 

50 

50 

62 

60 

60 

60 

93 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

48.1 

VALLEY  HEAD 

MAX 

70 

69 

65 

72 

54 

54 

55 

68 

72 

58 

58 

72 

76 

79 

58 

62 

70 

76 

78 

70 

71 

79 

78 

78 

72 

79 

74 

73 

61 

76 

69.7 

40 

29 

34 

4 1 

25 

25 

28 

32 

29 

23 

30 

38 

57 

47 

46 

50 

60 

60 

57 

56 

62 

51 

61 

57 

57 

57 

60 

60 

49.0 

UPPER  PLAINS 

0  3 

Ai  1  rf^ti  If 

78 

78 

70 

82 

64 

62 

66 

72 

81 

68 

66 

77 

6 1 

87 

57 

72 

79 

82 

SO 

72 

84 

76 

82 

81 

78 

79 

73 

84 

83 

63 

76.0 

Mm 

37 

37 

39 

42 

32 

33 

34 

38 

46 

38 

38 

42 

59 

53 

38 

52 

46 

52 

62 

62 

61 

59 

57 

03 

60 

64 

63 

65 

46.5 

8ANKHEAD  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

80 

72 

70 

74 

60 

62 

65 

75 

60 

68 

66 

77 

79 

86 

56 

72 

78 

84 

78 

73 

82 

78 

83 

82 

79 

78 

79 

82 

84 

63 

79.9 

Mm 

49 

35 

35 

41 

33 

31 

35 

44 

41 

34 

35 

41 

61 

52 

40 

43 

54 

64 

60 

59 

97 

94 

62 

61 

52 

59 

63 

63 

47.9 

CENTREVILLE 

MAX 

82 

80 

72 

78 

64 

64 

66 

77 

82 

71 

66 

78 

65 

89 

60 

71 

79 

85 

78 

72 

77 

81 

84 

83 

60 

81 

75 

64 

67 

86 

77.3 

Mm 

4g 

35 

36 

42 

32 

33 

37 

43 

48 

33 

34 

44 

59 

52 

*^ 

38 

4 1 

48 

98 

57 

62 

60 

57 

94 

60 

65 

61 

63 

65 

62 

49.0 

CLANTON 

MAI 

80 

78 

69 

77 

62 

62 

65 

74 

80 

69 

65 

78 

82 

85 

61 

70 

76 

82 

79 

72 

80 

81 

80 

80 

79 

78 

78 

81 

84 

63 

79.7 

Mm 

50 

43 

40 

51 

33 

33 

39 

46 

50 

37 

36 

45 

58 

54 

" 

43 

48 

93 

60 

62 

99 

58 

94 

69 

66 

65 

62 

64 

64 

90.9 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

80 

75 

68 

71 

58 

59 

61 

76 

74 

65 

65 

75 

77 

62 

54 

70 

78 

64 

79 

72 

84 

79 

61 

81 

78 

78 

71 

82 

64 

77 

73.8 

Mm 

45 

34 

41 

42 

28 

28 

32 

40 

31 

29 

38 

45 

59 

48 

" 

45 

51 

55 

59 

59 

99 

60 

55 

61 

61 

57 

59 

61 

62 

47,1 

FAYETTE 

MAI 

76 

7^ 

75 

73 

60 

76 

68 

65 

74 

78 

84 

80 

85 

73 

63 

78 

81 

80 

76 

86 

84 

77 

76,6 

Mm 

55 

43 

41 

48 

31 

43 

41 

33 

36 

56 

51 

36 

*' 

49 

59 

60 

60 

60 

60 

59 

62 

64 

58 

60 

62 

67 

91,3 

HALEYVILLE 

78 

72 

68 

70 

57 

57 

62 

75 

70 

63 

63 

72 

78 

80 

52 

69 

76 

82 

76 

68 

61 

74 

83 

80 

77 

71 

73 

61 

84 

78 

72,3 

Mm 

35 

29 

29 

44 

29 

28 

29 

40 

30 

28 

29 

40 

58 

47 

35 

32 

37 

44 

44 

55 

99 

99 

61 

55 

98 

61 

98 

56 

61 

61 

44,3 

HAMILTON  3  S 

MAX 

79 

75 

69 

72 

58 

59 

65 

76 

73 

64 

65 

76 

78 

78 

54 

70 

78 

64 

77 

72 

89 

79 

81 

81 

77 

78 

76 

83 

85 

79 

74,1 

Mm 

33 

29 

29 

39 

25 

25 

26 

36 

30 

26 

27 

35 

60 

49 

35 

34 

35 

39 

45 

62 

60 

96 

59 

55 

63 

99 

98 

59 

60 

62 

43,7 

JASPER  k  N 

MAX 

80 

73 

74 

64 

66 

66 

11 

81 

68 

65 

79 

79 

69 

69 

75 

82 

65 

80 

72 

85 

78 

86 

63 

61 

76 

71 

89 

87 

61 

79 

77,9 

Mm 

42 

36 

44 

28 

27 

33 

36 

34 

30 

30 

57 

63 

50 

36 

34 

37 

43 

53 

60 

60 

97 

56 

93 

62 

62 

58 

56 

62 

61 

46,9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

o 

01 

Station 

Ifl 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

PHATTV 1 LLE 

MAX 

60 

76 

65 

69 

77 

64 

74 

70 

79 

66 

89 

77 

73 

76 

s: 

63 

77 

g4 

66 

89 

85 

86 

84 

62 

82 

67 

85 

86 

80,3 

MIN 

47 

38 

39 

54 

34 

33 

41 

47 

54 

36 

35 

52 

70 

59 

52 

43 

43 

49 

59 

61 

60 

58 

60 

55 

63 

69 

66 

63 

63 

62 

THUKSDT     CAK     3  I  **  I  lUIN 

MAX 

78 

73 

72 

68 

66 

74 

60 

76 

66 

76 

62 

66 

82 

78 

75 

82 

62 

72 

78 

81 

79 

80 

78 

79 

74 

8 1 

86 

64 

61 

77,3 

MIN 

56 

43 

45 

47 

35 

35 

45 

62 

47 

38 

36 

54 

64 

49 

50 

44 

46 

54 

69 

58 

61 

60 

59 

56 

63 

61 

64 

63 

63 

63 

52  3 

MAX 

78 

70 

76 

64 

62 

66 

76 

6  1 

69 

66 

77 

81 

67 

61 

72 

79 

62 

77 

72 

78 

76 

Bt 

81 

77 

79 

72 

84 

64 

83 

60 

75,7 

MIN 

>n 

37 

40 

41 

34 

35 

43 

47 

46 

36 

37 

61 

61 

49 

44 

41 

43 

52 

62 

64 

62 

62 

61 

66 

66 

61 

66 

64 

66 

69 

91.7 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

62 

78 

69 

76 

60 

6  1 

66 

76 

80 

69 

69 

76 

62 

67 

67 

71 

76 

83 

76 

72 

79 

78 

84 

83 

79 

80 

82 

62 

65 

89 

76,3 

MIN 

39 

37 

41 

44 

33 

36 

39 

43 

44 

36 

39 

42 

64 

60 

41 

40 

41 

46 

59 

69 

66 

59 

69 

65 

99 

64 

61 

63 

63 

62 

49, 1 

VERNON 

MAX 

77 

70 

75 

68 

62 

66 

77 

75 

67 

69 

81 

81 

62 

72 

79 

79 

63 

61 

73 

63 

77 

83 

66 

82 

61 

76 

86 

88 

82 

65 

77,6 

MIN 

5  I 

33 

45 

26 

26 

38 

40 

34 

30 

31 

49 

63 

37 

40 

38 

47 

60 

64 

61 

62 

66 

62 

64 

96 

61 

63 

66 

48,2 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNtSTON  FAA  AP 

MAX 

75 

6  7 

77 

64 

62 

62 

75 

80 

66 

65 

77 

83 

66 

66 

70 

77 

63 

61 

74 

62 

83 

6f 

62 

81 

80 

80 

60 

86 

82 

60 

76,4 

MIN 

<.6 

39 

36 

44 

32 

30 

37 

42 

45 

34 

39 

61 

62 

62 

50 

42 

46 

51 

62 

62 

62 

63 

60 

65 

64 

60 

60 

60 

64 

CALERA   2  5W 

MAX 

77 

72 

76 

68 

62 

65 

75 

81 

76 

65 

76 

63 

66 

60 

70 

76 

84 

79 

72 

76 

80 

81 

60 

79 

61 

76 

84 

84 

65 

62 

T7,l 

MIN 

41 

35 

44 

28 

26 

37 

40 

43 

26 

40 

63 

61 

49 

47 

34 

36 

43 

51 

56 

59 

69 

54 

48 

59 

99 

96 

59 

65 

59 

47,2 

CENTRE   5  Sw 

74 

74 

67 

78 

57 

59 

60 

74 

80 

64 

64 

77 

8 1 

66 

62 

65 

74 

78 

76 

75 

66 

74 

80 

80 

79 

79 

76 

79 

63 

78 

74,0 

Mm 

*2 

46 

33 

47 

32 

30 

36 

38 

39 

31 

33 

47 

56 

61 

49 

42 

46 

46 

48 

61 

60 

61 

61 

66 

64 

62 

96 

96 

61 

63 

46,6 

Cm ! loersburg  h  tr  Plant 

MAX 

78 

75 

77 

74 

62 

64 

60 

81 

79 

64 

77 

83 

86 

86 

70 

77 

62 

79 

76 

61 

61 

64 

83 

81 

78 

77 

82 

85 

65 

62 

76,3 

MIN 

47 

36 

37 

51 

32 

31 

41 

42 

45 

30 

33 

57 

67 

64 

61 

39 

39 

48 

60 

61 

62 

60 

58 

53 

65 

63 

60 

63 

62 

64 

50,4 

GADSDEN  gas  PLANT 

MAX 

73 

66 

76 

7  1 

58 

61 

73 

77 

63 

64 

76 

78 

86 

77 

67 

76 

60 

61 

76 

6 1 

78 

84 

80 

77 

80 

75 

78 

65 

80 

76 

75,0 

MIN 

4S 

43 

38 

51 

32 

30 

37 

36 

36 

34 

33 

56 

6* 

51 

49 

42 

47 

50 

62 

60 

59 

63 

63 

66 

62 

63 

57 

56 

62 

62 

90,2 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 

75 

75 

66 

75 

58 

60 

61 

75 

80 

66 

63 

76 

82 

66 

67 

69 

76 

60 

79 

72 

60 

79 

63 

60 

80 

77 

76 

79 

81 

62 

74,6 

Mm 

44 

40 

33 

33 

30 

29 

33 

34 

31 

29 

57 

52 

49 

37 

36 

41 

45 

60 

60 

60 

59 

54 

6) 

63 

58 

99 

62 

60 

♦6,9 

SYlACAUGA  4  NE 

MAX 

75 

69 

77 

72 

61 

63 

74 

60 

69 

63 

76 

84 

85 

80 

69 

76 

83 

78 

74 

6 1 

60 

8 1 

82 

80 

79 

76 

8 1 

85 

63 

81 

76,6 

Mm 

44 

34 

37 

52 

30 

30 

39 

41 

44 

31 

33 

54 

66 

55 

51 

40 

39 

49 

63 

61 

63 

66 

61 

53 

64 

61 

61 

61 

64 

66 

50,2 

TALLADEGA 

MAX 

74 

69 

76 

72 

61 

63 

74 

80 

64 

62 

76 

83 

85 

79 

69 

76 

80 

81 

74 

81 

79 

82 

80 

60 

78 

77 

60 

64 

81 

79 

76,0 

Mm 

46 

34 

35 

50 

29 

29 

37 

40 

39 

32 

32 

51 

58 

52 

50 

38 

40 

46 

61 

69 

60 

60 

57 

63 

63 

62 

99 

96 

61 

60 

46,4 

P I EDMONT  PLATEAU  uS 

ALEXANDER  CiTY  6  NE 

MAX 

79 

73 

76 

70 

64 

65 

76 

62 

77 

66 

76 

83 

87 

84 

68 

78 

60 

64 

75 

83 

84 

82 

82 

79 

79 

79 

76 

85 

83 

83 

77,9 

MIN 

40 

35 

36 

31 

26 

27 

33 

38 

46 

29 

30 

62 

63 

54 

52 

39 

41 

47 

60 

56 

60 

60 

58 

51 

62 

62 

61 

61 

60 

61 

47,8 

ASHLAND 

MAX 

72 

71 

72 

70 

57 

62 

75 

80 

76 

64 

74 

82 

83 

81 

69 

76 

76 

80 

73 

80 

61 

80 

79 

80 

76 

80 

72 

86 

82 

76 

79,9 

Mm 

45 

42 

40 

33 

30 

29 

35 

40 

41 

36 

27 

60 

49 

51 

49 

37 

39 

46 

69 

66 

60 

60 

58 

66 

62 

59 

69 

60 

66 

60 

47,9 

AUBURN   3  Sw 

MAX 

78 

82 

70 

80 

66 

64 

64 

73 

60 

69 

68 

76 

62 

66 

72 

66 

77 

84 

60 

72 

82 

67 

82 

82 

81 

82 

61 

77 

84 

84 

77,2 

Mm 

44 

40 

37 

52 

31 

30 

36 

44 

51 

31 

34 

47 

54 

56 

53 

43 

41 

47 

62 

60 

60 

69 

56 

62 

61 

64 

63 

61 

60 

62 

90,0 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

77 

60 

68 

78 

66 

62 

64 

73 

79 

67 

65 

75 

6 1 

86 

66 

65 

75 

80 

78 

70 

6 1 

83 

62 

60 

79 

80 

79 

72 

82 

83 

79,2 

Mm 

48 

40 

38 

44 

30 

29 

32 

45 

48 

29 

31 

33 

65 

64 

51 

36 

41 

44 

46 

60 

62 

61 

56 

52 

56 

61 

63 

62 

69 

62 

47,9 

HEP L  I  N 

MAX 

66 

74 

74 

65 

55 

69 

60 

71 

77 

64 

74 

82 

79 

64 

77 

75 

74 

83 

70 

74 

81 

76 

81 

80 

76 

76 

76 

60 

63 

73 

74,2 

Mm 

33 

39 

33 

31 

26 

26 

32 

35 

38 

29 

29 

53 

62 

49 

40 

36 

39 

40 

41 

47 

60 

56 

54 

48 

55 

96 

69 

57 

60 

**.l 

LAPAYET  TE 

MAX 

79 

68 

76 

69 

62 

63 

73 

80 

72 

72 

76 

81 

86 

76 

64 

76 

61 

78 

70 

60 

62 

82 

62 

60 

82 

62 

74 

80 

63 

66 

76,9 

Mm 

41 

40 

31 

33 

35 

34 

40 

46 

45 

35 

30 

50 

57 

54 

50 

43 

42 

48 

44 

57 

60 

63 

67 

63 

60 

64 

60 

60 

59 

61 

46,9 

MARTIN  DAM 

MAX 

82 

72 

79 

74 

63 

66 

74 

80 

77 

64 

76 

82 

66 

8  1 

66 

74 

60 

78 

74 

8 1 

64 

8 1 

6 1 

80 

79 

78 

78 

84 

64 

84 

77,4 

MIN 

49 

46 

35 

56 

37 

31 

39 

42 

52 

38 

34 

46 

64 

56 

54 

42 

43 

47 

45 

60 

60 

61 

58 

53 

63 

68 

69 

66 

66 

62 

91,6 

OPEL  IKA 

MAX 

80 

84 

70 

79 

69 

65 

67 

74 

60 

69 

66 

76 

82 

86 

68 

67 

76 

82 

8 1 

72 

82 

86 

84 

62 

80 

81 

80 

83 

76,8 

Mm 

46 

41 

36 

36 

32 

31 

36 

41 

42 

33 

33 

46 

64 

55 

53 

47 

41 

44 

61 

59 

61 

64 

60 

57 

60 

64 

69 

66 

60 

49,2 

ROCKFORO   2  NNW 

MAX 

78 

76 

75 

60 

63 

63 

74 

60 

66 

65 

75 

8  1 

66 

65 

71 

71 

83 

78 

70 

80 

63 

81 

82 

80 

76 

78 

84 

62 

79,4 

Mm 

53 

41 

45 

55 

30 

31 

40 

50 

46 

31 

36 

46 

64 

54 

40 

43 

44 

47 

56 

58 

60 

60 

59 

63 

61 

6: 

61 

69 

62 

60 

90,0 

ROCK  MILLS 

MAX 

77 

76 

68 

72 

64 

62 

62 

74 

76 

69 

69 

75 

81 

86 

68 

66 

77 

83 

79 

73 

61 

6t 

62 

62 

78 

62 

79 

68 

83 

64 

79,6 

36 

37 

32 

32 

30 

29 

29 

34 

30 

30 

3 1 

53 

50 

37 

36 

4 1 

43 

4 1 

69 

55 

49 

63 

56 

43,  9 

PRA  I  R I E  06 

DAYTON 

MAX 

65 

82 

78 

6 1 

63 

65 

69 

79 

64 

7  1 

67 

80 

64 

69 

68 

71 

78 

85 

77 

70 

60 

76 

62 

66 

82 

80 

76 

79 

65 

85 

77,6 

Mm 

60 

43 

46 

50 

36 

36 

51 

69 

53 

36 

42 

68 

62 

65 

46 

42 

49 

61 

69 

67 

61 

69 

58 

66 

66 

69 

63 

63 

66 

63 

94,  I 

demopol ts  lock  And  dam 

MAX 

64 

77 

74 

82 

61 

64 

66 

78 

62 

70 

67 

76 

63 

87 

68 

70 

78 

83 

74 

70 

60 

74 

80 

83 

60 

79 

76 

83 

64 

62 

76,3 

Mm 

44 

46 

42 

47 

43 

42 

43 

53 

42 

41 

43 

59 

57 

46 

42 

42 

47 

53 

50 

61 

69 

61 

56 

59 

69 

64 

64 

66 

64 

51,8 

Gainesville 

MAX 

84 

77 

72 

60 

60 

64 

66 

78 

82 

66 

66 

76 

83 

66 

57 

69 

79 

62 

72 

69 

60 

74 

81 

62 

78 

78 

78 

64 

66 

82 

76,0 

Mm 

55 

46 

51 

49 

37 

36 

43 

51 

50 

36 

40 

51 

62 

53 

44 

42 

46 

50 

60 

62 

61 

61 

59 

58 

63 

69 

62 

63 

64 

52,9 

GREENSBORO 

MAX 

6  1 

7  3 

80 

74 

65 

66 

76 

63 

74 

69 

78 

62 

60 

79 

70 

60 

63 

75 

70 

79 

7  7 

80 

82 

80 

8 1 

73 

83 

66 

64 

64 

77,7 

Mm 

48 

40 

41 

46 

33 

32 

40 

45 

46 

32 

38 

50 

61 

46 

37 

41 

50 

49 

56 

56 

59 

55 

53 

60 

46 

58 

56 

60 

47,9 

HAYNF V  I LLE 

MAX 

62 

8  3 

7  3 

76 

67 

66 

79 

62 

7  J 

66 

78 

8 1 

87 

71 

77 

83 

77 

73 

80 

80 

8 1 

61 

8 1 

76 

81 

86 

65 

76,0 

Mm 

54 

42 

47 

47 

36 

36 

50 

66 

38 

39 

64 

62 

58 

51 

46 

53 

60 

61 

61 

59 

54 

64 

66 

68 

66 

63 

53,9 

L I V  T  NGSTON 

MAX 

79 

84 

62 

74 

66 

69 

80 

83 

70 

66 

80 

82 

68 

74 

71 

80 

62 

8  3 

72 

6 1 

75 

8 1 

6 1 

82 

80 

78 

65 

65 

83 

65 

76,8 

Mm 

46 

40 

46 

47 

35 

37 

54 

47 

52 

39 

39 

59 

68 

65 

43 

41 

45 

49 

52 

63 

61 

60 

56 

68 

60 

60 

66 

64 

62 

92,3 

MARION  JUNCTION   2  NE 

MAX 

60 

72 

79 

75 

62 

66 

77 

62 

74 

69 

76 

65 

68 

77 

78 

79 

63 

77 

71 

80 

79 

8 1 

83 

83 

8 1 

78 

63 

66 

86 

64 

76,6 

Mm 

56 

41 

43 

51 

36 

33 

47 

48 

52 

39 

36 

54 

65 

55 

46 

41 

45 

52 

57 

61 

62 

61 

59 

56 

65 

63 

65 

64 

64 

63 

52,7 

MINTER   3  Nw 

MAX 

82 

82 

70 

60 

66 

62 

67 

77 

82 

66 

67 

78 

8  3 

86 

62 

67 

76 

83 

73 

71 

82 

62 

62 

82 

8 1 

80 

76 

80 

86 

85 

76,7 

Mm 

50 

46 

43 

47 

36 

36 

40 

51 

62 

40 

40 

43 

56 

59 

51 

41 

41 

63 

63 

60 

62 

60 

69 

66 

59 

69 

66 

65 

64 

63 

51.7 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

82 

72 

60 

70 

64 

67 

77 

62 

70 

66 

77 

83 

87 

71 

70 

77 

81 

81 

73 

63 

84 

82 

63 

82 

82 

82 

63 

64 

66 

65 

76,2 

Mm 

58 

50 

44 

47 

41 

39 

49 

51 

61 

41 

39 

53 

67 

56 

54 

44 

49 

64 

64 

62 

61 

62 

61 

56 

66 

68 

67 

69 

64 

65 

54.9 

SELMA 

MAX 

81 

76 

82 

76 

63 

71 

76 

62 

80 

71 

60 

87 

89 

87 

71 

76 

82 

62 

63 

63 

78 

76 

80 

80 

62 

78 

64 

85 

86 

86 

79.6 

Mm 

56 

49 

45 

60 

40 

36 

47 

48 

67 

39 

41 

56 

62 

59 

54 

44 

49 

63 

59 

62 

62 

63 

61 

57 

66 

67 

69 

66 

66 

65 

65.4 

See  Refeieoce  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
APRIL  1966 


> 


1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

1  22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

i 

TUSICE6EE  3  S 

MAX 

92 

80 

79 

70 

66 

65 

76 

82 

79 

66 

76 

83 

66 

85 

68 

75 

83 

81 

77 

81 

85 

8* 

83 

82 

79 

82 

81 

84 

85 

85 

79,0 

Mm 

!2 

46 

37 

55 

30 

32 

41 

46 

53 

35 

36 

46 

63 

59 

59 

43 

46 

50 

54 

60 

65 

60 

)2 

6 1 

62 

63 

UNION  SPRINGS 

MAX 

SO 

84 

72 

SO 

68 

64 

68 

76 

82 

69 

67 

78 

84 

87 

74 

72 

77 

83 

80 

64 

84 

66 

82 

82 

83 

83 

80 

82 

86 

66 

78,1 

•      •  • 

NUN 

56 

62 

55 

46 

53 

55 

62 

63 

61 

62 

61 

57 

66 

65 

64 

65 

64 

64 

COASTAL  PLAIN 

07 

ANDALUSIA   1  NH 

MAX 

82 

86 

85 

79 

70 

69 

69 

79 

85 

81 

62 

SO 

85 

86 

65 

71 

77 

87 

80 

79 

83 

88 

84 

86 

86 

79 

81 

83 

87 

87 

80,7 

Mm 

47 

41 

39 

44 

32 

31 

40 

46 

52 

37 

34 

43 

57 

62 

49 

40 

37 

37 

55 

62 

58 

57 

55 

50 

57 

64 

66 

67 

65 

62 

49.5 

ATMORE   1  SN 

MAX 

66 

85 

79 

75 

69 

71 

79 

81 

80 

72 

74 

80 

86 

85 

70 

77 

81 

80 

70 

78 

82 

81 

80 

81 

79 

78 

82 

86 

86 

86 

79,3 

Mm 

!6 

42 

44 

56 

35 

35 

45 

49 

59 

40 

38 

57 

67 

60 

52 

41 

45 

51 

61 

64 

65 

61 

58 

54 

64 

64 

67 

67 

63 

63 

54,1 

8RANTLEV 

MAX 

84 

88 

74 

80 

70 

67 

70 

80 

84 

70 

67 

78 

83 

86 

66 

73 

80 

85 

80 

73 

83 

85 

86 

85 

84 

78 

80 

83 

87 

86 

79,8 

Mm 

48 

37 

36 

41 

37 

32 

44 

43 

52 

40 

33 

47 

60 

64 

54 

37 

40 

42 

59 

60 

56 

56 

52 

54 

50 

65 

69 

67 

63 

63 

50,0 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

88 

79 

85 

73 

71 

73 

82 

85 

79 

73 

60 

85 

90 

80 

73 

79 

85 

78 

74 

84 

87 

82 

85 

86 

80 

82 

86 

87 

89 

90 

81,7 

Mm 

46 

40 

39 

60 

32 

30 

48 

44 

60 

34 

33 

54 

67 

60 

54 

39 

43 

45 

61 

59 

60 

55 

53 

48 

58 

63 

68 

64 

62 

60 

51,3 

CAMDEN  3  Nw 

MAX 

83 

73 

SO 

73 

66 

70 

78 

84 

71 

69 

79 

85 

89 

79 

70 

79 

84 

78 

73 

82 

83 

62 

84 

83 

79 

80 

63 

85 

87 

66 

79,2 

Mm 

55 

48 

44 

52 

J5 

35 

49 

52 

56 

38 

39 

56 

66 

55 

50 

41 

49 

50 

56 

61 

62 

60 

58 

52 

65 

65 

67 

66 

63 

64 

53,6 

CHATOM  3  N 

MAX 

87 

85 

82 

72 

67 

72 

81 

85 

78 

72 

79 

85 

90 

63 

74 

80 

83 

78 

71 

61 

84 

81 

84 

83 

80 

81 

84 

87 

88 

85 

80,7 

Mm 

47 

48 

47 

56 

38 

39 

52 

52 

58 

41 

41 

59 

67 

56 

43 

46 

5) 

52 

62 

60 

62 

59 

59 

57 

66 

65 

65 

63 

63 

64 

54,7 

CLAYTON 

MAX 

79 

85 

70 

79 

68 

63 

67 

76 

76 

81 

69 

80 

81 

83 

75 

66 

75 

82 

81 

75 

82 

85 

84 

81 

82 

86 

83 

83 

S2 

82 

78,0 

Mm 

54 

47 

46 

60 

39 

39 

50 

53 

54 

41 

46 

50 

60 

65 

54 

47 

52 

55 

52 

60 

59 

64 

62 

58 

60 

64 

64 

63 

63 

64 

54,8 

DCTHAN  FAA  AIBPORT 

MAX 

88 

76 

82 

76 

70 

72 

81 

85 

72 

71 

80 

84 

87 

SO 

70 

81 

86 

83 

74 

85 

88 

82 

85 

86 

85 

83 

61 

86 

87 

66 

81,1 

Mm 

55 

52 

48 

55 

45 

47 

52 

54 

54 

46 

46 

52 

66 

61 

55 

53 

54 

57 

64 

64 

64 

67 

64 

61 

60 

64 

69 

68 

66 

66 

57,6 

ENTERPRISE 

MAX 

86 

80 

78 

73 

73 

70 

79 

83 

70 

76 

82 

85 

78 

72 

80 

85 

82 

71 

83 

86 

79 

83 

84 

84 

SO 

77 

67 

68 

87 

80,1 

Mm 

53 

50 

48 

64 

39 

36 

48 

49 

42 

39 

52 

52 

52 

52 

49 

46 

50 

50 

49 

59 

61 

59 

55 

55 

60 

65 

66 

64 

64 

52,7 

EUFAUlA 

MAX 

80 

76 

79 

86 

73 

67 

70 

79 

78 

S3 

69 

76 

82 

s; 

64 

81 

78 

84 

83 

71 

60 

86 

SO 

78 

78 

80 

80 

87 

67 

79 

79,3 

MD) 

39 

42 

40 

38 

34 

34 

42 

53 

51 

40 

44 

44 

53 

66 

53 

44 

52 

54 

61 

58 

60 

60 

60 

59 

59 

64 

61 

56 

57 

51,0 

EVER6REEN 

MAX 

87 

B6 

78 

81 

69 

68 

71 

82 

65 

76 

70 

72 

76 

88 

71 

72 

SO 

86 

79 

71 

63 

76 

78 

SI 

84 

79 

83 

83 

88 

88 

79.0 

Mm 

42 

40 

40 

44 

33 

32 

38 

45 

52 

43 

35 

42 

56 

63 

53 

38 

3S 

48 

56 

63 

59 

57 

55 

51 

58 

65 

67 

64 

64 

63 

50,1 

fRISCO  CITY 

MAX 

S3 

86 

75 

SO 

68 

67 

70 

80 

84 

72 

70 

76 

83 

S8 

65 

69 

77 

82 

76 

70 

80 

62 

80 

83 

82 

77 

79 

82 

87 

88 

76,0 

Mm 

52 

46 

47 

56 

36 

38 

41 

54 

57 

42 

40 

46 

59 

60 

51 

44 

53 

54 

58 

63 

63 

60 

60 

56 

60 

65 

66 

66 

66 

65 

54,1 

GENEVA 

MAX 

84 

88 

76 

80 

73 

69 

73 

81 

83 

72 

70 

77 

81 

84 

80 

70 

78 

S3 

82 

72 

82 

85 

81 

S3 

83 

82 

81 

80 

85 

86 

79,5 

Mm 

50 

49 

43 

50 

37 

36 

46 

50 

56 

40 

36 

43 

62 

66 

57 

48 

47 

50 

60 

61 

59 

61 

59 

54 

55 

58 

64 

65 

63 

62 

52,9 

QILBERTOWN 

MAX 

85 

SI 

84 

76 

66 

71 

80 

83 

80 

72 

80 

85 

89 

87 

73 

79 

83 

77 

72 

83 

60 

82 

83 

82 

82 

SO 

84 

86 

85 

85 

80,5 

Mm 

50 

37 

44 

50 

32 

32 

45 

52 

58 

42 

35 

56 

68 

S4 

46 

39 

47 

46 

60 

60 

62 

56 

55 

58 

66 

67 

65 

62 

63 

62 

52,4 

GREENVILLE 

MAX 

86 

72 

80 

72 

65 

69 

78 

84 

72 

68 

79 

83 

82 

SO 

70 

78 

85 

80 

73 

82 

85 

85 

85 

82 

79 

80 

64 

87 

86 

86 

79,2 

Mm 

52 

47 

43 

59 

36 

36 

48 

47 

56 

42 

41 

54 

65 

60 

52 

42 

48 

52 

59 

60 

61 

61 

58 

53 

62 

62 

60 

66 

63 

64 

53,6 

MEAOLAND 

MAX 

S3 

86 

74 

81 

73 

67 

71 

79 

81 

83 

69 

79 

82 

85 

79 

74 

78 

84 

81 

77 

84 

87 

82 

83 

83 

81 

83 

80 

89 

84 

80,1 

MZN 

54 

50 

45 

52 

39 

41 

50 

54 

48 

42 

42 

48 

60 

60 

56 

48 

52 

53 

60 

60 

59 

64 

61 

52 

56 

61 

65 

64 

65 

63 

54,1 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

81 

84 

71 

79 

66 

63 

67 

77 

81 

69 

67 

77 

61 

86 

69 

71 

76 

85 

84 

70 

82 

86 

80 

81 

83 

80 

SI 

83 

86 

85 

77,7 

Mm 

52 

47 

44 

51 

36 

38 

45 

52 

56 

40 

41 

45 

57 

61 

52 

42 

49 

50 

57 

59 

60 

60 

59 

55 

59 

65 

67 

67 

64 

64 

53,1 

NATCHEZ 

MAX 

86 

73 

SO 

74 

66 

69 

79 

83 

78 

68 

77 

83 

86 

81 

69 

78 

64 

77 

70 

82 

62 

SO 

83 

83 

79 

79 

SO 

87 

88 

88 

79,1 

MD) 

58 

39 

43 

53 

31 

31 

46 

54 

56 

35 

35 

57 

67 

57 

51 

37 

44 

51 

57 

63 

62 

51 

55 

49 

66 

66 

69 

65 

65 

68 

52,9 

OZARK  6  NNw 

MAX 

86 

80 

79 

72 

72 

69 

78 

83 

74 

68 

77 

81 

85 

77 

68 

78 

64 

79 

70 

82 

85 

78 

82 

81 

81 

80 

77 

85 

85 

85 

78,7 

Mm 

50 

49 

45 

60 

38 

41 

49 

50 

54 

41 

44 

51 

62 

64 

55 

45 

49 

51 

61 

60 

59 

61 

60 

55 

58 

62 

64 

65 

63 

62 

54,3 

BHENIX  CITY  2  NNH 

MAX 

79 

82 

70 

81 

70 

65 

65 

75 

81 

68 

66 

75 

82 

84 

75 

66 

75 

82 

81 

74 

82 

83 

78 

82 

80 

78 

81 

82 

83 

85 

77.0 

Mm 

52 

48 

42 

51 

37 

39 

46 

51 

54 

39 

42 

49 

55 

59 

53 

52 

42 

52 

59 

61 

61 

64 

62 

58 

57 

63 

63 

63 

H 

65 

53.4 

THOMASVILLE 

MAX 

83 

84 

75 

82 

65 

65 

68 

79 

83 

73 

69 

79 

83 

88 

58 

71 

78 

82 

73 

71 

82 

77 

78 

82 

81 

76 

78 

81 

82 

85 

77.0 

Mm 

46 

42 

51 

52 

36 

36 

45 

51 

55 

42 

•  2 

47 

62 

57 

49 

44 

47 

54 

60 

60 

61 

61 

60 

58 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

53,7 

TROY 

MAX 

86 

76 

78 

71 

65 

68 

78 

82 

70 

66 

77 

61 

85 

77 

69 

76 

84 

SO 

72 

83 

85 

77 

84 

82 

79 

81 

77 

87 

86 

78,0 

Mm 

53 

45 

46 

59 

36 

37 

50 

49 

55 

40 

44 

51 

64 

61 

53 

44 

50 

53 

62 

60 

60 

61 

60 

56 

61 

65 

66 

65 

65 

54.2 

WHATLEY 

MAX 

86 

75 

77 

72 

65 

68 

77 

62 

76 

68 

77 

64 

86 

77 

68 

77 

73 

78 

74 

70 

80 

7S 

78 

82 

84 

79 

78 

84 

S6 

88 

77,6 

«       tt  • 

Mm 

48 

36 

41 

51 

32 

32 

41 

42 

54 

37 

34 

54 

67 

55 

48 

38 

45 

44 

52 

60 

62 

61 

55 

56 

51 

66 

64 

60 

62 

61 

50.3 

GULF 

08 

BAY  MINETTE 

MAX 

87 

78 

81 

78 

69 

72 

SO 

SI 

74 

73 

77 

so 

65 

75 

75 

SO 

83 

74 

72 

80 

80 

80 

80 

81 

78 

79 

83 

85 

86 

86 

79,1 

Mm 

57 

50 

54 

52 

39 

41 

52 

55 

60 

45 

44 

61 

67 

60 

52 

48 

52 

56 

62 

62 

64 

62 

61 

58 

65 

66 

65 

67 

65 

66 

56,9 

CITRONELLE 

MAX 

Mm 

CODEN 

MAX 

76 

77 

76 

76 

71 

70 

75 

77 

77 

73 

75 

78 

60 

72 

77 

77 

74 

74 

72 

SO 

60 

81 

80 

82 

80 

81 

80 

84 

84 

85 

77,4 

Mm 

61 

47 

57 

60 

38 

39 

60 

60 

63 

39 

43 

60 

66 

61 

53 

46 

47 

60 

64 

62 

66 

61 

65 

64 

69 

70 

70 

67 

64 

68 

58,5 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

77 

75 

80 

71 

69 

70 

75 

77 

74 

74 

75 

80 

82 

70 

74 

77 

81 

76 

73 

SO 

80 

80 

79 

79 

82 

81 

82 

64 

85 

85 

77,6 

Mm 

59 

54 

51 

58 

39 

45 

57 

61 

56 

45 

40 

60 

67 

60 

56 

46 

49 

56 

63 

62 

65 

63 

61 

60 

67 

66 

70 

67 

66 

65 

57,8 

rORT  MORGAN 

MAX 

72 

73 

72 

73 

68 

69 

72 

73 

71 

72 

73 

75 

72 

72 

74 

74 

73 

69 

75 

75 

75 

71 

76 

75 

76 

79 

73 

78 

79 

73,4 

Mm 

62 

62 

60 

61 

53 

54 

53 

61 

62 

54 

65 

67 

65 

57 

55 

57 

56 

57 

65 

68 

67 

68 

67 

69 

70 

72 

70 

70 

70 

62,7 

MOBILE  MB  AIRPORT 

MAX 

86 

78 

77 

71 

68 

73 

SO 

83 

75 

73 

75 

78 

86 

70 

75 

80 

SO 

72 

69 

78 

76 

7» 

81 

79 

81 

81 

80 

86 

85 

85 

78,0 

Mm 

58 

51 

53 

52 

41 

42 

53 

52 

57 

49 

49 

61 

69 

59 

54 

49 

55 

60 

64 

65 

64 

64 

66 

65 

67 

69 

68 

69 

68 

67 

58,7 

ROBERTSDALE   1  E 

MAX 

80 

78 

78 

77 

72 

69 

71 

75 

78 

74 

73 

86 

76 

75 

79 

79 

76 

73 

78 

82 

79 

78 

79 

80 

77 

62 

84 

85 

77.6 

Mm 

58 

52 

47 

64 

40 

41 

52 

55 

61 

44 

40 

61 

53 

45 

46 

55 

62 

62 

63 

63 

61 

58 

62 

63 

69 

67 

65 

64 

56.2 

Sm  R*f«r*oc*  NolM  FoUowlDg  SuOoo  bidax 
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EVAPORATION  AND  WIND  alab.*,a 

  APRIL  1966 


Day  OI  Month 

Station 

.o  oJ5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      #  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.22 

.2* 

.18 

.16 

.21 

.20 

.09 

.21 

.12 

.23 

.29 

* 

• 

.09 

.13 

.le 

.27 

.U 

.09 

.16 

.17 

.16 

.19 

.14 

.13 

.09 

.11 

.20 

.16 

4,93B 

WIND 

31 

52 

33 

66 

69 

22 

26 

30 

63 

86 

31 

40 

33 

29 

41 

U 

2( 

37 

37 

2d 

21 

14 

14 

16 

19 

17 

28 

7 

10 

8 

913 

•      •  * 

PRAIRIE 

06 

DEM0P0LI5  LOCK  AND 

DAM 

EVAp 

•  26 

.11 

.18 

.21 

.26 

.15 

.28 

.21 

.36 

i'l 

.16 

.36 

.29 

.02 

.20 

.21 

•  21 

.11 

•  li 

.22 

.13 

.08 

.25 

.17 

•  19 

.20 

•  15 

.16 

5.90B 

WIND 

91 

108 

60 

119 

120 

73 

95 

90 

126 

42 

96 

114 

70 

93 

40 

31 

3G 

86 

99 

71 

32 

5 

103 

65 

29 

99 

66 

28 

45 

2189 

MAX 

81 

80 

80 

75 

71 

71 

72 

79 

82 

78 

78 

80 

80 

87 

62 

81 

81 

89 

72 

7( 

82 

75 

81 

85 

82 

84 

77 

86 

88 

90 

79.2 

MIN 

49 

50 

♦9 

50 

63 

62 

45 

49 

53 

43 

42 

48 

98 

62 

48 

92 

92 

51 

62 

62 

64 

62 

61 

66 

65 

66 

67 

68 

54.1 

8ULF 

oa 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.19 

.26 

.08 

.15 

.26 

.23 

.21 

.21 

.16 

.39 

.09 

.1« 

.18 

.09 

.16 

.21 

.2e 

.05 

.03 

.11 

.10 

.16 

.09 

.13 

.10 

.13 

.17 

.15 

.21 

.23 

4,83 

WIND 

92 

68 

3T 

90 

93 

67 

97 

76 

27 

21 

37 

37 

38 

35 

41 

27 

22 

26 

49 

33 

22 

27 

23 

33 

18 

30 

16 

38 

15 

18 

1193 

MAX 

e* 

80 

TB 

79 

79 

79 

84 

88 

79 

TO 

84 

83 

93 

89 

84 

89 

88 

71 

69  87 

89 

89 

82 

90 

85 

90 

91 

95 

95 

83.9 

MIN 

96 

5* 

56 

69 

69 

46 

53 

56 

96 

92 

48 

60 

68 

64 

96 

93 

59 

it 

63 

6C 

J? 

65 

62 

63 

66 

67 

69 

70 

70 

68 

59.7 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

1  c 

^1 

Direction 
of 

lastest  mile 

»  % 
&1 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MIO         6  AM       NOON       5  PM 

Trace 

60-10- 

.10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00  1 
and  over  | 

Total 

Percent  of 

•  s 
as 

S  5 

ai 

Average 
•ky  cover 
minrlM  to  n 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

22 

2.7 

7.9 

34 

S 

22  + 

75 

85 

52 

53 

5 

2 

4 

1 

2 

1 

15 

58 

6.5 

HUNTSVILLE   WB  AIRPORT 

19 

2.6 

9.1 

29++ 

16 

18 

66 

72 

48 

50 

5 

4 

3 

5 

0 

0 

17 

6.6 

MOBILE  WB  AIRPORT 

IS 

5.5 

13.6 

31++ 

15 

18 

85 

90 

57 

66 

2 

3 

5 

0 

1 

0 

11 

6.4 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

21 

3.9 

9.1 

24 

W 

08  + 

73 

83 

49 

51 

5 

3 

1 

1 

0 

0 

10 

53 

5.7 

8m  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


OBSERVATION 
TIME  AND 

TAHITI. 


AMEVlLLE  1  WM 

ADDISON 

ALtCRTA 

aliertvillc  2  se 

alcxanoer  city  6  ne 
,  alkevillc 
i  andalusia  1  nh 

anniston  faa  ap 

akley  s  s 

ASHLAND 

ASHVILLE  *  M 
ATHENS  2 

ATHORE  I  i* 

AUBURN  >  5M 

AUTAUGAVKLE    >  N 
eANKHEAO  LOCK  AND  DAM 
BAY  NINETTE 
BELLE  NINA  2  N 


BEAK' 
BESSENCR 


BEKAR 

eiLLINCSLEY  I  SC 
eiR>4|N4>UUI  MB  AP 
BOAZ 

BRANTLEY 
) BREVTON  3  S5E 
'  BftlDCEPODT  2  « 
I BROOKtfOOD 

BAUNOIDGC 

CALCilA  2 


CARBON  MILL 
CENTRE  i  S« 
I CENTREVILLE 
CHATOM  y  H 
CHILDERSBURG 
CMILOERSBUHG  WTB  PLANT 
CITRONELLE 

CLAIBOHNE 
CLANTON 
CLAYTON 
CODEN 

COfPEC  SPRINGS  2  NW 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLINSVILLE 

COLUMBIA 

COROOVA 

COTTONION 

CUBA 

' OADCVlLLE 
DAOEVILLE  2 
DANCY  »  N 
DAYTON 
DECATUR 
DELTA 

DEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN  FAA  AIRPORT 
DOTHAN  a  H 

DOUBLE  SPRINGS 

ELBA 

ELROD 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FAIRmOPE  2  NE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FALKVILLE  1  N 

FALLS  CITT  BLK  PONO  TR 

FAYETTE 

FLORENCE 

FORT  DEPOSIT 
I  FORT  tlORGAN 
I  FORT  PAYNE 
pFRISCO  CITY 

GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLAMT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 

GENEVA 
IGEORCIANRA 
GILBCRTOm 
GORGAS 
GREENSBORO 
GREENVILLE 
GREENVIUE  2 
GULF  SHORES  P  0 
GUNTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  TVA 

HALEVVILLE 
HAMILTON  1  S 
HAYNEVILLE 
HEADLAND 
HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

HIGHTOWER 
HODGES 

HUNTSVILLE  tf^  AP 
JACKSON 

1  


OOOB  07  HENRY 
00«S  03  WINSTON 
01*0  OT  WILCOX 
I  01M|  02  MARSHALL 
'  01«)  0^  TALLAPOOSA 
I  01TB  0>  PICKENS 
I  0292  OT  COVINGTON 
, 0272  0*  CALHOUN 
0)>a  01  WINSTON 
03**1  03  CLAY 

I  037T  0*  ST,  CLAIR 
D395I 01  LIMESTONE 

'  OAOT:  OT  ESCAMBIA 
04221  09'  LEE 
04*0'  0)  AUTAUGA 

I  0»09|  03  TUSCALOOSA 
03*3  Oa  BALDWIN 
0*391  01  LIMESTONE 
07*a  03  FATtTTE 
0T3T  02  JEFFERSON 

0T90  03  MARION 


0«3T  02  MARSHALL 

10*4  07  CRENSHAW 

lOa*  07  ESCAMBIA 

109*  02  JACKSON 

11*3  03  TUSCALOOSA 

1178  07  PUE 

Uaa  0*  SHELBY 

1301  07  WILCOX 
1313  07  CLARKE 
132*  OS  TALLAPOOSA 
137T| 03  WALKER 
13121 04  CHEROKEE 

I 1320; 03  eiBB 

I  196*1 OT  WASHINGTON 

I  1*131  0*  TALLADEGA 
lfr20<  04  TALLADEGA 

I  16631 0«  MOBILE 

1690  07  MONROE 
169*  03  CHILTON 
1725  07  BARBOUR 
i  1603' 06  MOBILE 
I  1807  07  GENEVA 
1819  01  COLBERT 
16*9  02  OE  KALB 
1663  07' HOUSTON 
1940  03  WALKER 
1974  07  RUSSELL 


I  2079  ( 


SUMTER 
TALLAPOOSA 
j  2124  09  TALLAPOOSA 
I  21*1  03  PICKENS 
I  21BB  06'  MARENGO 

220T  01  MORGAN 
I  2239  09  CLAY 
2249  06  MARENGO 
2372  OT  HOUSTON 
2377' 07  HOUSTON 

'  1366'  03  WINSTON 
2977  07  COFFEE 

' 2632  03  TUSCALOOSA 
2*70  07  COFFEE 
2737  07  BARBOUR 
2798  07  CONECUH 


261) 


WIN 


612  07  COVINGTON 
2640  01  MORGAN 
2646  03  WINSTON 

2683  03  FAYETTE 

I  2971  01'  LAUDERDALE 

3024  06  LOWNDES 
3039, 08  BALDWIN 

3043  02  D£  KALB 

I  3109  07  MONROE 

I  3191  0*  ETOWAH 

3194  0*  ETOWAH 

3160  06  SUMTER 

3200  02  CULLMAN 

3293  07  GENEVA 
32711 07i BUTLER 
B30B  07  CHOCTAW 
S*30| 03| WALKER 
S911  06  HALE 
I  5919  07  BUTLER 
' 352*  07  BUTLER 
I  3999  08  BALDWIN 
I  397)  02  MAP5MALL 
I  39Te  02  MARSHALL 

I  3*20  03  WINSTON 
3**9  03  MARION 

I  37*6  06  LOWNDES 

I  3761   07  HENRY 
3779  09  CLEBURNE 
3816  07  CRENSHAW 
36*2  09  CLEBURNE 
3699' 01, FRANKLIN 

I  *0**  01  MADISON 
4193  OtI CLARKE 


31  02 
31  36  ! 

31  93 
33  39 

32  *2 
31  90  ; 
31  90 
«  IT 

I  20  ' 


11*0     9a'  3A 


99 

720 

9A 

29* 

4P 

»P 

919j 

4P 

*2 

*20' 

*9 

*20| 

M.D 

03 

It 

*9 

493 

3401 

9P 

20 

2291 

9P 

99 

93 

*1 

ABO 

*A 

32 

430 

*9 

«20 

7A 

08 

22* 

7A 

19 

269 

9P 

22 

460 

20 

416 

1* 

331 

*P 

31 

163 

960 

TA 

996 

6A 

IS 

12 

9P 

290 

90 

♦70 

92 

7)4 

OT 

11 

33*1 

04 

217] 

23 

219 

T60| 

730l 

20T 

V, 

229 

TA 

9B 

960 

6A 

B«  00  , 
88  09 
B6  49  1 

•  9  91 

66  44  i 

66  20  ; 


67  37 
67  99 
B*  3* 
69  20 
69  3* 
86  19 
85  24 
6T  96 

a*  39 

B7  93 


9*9    »P|  7A| 


107     7A  Tfc 


JOHN  S  R I  Cr«uR6 
PROF*  PALMER  GOOSEY 
'  SIDNEY  J.  HARDY.  SR. 
JESSE  N.  CULP 
DOUGLAS  N.  SANFORO 
MRS.  CHERRY  J.  HERNOON 
JAMES  P.  GILLIS 
FED.    AVIATION  AGENCY 
MRS.  DORA  R,  DAVIS 
NORMA  K  WILLIS 

JOHN  T.  SWINDALL 

RADIO  STATION  WJMH 

HUSH  H.  WIGGINS 

MRS*  MARTHA   I.  MOORE 

J.  B.  NEICH«ORS 
:  CORPS  OF  ENGINEERS 

GROVCR  w.  WOODWARD 
I  AUBURN  UNIVERSITY 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 
.  JANES  E.  HC  CRAW 

I  OSCAR  w.  LOCKRIDOE 

JOHN  fl.  THOMAS 
U.S.  WEATHfR  BUREAU 
DAVID  A.  BURNS 
R.  E.  HENDERSON 
MRS.  CLARA  T.  PEAVY 
MISS  N.  LOUISE  JONES 
MRS.  WILLIE  M.  STVRON 
MILDRED  R.  WHITTiNGTON 
PIERCE  A.  GARRETT 

AUBURN  UN1VE«S|Tt 
JOE  PICKENS 
I  AUBURN  UNIVERSITY 
GARRISON 


DON  ( 


TSON 


colsuRn 
grady  c.  young 
alabama  power  co. 
city  water  plant 
mrs. esther  a.n.  jones 

tollie  l.  haskew 

MARION  W.  EASTERLING 
mi  ELI2ABETH  M  WESTON 
AGNES  C.  CMISICNSEN 
HENRY  F.  KELLEV 
TVA -4*2 

B.  «•  APPlETON 
JOHN  1RAWICK 
HRt.  C.  GRESHAM 
HU«H  S.  KITE 

I  REUBEN  P.  HARRIS 
I  WILLIAM  L.  BARTLETT 
H.  CLAY  PLESS 

INACTIVE  T/12/69 
JAMES  M.  CREWS 
ROSS  A.  HAWKINS 
ROBERT  J.  OUNAWAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 


FED. 


riON  I 


INACTIVE 


^21/ 


JR. 


'  MITCHELL  DRAKE 
ARTHUR  C.  BRUNSON 
MRS.  BELLE  BERRY 

i  RADIO  STATION  WIRI 
C.  A.  HC  CLURE 
W.  DAVE  SIMOMTON 
JAMES  E.  BARRETT. 
U.S.  FOREST  SERVICE 
EOGBERT  M.  HARDIN 

I         INACTIVE  4/10/63 

I  GORMAN  J.  BLACK 
I  HENRY  G.  RICHARDS 
wOOOROW  WILSON 
tm.   H,  CHANDLER 
CARL  PARKER 
MRS.    NELIA  MCKENZIE 
B.  G.  WILLIAMS 
SO.  NATURAL  GAS  CO. 
I  MACK  C.  FIELDS 
i  MRS.  C.  HC  KEN2IE 


REBECCA  CA>»BELL 
T.  E.  MASON 
ALTON  G.  LAND 
ALABAMA  POWER  CO. 
N.  HAMMER  COBBS 
CECILE  T.  LEWIS 

INACTIVE  3/29: 
GILBERT  W,  MELChCR 
RADIO  STA 
TVA-749 


69 


RADIO  STATION  WJBB 
EDDIE  L.  PEARCE 
HISS  JANE  DOSWtLL 
AUBURN  UNIVERSITY 

CITY  OF  MEFLIN 

CHARLES  R.  PORTER 
THOMAS  J.  HART 
FRANK  L.  HATNES 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
T.  H.  GAILLARD*  JR. 


O I A  lILJn 

INDEX  NO. 

SION 

kA^um  I 

AGE  : 

a 

g 

NOU) 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

 1 

OBSEHVEn 

1 

Q 

M 

< 

LONG 

> 

s 

s 

1   EVAP.  j 

JACKSONVILLE   2  SW 

420* 

CALHOUN 

BS  G* 



MNS.  ELLA  H,  AVERS  ! 

422* 

WALKER 

>I  34 

6T  IB 

JAMCS  A.  DRITAIN 

JORDAN  DAN 

ElNORC 

ALABAMA  POWfR  CO. 

■WINSTON 

COFFEE 

)1  14 

J.  L.  K|N»RO 

LAFAYETTE 

CHAMBERS 

32  9* 

03 

CHILTON 

32  98 

*20 

«A 

: 

ALABAMA  POWER  CO. 

02 

*36 

TA 

MRS.    MARY  K.  LEE 

RUFUS  N.  SCWtLL 

LIVINGSTON 

SUMTER 

1*0 

TP 

LIVIN6ST0N  STATE  COk*  ' 

LOUISVILLE 

BARBOUR 

31  *6 

JOHN  8.  APD 

NAD I  SON 

4*76 

NADISON 

12 

3*  *2 

B*  49 

JOM  D  STQMCR  JR 

4996 

JEFFERSON 

33  30 

BB  91 

ALABAMA  POVIR  CO. 

PERRY 

32  3B 

tI 

ROBERT  J.  CURRY 

MARION   JUNCTION    1  ENE 

DALLAS 

32  2T 

If 

R.    L.  SIMOMTON 

MARION  JUNCTION  I  NE 

DALLAS 

32  2B 

AUBURN  UNIVERSITY 

01 

ELMORE 

32  40 

340 

BR 

*r 

BP 

H 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS    1  SSW 

0< 

HONTGOMCRV 

31  19 

ItO 

7A 

C.  PAUL  GOWAN 

MCLVIN 

CHOCTAW 

31  »« 

M  27 

TR 

CRNEST  H.  LAND 

MERTI  PONDVILLE  TOWCR 

BIBB 

32  93 

IP 

U.S.  FOREST  URVICC 

MIDWAY 

BULLOCK 

32  0* 

MRS.   SARA  0.  HALL 

MILLERS  FERRY 

9417 

67  22 

»« 

FRED  HENDERSON 

9*3* 

MACON* 

32  2T 

B9  9* 

•R 

JAMES  M.  WALKER 

TA 

HCNRY  j.  YATCS 

32  OT 

T.  E.  LlDE 

CHILTON 

32  «B 

BA 

ALABAMA  POWt*  CO* 

MOBILE  ALA  ST  DOCKS 

06 

30  *1 

*1 

ALABAMA  STATE  OOCU 

, MOBILE  WB  AIRPORT 

06 

NOBILC 

30  *1 

211 

NID 

NIO 

:  MJ 

U.S.  wtAT>«R  BUREAU 

MONTEVALLO 

SHELBY 

33  0* 

TA 

M,  P.  JETER.  JR. 

1  MONTGOMERY  WB  AP 

MONTGOMCRY 

HID 

mo>: 

U.S.  wEATWR  BUREAU 

MOULTON 

LAWRENCE 

3*  2* 

TVA-361 

HOULTON  2 

3*39 

LAWRENCE 

12 

3*  2* 

BT  IS 

BP 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

9749 

COLBERT 

12 

U  *9 

67  37 

MID 

FED?  AVIATION  AGCNCV 

TA 

S.  B>  hClTOH 

CITY  OF  NEW  BROCKTON 

91*7 

»P 

NISS  LUCILE  w,  hCRCFORD 

5679 

01 

220 

GLADYS  G  BROWN 

6121 

o; 

33  97 

670 

T* 

ta! 

** 

LONMIt  R.  MORRIS 

T* 

RADIO  STATION  WJHO 

6161 

06 

•*i 

EDWARD  B.  WARREN 

62ia 

07 

*T0 

9P 

»r 

** 

CHARLES  H,  CARROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

Qi 

JACKSON 

12 

3*  *2 

B*  20 

TVA-6* 

6244 

02 

66  *1 

T* 

OEORSE  T.  POSEY 

04 

TA' 

NORMAN  A.  VAUG»«I 

BA 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

Mis.  MINTa  EDOINS 

07 

9T0 

U 

*t 

PmcNU  CITY  HATER  WKS 

6414 

o; 

1*9 

MRS  MART  A.  XDRICK 

TA 

MRS.  DELLA  L.  OAKLET 

0< 

MONTGOMERY 

TA 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

PLANTERSVILLC  2  SBC 

AUTAUGA 

3}  37 

»»l 

THOMAS  E.  FISCHER 

prattville 

66  40 

03 

AUTAUGA 

32  26 

6*  26 

*P 

W.  E.*ELSBIRRY 

PRIMROSE  FARM 

666* 

01 

MONTGOMERY 

32  16 

66  19 

12M 

6A 

INACTIVE  12/31/6* 

MRS  AUTIE  KILBVRN 

REDSTONE  ARSENAL 

NAD 1  SON 

34  39 

NID 

REDSTONE  ARSENAL 

o: 

228 

TA 

CURRY  MC  DONALD 

OT 

180 

ta; 

WILLIAM  GODWIN 

■ 

ALABAHA  CLCCIRIC  COOP 

TA! 

HICHAEL   W.  BALDWIN 

TA 

CHARLES  W.  NCEWEN 

7029 

RANDOLPH 

33  0* 

69  16 

6A 

1  ROCK  NILLS 

7131 

V  *T 

TA 

RADIO  STATION  WVWR 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

3*  17 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

33  *3 

TA 

MRS,  M.  W.  PRIDNORE 

scottsboro 

0* 

JACKSON 

34  41 

619 

TA 

TA 

H 

RADIO  STATION  WCRI 

07 

32  16 

39* 

9P 

9P 

INACTIVE  12/3/B3 

32  29 

TA 

ROBERT  J.  CHANDLER 

31  07 

TA 

J   T  KIRKLANO 

TA 

MIS.  EVA  R.  RAY 

SUTTlE 

79*3 

PERRY 

32  32 

87  11 

1*9 

1i 

cIty'waier'"plant' 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

33  12 

a*  12 

04 

93  27 

«l 

C.  D.  WEAVER 

8176 

07 

31  99 

LEROY  GATES 

T  HOR  SB  Y  1  SW 

)2  9* 

AUBURN  UNIVERSITY 

620* 

03 

660 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

09 

.  286 

•A 

ALABAMA   POWER  CO. 

6299 

01 

MADISON 

TVA -906 

6289 

02 

JEFFERSON 

86  44 

MRS.  LILLIE  MAE  JONES 

TROY 

6323 

OT 

PIKE 

Thomas  j.  dillard 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8)60 

01 

TUSCALOOSA 

3)  14 

87  37 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

8)69 

0) 

TUSCALOOSA 

87  39 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE   3  S 

HACON 

620 

5P 

9Pi 

RADIO  STATION  WABT 

6436 

01 

BULLOCK 

89  43 

499 

BA 

8A 

LESTER  L.  REtDER 

6*46 

PERRY 

2*9 

TA 

jEPTka  S.  BRANYON 

8469 

0' 

OE  KALB 

3*  3* 

89  37 

1040 

TA 

TA 

C  *  H  LUMBER  COMPANY 

6917 

0)  LAMAR 

88  07 

190 

3P 

TA 

MRS.  LEILA  h.  whcclER 

WADLEY 

6*09 

09 

RANDOLPH 

33  06 

TA 

f  " 

ALABAMA  POWE«  CO, 

WALLACE   2  e 

6*37 

01 

ESCAMBIA 

31  13 

87  12 

209 

TA 

MIS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

664a 

04 

ETOWAH 

34  D* 

86  19 

890 

TA 

MR6. FLORENCE  PARKER 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  in/ormation  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologiat  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Dannelly  Field   RFD  2   Monteomerv  Alabama 
36108,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA".  •  6  j. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  *ind  Hir^r-Hr.r,^ 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations.  oirecxions 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground  table  is  at  observation  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table  "Daily  Precioita 
lion   table.    Daily  Temperature   table.    Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  * 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  foUowing  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wmd"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record, 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Date"  table,  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet  Entries  of  snow  on  eround  include-  snow 
sleet,  and  ice.  ^  • 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  sUtion  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA' AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totels  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Uble,  "Daily  PrecipiUtion"  Uble,  "Evaporation  and  Wind"  table.  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Date"  teble  and  the  "Daily  Temperature"  teble  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
■H-     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  date. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  stetion 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month.  ' 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Date.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Stetion  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitetion  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Date"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recordine  aaee  in 
the  "Hourly  Precipitetion  Date"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  teble. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  date  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Date"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Stetion  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Stetion  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tebles,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  m  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  .  of  substetions  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substetion  History"  for  this  Stete,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obteined  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents,    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C,  20402, 
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0 

0 

1.22 

22 

.0 

0 

3 

1 

HALEYVILLF 

78.9 

52.3 

65.6 

88 

24 

38 

11* 

55 

0 

0 

0 

0 

4,72 

1.19 

17 

.0 

0 

6 

I 

HAMILTON  J  S 

80.5 

52.3 

66.4 

69 

30 

36 

10 

52 

0 

0 

•  0 

0 

4 

2 

JASPER  4  N 

80.8 

53.8 

67,3 

90 

29 

37 

10 

36 

I 

0 

0 

0 

6!o3 

3I18 

13 

•  0 

0 

3 

3 

PBATTvtLLE 

83.0 

59.  ' 

71,4 

-  .7 

93 

9 

44 

10 

1 

1 

0 

" 

' 

5.61 

1.82 

1.95 

13 

•  0 

Q 

2 

THORSBY  ExP  STATION 

80.9 

39 

1 

0 

0 

0 

3.51 

.64 

13 

.0 

0 

3 

0 

Tuscaloosa  faa  ap 

60.5 

58.7 

69.6 

90 

29 

41 

10 

16 

I 

0 

0 

0 

3.00 

1.06 

25 

.0 

0 

2 

I 

TL9LALUU3A    ULIvtH  U»w 

81.4 

56.6 

69.0 

-  3.0 

90 

30 

41 

10 

22 

1 

0 

0 

0 

3,73 

•  .46 

1*24 

2 

•  0 

0 

1 

1 

VERNON 

82.8 

56.1 

69.5 

92 

23 

38 

10 

23 

2 

0 

c 

0 

2.3T 

1.09 

16 

.0 

0 

2 

1 

DIVISION 

6 

a  2.6 

*'*' 

60 

* 

■  0 

•       •  • 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

80.2 

57.4 

68.8 

69 

29 

40 

to 

12 

0 

0 

0 

0 

6.22 

2.42 

13 

.0 

0 

7 

6 

1 

CALERA   2  SW 

69 

29 

36 

10 

34 

0 

0 

0 

0 

6.  t4 

2.49 

3.32 

.0 

0 

7 

4 

1 

CE'^TRE  5  SM 

Tft*7 

68 

30 

39 

10 

3C 

0 

0 

0 

0 

6,06 

1.57 

14 

.0 

0 

6 

9 

2 

chiidersburg  mtr  Plant 

80  8 

56  8 

66*8 

67 

29 

42 

10 

14 

0 

0 

0 

0 

3.47 

1.64 

17 

.0 

0 

GADSDEN  GAS  PLANT 

7e!5 

56!4 

67!5 

-  2.4 

86 

29* 

39 

10 

27 

0 

0 

0 

0 

6.76 

.0 

0 

9 

* 

3 

PELL  CITY   I  NNE 

78.3 

53.3 

65.6 

66 

30 

38 

11 

49 

0 

0 

0 

0 

6.66 

2.00 

13 

.0 

0 

6 

9 

2 

SYLACAUGA  4  NE 

79.8 

56.3 

66.1 

88 

29 

41 

10 

21 

0 

0 

0 

0 

4.  TC 

2.09 

.0 

0 

9 

3 

2 

TALLADEGA 

78.4 

55.7 

67.1 

-  3.8 

86 

29 

39 

10 

24 

0 

0 

0 

0 

S.4S 

11 

*a 

0 

5 

4 

2 

DIVISION 

67.6 

-  2.7 

9.68 

2.99 

*0 

tt       •  • 

PIEONONT  PLATEAU  OS 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

80.7m 

55. IM 

67. 9M 

39 

10 

21 

0 

0 

0 

0 

4.67 

2.00 

13 

*0 

0 

to 

3 

I 

Ashland 

77. 9M 

54.8 

66. 4M 

87 

29 

39 

to 

36 

0 

0 

0 

0 

6.69 

3.20 

13 

.0 

0 

10 

4 

2 

AtSURN  3  SN 

83.0 

58.4 

70.7 

-  1.2 

90 

30 

40 

10 

4 

1 

0 

0 

0 

5,26 

1.64 

1.85 

22 

*0 

0 

6 

4 

2 

CAMP  HILL  2  NM 

79.8 

56.2 

68.0 

66 

30 

19 

to 

23 

0 

0 

0 

0 

4.40 

.93 

14 

.0 

0 

8 

9 

0 

HEFlIN 

80.3 

51.5 

65.9 

68 

30 

37 

It 

48 

0 

0 

0 

0 

8.66 

3.46 

14 

.0 

0 

9 

4 

3 

LAFAYETTE 

79.7 

57,1 

66.4 

69 

9 

36 

10 

20 

0 

0 

0 

0 

9.16 

1.19 

27 

.0 

0 

MARTIN  DAM 

80.0 

60,1 

70.1 

86 

29. 

47 

10 

6 

0 

0 

0 

0 

3.41 

.00 

.0 

0 

7 

2 

t 

OPElIKA 

80.7 

58,0 

69,4 

89 

30. 

41 

It. 

11 

0 

0 

0 

0 

5.32 

1.66 

22 

■  0 

0 

7 

9 

2 

RCCKFORO  2  NNH 

80. 3m 

55. 4M 

67, 9M 

68 

30 

43 

10 

19 

0 

0 

0 

0 

4.49 

.97 

14 

.0 

0 

7 

4 

0 

RCCk  mill* 

81.9 

54.8 

68.4 

91 

30 

40 

It* 

18 

2 

0 

0 

0 

7.72 

2.69 

11 

.0 

0 

7 

4 

3 

DIVISION 

68.3 

-  3.1 

5.98 

2.42 

.0 

See  Reierence  Note*  Following  StaOon  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

•=i 

«< 

o  i 

ry  m 

•       tt  • 

PPAIRTE  06 

D A  y  TCN 

81.1 

61.1 

71.1 

89 

24 

44 

10 

6 

0 

0 

0 

0 

6,12 

1.97 

20 

,0 

0 

6 

3 

1 

OF MC^OL IS  LOCK   AND  DAM 

80.9 

56.9 

69.9 

89 

24 

45 

10 

14 

0 

0 

0 

0 

4,87 

.79 

1.36 

22 

.0 

0 

8 

4 

3 

GAI^^S'^/IH  E 

80.2 

59. * 

69.8 

68 

30« 

42 

10 

19 

0 

0 

0 

0 

5,46 

1,65 

2 

,0 

0 

7 

5 

2 

GREENSBORO 

82.2 

95.9 

69.  1 

-  4,1 

89 

30. 

37 

10 

13 

0 

4,62 

.40 

1,32 

21 

,0 

0 

6 

4 

3 

wavnevtlle 

8 1  .9M 

59. 9M 

70.9M 

90 

30 

42 

10 

0 

1 

0 

0 

0 

1,73 

1.14 

2 

,0 

0 

3 

1 

1 

L!  VI•MGSTO^! 

a 

6 1 .  n 

60  0 

70  9 

89 

29 

42 

1  1 

1  3 

0 

0 

0 

0 

4,44 

1.14 

1 3 

.  0 

0 

7 

4 

2 

MARION   JUNCTION   2  NF 

81.9 

59.9 

70.9 

89 

29 

41 

10 

8 

0 

0 

0 

0 

2,62 

.87 

12 

.0 

0 

6 

2 

0 

>1INTEP   3  NW 

81.6 

59.8 

70.7 

69 

24 

41 

11 

13 

0 

0 

0 

4.79 

2,46 

20 

.0 

0 

S 

3 

1 

M/^M  ▼  ^  AMC  fiu     UiD     AD  Q 

81.^ 

62.3 

71.9 

,5 

90 

9 

45 

10 

7 

1 

c 

0 

2.36 

-  1.11 

,53 

26 

•  0 

0 

6 

1 

0 

selwa 

83  .  3M 

62.2 

72.9M 

,7 

91 

9 

44 

10 

1 

1 

0 

0 

2. 51 

-  1.53 

.51 

20 

.0 

0 

7 

1 

0 

TLSttEGEE   3  S 

_ 

82.3 

56.8 

70.6 

*■  1,7 

9 1 

9 

42 

10 

3 

I 

0 

0 

0 

4.09 

.  80 

,  92 

26 

,0 

0 

6 

4 

0 

UNION  SPRINGS 

81.0 

60.0 

70.5 

-  2.4 

88 

30 

49 

11. 

5 

0 

0 

0 

0 

2.61 

-  ,78 

.70 

14 

,0 

0 

6 

3 

0 

0  I  V I S I ON 

70.8 

-  2.3 

3.77 

•  09 

,0 

tt        «  • 

COASTAL   PLAIN  07 

87.* 

59.2 

73.3 

91 

31 

47 

10 

0 

3 

Q 

Q 

0 

5,01 

1.73 

14 

,0 

0 

5 

3 

3 

atmore  1  sw 

8*. 8 

62.6 

73.7 

91 

30* 

48 

10 

1 

6 

° 

0 

^ 

2.33 

1  .00 

14 

,0 

0 

6 

1 

1 

rpamtlEv 

8*.  1 

59.5 

71.8 

91 

30 

46 

10 

2 

3 

0 

0 

0 

2.03 

-  2.02 

.57 

20 

•  0 

0 

5 

1 

0 

8REWT0N   3  SSE 

8*. 9 

60.3 

72.6 

.  0 

92 

30 

49 

10 

1 

5 

0 

0 

0 

4,36 

-  ,39 

1  .70 

14 

,0 

0 

8 

3 

1 

CAMOEN  3  NW 

82.8 

60.8 

71.8 

94 

30 

44 

10 

6 

3 

0 

0 

0 

2*40 

1.61 

19 

,0 

0 

5 

1 

1 

CNATOM  3  N 

83. <> 

62.1 

72.8 

90 

30. 

42 

10 

1 

3 

Q 

Q 

7.42 

1.74 

2 

.0 

0 

10 

6 

4 

CL  AyTON 

79.6 

61.0 

70.3 

66 

30* 

45 

10 

4 

0 

0 

0 

0 

4.36 

,31 

1.28 

18 

,0 

0 

9 

2 

1 

DCTHAN  FAA  AIRPORT 

8*.  6 

66.2 

75.5 

92 

29* 

51 

10 

0 

0 

0 

0 

5.17 

1,77 

1.91 

21 

.0 

0 

10 

3 

1 

ENTERPRISE 

8<>.6M 

6  3.0M 

73. BM 

92 

30. 

48 

11. 

0 

4 

0 

0 

0 

4.63 

1.3S 

16 

.0 

0 

7 

3 

2 

Eufaula 

79.3 

60.  IH 

69. 7M 

-  4,2 

85 

29 

48 

u 

6 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

82.9 

60.8 

71.7 

91 

3 1 

46 

10 

4 

2 

Q 

Q 

Q 

4.26 

1.68 

14 

,0 

0 

5 

2 

2 

ER I  SCO  CITY 

as.* 

62.2 

72.8 

90 

29* 

45 

10 

4 

3 

0 

0 

0 

7.92 

3.74 

3.88 

14 

.0 

0 

6 

4 

3 

GENEVA 

83.0 

62.5 

72.6 

92 

31 

61 

10 

1 

2 

0 

0 

0 

5.96 

1.95 

1.44 

22 

.0 

0 

6 

5 

3 

&ILBERTOWN 

82.9 

61.2 

72.1 

90 

29. 

46 

11 

3 

2 

0 

0 

0 

4,06 

.93 

19 

.0 

0 

8 

3 

0 

6REENVILLE 

82.7 

62. <• 

72.6 

-  1,3 

90 

29 

45 

10 

3 

1 

0 

0 

0 

3.94 

.40 

1.55 

20 

.0 

0 

5 

4 

1 

^^E  ADL  AND 

8  3.0 

• 

• 

90 

30 

48 

10 

1 

0 

0 

0 

3.52 

.96 

22 

.  0 

0 

8 

3 

0 

HIGHLAND  HOME 

62.* 

60.* 

71  .* 

-  1,6 

90 

30 

44 

10 

4 

1 

0 

0 

0 

3.66 

.17 

1.05 

14 

.0 

c 

7 

4 

1 

MATCHEi 

83.3 

60.* 

71.9 

90 

23. 

45 

10 

5 

2 

0 

0 

0 

4.11 

1.41 

14 

,0 

0 

9 

2 

2 

02ARK   6  NNW 

82.2 

61.2 

71.7 

-  2.5 

90 

29 

46 

10 

4 

1 

0 

2.82 

-  1.37 

1.38 

19 

,0 

0 

6 

2 

1 

^HENIX  city   2  NNW 

60.8 

60.8 

70.8 

69 

30. 

44 

10 

5 

0 

0 

0 

0 

6.61 

2.26 

13 

.0 

0 

6 

4 

3 

THOMASVILI  E 

80.4 

61.6 

71.0 

-  1.7 

68 

30. 

45 

10 

6 

0 

0 

0 

0 

3,02 

-  1.34 

.82 

14 

.0 

0 

7 

2 

0 

TROY 

61. 8M 

62. OM 

71. 9M 

-  1.4 

68 

29. 

44 

10 

6 

0 

0 

0 

0 

2,99 

-  1.24 

.95 

19 

.0 

0 

6 

2 

0 

WHATLEY 

81.0 

58.6 

69.8 

89 

27 

45 

1 0 

0 

0 

0 

0 

3.11 

1  41 

14 

•  0 

Q 

^ 

u I V 1 5 1 

72,1 

-  1,4 

4.26 

.08 

.0 

«      «  tt 

GULF  08 

BAY  WINETTE 

83.0 

6*. 7 

73.9 

91 

30* 

49 

10 

0 

3 

0 

0 

0 

4.52 

2.94 

14 

.0 

0 

7 

2 

1 

CITRCNFLLE 

M 

M 

M 

-  .29 

2.01 

19 

.0 

0 

5 

4 

3 

CCOEN 

83.6 

6*. 6 

74.1 

92 

30 

52 

10 

0 

3 

0 

0 

0 

*!37 

.93 

19 

.0 

0 

11 

4 

0 

FAIRMQRE   2  NE 

82.9 

65.0 

74,0 

-  .3 

89 

9 

51 

10 

2 

0 

0 

0 

0 

5.66 

,64 

2.70 

14 

.0 

0 

7 

3 

2 

FCRT  MORGAN 

80.5 

69.8 

75.2 

86 

29 

56 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

3.95 

1.05 

22 

.0 

0 

4 

1 

.^CaiLE   we  AIRPORT 

83.3 

66,8 

75,1 

-  ,5 

92 

29. 

52 

10 

1 

4 

0 

0 

0 

4.66 

■  .22 

1.56 

13 

.0 

0 

5 

3 

2 

RCSERTSDAlE   I  E 

83.8 

6*,* 

74,1 

92 

31. 

51 

10 

0 

3 

0 

0 

0 

8.91 

3.44 

2.45 

14 

.0 

0 

9 

6 

4 

DIVISION 

74.* 

,0 

5.29 

.28 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:  94'  ON  THE  30+  AT  2  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE:      31°  ON  THE   lOTH  AT  VALLEY  HEAD 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:      9.48    INCHES  AT  REDSTONE  ARSENAL 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:      l.lo   INCHES  AT  MATHEWS   1  SSW 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:      3.88   INCHES  ON  THE   14TH  AT  FRISCO  CITY 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  52  - 


DAILY  PRECIPITA  TION 

ALABAMA 
MAY  196* 


Station 

s 

Day  of  Month 

H 

I  1 

2  1 
1 

3 

4      S  6 

 1  1  

7  1  8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  1 
IJ  1 

14   I  IS 

16  1 

17  1 

1 

IB 

19  1 

20  1 

1 

21 

22  1 

1 

23  1 

24 

25  1 

1 

26  1 

1 

27 

28  1  29  1 

30 

31 

•     •  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

6,A4 

.38 

.83 

.01 

2.09 

•  10  T 

1 .09 

BELLE  HINA  2  N 

T.60 

1.99 

•  10 

.26 

2.96 

1.0* 

1.11 

.li 

•  01 

DECATUR 

T.29 

1.14 

1.27 

•  09 

U99 

•  71 

.92 

.01 

1.07 

.01 

•  09 

FALKVlLLE   I  N 

,02 

.81 

T 

1.22 

•  91 

1 ,92 

,03 

02 

.29 

FLORENCE 

4.96 

1.07 

.13 

•  21 

1.41 

T 

1,02 

7 

1  ,04 

T 

.06 

HODGES 

5.4T 

1.44 

,60 

T 

1.11 

.12 

1,14 

.12 

HUNTSVILLE  WB  *P 

6.23 

1.29 

.09 

■  99 

1.80 

■  •9 

,93 

T 

T 

T 

.01 

T 

.40 

MADISON 

(.T5 

2.00 

,12 

■  45 

2.49 

1.2T 

1,62 

T 

.79 

MOULTON  2 

1.32 

.19 

.40 

1.58 

.24 

.A3 

1.02 

7 

T 

MUSCLE  Shoals  faa  *p 

5.29 

1.08 

.18 

•  60 

.  79 

1.52 

1.12 

NE«  MAfiKCT  2 

6.23 

1.69 

.20 

•  40 

1.40 

.90 

1.30 

.10 

RED  BAY 

6.24 

.84 

.12 

.01 

2.00 

.20 

.03 

}7 

REDSTONE  ARSENAL 

9.4« 

1.40 

.06 

.01 

.'0 

1.29 

1,75 

1.19 

•  02 

.19 

.19 

2.60 

russellville  2 

5.77 

2.00 

.10 

1.40 

•  42 

materloo 

1 

•  91 

•  92 

^•98 

•  11 

APPALACMtAN 

1 

MOUNTAINS  02 

1 

ALBERTvILLE  ^  5E 

S.69 

.82 

I  90 

.41 

1.20 

1*69 

.10 

.82 

.24 

BESSEMER  )  SSW 

4.60 

T 

.66 

•  OT 

•  14 

•  IT 

.18 

•  11 

.49 

•  06 

.01 

.20 

2.21 

.08 

eiRMINQHAM   MB  AP  R 

3.)0 

■  47 

.10 

T 

.86 

.04 

.01 

•  69 

.04 

T 

•  Tl 

.16 

.04 

BOAZ 

6.14 

.84 

1.09 

.9) 

.51 

•  62 

.84 

.05 

eRtOGEPORT  2  w 

4. 75 

1.19 

.12 

,10 

K12 

.01 

1.38 

•  69 

T 

T 

7 

COLLINSVILLE 

6.33 

.91 

T 

1  11 

•  IS 

.86 

•  81 

.04 

T 

■  30 

.22 

■  54 

FORT  PAYNE 

8.36 

.78 

T 

T 

U80 

1.77 

1.21 

.56 

•  11 

1.82 

.20 

T 

T 

T 

T 

■07  ^04 

T 

GARDEN  CITY 

7.59 

.48 

U43 

.70 

•  13 

U47 

•  29 

■  30 

1.39 

6UNTERSVILLE 

7.24 

.21 

.06 

.50 

2^99 

.09  T 

1.44 

.86 

.12 

■  79 

.24 

•  06 

LEEDS 

4.16 

.21 

.OT 

.u 

•  99 

.41 

T 

.08 

.04 

* 

.10 

1.09 

.  10 

•  97 

MAGELLA 

2.6a 

.63 

.06 

•  27 

.48 

.09 

.06 

.41 

.10 

.10 

ONE ON T A 

6.87 

.30 

•  09 

1.10 

-97 

.56 

1,10 

1.13 

.08 

.10 

.14 

.08 

■  08 

PAlMERDAlE  2  W 

5.65 

.35 

'lO 

.90 

.35 

2.00 

.40 

.01 

SAINT  BERNARD 

7.25 

.48 

T 

2^24 

III 

.5* 

.51 

1,93 

•  29 

.05 

.19 

.02 

.26 

.11 

.02 

.01 

SAND  MT   SUeSTA  AU 

7,83 

.73 

.04 

1 

.95 

2^7S 

1. 10 

1^10 

t02 

•  92 

.96 

.01 

SAYHE 

4.14 

,92 

.14 

1 

•  16 

•  66 

.02 

.92 

•  92 

.03 

•  03 

.82 

.20 

•  12 

SCOTTSBORO 

5,60 

•  '5 

T 

.19 

.90 

.40 

•  90 

■  60 

.70 

.11 

1.18 

.05 

TRAFFOfiO 

7.06 

T 

•  12 

•  43 

•  32 

U28 

•  47 

.22 

T 

.70 

.88 

.09 

VALLEY  HEAD 

6.07 

T 

•  68 

•  02 

1 
1 

1.62 

ll22 

.60 

•  69 

•  36 

.96 

T 

.09 

T 

.18 

.04 

.02 

•  OT 

•       •  ■ 

UPPER  PLAINS  OS 

1 

alkeville 

_ 

■ 

a 

■  40 

1.00 

_ 

ARLEY   3  S 

6,80 

.28 

1. 11 

.93 

.71 

•  71 

.72 

.06 

.02 

.96 

1.28 

AUTAuGAvILLE    5  N 

3,83 

■  05 

1.80 

.49 

.36 

.46 

.09 

.62 

bankhead  lock  and  oam 

2,90 

.97 

•  091 

.04 

.10 

.10 

•  95 

•  02 

.99 

.08 

■  01 

.47 

.93 

.03 

BILLINGSlEv   I  SE 

3,97 

■  67 

1.91 

.48 

.03 

•  09 

•  30 

■  11 

.07 

T 

.07 

.04 

.58 

BROOKMOOO 

3,50 

.99 

■  20 

.10 

•  30 

•  TO 

.30 

T 

•  10 

.50 

CARBON  HILL 

8,64 

.02 

■  76 

2.66 

.69 

.31 

.09 

•  93 

1.26 

■  14 

.3* 

•  72 

.85 

•  11 

CENTREVILLE 

2,89 

•  99 

•  03 

.31 

.04 

•  OT 

•  30 

.47 

•  09 

.  87 

.59 

clanton 

4,2! 

.99 

1.90 

.10 

.10 

.19 

•  15 

•  62 

•  18 

.30 

CORDOVA 

5,01 

.17 

.67 

.05 

.17 

•  14 

•  63 

.07 

.12 

1.16 

•  47 

•  40 

.05 

DOUBLE  SPRINGS 

6,64 

.  .92 

.03 

2  29 

1.30 

1.20 

.43 

•  10 

•  36 

•  10 

EL  ROD 

3.40 

.40 

< 

1 10 

.90 

.10 

.30 

.90 

1^10 

•  40 

FAYETTE 

.01 

.09 

.ai 

.17 

■  08 

.20 

U22 

•  62 

•  99 

•  29 

GORGaS 

2.92 

.14 

.02 

.83 

•  1 1 

T 

■  30 

.07 

.04 

•  10 

•  69 

•  14 

.28 

haleyville 

4,72 

.97 

■  99 

•  50 

; 

•  92 

U19 

.2T 

■  59 

•  09 

HAMILTON    3  S 

5.55 

1.27 

■  77 

•  03 

1  12 

.4B 

•  10 

.43 

■  46 

.01 

T 

•  14 

T 

T 

JASPER  *  H 

8,03 

•  32 

1 

1.66 

3,18 

.46 

1.34 

■  09 

.30 

•  IS 

•  48 

•  02 

LAV  DAM 

2  .40 

.19 

•  04 

.10 

.97 

•  03 

.07 

■  09 

•  17 

.19 

.62 

.17 

MERTZ  PONDvILLE  TOWER 

.86 

.02 

1.19 

.01 

.08 

.99 

•  44 

.12 

MITCHELL  DAM 

4.18 

•  24 

I 

.96 

.71 

•  49 

.08 

.12 

1.67 

.11 

•  24 

PICKENSVILLE 

2.95 

.09 

T 

.14 

.40 

.31 

.44 

•  60 

•  04 

•  44 

.49 

-•04 

PLANTEHSVILLE  2  5SF 

4.40 

T 

.29 

.69 

•  67 

.42 

•  38 

.69 

•  69 

.57 

PRATTVILLE 

5.61 

.40 

.12 

•  12 

1.99 

•  10 

•  91 

.12 

'  .05 

1.90 

•  92 

REFORM 

2.38 

,19 

•  02 

.02 

.07 

.26 

.02 

■  19 

•  31 

.14 

.02 

.01 

1.04 

•  12 

THORSBY  EXP  STATION 

5,51 

.32 

•  09 

•  09 

.84 

.99 

.13 

•  05 

.48 

•  48 

.52 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

3,00 

•  95 

•  03 

•  10 

.16 

.17 

.36 

•  22 

.90 

1.08 

•  09 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

3,73 

1,24 

•  04 

.10 

.99 

•  04 

•  26 

•  39 

.28 

.12 

•  02 

•  97 

•  08 

VERNON 

2,37 

•  22 

.9T 

•  31 

1.09 

•  07 

•  19 

WCST  BLOCTON 

2,78 

.43 

•  20 

•  90 

.20 

•  TO 

HINFIELD  2  Sm 

6,26 

.18 

■  29 

ilio 

1*1 

.44 

.72 

l.Of 

•  09 

.09 

.93 

•  22 

•       «  • 

EASTERN  VALLCY  0^ 

ANNISTON  FAA  AP 

6.22 

,07 

.11 

•  '2 

2  42 

.97 

.88 

,06 

.06 

.09 

.97 

•  '1 

ASHVILLE  «  M 

7.22 

.30 

•  OT 

.80 

.69 

•  OS 

1.40 

3,10 

.79 

•  06 

CALER*  2  Sm 

6.14 

.61 

3.32 

.96 

•  10 

.68 

CENTRE  9  Sm 

.23 

.01 

T 

.91 

1.97 

1.37 

.87 

,83 

.06 

•  01 

T 

.02 

!27 

•  29 

CHIlDERSBUPG 

3.33 

.12 

1 

1.44 

.91 

•  60 

•  09 

•  20 

.28 

•  09 

CHlLDERSeURG  mTR  PlAnT 

3.47 

.11 

.07 

• 

l.tl 

•  It 

.49 

•  04 

•  09 

•  20 

.41 

.10 

.01 

GADSDEN 

6.37 

.12 

.21 

1.09 

ilf 

1.76 

U62 

•  12 

.01 

.18 

.19 

GADSDEN  GAS  PL*NT 

6.78 

.25 

.04 

.79 

I. OS 

1.64 

U62 

•  19 

•  09 

.41 

.09 

.27 

.41 

JACKSONVILLE  2  Sw 

6.70 

.08 

•  OT 

i 

T 

2.28 

T 

2.02 

•  06 

.12 

.07 

LEESBURG 

6.07 

.12 

.02 

•  01 

.85 

U90 

1.17 

1.19 

•  04 

•  01 

.97 

•  17 

montevallo 

6.08 

.43 

3.80 

.04 

T 

T 

T 

T 

T 

•  70 

.18 

.07 

•  66 

PELL  CITY  1  NNE 

■  20 

.09 

2.00 

1.81 

.18 

.51 

.07 

.01 

.94 

.91 

•  27 

SYLACAU6A  A  NE 

4*70 

,04 

■  05 

1  .06 

WIT 

U42 

.08 

.49 

.04 

•  38 

•  08 

.90 

.02 

TALLADEGA 

5.43 

,07 

■  07 

•  35 

03 

l.O* 

.92 

.05 

.06 

.91 

T 

WALNUT  GROVE 

5.33 

•  10 

•  20 

2.00 

1.76 

1.17 

.10 

•       •  • 

PIEDMONT  PLATEAU  OS 

AlE  XANOER  C I T V  6  NE 

,03 

■  09 

2  00 

* 

.29 

.12 

•  12 

.20 

■  10 

•  27 

T 

•  17 

•  99 

•  02 

ASHLAND 

6.69 

.55 

1 

3^20 

.79 

.19 

•  10 

.10 

•  29 

.05 

•  23 

1,20 

AUBURN  3  SM 

5.26 

•  10 

•  10 

•  89 

1  •  19 

•  32 

1*89 

(AMp  HILL   2  NH 

•  90 

•  93 

i68 

•  35 

•  12 

.02 

•  68 

T 

!20 

•  52 

DAOEV I LLE 

.96 

•  76 

•  50 

•  19 

•  03 

•  71 

•  11 

5,29 

1  71 

U23 

.90 

.92 

UtfUH 

8,68 

•  13 

.20 

1 

1.90 

1**6 

1.96 

.99 

.11 

l86 

.21 

.48 

HtSHTOHCR 

9.66 

•  09 

.04 

1.29 

.98 

lloo 

JOIIDAN  OAM 

•  02 

.02 

.04 

•  11 

.14 

'.il 

.49 

!oi 

ill 

1.86 

.06 

LAFAYETTE 

9*18 

2^98 

1.10 

2.20 

•  17 

.11 

.90 

HABTIN  DAM 

3.41 

.01 

•  99 

.26 

.32 

•  37 

.02 

.12 

U88 

•  10 

1,19 

•  03 

OPfLUA 

9.32 

.50 

•  19 

1.41 

.60  T 

.91 

T 

.26 

T 

T 

•  01 

T 

aOCKFORO  2  NNH 

4.49 

•  09 

t 

.82 

.9T 

T 

.08 

.70 

.19 

•  32 

•  07 

•  99 

.10 

"OCK  MILLS 

7.72 

T 

2.69 

t.22 

.97 

.10 

.07 

.11 

•  26 

T 

•  16 

•  09 

1.20 

thualoh  oam 

4.42 

■  18 

.04 

.46 

.77 

.10 

•  19 

U94 

•  '9 

.12 

KAOLCV 

9.78 

•  11 

1«2« 

1.04 

.71 

.14 

.09 

•  It 

•  08 

.04 

WCTUMPKA 

2.98 

.14 

T 

T 

T 

.11 

.09 

.02 

TATE5  MY090  PLANT 

7.14 

.20 

.04 

.62 

.79 

•  03 

!99 

ll(0 

!60 

ill 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


O 

1 

2  1 

3 

A  1 

5  1 

6 

7 

0  1 
^  1 

9 

10  11 

12 

13  ' 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28  1 

29  1  30 

31 

PRAIRIE  06 

CUBA 

fl.93 

.T9 

2.10 

1^90 

•  52 

.46 

1.92 

1.64 

•  37 

•  01 

•  24 

•*s 

.01 

1.97 

•  88 

.31 

■ 

DCHOPOL I S  LOCK  AND  0AM 

*'flT 

•  lo 

•  02 

•  17 

1.06 

•  12 

1.31 

1.38 

■ 

•  18 

1  *60 

•  99 

GAINESVILLE^ 

S,*6 

1^89 

•  09 

•  90 

•49 

.52 

.22 

1.30 

96 

01 

* 

GREENSBORO 

•  06 

.21 

•  02 

uoo 

•  09 

.12 

1.16 

•  02 

1.32 

•  01 

.07 

.98 

HAYNE V I LLE 

1,73 

I.  14 

•OS 

.05 

.  14 

.19 

•  09 

•  04 

L I V I NGSTON 

•  55 

•  05 

#19 

1.14 

l.Ol 

99 

JO 

• 

MARION   1  N 

•  09 

,72 

l«06 

>a 

1.3c 

07 

1  't7 

MAR  I  ON  JUNCTION   1  ENE 

2,78 

•  14 

•  73 

•  L8 

1*61 

'  J  J 

*0l 
* 

MARION  Junction  2  ne 

2,62 

.06 

,09 

T 

•t7 

•20 

.07 

.76 

.32 

,11 

.01 

.13 

T 

MATHERS  1  SSM 

•  39 

14 

• 

• 

*io 

.10 

3,03 

J, 

* 

•25 

•  07 

.37 

MINTE'^  3  NW 

•  05 

•  99 

'03 
• 

'ni 

TO 

4 

•  01 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

2)36 

45 

•  02 

,01 

•  36 

T 

04 

26 

!i& 

46 

*04 

'01 

ORRV I LLE 

5,77 

1.29 

•  14 

.08 

.81 

1.81 

1,10 

•  28 

PERHVVILLE 

3.73 

T 

.13 

•  99 

•23 

T 

•  19 

.44 

1.37 

.19 

•  53 

Ito 

PINE  LEVEL 

3.40 

•  13 

.07 

•  69 

•  22 

.20 

.43 

.69 

t^oo 

•  03 

PRIMROSE  FARM 

SELMA 

2,91 

.39 

T 

T 

•  30 

•  1* 

.06 

•  91 

.43 

• 

.16 

2,62 

.14 

.79 

•  29 

.13 

.28 

TUSKEGEE  3  S 

.06 

•  70 

.04 

,68 

.21 

.36 

.  63 

09 

*92 

*10 

UNION  SPRINGS 

2!6l 

.70 

.54 

.35 

!lO 

.15 

!95 

•  12 

uniontown 

<*.«1 

.*9 

1.17 

.94 

.49 

.70 

,20 

.65 

.25 

WARRIOR  LOCK  ANO  DAM 

5,30 

1,20 

•  ♦2 

•  60 

.  19 

•  87 

.55 

20 

.81 

.46 

•       •  » 

COASTAL  "LAIN  0' 

ABBEVILLE   1  NNM 

6.62 

•  «T 

•  10 

.32 

2.33 

•  39 

1.75 

.35 

.05 

.65 

.25 

• 

•  07 

T 

•  28 

^*33 

• 

1  *tl 

•  0 

ANDALUSIA   1  NW 

5.01 

•  03 

•  06 

1.73 

1  •  30 

.03 

'  - 

• 

01 

* 

■ 

ATMQRE  1  5w 

2,33 

.19 

•  02 

.02 

•  13 

1»00 

,45 

■  06 

_ 

•  1 1 

29 

- 

•  0 

_ 

BRANTLEY 

2.03 

•  39 

*57 

*46 

38 

BREWTON  3  $SE 

'•.38 

•  1* 

.07 

U70 

.84 

•  77 

•  21 

.22 

.12 

•  31 

BRUND I DGE 

•  22 

■  98 

20 

1.04 

•  24 

CAMDEN  3  NW 

2**0 

i03 

T 

•  27 

•  19 

•  1 1 

•  05 

1.61 

,03 

•  03 

CHATOM  3  N 

7,*2 

.67 

1  ,74 

•  20 

•  16 

U47 

•  58 

•  25 

1,09 

1,10 

.  16 

CLAIBORNE 

4.34 

•  10 

•  32 

.16 

U02 

.25 

1.35 

,20 

•  06 

CLAYTON 

4.36 

•  42 

•  30 

.53 

1.2s 

•  36 

•  05 

,47 

•  38 

.25 

.32 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

6.28 

61 

* 

,75 

•  15 

■  69 

•  55 

•  95 

,27 

1.19 

COLUMB I A 

COTTONTON 

3,69 

1 ,02 

•  13 

,08 

OOTHAN  FAA  airport 

5,17 

16 

T 

•  18 

•  33 

•  03 

.01 

•  10 

.72 

,23 

1,91 

,55 

y 

48 

.02 

ELBA 

3.09 

.04 

•  41 

•  61 

■  32 

.94 

.71 

.06 

ENTERPR I SE 

4,63 

• 

09 

• 

02 

01 

• 

38 

•  22 

1.39 

.49 

.65 

,30 

02 

* 

I  •  10 

EUFAUL A 

EVERGREEN 

4,26 

X 

■  06 

.08 

1 .68 

T 

X 

.32 

•  06 

1 ,42 

46 

03 

- 

- 

■  • 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FRISCO  CITY 

7.92 

T 

T 

3.88 

.17 

T 

1,53 

1.40 

.73 

•  21  • 

98 

• 

•  06 

•  51 

lo, 

.03 

1,20 

1.44 

* 

■  06 

GEORG I ANNA 

a' 

.37 

1.12 

• 

* 

* ,  _ 
*  - 

1  ,09 

• 

G I LBERTOWN 

4  06 

39 

* 

*47 
• 

•  07 

24 

69 

.25 

_ 

_ 

GREENV I LLE 

il94 

•  45 

»ri 

I  55 

*67 

56 

HEADLAND 

3,52 

.27 

.11 

.07 

•  19 

.03 

.36 

■  16 

.96 

.62 

.09 

.07 

•  99 

H ighland  home 

,06 

•  09 

1 .09 

'?r 

.68 

.72 

.50 

.21 

•  09 

• 

JACKSON 

5*22 

- 

3«  10 

K I NSTON 

3*38 

02 

'0% 
• 

*28 

'93 

'94 

.52 

LOUI SV ILLE 

4,52 

•  23 

.33 

•  20 

•  52 

•  64 

•  28 

•  21 

.73 

•  57 

.18 

•  43  ■ 

HELVIN 

*,75 

1.73 

•  T8 

.25 

1.33 

.66 

millers  FERRY 

2,71 

1.22 

* 

•  57 

X 

•  30 

X 

02 

•  1 1 

.10 

.09 

1^41 

•  32 

1,39 

'  19 

*  1 1 

10 

•  03 

■  30 

NEMTON 

4*84 

05 

•  24 

.12 

1,91 

,08 

,50 

•  77 

,03 

,50 

•  29 

OZARK  6  NNW 

2l82 

.02 

.03 

.18 

1.38 

.10 

.6fl 

.05 

.20 

%10 

,08 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6.61 

2.26 

.66 

1*80 

T 

1.30 

.19 

•  30 

.02 

.08 

PINE  HILL 

*.77 

.79 

l.U 

.96 

.35 

1.40 

•  15 

RIVER  FALLS 

3.40 

.79 

.99 

.17 

1.30 

•  19 

• 

1^74 

IS 

SNOW  ^ILL 

5*47 

1  '97 

_ 

•q 

'47 

01 

THOMASV ILLE 

3  02 

60 

.11 

.♦I 

•  82 

02 

08 

06 

10 

04 

TROY 

2.99 

.07 

.02 

•  21 

•  04 

•  99 

I18 

!e5 

!35 

.0) 

!22 

.07 

WALLACE  2  E 

4,31 

.15 

1.50 

•  60 

1.50 

.26 

•  30 

whatley 

3,11 

.07 

• 

l^41 

•  96 

.3* 

.16 

.    .  . 

Gulf  ob 

BAY  MINETTE 

*.52 

.11 

.10 

.la 

2^94 

.62 

.02 

.17 

.38 

CITRONELLE 

4.93 

1,01 

1.00 

2.01 

.12 

.73 

CODEN 

4.37 

.86 

.03 

.11 

.10 

.2« 

•  61 

.38 

.10 

.93 

.18 

.26 

•  56 

•  01 

FAIRMOPE  2  NE 

5,66 

.03 

.OS 

.30 

7 

{•TO 

.35 

.22 

.02 

.02 

.54 

1,18 

.03 

•  22 

FORT  MORGAN 

3.95 

.29 

.75 

•  29 

.60 

.29 

1.05 

.12 

.70 

GULF  SHORES  P  0 

3.66 

T 

7 

.50 

.05 

•  50 

.05 

T 

.46 

T 

1.20 

T 

•  40 

•  50 

MOBILE  WB  AIRPORT 

4.66 

T 

.03 

7 

.29 

T 

.02 

U9A 

.85 

.04 

1.38 

.05 

•  40 

•  04 

ROBERTSDALE   I  E 

8,91 

!.17 

.02 

.13 

.32 

2.49 

.57 

.01 

.76 

.09 

U02 

•  23 

.02 

.12 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  oi  Month 

• 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

$ 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

•      •  • 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 

T8 

78 

78 

75 

75 

81 

80 

85 

85 

67 

64 

76 

78 

75 

67 

79 

79 

79 

75 

71 

62 

82 

82 

66 

79 

80 

79 

63 

85 

86 

86 

76,7 

Mm 

62 

47 

40 

46 

42 

50 

55 

57 

48 

38 

44 

61 

61 

56 

'* 

63 

61 

51 

60 

60 

60 

60 

62 

62 

60 

55 

96 

94 

46 

53.9 

BfLLf   MINA   2  N 

MAX 

77 

70 

76 

77 

81 

80 

85 

85 

82 

66 

76 

81 

73 

66 

79 

77 

78 

78 

76 

83 

80 

84 

85 

SI 

62 

60 

84 

65 

86 

64 

72 

79»  1 

Mm 

63 

52 

42 

50 

45 

45 

55 

59 

52 

38 

46 

63 

61 

57 

64 

62 

53 

61 

61 

61 

57 

63 

62 

61 

59 

96 

93 

46 

99.2 

OFCATUR 

MAX 

7B 

78 

61 

75 

76 

83 

33 

84 

86 

73 

66 

77 

81 

73 

68 

79 

76 

79 

79 

72 

63 

60 

84 

65 

8 1 

62 

77 

64 

85 

69 

77 

76,9 

Mm 

60 

54 

44 

51 

45 

53 

56 

55 

59 

39 

44 

59 

63 

56 

48 

58 

66 

62 

54 

62 

62 

61 

59 

64 

63 

62 

59 

60 

56 

99 

96.3 

FALKVILLE   1  N 

MAX 

76 

78 

61 

75 

77 

81 

81 

85 

85 

75 

66 

76 

81 

70 

68 

81 

76 

70 

60 

72 

83 

79 

83 

64 

62 

82 

77 

62 

66 

67 

77 

76,2 

Mm 

b<- 

54 

44 

45 

43 

51 

53 

60 

56 

37 

43 

56 

62 

57 

46 

56 

64 

60 

52 

61 

59 

56 

56 

60 

60 

60 

56 

56 

92 

49 

54,2 

FLORFNCF 

MAX 

77 

66 

79 

80 

82 

84 

87 

89 

71 

68 

78 

60 

75 

72 

70 

81 

82 

80 

75 

84 

64 

67 

89 

63 

62 

61 

6  7 

69 

91 

61 

75 

80,3 

Mm 

59 

52 

43 

49 

47 

46 

57 

68 

52 

36 

49 

63 

64 

54 

53 

64 

60 

60 

63 

63 

60 

65 

63 

60 

99 

57 

60 

92 

46 

55,9 

HUNTSVtlLC  taB  AP 

MAX 

80 

63 

77 

78 

82 

82 

86 

86 

78 

68 

79 

62 

74 

65 

81 

77 

82 

8l 

75 

84 

82 

64 

67 

63 

S3 

79 

65 

67 

9O 

79 

74 

79,6 

Mm 

58 

49 

45 

51 

48 

55 

59 

65 

46 

40 

55 

62 

61 

53 

65 

60 

57 

65 

64 

64 

65 

67 

65 

65 

63 

62 

57 

51 

97,6 

rfADTSON 

MAX 

76 

68 

73 

75 

81 

84 

84 

85 

78 

65 

76 

80 

72 

66 

80 

76 

80 

79 

78 

63 

80 

62 

85 

82 

SO 

76 

82 

85 

68 

77 

74 

76,5 

Mm 

55 

53 

43 

53 

53 

60 

55 

5Q 

51 

37 

48 

62 

61 

57 

60 

62 

53 

62 

60 

61 

57 

63 

62 

62 

59 

59 

9* 

49 

56,0 

MCULToN  2 

MAX 

78 

63 

77 

79 

84 

82 

87 

8!> 

80 

67 

77 

81 

75 

70 

62 

79 

60 

79 

74 

84 

80 

67 

SB 

79 

62 

SO 

86 

67 

69 

60 

69 

60,3 

Mm 

62 

53 

41 

48 

44 

52 

55 

60 

50 

37 

45 

63 

61 

55 

61 

64 

60 

53 

62 

61 

60 

6l 

64 

62 

56 

56 

57 

91 

49 

55,0 

MUSCLE   SHOALS  F4A 

AP 

MAX 

79 

67 

76 

77 

83 

81 

86 

87 

7l 

66 

78 

■"9 

75 

70 

60 

79 

62 

81 

73 

63 

84 

67 

89 

SO 

61 

82 

87 

66 

91 

61 

76 

60,0 

Mm 

55 

52 

4<. 

49 

46 

54 

57 

59 

47 

41 

47 

66 

61 

51 

62 

66 

57 

52 

64 

64 

61 

63 

65 

69 

60 

59 

60 

96 

9) 

56.1 

NEW  MARKET  2 

MAX 

75 

62 

73 

74 

79 

79 

80 

84 

82 

65 

73 

77 

77 

77 

78 

76 

75 

62 

60 

60 

60 

79 

76 

79 

64 

67 

77 

72 

77,3 

Mm 

60 

52 

40 

46 

41 

50 

51 

53 

50 

36 

45 

62 

60 

53 

73 

60 

62 

61 

57 

62 

61 

64 

61 

56 

56 

49 

44 

54.1 

RED  BAY 

MAX 

77 

77 

66 

75 

80 

84 

80 

87 

88 

69 

66 

76 

79 

72 

Tl 

62 

65 

80 

61 

72 

85 

63 

87 

St 

76 

80 

79 

64 

67 

69 

79 

79.4 

Mm 

64 

50 

40 

48 

51 

53 

57 

61 

64 

36 

37 

56 

62 

53 

5^ 

64 

55 

56 

55 

62 

63 

64 

62 

61 

60 

60 

63 

56 

49 

95.7 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

76 

60 

74 

77 

80 

81 

88 

88 

75 

68 

75 

78 

70 

66 

81 

77 

79 

79 

73 

84 

79 

S3 

84 

64 

60 

78 

63 

66 

69 

76 

71 

76.1 

Mm 

55 

45 

42 

46 

44 

51 

52 

57 

43 

38 

45 

63 

60 

49 

47 

60 

56 

62 

51 

51 

48 

62 

59 

60 

60 

61 

62 

61 

56 

90 

49 

93.0 

RLSSELLVlLLE  2 

MAX 

76 

77 

65 

75 

77 

82 

81 

82 

87 

70 

66 

75 

79 

74 

75 

81 

78 

79 

77 

72 

62 

84 

85 

86 

75 

78 

77 

64 

89 

67 

77 

76.3 

Mm 

59 

51 

40 

40 

50 

4  8 

48 

55 

55 

37 

37 

53 

62 

•3 

42 

42 

54 

54 

56 

49 

57 

57 

55 

55 

62 

60 

60 

54 

54 

92 

49 

91.9 

naterloo 

MAX 

7<. 

71 

78 

83 

83 

38 

80 

80 

73 

77 

78 

75 

77 

82 

79 

78 

81 

86 

82 

85 

87 

68 

81 

65 

86 

69 

SS 

89 

76 

76 

61.9 

•       «  « 

Mm 

55 

50 

38 

42 

47 

50 

55 

50 

32 

40 

63 

55 

49 

* 

55 

47 

41 

53 

56 

57 

51 

56 

57 

56 

53 

56 

49 

43 

49. S 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

73 

70 

60 

72 

75 

77 

79 

82 

82 

75 

64 

72 

72 

65 

68 

78 

69 

77 

73 

73 

80 

73 

60 

80 

78 

75 

74 

78 

8l 

64 

74 

74,6 

Mm 

62 

5* 

45 

45 

50 

55 

55 

57 

59 

36 

36 

47 

59 

52 

" 

56 

59 

56 

53 

53 

61 

56 

56 

61 

62 

63 

60 

96 

47 

94,2 

BESSEMER  3  SSm 

MAX 

77 

68 

77 

80 

81 

75 

84 

84 

84 

70 

75 

8l 

72 

76 

82 

93 

63 

82 

77 

64 

77 

86 

65 

81 

SO 

76 

62 

86 

88 

SO 

74 

79,7 

Mm 

63 

56 

50 

45 

49 

56 

54 

55 

55 

40 

52 

64 

65 

AO 

46 

66 

61 

60 

65 

63 

58 

56 

58 

63 

61 

56 

57 

63 

49 

96,6 

BtRMfNGHAM   MB  AP 

MAX 

78 

62 

76 

79 

80 

73 

83 

83 

82 

69 

75 

79 

73 

73 

80 

81 

80 

60 

75 

82 

77 

64 

83 

60 

79 

76 

61 

85 

66 

76 

73 

76,2 

Mm 

61 

55 

48 

48 

56 

56 

55 

57 

44 

36 

53 

65 

62 

52 

56 

56 

61 

59 

56 

63 

5S 

59 

57 

60 

63 

61 

58 

58 

97 

49 

59.6 

BRIDGEPORT  2 

MAX 

75 

67 

77 

77 

80 

79 

87 

86 

80 

66 

76 

79 

70 

72 

60 

71 

80 

76 

77 

85 

80 

62 

84 

63 

82 

76 

82 

87 

89 

61 

73 

76,7 

Mm 

56 

55 

44 

44 

44 

48 

51 

52 

48 

36 

40 

61 

57 

57 

45 

5 1 

59 

58 

51 

55 

59 

51 

51 

57 

62 

62 

60 

54 

90 

44 

92.3 

GUNTERSV I LLE 

MAX 

77 

74 

77 

79 

81 

81 

87 

86 

83 

67 

75 

76 

69 

71 

60 

76 

80 

79 

79 

63 

82 

64 

85 

84 

83 

60 

83 

86 

87 

79 

76 

79.6 

Mm 

61 

55 

48 

48 

47 

52 

54 

57 

57 

39 

49 

63 

62 

58 

55 

57 

64 

59 

58 

62 

61 

62 

60 

59 

63 

65 

63 

59 

99 

59 

56  .6 

ONFONTA 

MAX 

77 

77 

62 

74 

77 

81 

79 

64 

85 

61 

67 

75 

78 

74 

73 

90 

77 

80 

76 

75 

82 

76 

SO 

63 

61 

79 

76 

61 

85 

66 

76 

76.1 

Mm 

62 

54 

46 

44 

47 

52 

51 

54 

55 

40 

52 

61 

58 

50 

56 

59 

57 

57 

56 

56 

55 

55 

56 

61 

63 

57 

56 

97 

49 

94.0 

SAINT  BERNARD 

MAX 

78 

78 

60 

74 

77 

81 

80 

82 

85 

76 

66 

77 

76 

68 

68 

80 

76 

78 

77 

71 

82 

76 

62 

85 

60 

80 

79 

80 

64 

65 

77.4 

Mm 

5* 

55 

45 

51 

46 

53 

53 

54 

56 

38 

40 

55 

61 

55 

48 

56 

62 

61 

56 

60 

59 

60 

57 

61 

62 

62 

59 

57 

56 

54,6 

SAND  MT  5U65TA  AU 

MAX 

75 

65 

75 

77 

76 

77 

83 

62 

78 

66 

72 

72 

67 

68 

77 

73 

76 

75 

74 

61 

76 

81 

82 

79 

SO 

74 

79 

82 

S3 

79 

70 

75,9 

Mm 

61 

54 

57 

49 

59 

54 

56 

50 

36 

48 

60 

59 

56 

46 

51 

58 

61 

57 

54 

62 

56 

63 

54 

60 

62 

63 

57 

58 

94 

46 

55,1 

SCOTTSbORO 

MAX 

75 

62 

77 

79 

81 

82 

87 

85 

78 

67 

75 

80 

70 

80 

60 

79 

77 

84 

79 

64 

63 

62 

81 

78 

80 

66 

69 

77 

79,2 

Mm 

44 

45 

45 

51 

55 

55 

55 

39 

37 

55 

60 

46 

60 

60 

60 

60 

60 

56 

60 

57 

60 

60 

60 

60 

53 

60 

54,4 

vallev  head 

MAX 

76 

75 

61 

74 

75 

80 

78 

85 

85 

60 

64 

71 

74 

68 

71 

80 

70 

60 

74 

75 

81 

76 

62 

61 

SO 

80 

74 

60 

63 

69 

76 

76,6 

56 

55 

39 

4  \ 

43 

46 

49 

52 

51 

3 1 

38 

51 

60 

57 

43 

50 

5  7 

62 

55 

51 

54 

55 

52 

50 

50 

60 

62 

55 

51 

46 

36 

50,3 

UPPER  PLAINS 

03 

Al  ICEVILLE 

60 

76 

66 

79 

83 

82 

76 

84 

85 

65 

70 

76 

83 

72 

77 

78 

85 

82 

84 

73 

S3 

79 

SO 

67 

65 

63 

79 

84 

62 

61 

83 

60,1 

Mm 

61 

59 

50 

50 

5? 

58 

59 

60 

50 

46 

«3 

56 

58 

60 

59 

62 

6l 

64 

61 

62 

6l 

62 

64 

65 

«3 

65 

62 

59 

54 

92 

56,6 

bankuead  lock  and 

DAM 

78 

77 

64 

77 

81 

82 

78 

85 

85 

83 

69 

79 

82 

74 

77 

83 

63 

81 

62 

73 

64 

82 

66 

87 

78 

82 

78 

61 

86 

69 

81 

60,2 

Mm 

63 

56 

49 

47 

49 

54 

55 

56 

56 

42 

46 

60 

64 

60 

50 

58 

57 

66 

64 

57 

62 

60 

59 

59 

59 

62 

62 

60 

62 

52 

46 

56.6 

CENTREVILLE 

85 

84 

65 

79 

83 

82 

76 

85 

86 

89 

72 

77 

84 

74 

77 

95 

86 

64 

85 

74 

86 

78 

67 

6» 

62 

84 

65 

81 

68 

90 

65 

62.1 

Mm 

63 

5S 

52 

48 

49 

55 

56 

57 

56 

41 

50 

57 

65 

63 

60 

5  7 

63 

64 

62 

65 

65 

60 

63 

60 

62 

63 

58 

97 

62 

49 

57,7 

CI  ANTON 

8  1 

82 

65 

79 

8  1 

80 

74 

8  3 

83 

87 

71 

75 

80 

73 

76 

93 

82 

82 

81 

72 

84 

76 

64 

63 

62 

61 

72 

79 

86 

SS 

6) 

79,6 

Mm 

6* 

60 

54 

49 

50 

56 

54 

57 

56 

42 

48 

57 

66 

63 

48 

58 

57 

65 

63 

62 

65 

65 

60 

5S 

61 

64 

69 

59 

60 

63 

46 

96,0 

DOUBLE  SPRINGS 

75 

60 

76 

79 

82 

82 

65 

85 

76 

66 

77 

79 

70 

72 

62 

78 

76 

78 

69 

63 

77 

65 

86 

75 

79 

78 

81 

85 

66 

76 

76,1 

Mm 

52 

43 

47 

49 

48 

53 

51 

58 

36 

37 

42 

52 

62 

56 

45 

47 

56 

60 

59 

53 

60 

60 

5S 

56 

61 

56 

59 

58 

55 

93 

52,9 

FAYETTE 

82 

78 

8  1 

84 

84 

79 

86 

84 

84 

72 

78 

82 

79 

79 

65 

87 

81 

84 

74 

85 

85 

67 

91 

SO 

79 

62 

67 

67 

90 

64 

76 

62,5 

Mm 

6". 

54 

46 

47 

49 

55 

55 

54 

53 

39 

47 

62 

65 

60 

66 

57 

67 

54 

64 

61 

60 

61 

63 

60 

61 

65 

59 

60 

49 

56,9 

uAi  CVU  1 1  1  C 
H^LtTVlLLC 

76 

75 

63 

75 

78 

8  I 

79 

86 

87 

74 

66 

76 

79 

73 

74 

82 

80 

80 

79 

75 

83 

60 

S7 

66 

76 

60 

76 

64 

66 

67 

76 

76,9 

Mm 

63 

51 

44. 

44 

45 

48 

51 

53 

55 

38 

38 

50 

62 

56 

47 

47 

56 

56 

60 

51 

51 

57 

56 

56 

59 

60 

56 

56 

55 

53 

44 

52,3 

HAMILTON    3  S 

MAX 

78 

76 

67 

77 

80 

83 

82 

87 

88 

78 

69 

77 

80 

75 

73 

•  3 

82 

81 

80 

74 

65 

81 

67 

SB 

77 

82 

82 

65 

67 

69 

61 

80,5 

Mm 

62 

52 

39 

42 

43 

47 

51 

54 

54 

36 

39 

53 

63 

56 

44 

49 

55 

60 

59 

50 

54 

59 

59 

60 

62 

61 

56 

55 

52 

94 

42 

52,3 

JASPFB  &  N 

MAX 

•10 

71 

77 

80 

83 

82 

86 

87 

84 

69 

79 

80 

78 

77 

63 

83 

82 

80 

73 

64 

85 

78 

86 

79 

82 

79 

82 

88 

90 

81 

79 

80,6 

Mm 

61 

54 

43 

44 

43 

52 

50 

54 

53 

37 

4l 

62 

61 

56 

43 

56 

52 

64 

59 

53 

60 

60 

56 

56 

61 

60 

61 

59 

94 

97 

45 

93,6 

S««  R«f*r«Dc«  KolM  FoDowtag  SuUon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
MAY  1956 


Day  of  Month 

0 
tn 

Station 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2G 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

PRATTv I 1 LE 

MAX 

84 

82 

8  ^ 

86 

85 

77 

86 

88 

93 

86 

77 

64 

76 

8  1 

86 

85 

86 

65 

78 

67 

6  I 

66 

64 

79 

60 

75 

76 

67 

85 

79 

83.0 

MIN 

*<. 

64 

58 

52 

59 

55 

5» 

57 

44 

51 

51 

64 

61 

51 

65 

56 

67 

66 

66 

66 

68 

62 

60 

60 

62 

66 

60 

61 

62 

56 

59.7 

tmorSBv  Exp  station 

MAX 

et 

78 

79 

82 

79 

74 

84 

8 '4 

88 

71 

72 

77 

74 

76 

82 

SO 

84 

n2 

60 

64 

80 

94 

85 

82 

62 

77 

76 

86 

67 

87 

76 

80,9 

MIN 

64 

57 

52 

53 

53 

58 

55 

58 

58 

39 

49 

63 

64 

62 

49 

62 

60 

66 

62 

62 

65 

63 

63 

57 

66 

63 

63 

59 

63 

65 

52 

Tuscaloosa  faa  ap 

MAX 

76 

66 

79 

83 

82 

76 

64 

85 

85 

70 

76 

83 

72 

77 

83 

86 

82 

84 

73 

63 

77 

87 

67 

79 

63 

79 

64 

66 

90 

83 

76 

60.5 

MIN 

64 

55 

50 

50 

52 

58 

59 

59 

48 

41 

50 

66 

65 

58 

51 

64 

59 

67 

65 

61 

66 

62 

62 

61 

63 

64 

66 

63 

69 

61 

51 

58.7 

Tuscaloosa  olivEr  dam 

MAX 

83 

74 

64 

79 

82 

S3 

79 

85 

85 

84 

70 

77 

84 

72 

76 

85 

84 

84 

84 

80 

86 

79 

66 

89 

79 

83 

79 

82 

67 

90 

69 

61.4 

MIN 

67 

55 

50 

47 

52 

50 

56 

5o 

57 

41 

44 

53 

65 

59 

49 

56 

57 

60 

63 

58 

62 

60 

61 

60 

61 

61 

61 

62 

67 

62 

51 

56.6 

VERNON 

MAX 

79 

70 

80 

82 

84 

80 

90 

80 

86 

72 

79 

82 

77 

77 

89 

85 

82 

83 

81 

87 

83 

79 

92 

86 

64 

81 

66 

88 

89 

66 

60 

62.8 

•       •  • 

MIN 

62 

43 

45 

47 

54 

54 

55 

5  5 

38 

43 

61 

64 

58 

56 

63 

56 

66 

60 

57 

63 

61 

60 

64 

64 

6 1 

59 

55 

^5 

56.1 

fastprn  vallpy  0^ 

ANNISTON   faa  AP 

MAX 

81 

68 

79 

81 

83 

74 

88 

86 

86 

73 

75 

79 

74 

74 

62 

76 

81 

77 

77 

65 

60 

66 

64 

64 

66 

76 

76 

67 

69 

82 

76 

80.2 

MIN 

61 

59 

53 

48 

53 

56 

53 

58 

47 

40 

50 

64 

63 

55 

55 

6l 

62 

61 

63 

65 

64 

63 

56 

62 

64 

63 

60 

59 

62 

51 

97.4 

CALf^A   7  SW 

MAX 

80 

64 

80 

81 

85 

85 

83 

86 

35 

71 

75 

80 

73 

73 

76 

76 

83 

s2 

78 

85 

80 

65 

68 

83 

83 

64 

61 

87 

69 

82 

77 

80.7 

MIN 

98 

54 

49 

42 

44 

50 

52 

53 

54 

36 

45 

58 

59 

56 

46 

57 

52 

62 

57 

56 

61 

60 

54 

52 

64 

58 

60 

54 

6* 

60 

43 

93.3 

CENTRF   •»  SW 

MAX 

77 

79 

66 

74 

79 

80 

78 

85 

85 

83 

66 

75 

76 

69 

73 

80 

71 

SO 

75 

78 

62 

80 

86 

82 

82 

63 

78 

80 

86 

88 

61 

76.7 

MIN 

62 

57 

50 

49 

50 

54 

54 

57 

57 

39 

42 

53 

60 

61 

47 

51 

56 

62 

56 

56 

62 

62 

61 

65 

61 

64 

63 

59 

68 

57 

48 

96.6 

CMIlDERSBURG  WTR  PLANT 

82 

70 

77 

80 

82 

81 

85 

84 

85 

75 

75 

80 

77 

75 

81 

81 

82 

81 

79 

84 

84 

85 

83 

81 

8 1 

79 

80 

86 

67 

86 

79 

60.6 

MIN 

61 

59 

53 

45 

4P 

53 

53 

56 

56 

42 

49 

63 

64 

61 

46 

55 

59 

6* 

61 

60 

63 

64 

61 

55 

59 

66 

61 

59 

67 

61 

47 

66.6 

GAD.SDEN  GAS  PLANT 

MAX 

76 

71 

75 

78 

83 

78 

85 

86 

83 

67 

75 

76 

69 

73 

81 

79 

79 

77 

76 

82 

77 

84 

84 

83 

81 

75 

76 

86 

66 

80 

71 

78.5 

Mm 

62 

55 

50 

46 

50 

53 

52 

58 

56 

39 

49 

63 

61 

59 

47 

53 

60 

63 

57 

60 

61 

62 

61 

56 

62 

64 

64 

56 

56 

60 

61 

56 

PELL   CITY   I  NNE 

MAX 

79 

78 

64 

75 

78 

80 

72 

83 

84 

63 

69 

75 

79 

72 

73 

SO 

79 

79 

78 

74 

61 

76 

65 

63 

62 

81 

74 

76 

64 

86 

60 

76.3 

Mm 

59 

57 

51 

46 

45 

46 

52 

53 

55 

39 

38 

51 

62 

60 

45 

46 

5  7 

57 

57 

57 

59 

60 

59 

52 

53 

57 

62 

56 

66 

57 

47 

53.3 

SYLACAUGA  NE 

MAX 

81 

69 

79 

81 

81 

73 

86 

85 

85 

72 

73 

78 

75 

75 

83 

SO 

83 

79 

74 

85 

80 

66 

82 

64 

80 

72 

81 

86 

66 

84 

76 

79.6 

Mm 

60 

59 

53 

43 

48 

54 

52 

55 

55 

41 

51 

61 

64 

62 

45 

53 

56 

66 

60 

59 

63 

65 

59 

55 

57 

61 

62 

62 

57 

69 

46 

96.3 

TALLADEGA 

MAX 

80 

70 

75 

76 

80 

75 

84 

83 

84 

69 

75 

79 

73 

74 

80 

78 

79 

75 

75 

82 

77 

63 

62 

60 

60 

76 

79 

63 

66 

80 

76 

78.4 

Mm 

56 

58 

54 

45 

46 

52 

5 1 

55 

54 

39 

50 

63 

62 

60 

46 

51 

60 

6l 

58 

59 

60 

61 

69 

53 

66 

64 

62 

69 

96 

62 

51 

■ 

PIEDWONT   PLATEAU  05 

ALEXANDER  ClTv  6  NE 

MAX 

85 

68 

80 

82 

81 

78 

85 

S4 

88 

76 

74 

81 

74 

77 

63 

82 

77 

77 

85 

82 

86 

63 

83 

81 

76 

76 

86 

88 

61 

80.7 

Mm 

57 

61 

54 

43 

46 

51 

49 

51 

52 

39 

44 

61 

63 

63 

43 

56 

60 

59 

60 

64 

65 

64 

53 

59 

61 

63 

56 

64 

45 

95.1 

A<^hL  ANQ 

MAX 

74 

67 

79 

82 

79 

77 

83 

79 

82 

77 

71 

75 

74 

73 

74 

61 

76 

73 

83 

80 

74 

79 

76 

80 

79 

84 

81 

67 

64 

72 

77.9 

Mm 

60 

58 

53 

44 

45 

51 

49 

53 

53 

39 

40 

62 

62 

62 

49 

47 

56 

59 

56 

58 

61 

60 

60 

54 

59 

64 

64 

66 

66 

5T 

♦  7 

54.6 

AURURN  SW 

MAX 

86 

86 

78 

81 

84 

87 

85 

85 

84 

89 

74 

75 

81 

75 

81 

86 

80 

83 

62 

62 

66 

82 

86 

82 

79 

81 

81 

82 

88 

90 

88 

63.0 

Mm 

61 

65 

57 

51 

52 

56 

52 

56 

55 

40 

48 

56 

65 

62 

48 

53 

62 

63 

61 

67 

66 

67 

63 

60 

69 

65 

65 

63 

59 

61 

61 

58.4 

CAup  MILL   1  NW 

MAX 

82 

85 

74 

76 

81 

81 

75 

83 

82 

87 

68 

74 

79 

72 

76 

81 

79 

79 

60 

79 

85 

76 

85 

80 

76 

81 

79 

77 

86 

68 

84 

79,6 

Mm 

62 

65 

53 

48 

52 

52 

56 

54 

52 

39 

40 

51 

62 

62 

45 

53 

60 

62 

60 

61 

67 

65 

60 

55 

60 

64 

64 

58 

66 

68 

47 

96  2 

HEFl  TN 

MAX 

84 

80 

82 

84 

85 

80 

72 

87 

86 

76 

65 

81 

74 

73 

79 

75 

74 

80 

75 

77 

63 

64 

61 

66 

64 

82 

61 

83 

85 

68 

60 

80.3 

Mm 

57 

56 

51 

40 

42 

50 

47 

58 

60 

42 

37 

43 

60 

60 

4 1 

40 

51 

54 

56 

56 

56 

60 

61 

53 

51 

50 

56 

62 

54 

55 

44 

51,6 

LAFAYETTE 

MAX 

85 

77 

81 

80 

73 

74 

85 

82 

69 

74 

78 

80 

70 

77 

88 

84 

76 

77 

76 

84 

77 

85 

78 

76 

77 

75 

78 

85 

66 

69 

75 

79,7 

Mm 

62 

63 

54 

50 

50 

53 

51 

56 

56 

38 

44 

62 

62 

62 

46 

56 

59 

60 

60 

64 

65 

64 

62 

68 

56 

62 

63 

60 

60 

62 

46 

marttn  cam 

MAX 

85 

78 

76 

81 

82 

77 

83 

82 

86 

78 

74 

81 

75 

76 

79 

80 

79 

82 

76 

63 

80 

63 

60 

79 

60 

75 

76 

63 

86 

84 

79 

60.0 

Mm 

60 

65 

59 

54 

54 

58 

52 

61 

56 

47 

48 

63 

60 

61 

57 

53 

62 

63 

61 

65 

66 

67 

67 

54 

63 

70 

68 

61 

63 

66 

68 

OPEL IKA 

MAX 

85 

85 

78 

79 

83 

8  1 

75 

84 

82 

69 

72 

73 

82 

74 

79 

82 

77 

79 

60 

80 

85 

80 

66 

79 

75 

79 

79 

80 

86 

89 

66 

80.7 

Mm 

62 

64 

58 

50 

50 

55 

50 

56 

53 

41 

41 

54 

64 

62 

5 1 

54 

61 

61 

63 

66 

66 

62 

64 

61 

61 

64 

64 

60 

66 

59 

55 

66.0 

ROCkFCRD  2  NNU 

MAX 

83 

83 

66 

80 

87 

82 

75 

85 

85 

86 

73 

75 

81 

73 

76 

83 

80 

83 

78 

74 

64 

78 

86 

63 

64 

83 

72 

88 

83 

60,3 

Mm 

61 

59 

53 

50 

48 

53 

52 

54 

55 

43 

44 

52 

63 

61 

44 

57 

53 

60 

59 

61 

64 

64 

60 

63 

57 

:o 

61 

66 

49 

55,4 

ROCK  ►'ILLS 

MAX 

84 

86 

72 

82 

85 

83 

76 

88 

86 

90 

76 

76 

78 

69 

78 

86 

74 

82 

77 

81 

87 

60 

89 

62 

62 

83 

79 

81 

89 

91 

87 

61.9 

50 

53 

54,8 

POATRIF  06 

OAVTCN 

MAX 

85 

85 

63 

78 

83 

82 

76 

83 

85 

68 

78 

76 

83 

75 

72 

84 

86 

S7 

85 

73 

83 

71 

66 

69 

61 

62 

60 

83 

82 

86 

62 

81.1 

Mm 

64 

60 

54 

56 

56 

61 

57 

58 

60 

44 

51 

58 

68 

61 

65 

66 

67 

70 

67 

65 

67 

66 

64 

60 

63 

63 

63 

62 

61 

64 

52 

61,1 

DEHOPCLIS  LOCK   AND  DA^ 

MAX 

85 

82 

62 

79 

82 

81 

75 

84 

85 

86 

72 

76 

82 

75 

76 

84 

86 

85 

64 

73 

80 

77 

65 

89 

79 

62 

8l 

83 

67 

66 

83 

60.9 

Mm 

65 

60 

56 

55 

55 

59 

59 

59 

59 

45 

46 

55 

65 

63 

57 

57 

57 

57 

53 

53 

66 

66 

64 

62 

64 

65 

66 

63 

59 

60 

57 

56,9 

GAINESVILLE 

MAX 

84 

82 

61 

79 

82 

82 

77 

83 

84 

84 

70 

75 

82 

73 

73 

81 

85 

83 

85 

73 

84 

76 

65 

66 

76 

80 

81 

83 

65 

68 

62 

80.2 

Mm 

67 

56 

51 

54 

53 

60 

59 

5<3 

60 

42 

47 

57 

65 

60 

52 

59 

61 

66 

66 

62 

66 

63 

64 

63 

63 

62 

63 

63 

59 

64 

62 

5  9.4 

GHEENSBORO 

MAX 

83 

72 

78 

84 

82 

80 

85 

87 

86 

74 

77 

82 

73 

76 

84 

86 

85 

85 

75 

65 

61 

66 

86 

69 

63 

77 

82 

86 

66 

69 

79 

82.2 

Mm 

61 

53 

53 

47 

50 

53 

54 

58 

55 

37 

48 

60 

62 

57 

62 

5  7 

66 

61 

59 

62 

57 

56 

57 

57 

56 

60 

55 

57 

60 

56 

56.9 

MAYNEV I I LE 

MAX 

85 

85 

72 

78 

83 

79 

74 

82 

83 

86 

85 

74 

81 

76 

80 

82 

82 

73 

85 

73 

66 

66 

87 

83 

64 

80 

6 1 

86 

90 

89 

61.9 

Mm 

67 

66 

57 

57 

57 

62 

59 

60 

58 

42 

45 

55 

58 

61 

5  3 

60 

66 

64 

65 

68 

64 

59 

61 

64 

66 

62 

61 

63 

54 

59,9 

LIVINGSTON 

MAX 

85 

82 

79 

83 

82 

62 

83 

85 

87 

70 

78 

60 

75 

80 

82 

S8 

63 

80 

74 

63 

76 

67 

68 

80 

81 

82 

84 

87 

89 

83 

78 

81.6 

Mm 

67 

57 

53 

56 

54 

55 

59 

58 

59 

43 

42 

58 

65 

55 

55 

66 

63 

70 

68 

65 

67 

64 

64 

63 

63 

64 

64 

63 

59 

66 

93 

60.0 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

85 

69 

79 

83 

60 

78 

84 

84 

8  6 

75 

75 

81 

75 

77 

84 

65 

87 

85 

80 

86 

79 

86 

88 

63 

64 

el 

60 

87 

69 

86 

77 

81,9 

Mm 

64 

60 

54 

53 

56 

61 

52 

58 

58 

41 

52 

64 

65 

61 

52 

64 

61 

70 

66 

64 

66 

66 

63 

59 

62 

63 

65 

61 

59 

63 

92 

59,9 

WINTER    ^  NW 

MAX 

86 

S5 

67 

77 

84 

85 

77 

85 

65 

86 

73 

73 

83 

77 

77 

85 

82 

87 

63 

72 

64 

80 

84 

69 

63 

81 

62 

80 

86 

66 

86 

61.6 

Mm 

65 

64 

56 

56 

58 

57 

59 

59 

58 

42 

41 

52 

65 

60 

55 

55 

66 

68 

69 

64 

66 

66 

65 

59 

59 

61 

62 

62 

62 

63 

59 

59.8 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

86 

73 

79 

84 

83 

74 

82 

83 

90 

72 

76 

83 

80 

80 

S3 

84 

85 

85 

73 

84 

79 

65 

64 

81 

62 

79 

77 

85 

66 

86 

77 

81.4 

Mm 

67 

61 

59 

58 

59 

63 

59 

61 

54 

45 

52 

66 

67 

62 

54 

64 

63 

68 

68 

66 

70 

70 

63 

62 

62 

66 

66 

65 

67 

66 

98 

62.3 

SELWA 

MAX 

86 

70 

83 

87 

85 

80 

81 

82 

91 

84 

76 

75 

77 

S3 

84 

85 

86 

86 

86 

87 

86 

89 

66 

64 

81 

61 

85 

68 

86 

83.5 

Mm 

66 

64 

57 

55 

56 

63 

60 

60 

61 

44 

54 

66 

67 

63 

54 

64 

64 

72 

68 

67 

66 

66 

65 

62 

66 

64 

66 

63 

65 

64 

66 

62.2 

Sm  Keference  Nol«8  Following  Station  Index 
-   56  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
MAY  1966 


Slation 

Day  ol  Month 

• 

01 

• 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

3D 

31 

TUStCEGEF   3  S 

MAX 

87 

80 

80 

85 

84 

63 

93 

84 

91 

85 

76 

84 

76 

90 

83 

82 

93 

85 

78 

85 

81 

96 

82 

78 

78 

78 

76 

87 

•  « 

86 

76 

62 

MIN 

61 

69 

58 

56 

56 

57 

52 

53 

56 

42 

49 

64 

64 

61 

50 

54 

51 

63 

62 

66 

69 

68 

62 

55 

62 

64 

63 

64 

69 

60 

54 

56 

6 

UNTON  SPRINGS 

MAX 

'6 

86 

79 

78 

94 

94 

76 

94 

82 

87 

71 

74 

92 

77 

60 

91 

78 

93 

94 

75 

95 

81 

85 

63 

73 

78 

78 

78 

86 

88 

66 

81 

,0 

«       «  • 

MIN 

63 

58 

57 

56 

55 

55 

54 

60 

49 

49 

58 

68 

61 

52 

62 

67 

69 

66 

55 

64 

64 

64 

62 

60 

60 

59 

64 

64 

67 

55 

Q 

COASTAL  PLAIN 

ANDALIJStA  1 

MAX 

fIB 

88 

86 

97 

85 

94 

84 

84 

64 

88 

96 

89 

89 

89 

90 

98 

96 

89 

68 

85 

89 

96 

89 

86 

87 

69 

87 

88 

89 

90 

91 

87 

4 

MIN 

42 

57 

61 

61 

52 

61 

54 

59 

60 

47 

49 

49 

69 

53 

53 

60 

67 

69 

65 

65 

64 

66 

62 

57 

59 

39 

62 

60 

66 

59 

57 

59 

,2 

ATMORF    1  SW 

MAX 

Kb 

83 

78 

82 

80 

79 

30 

80 

90 

89 

75 

82 

80 

91 

98 

97 

97 

97 

83 

95 

93 

68 

91 

90 

86 

83 

85 

99 

91 

9l 

90 

94 

1 6 

MIN 

63 

61 

60 

65 

57 

65 

62 

62 

61 

48 

52 

64 

69 

66 

58 

67 

69 

70 

67 

67 

67 

66 

63 

60 

64 

64 

60 

62 

60 

62 

60 

62 

•  6 

BRANTLEV 

MAX 

93 

88 

81 

79 

8* 

83 

62 

83 

86 

90 

75 

76 

84 

81 

80 

97 

64 

99 

95 

82 

86 

62 

87 

69 

81 

82 

■  4 

85 

68 

91 

90 

84 

,  I 

MIN 

65 

58 

59 

59 

51 

62 

64 

59 

57 

46 

51 

58 

66 

59 

51 

60 

66 

65 

67 

66 

68 

69 

61 

58 

57 

59 

59 

69 

57 

66 

51 

59 

,6 

BREmTON  3  SSE 

MAX 

90 

83 

80 

81 

80 

77 

79 

62 

90 

87 

78 

86 

83 

85 

89 

88 

88 

96 

81 

86 

83 

67 

91 

64 

85 

84 

96 

86 

91 

92 

61 

84 

,9 

Mm 

6* 

58 

60 

61 

54 

65 

61 

59 

62 

49 

50 

63 

66 

65 

54 

63 

65 

70 

64 

65 

65 

66 

60 

56 

56 

60 

59 

60 

58 

67 

5* 

60 

,3 

CAMDFN  ^  NW 

MAX 

B7 

73 

78 

84 

85 

75 

94 

85 

99 

75 

76 

84 

79 

77 

66 

9* 

98 

93 

76 

64 

79 

66 

90 

83 

83 

91 

83 

86 

90 

94 

76 

82 

•  8 

Mm 

65 

61 

55 

56 

52 

61 

68 

59 

58 

44 

51 

60 

66 

60 

52 

66 

68 

71 

65 

66 

68 

69 

63 

57 

63 

63 

64 

61 

59 

62 

32 

60 

.8 

CHATCM   ^  H 

MAX 

89 

71 

75 

92 

79 

76 

81 

83 

69 

85 

79 

87 

60 

75 

87 

85 

98 

85 

85 

84 

81 

86 

90 

86 

S3 

80 

84 

69 

90 

90 

62 

83 

,4 

Mm 

65 

61 

56 

60 

55 

64 

62 

59 

62 

42 

51 

64 

67 

62 

55 

68 

68 

70 

67 

66 

65 

70 

63 

6* 

64 

64 

63 

65 

64 

64 

66 

62 

,1 

CLAvTON 

MAX 

8<. 

85 

79 

75 

80 

61 

80 

80 

79 

66 

71 

74 

80 

76 

60 

78 

61 

92 

79 

60 

80 

79 

82 

79 

72 

76 

78 

79 

81 

66 

63 

79 

■  6 

Mm 

61 

62 

59 

59 

57 

59 

59 

60 

60 

*5 

51 

65 

64 

62 

54 

57 

61 

65 

65 

65 

69 

68 

64 

61 

61 

65 

62 

63 

65 

67 

67 

61 

,0 

octhan  faa  airport 

MAX 

99 

86 

80 

85 

85 

79 

81 

63 

92 

78 

80 

67 

80 

85 

87 

98 

90 

99 

85 

66 

81 

96 

86 

78 

91 

83 

65 

89 

92 

91 

82 

84 

•  8 

MIN 

66 

67 

63 

65 

62 

66 

63 

67 

66 

51 

57 

71 

66 

66 

61 

68 

70 

67 

70 

71 

72 

70 

66 

66 

67 

68 

65 

68 

70 

69 

63 

66 

,2 

ENTERPRI SE 

MAX 

88 

87 

79 

84 

81 

77 

83 

91 

92 

92 

85 

80 

85 

97 

97 

97 

88 

91 

64 

81 

97 

88 

76 

82 

84 

86 

90 

92 

92 

62 

84 

|6 

Mm 

6<> 

63 

60 

62 

58 

64 

63 

63 

48 

49 

69 

64 

64 

56 

61 

69 

67 

69 

68 

70 

66 

64 

61 

61 

64 

62 

62 

68 

70 

59 

63 

,0 

EUFALl A 

MAX 

SO 

76 

84 

'9 

79 

60 

90 

76 

79 

78 

78 

80 

76 

79 

79 

79 

76 

78 

77 

76 

78 

77 

78 

79 

80 

80 

81 

93 

85 

63 

82 

79 

,3 

Mm 

62 

59 

66 

69 

60 

67 

69 

64 

69 

50 

48 

56 

53 

54 

55 

52 

52 

52 

53 

50 

51 

52 

54 

60 

62 

73 

72 

76 

72 

70 

60 

,1 

EVERCREFN 

MAX 

88 

88 

78 

76 

82 

81 

74 

92 

93 

98 

74 

74 

74 

92 

81 

96 

93 

89 

95 

75 

94 

90 

86 

79 

83 

63 

84 

84 

68 

90 

91 

82 

,5 

Mm 

65 

60 

59 

61 

53 

61 

57 

60 

60 

46 

48 

56 

64 

63 

62 

64 

65 

70 

67 

65 

67 

64 

63 

60 

62 

62 

62 

63 

56 

61 

65 

60 

.6 

FRISCC  CITY 

MAX 

85 

87 

75 

77 

82 

82 

79 

86 

94 

90 

74 

79 

85 

81 

62 

87 

62 

97 

64 

77 

66 

80 

86 

90 

85 

93 

83 

82 

90 

69 

86 

83 

,4 

Mm 

65 

63 

58 

62 

59 

65 

62 

61 

62 

45 

47 

59 

67 

64 

57 

60 

69 

70 

69 

66 

67 

67 

66 

60 

62 

66 

66 

63 

62 

64 

67 

62 

,2 

GENEVA 

MAX 

87 

88 

86 

75 

82 

94 

75 

73 

92 

87 

75 

76 

84 

60 

82 

95 

86 

88 

89 

81 

83 

76 

67 

87 

76 

78 

84 

96 

87 

91 

92 

83 

,0 

Mm 

65 

62 

60 

61 

58 

65 

62 

62 

65 

51 

53 

60 

64 

66 

56 

60 

69 

67 

69 

68 

69 

67 

63 

60 

62 

62 

60 

60 

65 

64 

60 

62 

,5 

6TLBERT0MN 

MAX 

87 

69 

74 

81 

82 

76 

92 

84 

89 

83 

76 

65 

79 

75 

86 

95 

87 

64 

80 

83 

82 

67 

90 

86 

83 

82 

63 

96 

90 

67 

61 

62 

.9 

Mm 

65 

60 

56 

57 

51 

63 

59 

55 

59 

49 

46 

62 

68 

64 

56 

70 

67 

70 

66 

66 

66 

67 

62 

64 

64 

63 

63 

61 

57 

62 

61 

,2 

GREE'UVIi  lE 

MAX 

81 

78 

75 

84 

83 

75 

95 

63 

86 

79 

85 

62 

81 

91 

86 

81 

88 

64 

60 

83 

81 

86 

87 

81 

60 

84 

61 

92 

90 

86 

62 

82 

,7 

Mm 

66 

65 

58 

59 

57 

63 

60 

60 

61 

45 

54 

64 

67 

60 

65 

62 

68 

69 

67 

66 

67 

67 

65 

61 

61 

63 

65 

64 

63 

66 

67 

62 

,4 

HEADLAND 

MAX 

86 

88 

94 

76 

82 

81 

76 

79 

81 

89 

76 

77 

84 

62 

85 

97 

84 

89 

89 

85 

62 

80 

63 

84 

77 

60 

62 

90 

87 

90 

69 

83 

•  0 

Mm 

6". 

63 

60 

61 

59 

63 

61 

64 

63 

46 

53 

59 

64 

65 

55 

60 

69 

64 

68 

68 

70 

68 

64 

62 

63 

65 

61 

64 

66 

66 

69 

62 

,5 

M I GhL AND  HOME 

MAX 

85 

86 

75 

77 

85 

85 

77 

65 

85 

88 

74 

75 

84 

91 

80 

95 

82 

86 

64 

71 

83 

80 

85 

87 

60 

83 

62 

79 

87 

90 

89 

82 

,4 

Mm 

66 

65 

58 

58 

54 

59 

56 

58 

59 

44 

48 

56 

65 

61 

53 

57 

65 

65 

64 

65 

67 

69 

65 

60 

60 

63 

65 

62 

62 

64 

56 

60 

,4 

NATCHEZ 

MAX 

88 

78 

76 

83 

82 

76 

95 

64 

90 

83 

74 

94 

81 

60 

85 

90 

87 

94 

81 

85 

81 

66 

90 

84 

83 

84 

84 

97 

69 

89 

79 

83 

,3 

Mm 

64 

64 

58 

57 

50 

63 

60 

57 

57 

45 

48 

60 

69 

59 

50 

63 

70 

70 

67 

66 

68 

66 

61 

57 

63 

63 

66 

61 

57 

60 

6* 

60 

,4 

OZARK   6  NNW 

MAX 

Si 

86 

78 

80 

90 

76 

79 

83 

99 

80 

76 

82 

79 

82 

86 

92 

86 

81 

93 

80 

81 

86 

85 

76 

90 

78 

94 

97 

90 

89 

60 

82 

,2 

Mm 

61 

63 

58 

59 

55 

61 

56 

61 

62 

46 

50 

65 

63 

62 

53 

62 

66 

64 

66 

67 

66 

67 

64 

60 

60 

64 

62 

63 

67 

63 

66 

61 

,2 

PHENIX  CITY  2  NNM 

MAX 

83 

85 

90 

78 

83 

63 

90 

64 

91 

99 

72 

74 

82 

75 

90 

91 

75 

60 

91 

76 

82 

83 

84 

78 

74 

78 

60 

92 

65 

69 

87 

80 

•  8 

Mm 

65 

65 

56 

58 

56 

58 

60 

60 

60 

44 

49 

64 

64 

64 

52 

57 

63 

63 

64 

64 

69 

66 

66 

62 

63 

65 

66 

62 

66 

66 

60 

■  8 

TmCMASVtLLE 

MAX 

84 

86 

65 

73 

76 

80 

73 

61 

82 

66 

80 

75 

81 

76 

75 

94 

63 

84 

93 

71 

92 

83 

61 

88 

80 

80 

78 

86 

81 

86 

65 

80 

,4 

Mm 

66 

61 

56 

57 

55 

57 

61 

60 

61 

45 

46 

56 

65 

63 

56 

61 

70 

70 

70 

66 

66 

69 

66 

61 

64 

66 

65 

65 

60 

64 

61 

,6 

TRCV 

MAX 

87 

79 

76 

92 

93 

77 

83 

84 

68 

75 

76 

93 

79 

82 

95 

92 

87 

84 

76 

84 

90 

95 

85 

74 

80 

78 

83 

65 

86 

66 

81 

.6 

MIN 

65 

62 

59 

60 

58 

62 

60 

61 

60 

44 

52 

65 

66 

62 

53 

61 

66 

65 

63 

65 

69 

68 

65 

62 

60 

66 

65 

63 

64 

66 

62 

0 

WHATLtY 

MAX 

93 

70 

74 

80 

78 

74 

62 

82 

97 

76 

75 

81 

77 

78 

83 

78 

84 

82 

92 

84 

88 

61 

80 

82 

82 

85 

89 

87 

85 

64 

76 

81 

0 

63 

60 

57 

58 

51 

56 

61 

57 

57 

45 

46 

58 

68 

63 

52 

64 

67 

65 

65 

65 

60 

56 

62 

61 

64 

60 

66 

59 

54 

63 

52 

59 

6 

GUI  F 

OR 

-lAV  f'TNFTTE 

87 

88 

76 

32 

78 

71 

90 

62 

98 

90 

78 

83 

78 

90 

86 

93 

87 

82 

76 

83 

82 

66 

90 

84 

65 

81 

•  5 

97 

91 

91 

81 

93 

,0 

Mm 

67 

66 

60 

66 

62 

63 

63 

63 

63 

49 

56 

65 

67 

65 

62 

70 

68 

70 

68 

68 

69 

69 

67 

66 

64 

64 

64 

66 

66 

69 

61 

64 

,7 

1  T  DTMri  1  F 

Mm 

cnOFN 

83 

81 

78 

84 

76 

72 

83 

60 

91 

91 

79 

83 

81 

85 

93 

85 

97 

96 

83 

65 

82 

86 

89 

83 

86 

83 

85 

99 

90 

92 

63 

83 

6 

Mm 

68 

62 

60 

65 

64 

65 

66 

63 

63 

52 

53 

68 

67 

65 

63 

73 

67 

65 

67 

68 

68 

70 

65 

67 

66 

64 

63 

64 

64 

67 

62 

64 

6 

FAT  RHCPF  2  NE 

86 

80 

79 

93 

81 

73 

91 

80 

89 

75 

76 

82 

60 

83 

84 

84 

97 

84 

84 

84 

92 

65 

86 

83 

66 

83 

84 

87 

68 

86 

62 

82 

9 

Mm 

67 

63 

60 

65 

63 

64 

65 

64 

65 

51 

55 

65 

67 

67 

63 

70 

67 

73 

70 

69 

69 

71 

66 

65 

66 

65 

62 

66 

66 

66 

63 

65 

,0 

FOOT  WORGAN 

79 

79 

75 

79 

76 

73 

79 

79 

64 

79 

75 

79 

79 

81 

79 

83 

94 

64 

83 

93 

90 

82 

85 

80 

63 

80 

62 

62 

86 

66 

76 

60 

5 

Mm 

70 

69 

65 

68 

70 

65 

66 

70 

69 

56 

65 

70 

73 

70 

69 

73 

71 

75 

73 

71 

70 

74 

75 

69 

71 

69 

70 

70 

74 

78 

69 

69 

6 

HCSILE  wB  AIRPORT 

MAX 

86 

90 

79 

64 

79 

72 

62 

83 

92 

76 

76 

81 

80 

62 

86 

85 

87 

8* 

78 

84 

81 

88 

91 

62 

86 

33 

84 

86 

92 

90 

61 

83 

3 

Mm 

68 

63 

62 

67 

65 

66 

65 

66 

62 

52 

57 

70 

70 

67 

66 

70 

70 

72 

71 

69 

72 

70 

70 

70 

69 

67 

66 

66 

67 

70 

64 

66 

6 

ROBFBTSOALE  I  E 

MAX 

95 

86 

83 

79 

82 

79 

71 

81 

80 

89 

76 

76 

80 

82 

84 

96 

95 

99 

86 

79 

87 

«2 

97 

92 

84 

85 

66 

87 

69 

90 

92 

63 

6 

Mm 

67 

63 

60 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

51 

53 

62 

69 

66 

63 

68 

68 

70 

70 

68 

69 

68 

66 

64 

64 

64 

62 

67 

65 

68 

61 

64 

4 

Sm  R«(«r«tie«  Nolw  Following  SuUon  Ind«x 
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EVAPORATION  AND  WIND  alasama 

MAY  1965 


SlaUon 

Day  Oi  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«      »  • 

PIEPMCMT  PLATEiU 

05 

MARTIN  0AM 

EVAP 

.22 

.13 

.19 

.^^ 

.23 

.18 

.18 

.13 

.35 

. 

- 

. 

.09 

.1* 

.23 

.13 

.11 

.12 

.09 

.14 

.11 

.02 

.25 

.17 

.15 

.12 

- 

- 

.24 

.27 

.41 

5.57B 

WINO 

8 

32 

96 

66 

27 

1* 

17 

2* 

36 

158 

25 

26 

19 

25 

55 

I* 

24 

13 

1  ] 

14 

t 

14 

25 

11 

36 

28 

1 1 

9 

10 

28 

116 

1006 

•       •  « 

06 

OtMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 

.22 

.!<• 

.06 

.20 

•r 

.35 

.12 

.19 

.26 

.39 

.19 

.22 

.08 

«09 

.16 

.2* 

.21 

.18 

.15 

.05 

.  14 

.  30 

.3] 

♦  17 

.18 

.12 

.  ic 

.21 

.30 

.32 

6.14B 

WIND 

26 

6« 

78 

68 

53 

68 

i>2 

25 

73 

86 

59 

72 

35 

22 

52 

35 

59 

47 

61 

36 

9 

28 

17 

43 

59 

53 

39 

IS 

20 

15 

71 

1430 

MAX 

92 

Hb 

65 

85 

95 

77 

90 

9« 

92 

81 

83 

a« 

80 

83 

88 

87 

89 

82 

79 

87 

84 

94 

96 

84 

83 

88 

88 

90 

93 

91 

85,9 

MIN 

6? 

63 

56 

56 

59 

60 

62 

63 

62 

47 

*5 

55 

66 

65 

62 

61 

70 

69 

58 

58 

68 

68 

69 

66 

66 

66 

65 

65 

67 

67 

60 

62.3 

•        •  • 

GULf 

08 

FAISHOPE  2  NE 

EVAP 

.25 

.13 

.12 

.1' 

.09 

.03 

.11 

.18 

.26 

.20 

.10 

.19 

.31 

•  05 

.16 

.14 

.04 

.15 

.19 

.20 

.24 

.23 

.20 

.19 

.20 

.18 

.36 

•  30 

.26 

5.588 

WINO 

35 

28 

12 

42 

1 

15 

2* 

31 

19 

3« 

tt 

58 

20 

18 

36 

26 

5 

35 

21 

45 

27 

28 

29 

29 

26 

30 

20 

35 

35 

777 

MAX 

95 

S9 

85 

90 

81 

78 

85 

8? 

85 

98 

93 

97 

97 

93 

92 

92 

95 

92 

94 

94 

96 

90.9 

MIN 

70 

67 

55 

66 

64 

65 

6* 

66 

63 

67 

72 

71 

72 

68 

68 

68 

66 

70 

68 

67 

62 

66.1 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

StAliOD 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

• 

« 
« 

> 
< 

1  . 

J1 

Direction 
of 

iastevt  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID        6  AM      NOON      6  PM 

s 

« 

.01-09 

10-.49 

50-99 

1.00-199 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

5 

1.6 

5.5 

23 

N 

09 

86 

88 

61 

63 

2 

4 

3 

3 

0 

0 

12 

68 

6.5 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

4 

2.2 

7.6 

29*+ 

18 

18+ 

78 

82 

56 

57 

4 

2 

2 

3 

2 

0 

13 

6.1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

8 

3.4 

10.9 

25++ 

6 

19+ 

81 

83 

58 

65 

3 

5 

2 

1 

2 

0 

13 

7.3 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

4 

1.5 

7.1 

21 

N 

31  + 

85 

88 

62 

64 

2 

5 

5 

1 

0 

0 

13 

45 

7.2 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


CITY 

1 eCNev* 
I ocoftaiAntu 

I •ILBCOTOHN 

OREENVIU.E 
I attCCNVILLC  2 

GULP  SHORES  P  0 
I SUNTERSVILLE 

GUNTenSVILLE  TVA 

HALEYVILLE 
HAMILTON  3  S 
MAVUfVRLC 

HErLIN 

MIGHLANO  HOME 
HOOGCS 

HUNT  SV I  LLC  «(e  AP 
JACKSON 


AMCVlIXt  1  MM 

AOOISON 

ALMtTA 

ALMRTVILLE  2  tt 
ALEXANMR  CITY  «  NC 
AkICEVlLLE 
ANOALUSIA  1  mt 

MISrON  fAA  AP 
AttLCr  1  s 
ASHLAND 

ASHVILLC  A  N 
ATHCNS  2 
ATMORE  1  SW 
AUBUAN  )  Stf 
AUTAUGAVILLC   )  N 
•ANKHEAD  lock  AND  DAM 

MINCTTE 
BELLE  NINA  2  N 
BERRY 

BESSEMER  ]  SS« 

BEIAR 

L1N44LET  1  SE 
BtRMINOMAM  KB  AP 

BRANTLEY 
BRCKTON  i  SSE 
BRIOGCPORT  1  ■ 
BROOK WOOO 
BRUNOIOGC 
CALERA  2  SW 

CAMOCN  J  NX 

CAMPBELL 

CAMP  HILL  2  KV 

CARBON  HILL 

CENTRE  »  S« 

CENTREVILLE 

CMATOM  3  N 

CMIL0CR5BUR0 

CHILOCRSBURft  mTR  PLANT 

CITRONELLC 

CLAIBORNE 
CLANTON 
a.AYTON 
COOCN 

COTPEE  SPRINGS  2  N« 
COLBERT  STEAM  PLANT 
COLL I NSV I LLC 
COLUMBIA 

comovA 

COTTONTOM 


OOOBi  0 
00*>| 
OlAOi 
OlM  0 


045S  o: 

0T»«  0 

0T5T  0. 

0T*0  0 

Ot2  3  0 

Oa31  0. 


1«*0  0 
1«9A  0 
1729  0 
IBOl  0 
ItOT  0 
1819  0 
I  1049  0 
Ilk)  0 
0 

19T4  0 


MOeVlLLC 
MD€V1LLE  2 
(WNCT  4  N 
DAYTON 
DECATUR 
KLTA 

DEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTKAN  FAA  AIRPORT 
DOTMAN  A  V 

DOUBLE  SPRINCS 

ELBA 

CLROD 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVER«RCCN 

PAIRHOPE  2  NC 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FALKVlLLE  1  H 

PALLS  CITY  BLK  POND  TR 

fAYETTE 
FLORENCE 

T  DEPOSIT 
T  KMCAN 
fORT  PAYNE 

RISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
AINESVILLE 
!  GARDEI 


2tlB  0 

220T  0 
2233  0' 


29S6  0 
2977  0 
2ft32  0 
2670  0 


3200  o: 

J25S  0 

3271  0 
330* 
34  30 

3311  Oi 

3919  0 

3924  0 

J»99  01 

i  JSTj:  o: 

3STB  0. 

3*20  0 

1449  0 

3741  0< 


»«MtY 

WINSTON 

WILCOX 

MARSHALL 

TALLAPOOSA 

PICKCN4 

COVINGTON 

CALHOUN 

WINSTON 

CLAY 

ST.  CLAIR 
LlMeSTONE 
ESCAMBIA 
LEC 

AUT  AUGA 

TUSCALOOSA 

BALDMIN 

LIMESTONE 

FAYETTE 

JEPrERSON 

MARION 
AUT  AUGA 
JEFFERSON 


TUSCALOOSA 


CLARKE 

TALLAPOOSA 

WALKER 
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REFERENCE   NOTES  ALABAMA 

MAY  1966 

w^fiV""*^  '"^"'■"'.f '"'l'"^^^'"'*'"^  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  CUmatoIogist  at  Weather  Bureau  AirpoH  Station,  DanneUy  Field  RFD-2  Montaomerv  Alabama 
30108,  or  to  any  Weathe'  bureau  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA".  y     e    ,       u      Montgomery.  Alabama 

DIMENSIONAL  UMTS:     Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  'F.  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles     Monthly  degree  day  totals 

are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant  wind  is  (h*.  v^^-tr^r  b,™  «f  .fi^^  ^< 

and  speeds  divided  by  the  number  of  observations.  nesuuam  wina  is  the  vector  sum  of  wind  directions 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground   table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m.  .  C.  S.  T.    Data  in  the  "Extremes"  table    '^111  PreciDHa- 
tion    fable.     Daily  Temperature    table,     E%-aporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  * 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.    Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  oomts 
for  successive  observations;   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include  snow  and  sleet  Entries  of  snow  on  (rrnund  inrinH^  «r,«u, 
sleet,  and  ice.  '  gi-jmiu  un,iuue  !>now, 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THJE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  paHly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "DaUy  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data   if  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  eaee  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

W      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printihg  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendei 
nittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

ST.O 

59.6 

73.2 

97 

28 

*i 

1 

16 

9 

0 

0 

0 

2,21 

.99 

28 

•  0 

0 

2 

0 

BELLE  M]NA  2  N 

■  T.Om 

61. 2M 

7*.IM 

96 

28. 

*3 

1 

5 

8 

0 

0 

0 

1  •  S5 

1.01 

7 

.0 

0 

1 

I 

DECATUR 

86.2 

62.3 

76,3 

- 

*.* 

96 

28 

** 

1 

10 

8 

0 

0 

0 

2.04 

-  1,25 

1.39 

7 

.0 

0 

1 

1 

PALKVILLE   I  N 

SS>4 

60.2 

72,8 

95 

29. 

*0 

1 

16 

5 

0 

0 

0 

W^9 

.77 

7 

.0 

0 

I 

0 

Florence 

88.  rM 

62. 6M 

75. 7M 

95 

29. 

*3 

1 

* 

I* 

0 

0 

0 

2«S6 

.9* 

7 

.0 

0 

3 
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76.9 

1.7 

96 

28ft 

66 
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12 

0 

0 

0 

2  .90 

1.29 
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.0 
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87.2 
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• 

3.9 

97 

26 

*2 

1 

9 

8 

0 

0 

0 

2»60 

•  92 

1.92 

16 

.0 

0 

2 

1 

MOULTON  2 

88. A 

60.7 

76.6 

98 

27. 

*1 

1 

8 

16 

0 

0 

0 

•  92 

.39 

7 

.0 

0 

0 

0 
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90.2 

6*.0 

77.1 

99 

28. 
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1 

3 
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0 

0 

2t99 
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>0 

,0 

0 
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86.9 
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95 

25 
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59,7 

72,6 
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93 
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29 
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7 
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0 
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,0 
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6 

0 

0 
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86.0 

58.6 

71.3 

93 

30 

*2 

2 

* 

3 

0 

0 

0 

1.80 
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27 

.0 
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6 

1 

1 
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88.0 
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96 

29* 

*5 

2 

* 

11 

0 

0 

0 
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.9* 

17 

.0 

0 

* 

2 

0 

CAMP  HILL  2  NN 

85.5 

59.7 

72.6 

9* 

27 

*2 

1 

11 

7 

0 

0 

0 

1.68 

.75 

17 

.0 

0 

* 

1 

0 
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5*. 3 

69.9 

96 

27 

38 

1 

36 

7 

0 

0 

0 
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30 

,0 

0 

3 

1 

1 

LAFAYETTE 

86.3 

60.6 

73.5 

95 

26 

66 

1 

« 

8 

0 

0 

0 

2.62 

-  1.98 

.78 

1* 

,0 

0 

6 

2 

0 

MARTIN  DAM 

86.2 

62.9 

7*. 6 

9* 

26* 

*9 

3* 

0 

7 

0 

0 

0 

2.17 

.56 

1* 

,0 

0 

5 

2 

0 

OPELIKA 

85. 9M 

60. 7M 

73. 3M 

92 

30* 

** 

2 

7 

0 

0 

0 

1.31 

.36 

15 

,0 

0 

ROCXFORD  2  NNM 

86.1 

58.5 

72.3 

95 

27 

*3 

2 

10 

7 

0 

0 

0 

,0 

0 

5 

0 

0 

ROCX  MILLS 

89.) 

58.0 

73.7 

98 

27* 

*2 

2 

3 

16 

0 

0 

0 

2.17 

.66 

16 

,0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

72.8 

5,6 

l.Sl 

-  2.16 

.0 

See  Reference  Notei  Following  Station  Index 
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DAYTON 

87.9 

64,0 

76.0 

97 

29* 

45 

I 

s 

Q 

Q 

Q 

1.33 

.»9 

7 

.0 

0 

0 

0 

oemopoli!  lock  and  dam 

63*2 

74.9 

94 

J* 

9 

0 

0 

0 

?     K  1 

•  .94 

1.22 

7 

.0 

0 

3 

I 

GAINESVILLE 

86.0 

6<>.l 

75.1 

94 

29» 

48 

I 

3 

7 

0 

0 

0 

U49 

1.00 

7 

.0 

0 

1 

I 

HAYNEVlLLE 

87. IM 

82. 8M 

7S.0M 

«* 

9 

47 

3* 

0 

0 

0 

0 

9*03 

2.16 

17 

.0 

0 

I 

> 

88. <• 

M 

M 

99 

30 

1* 

0 

•  44 

.31 

30 

.0 

0 

0 

0 

MARION  .lUNCTION  2  NE 

88.0 

62.8 

T5.4 

95 

28* 

46 

1 
i 

11 

0 

0 

0 

1  •  90 

*  54 

19 

1 

0 

WINTER  3  m 

87.1 

62.6 

74,9 

9J 

27* 

50 

1 

1 

10 

0 

0 

0 

1.94 

1.18 

17 

•  0 

0 

1 

I 

MONTGOMERY        AP  R 

87,* 

6*. 5 

76.0 

•  3.4 

94 

28 

51 

2 

0 

10 

0 

0 

0 

3.20 

•  .97 

1.05 

1  h 

.0 

0 

2 

I 

SELMA 

88.8 

65.2 

77,0 

•  3.2 

97 

26 

50 

2 

0 

9 

0 

0 

0 

.82 

-  2.92 

,43 

17 

.0 

0 

0 

0 

TUSKEGEE  3  S 

86.3 

61.7 

74,0 

-  5.2 

93 

29* 

46 

2 

3 

8 

0 

0 

0 

6.16 

2.02 

2,67 

14 

.0 

0 

3 

3 

UNION  SPRINGS 

86.7 

62.6 

.  4.6 

94 

2 

1 

10 

0 

0 

0 

1  Off  0 1 

6  •  2 1 

4.95 

17 

.  0 

° 

5 

2 

DIVISION 

75.3 

•  4,5 

3.17 

-  .59 

.0 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

91.7 

62,0 

76.9 

96 

30* 

47 

2 

0 

27 

0 

0 

0 

3.44 

1.46 

18 

.0 

0 

5 

4 

1 

ATMORE   1  SW 

89.3 

62.5 

75.9 

96 

10 

49 

2 

0 

16 

0 

0 

0 

4.19 

1.97 

16 

•  0 

0 

5 

2 

BRANTLEY 

88.3 

60,1 

74.2 

95 

9 

44 

2 

4 

14 

0 

0 

4.44 

.16 

1.92 

19 

.0 

0 

/ 

3 

2 

90.6 

60,7 

75.7 

-  3,1 

97 

29 

42 

1 

3 

20 

Q 

Q 

I 

1.07 

-  4.13 

.79 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

CAMDEN  3  NW 

89.7 

62,6 

76.2 

98 

26 

44 

1 

2 

16 

0 

0 

0 

,47 

.13 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

CHATOM  3  N 

90.6 

62,9 

76.8 

96 

29* 

47 

1 

2 

17 

0 

0 

0 

,07 

.05 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAYTON 

83.0 

64,6 

73.8 

90 

28 

51 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

5,18 

1.12 

2.55 

17 

.0 

0 

6 

3 

2 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

88.1 

68, <• 

78.3 

96 

30* 

54 

1 

0 

11 

0 

0 

0 

2,93 

-  1.22 

.92 

9 

.0 

0 

4 

4 

0 

85. 8M 

66  , 

76.  IM 

92 

30* 

Q 

Q 

Q 

Q 

I  77 

18 

.0 

Q 

3 

Eufaula 

8S.8 

67,3 

76.6 

-  3,8 

94 

30* 

58 

2 

0 

6 

0 

0 

0 

4,29 

.32 

1^60 

16 

.0 

0 

7 

3 

2 

Evergreen 

87.3 

62,1 

74.7 

94 

29* 

49 

2 

1 

13 

0 

0 

0 

2,01 

1.98 

IT 

.0 

0 

1 

1 

1 

FRISCO  CITY 

88.7 

6<.,3 

76.5 

96 

28 

49 

I 

1 

14 

Q 

Q 

Q 

1,24 

-  3.85 

.42 

.0 

0 

4 

0 

0 

geneva 

87.2 

75  7 

95 

11 

0 

0 

0 

2,20 

1.12 

10 

.0 

4 

1 

I 

G I lbertown 

89.2 

62I1 

75,7 

95 

29* 

43 

1 

5 

15 

0 

0 

0 

.48 

.25 

26 

0 

2 

0 

0 

GREENVILLE 

87. S 

64,5 

76.0 

-  4.2 

94 

29* 

50 

1 

0 

11 

0 

0 

0 

2.71 

-  1.66 

1.23 

14 

.0 

0 

3 

3 

1 

HEADLAND 

85.9 

65,1 

75.5 

93 

28* 

51 

1 

0 

Q 

Q 

Q 

3.40 

1.44 

17 

.0 

0 

5 

2 

2 

HIGHLAND  HOME 

88.1 

6*,1 

76.1 

-  3.2 

97 

30* 

51 

1 

1 

12 

0 

0 

0 

1.98 

-  2.81 

.82 

17 

.0 

0 

4 

2 

0 

NATCHEZ 

61,3 

4  1 

I 

16 

0 

0 

0 

1.81 

1.05 

17 

.0 

0 

4 

1 

1 

OZARK  6  NNW 

87.0 

64.6 

75^8 

•  4,2 

99 

28 

50 

1 

0 

11 

0 

0 

0 

3.29 

-  1.14 

1.24 

17 

.0 

0 

5 

3 

1 

PHENIX  CITY  2  NNW 

86.0 

64.9 

75.5 

94 

27 

51 

1 

0 

9 

0 

0 

0 

4.50 

1.94 

17 

.0 

0 

5 

2 

2 

87.2 

65.9 

76.6 

.  2.7 

95 

29 

52 

2* 

0 

Q 

Q 

Q 

.69 

-  3.25 

.33 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

TROY 

86.6 

75,8 

•  3.6 

93 

8* 

10 

0 

0 

0 

3  62 

18 

.0 

6 

3 

1 

WHATLEY 

88.0 

M 

M 

94 

28* 

45 

2* 

11 

0 

0 

0 

2.64 

2.30 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

75.9 

.  3.8 

2.61 

-  1,85 

.0 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

SS.6 

66.4 

77.5 

96 

7 

54 

0 

12 

0 

0 

0 

2.77 

1.58 

16 

.0 

0 

3 

2 

CITRONELLt 

89.0 

64.2 

76.6 

-  3.2 

9S 

10* 

52 

0 

15 

0 

0 

0 

2.42 

•  2,95 

1.05 

22 

.0 

0 

5 

2 

COOEN 

87.8 

65.5 

76.7 

97 

10 

53 

2* 

0 

8 

0 

0 

0 

3.12 

1.83 

16 

.0 

0 

6 

2 

FAIRHOPE  2  NE 

87.8 

66.0 

76.9 

-  3.1 

95 

10 

56 

0 

11 

0 

0 

0 

2.34 

-  3,85 

1.88 

16 

.0 

0 

2 

1 

FORT  MORGAN 

8<>.5 

71.9 

78.2 

90 

10 

64 

0 

1 

0 

0 

0 

4.80 

2.45 

16 

.0 

0 

6 

4 

MOBILE  WB  AIRPORT 

89.1 

69.0 

79.1 

~  2.4 

98 

10 

56 

0 

13 

0 

0 

0 

1.19 

-  5,04 

.44 

16 

.0 

0 

4 

0 

0 

ROBERTSDALE  I  E 

88.0 

64.6 

76.3 

95 

30 

53 

0 

13 

0 

0 

0 

5.52 

-  1,31 

3.12 

16 

.0 

0 

6 

2 

2 

DIVISION 

77.3 

-  2.8 

3.17 

-  2,70 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:     99'   ON   30+  AT  4  STATIONS 
LOWEST  TEMPERATURE,       35*   ON   THE   1ST  AT  VALLEY  MEAD 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:       10.01   INCHES  AT  UNION  SPRINGS 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:       .07   INCH  AT  CHATOM  3  N 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,     4.95   INCHES  ON   THE   17TH  AT  UNION  SPRINGS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


5 

1  1  2  1  3 

4  j  S  1  6 

1  1 
^  1 

s  1 
®  1 

9 

10  1  11  1  12 

 1  1  

lO  1 

13 

■  1  1 
"  1 

IS 

1 

17  1 

18 

19  1  20  1  21 

 1       1  1 

22  ,  23  1  24 
 1  1 

25  1 

28  1 

27 

28  1  29  ,  30 

31 

.76 

t— 

.35 

.08 

.09 

.99 

1,55 

• 

•  27 

.03 

•  01 

•  14 

2.04 

1*35 

10 

'  11 

•  05 

1,«5 

.77 

,07 

•  04 

•  49 

T 

T 

.04 

T 

2.56 

.94 

.22 

T 

•  90 

.14 

T 

3.»T 

.66 

1.40 

•  12 

,27 

•  48 

.12 

2.90 

1,00 

.05 

T 

.23 

1.25 

T 

t 

T 

T 

.39 

2.»0 

,02 

T 

.•7 

,54 

1.32 

,ia 

T 

.07 

7 

T  : 

.92 

,07 

.3, 

,14 

•  20 

7 

.12 

2.<« 

1.25 

.07 

T 

T 

,05 

.13 

7 

.03 

7 

1.44 

2.05 

• 

.90 

•  10 

•  10 

•  10 

*ii 

.01 

.19 

2.6> 

•  60 

1.19 

.13 

.01 

.79 

1.29 

.99 

•  05 

•  05 

.51 

•  09 

T 

•  3T 

1 

•  03 

*?* 

.02 

,48 

,43 

2*81 

1  •  10 

,03 

*%• 

1.00 

'ia 

.01 

.18 

.01 

•  53 

1 

*t » 

•  53 

.09 

.55 

' 

T 

T 

'  19 

10 

.40 

T 

i.a9 

•  05 

•  11 

.49 

.03 

.03 

T 

3.23 

«« 

•  03 

1.85 

•  03 

•  07 

•  42 

*  is 

7 

.15 

99 

.25 

1  .'2 

.71 

*09 

'ao 

05 

1,*6 

:» 

•  20 

•  35 

T 

I42 

T 

.03 

.13 

3.52 

.18 

1.08 

1.2a 

1 04 

•  05 

.36 

1.15 

,20 

.25 

,70 

1  '5? 

.43 

.02 

,05 

• 

•  19 

,65 

•  03 

1 

•  Or 

.10 

1.02 

I  45 

•  0 

01 

1 

19 

* 

.23 

lUl 

,3t 

!27 

.28 

.48 

•  03 

.48 

,25 

2,07 

• 

T 

•  09 

1.34 

.04 

,07 

•  27 

2.39 

.90 

• 

1.59 

.21 

.  tO] 

2.13 

,29 

,74 

No 

.10 

».»9 

1.32 

.061 

•  34 

,34 

.59 

2^20 

1.6« 

,18 

T 

T 

•  04 

.41 

T 

.38 

T 

•  94 

•.70 

.90 

UIO 

.09 

1.45 

T 

U20 

3.36 

1.02 

,41 

.89 

.05 

1 

•  79 

2.39 

.•0 

.03 

.97 

.23 

.03 

,08 

•  45 

i.«a 

.•5 

T 

I 

,55 

.20 

T 

.28 

1  T 

T 

1.70 

.60 

•  24 

.58 

.02 

1 

•  22 

1.99 

.29 

•  13 

1,18 

.04 

•  35 

•  .10 

.00 

1 

.30 

2.00 

1 

1^00 

I.6> 

.6* 

.        .        .  . 

T 

.47 

.02 

•  55 

NCIITHCRN  V«LLEr  0 

47HCIIS  2 
BELLE  MINA  2  N 
DCCATUB 
F4LKVILLE  1  N 

HODGES 

HUNTSVILLE  we  AP 
>4DISCN 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEW  MARKET  2 

RED  a«v 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
UATERLOO 


AlSERTvILLE  2  SE 
BESSEMER  1  SSo 
BIRMINGHAM  MB  AP 
e0A2 

BRIDGEPORT  2  » 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
CUNTERSVILLE 
LEEDS 

HAGELLA 
ONEONTA 

PALMEROAlE  2  H 
SAINT  BERNARD 
SAND  »T  SU65TA  AU 

9AYRE 

SCOTTSBORO 
TRAPFORD 
VALLEY  HEAD 


UPPER  PLAINS 


03 


ALlCeVILLE 
ARLEr  3  S 
AUTAU4AVILLE  3  N 
BANKHEAD  lock  AND  DAM 
BIULINOSlEY  1  SE 

BROOKWOOD 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CL4NT0N 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
EL  ROD 
FAYETTE 
GORGAS 
HALEYVILLt 

HAMILTON  3  S 
^.SPER  4  N 
LAY  D«M 

KCRTZ  PONDVILLE  TONER 
MITCHELL  DAM 

PICKENSVILLE 
PL4NTERSVILLE  2  SSC 
PRATTVILLE 
REFORM 

THORSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

■EST  BlOCTCN 
HINFIELD  2  i» 


EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 
A5HVILLE  4  ■ 
CALER*  2  Sa 
CENTRE  5  SM 
CHILDERSBURG 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 
GADSDEN 

GADSDEN  OAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SW 
LEESSURG 

NONTEVALlO 
PELL  CITY  I  NNE 
SVLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 
MALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  So 

C4MP  HILL  2  NN 

DAOevILLE 

DELTA 
MEFLIN 
HIGHTOmER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCKFORD  2  HHm 
ROCK  MILLS 
THURLOu  OAM 

•AOLEY 
HETUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


1.45 
2.55 
2.84 


4.34 
1.53 
3.10 
3,43 


3,13 
1.71 
2.72 
2.42 


2.10 
1.03 
1.18 
3.19 

3.41 
2.47 
1.23 
1.48 
1.59 


1.80 
1.89 
1.48 


2.17 

2.17 
1.82 

1.34 
1.97 
1.82 


1.93 
.25 


.02  .161 

.10|  .29 


1.23 
.10  .78 


1.00 
1.10 


.14     .07  .07 


I  ^06 


.01     .25  .01 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


22     23  24 


PRAIRIE 


06 


DAYTON 

0E"OPOLI5  LOCK  AND  DAH 
FORT  DEPOSIT 
OAlNESVlLLt 

(sREENSeORO 
HAYNEVILLE 
LIVIN6ST0>< 
MARION  1  N 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEWS  1  SSn 
MILSTEAO 
MINTEH   3  NW 
MONTGOMERY  WS  AP 

ORRUILLE 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 
5ELMA 
5UTTLE 

TUSkEOEE  1  S 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOMN 

WARRIOR  LOCK  AND  DAH 


COASTAL  PLAIN  07 

ASBEVlLLE   I  NNU 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  NW 
ATMORE   1  SH 
BRANTLEY 

BREWTON  3  S5E 
BRUNOIOGE 
CAMDEN  3  NM 
CHATOM  3  N 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  Nw 

COLUMBIA 

COTTONTON 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE  3  NW 
EUFAULA 

Evergreen 

falco  open  pond  tower 
frisco  city 

GENEVA 
GEORGIANNA 
GILBERTOWN 
GREENVILLE 

HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
KINSTON 
LOUISVILLE 

MELVIN 

MILLERS  FERRY 
NATCHEZ 
NENTON 
OZARK  6  NNk 

PHENIX  CITY  2  NNW 
PINE  HILL 
RIVER  FALLS 
SLOCOMB 
SNOW  HILL 


THOMASVILLE 
TROY 

WALLACE  2  E 
WHATLEy 


GULF 

BAY  MINETTE 
CITRONELLE 
CODEN 

FaIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  Shores  p  o 

MOBILE  W8  AIRPORT 
ROBERTSOALE  1  E 


l.«0 
3,»0 

1.20 

1,20 
<>.66 
*.52 


.S6 
l.OS 
l.'l 
2.35 
3.29 

'.50 

3.U 
l.Tl 
l.'l. 


3.62 
2.6> 


1.2« 
1.19 
5.52 


1.22 
1.00 


.16  2,16 
.12 

1,10 


.Ol| 


.1! 
.11 


.06     .35  .54 

.U  l.tO 

.14  ,06 

•09  ,01 

,69     ,36  .20 


.12   1.2T  1.32 


.26  2.55  .60 


.04 

1.60 


.58  .55 

.44  .66'  .66 
.0'   l.TT'  1.00 


.27     .20  1.08 


.02  .67 

i 

.16  .09 

.26' 

.02  .96 
.01     .91  .02 


.35 


,02 


.56  1.24 

.27  1.94 

.13  .07  2.91 
.16  .06 

.06  1.00 


.16  .06 


.09 


.10 


,181  1.63 
.02  1.68 
2.45 


.94  1.15 


T  I  .35  .40 
.23|  .44  .07 
.22    3.12     .39  1.04 


.24i 
.03 
.27 


Sm  r«tv*nce  noMa  following  SiAtlon  Indn. 
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DAILY  TEMPERATURES 


SlaUon 

Day  oi  Monlh 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•     •  • 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 

van 

Tl 
*! 

75 
44 

81 
49 

63 
57 

85 
62 

63 
60 

86 
61 

65 
68 

89 
65 

65 
65 

86 
57 

65 
55 

69 
67 

88 
57 

68 
58 

89 
66 

90 
63 

M 

81 
57 

66 
96 

68 
56 

89 
60 

90 
98 

90 
57 

92 
59 

95 
99 

99 
69 

9T 
61 

66 

(7.9 
99.6 

8ELLF  "INA  2  N 

MAX 
MIN 

T6 
43 

82 

50 

81 

54 

64 

58 

85 
63 

62 
62 

85 
62 

69 
63 

87 
65 

63 
64 

85 
56 

69 
60 

67 
66 

63 
67 

90 
66 

93 
64 

" 

89 
57 

65 
57 

88 
61 

86 

60 

88 

60 

90 
58 

95 
60 

94 
69 

96 
62 

96 
*i 

ly 

11 

6T.0 
61.2 

DECATUR 

MAX 

Mm 

72 
44 

76 
47 

80 
52 

83 
60 

85 
61 

86 
60 

83 
63 

67 
68 

89 
67 

88 
68 

70 
60 

65 
61 

90 
67 

68 
68 

85 
61 

97 
71 

91 
65 

64 

66 
63 

85 
59 

84 

62 

68 
69 

68 

61 

66 

60 

91 
63 

91 
61 

94 

62 

96 

70 

?o 

66,2 
62.1 

FALKVTLLE   1  N 

MAX 

Mm 

TI 
40 

75 
43 

80 
48 

82 
58 

64 
60 

84 
62 

84 

62 

85 
66 

89 
65 

84 
64 

70 
61 

84 
58 

89 
66 

66 
67 

83 
64 

99 
65 

96 
62 

l\ 

60 
55 

84 
96 

84 

57 

68 
69 

68 
95 

66 

57 

89 
57 

94 
69 

45 
66 

9» 
61 

l\ 

89.4 
60.2 

FLORENCE 

MAX 

Mm 

■"> 
43 

82 
4S 

81 
54 

87 
62 

88 
68 

83 
67 

67 
63 

91 
66 

69 
69 

83 
62 

66 
61 

86 
60 

91 
69 

86 
67 

91 
59 

91 
67 

l[ 

66 
57 

86 
59 

66 
93 

92 
64 

91 
63 

99 
66 

94 

62 

95 
67 

89 

69 

94 

71 

68 

:: 

86.7 
62.6 

HUNTSVILLE  wB  »P 

MAX 

Mm 

77 
46 

81 

50 

84 

54 

87 
63 

87 
66 

86 
66 

67 
66 

91 
69 

88 
70 

75 
65 

97 
61 

69 
65 

90 
69 

66 
71 

69 
65 

91 
70 

95 
66 

11 

87 
64 

86 
62 

69 
69 

90 
66 

90 
69 

92 
63 

95 
66 

96 
71 

96 
69 

96 
74 

?2 

?: 

68.4 
65,9 

MADISON 

MAX 

Mm 

74 
42 

80 
45 

82 
51 

84 
55 

84 
61 

83 
61 

65 
62 

89 
66 

87 
65 

83 
64 

85 
55 

89 
60 

69 
60 

85 
67 

88 
59 

91 
66 

82 
64 

6? 

84 

60 

86 
99 

61 
61 

66 

61 

68 

60 

92 
60 

95 
61 

97 
62 

99 
61 

96 
69 

62 

11 

87.2 
60.2 

MOULTON  2 

MAX 

Mm 

77 
41 

82 
44 

62 
49 

85 
60 

66 
63 

83 
66 

86 
64 

90 
70 

68 
66 

77 
63 

35 
60 

91 
56 

66 
64 

89 
67 

90 
60 

92 
69 

84 

63 

Vo 

86 
55 

86 
96 

90 
56 

90 
60 

91 
57 

92 
56 

96 
99 

96 
67 

98 
65 

99 
69 

11 

88.6 

60.7 

"USCLE  SHOALS  FAA 

AP 

MAX 

Mm 

79 
45 

84 
47 

84 

53 

89 

61 

90 
68 

85 
66 

88 
66 

93 
70 

90 
70 

76 
65 

96 
65 

92 
61 

91 
71 

86 
67 

90 
61 

94 
68 

85 
66 

65 

88 
60 

90 
60 

92 
63 

93 
64 

94 

62 

99 
62 

96 
61 

99 
70 

99 
TO 

99 
72 

n 

,T 

90.2 
64.0 

NEW  MARKET  2 

MAX 

Mm 

72 
39 

75 
40 

81 
42 

83 
55 

83 
59 

61 
59 

84 

60 

67 
61 

86 
64 

87 
63 

57 
50 

96 
57 

86 
61 

83 
66 

66 
55 

88 
66 

81 
64 

11 

86 
55 

90 
60 

90 
98 

at 

96 

67 
96 

69 

92 

92 
60 

92 
96 

93 
63 

93 
66 

11 

11 

•  5,8 

9T,9 

RED  SAY 

MAX 

74 
45 

78 
46 

82 
56 

85 
62 

85 
64 

69 
66 

87 
64 

91 
69 

87 
62 

67 
60 

95 
60 

67 
61 

90 
66 

64 
62 

89 
65 

89 
63 

82 
62 

64 
60 

67 
61 

88 
63 

86 
66 

89 

67 

90 
62 

92 
62 

93 
65 

93 
68 

99 

70 

71 

(6.5 
62.4 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

Mm 

75 
42 

82 
46 

82 
50 

84 
61 

83 
61 

84 
60 

66 
63 

92 
66 

66 
68 

72 
62 

95 
59 

86 
60 

86 
64 

82 
68 

82 
63 

87 
65 

85 
63 

83 
>9 

66 
58 

89 
97 

89 
61 

68 
61 

88 
97 

92 
99 

97 
63 

97 
66 

97 
65 

97 
66 

:: 

(T.l 
60.9 

RUSSElLVILLE  2 

MAX 

Mm 

•hATERLOO 

•       •  • 

MAX 

Mm 

77 
40 

81 

311 

62 
43 

80 
51 

78 
57 

76 
61 

63 
63 

86 
64 

89 
62 

86 
56 

39 
57 

87 
63 

89 
60 

90 
56 

90 
55 

91 
62 

93 
64 

90 
61 

92 
63 

95 

66 

87 
60 

94 

63 

96 
69 

97 
66 

97 
66 

96 
69 

99 
67 

96 

71 

n 

99 
67 

(9.1 
60. B 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

Mm 

67 
43 

71 
44 

77 
47 

80 
51 

81 
55 

83 
61 

77 
61 

81 
61 

66 
63 

76 
64 

79 
60 

91 

60 

84 

63 

94 

63 

80 
63 

85 
63 

84 
61 

78 
61 

75 
58 

80 
59 

64 

60 

64 

60 

84 

61 

86 
62 

68 

62 

89 
65 

90 
67 

90 
67 

91 
67 

91 
69 

SESSEWER  3  SSV. 

MAX 

Mm 

75 
41 

81 
44 

83 
48 

84 
59 

84 

62 

86 
63 

66 
63 

91 
64 

87 
67 

80 
63 

91 
62 

89 
59 

83 
70 

93 
68 

87 
69 

96 
70 

82 
64 

81 
63 

84 
57 

84 

59 

85 
96 

88 
96 

86 

60 

91 
9t 

91 
96 

94 

65 

94 

69 

9> 

66 

91 
68 

91 
65 

BIRMINGHAM   MB  AP 

MAX 

Mm 

74 
42 

79 
47 

82 
51 

83 
59 

84 

60 

84 
61 

84 
64 

89 
64 

83 
70 

76 
63 

80 
62 

86 
61 

60 
67 

80 
69 

85 
68 

67 
68 

82 
63 

80 
61 

83 
58 

64 

62 

85 
99 

87 
60 

69 

61 

69 

60 

93 
61 

95 
66 

94 

70 

92 
66 

94 

66 

91 
66 

BRIDGEPORT  2  M 

MAX 

Mm 

76 
38 

81 
40 

84 
46 

85 
58 

85 
56 

83 
56 

87 
60 

91 
62 

89 
63 

82 
61 

85 
59 

86 
58 

69 
57 

85 
69 

90 
57 

91 
61 

84 
61 

81 
59 

64 

55 

67 

53 

86 
97 

89 
56 

90 
56 

94 
56 

99 
99 

93 
64 

94 

67 

94 
66 

92 
69 

92 
69 

SUNTERSVlLLE 

MAX 

Mm 

76 
45 

80 
47 

84 
52 

66 
62 

85 
59 

64 

60 

86 
62 

91 
66 

90 
67 

90 
66 

89 
67 

86 
63 

67 
65 

83 
67 

69 
65 

98 
64 

63 
64 

81 
63 

83 
59 

67 
59 

69 
61 

68 
62 

86 
60 

91 
60 

94 

62 

94 

62 

92 
62 

99 
69 

92 
69 

92 
67 

ONEONTA 

MAX 

Mm 

71 
40 

74 
43 

79 
47 

63 
57 

84 
57 

84 
59 

85 
62 

65 
63 

92 
66 

64 

62 

76 
60 

83 
61 

67 
60 

86 
65 

83 
64 

66 
65 

88 
63 

81 
62 

79 
55 

60 
60 

6* 

62 

s: 

97 

66 
96 

89 
99 

91 
95 

93 
64 

93 
63 

95 
67 

94 
66 

91 
66 

SAINT  BERNARD 

MAX 

71 
45 

74 
47 

79 
51 

82 
56 

84 
59 

84 

60 

82 
62 

65 
64 

89 
65 

85 
65 

68 
63 

86 
69 

86 
63 

97 
70 

67 
63 

80 
62 

76 
57 

83 
56 

63 

60 

89 

62 

86 
56 

89 
58 

92 
61 

91 
66 

91 
69 

90 
67 

64.6 

SANO  MT  SUBSTA  AU 

MAX 

Mm 

73 
43 

76 
45 

80 
50 

61 
61 

81 
60 

60 
61 

82 
61 

67 
65 

62 
67 

77 
64 

91 
60 

83 
63 

84 
61 

79 
66 

65 
65 

85 
69 

79 
62 

77 
61 

81 
57 

83 
59 

64 

59 

64 

60 

85 
60 

66 
9t 

90 
60 

91 
69 

89 
69 

91 
66 

89 
69 

■8 
*• 

SCOTTS6OR0 

MAX 

Mm 

70 
51 

76 
57 

79 
55 

84 

60 

85 
56 

85 
64 

84 

60 

86 
65 

91 
65 

85 
65 

90 
65 

86 
60 

87 
65 

88 
65 

64 
65 

90 
67 

69 
65 

86 
60 

67 
55 

86 
53 

89 
54 

68 
59 

88 
99 

91 
96 

96 
63 

94 

63 

95 
TO 

96 

70 

yi 

65 

91 
66 

VALLEY  HEAD 
tt      •  « 

MAX 

Mm 

70 
35 

72 
39 

78 

45 

61 
58 

82 
54 

83 
55 

86 

61 

84 

60 

89 
68 

62 
58 

76 
60 

66 
59 

65 
53 

66 
67 

83 
59 

96 
64 

68 
60 

61 
60 

76 
55 

82 
56 

64 

57 

65 

96 

86 
94 

86 
94 

90 
58 

93 

60 

93 
62 

«) 
61 

90 
61 

90 
62 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 

Mm 

76 
46 

78 
48 

91 
52 

62 
59 

84 
64 

86 
64 

87 
66 

65 
66 

91 
66 

66 
66 

83 
65 

77 
66 

90 
71 

67 
70 

81 
71 

87 
71 

92 
68 

63 
66 

60 
62 

85 
64 

86 
61 

64 
64 

66 

66 

8> 

62 

90 
63 

93 
69 

94 

68 

94 

71 

99 

70 

66.6 
64.2 

BANKhEAD  LOCK  AND 

0AM 

MAX 

Mm 

75 
43 

78 
46 

80 
51 

83 
51 

65 
61 

86 
61 

65 
60 

86 
63 

91 
65 

85 
64 

77 
63 

79 
61 

90 
61 

88 
67 

84 
67 

79 
66 

87 
64 

81 
64 

83 
56 

83 
62 

69 

60 

69 
60 

87 
60 

90 
59 

89 

60 

93 
60 

94 

66 

99 

67 

94 

63 

(9.7 
60.4 

CENTREVILLE 

MAX 

Mm 

77 
42 

79 
44 

84 
49 

86 
55 

86 
59 

87 
62 

88 
60 

69 
61 

93 
61 

67 
59 

88 
65 

80 
59 

92 
69 

96 
70 

69 
71 

91 
70 

90 
65 

64 
64 

65 
97 

67 
62 

86 
97 

67 
61 

66 

60 

69 

98 

92 
it 

99 
66 

96 
69 

96 
66 

99 
69 

11 

6l!s 

clanton 

MAX 

Mm 

75 
45 

77 
45 

81 
50 

83 
55 

64 
57 

84 

60 

67 
63 

87 
63 

91 
67 

83 
66 

86 
64 

83 
62 

86 
67 

84 
70 

84 

70 

87 
71 

87 
64 

83 
64 

61 
58 

85 
62 

63 
97 

85 
56 

67 
56 

66 

60 

91 
60 

99 
66 

94 

66 

91 
67 

93 

70 

86.1 
61.7 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

73 
42 

75 
45 

80 
50 

80 
56 

82 
63 

85 
61 

89 
65 

69 
65 

91 
65 

93 
65 

71 
60 

83 
58 

88 
66 

87 
66 

79 
61 

97 
68 

86 
62 

81 
60 

79 
59 

64 

57 

64 
56 

67 
60 

87 
59 

89 
96 

90 
5« 

92 
67 

93 
69 

91 
67 

92 
67 

(9.0 
60.9 

FAYETTE 

MAX 
MM 

MAlEyvILLE 

MAX 

Mm 

HAMILTON  J  S 

MAX 

Mm 

75 
37 

7i 
40 

82 

4^ 

83 
49 

84 
54 

67 
60 

84 
62 

97 
64 

91 
63 

87 
65 

72 
60 

63 
55 

90 
58 

87 
66 

83 
58 

89 
62 

90 
62 

63 

62 

82 
92 

86 
54 

86 
54 

68 
56 

68 

59 

69 
59 

90 
9* 

92 
97 

99 
62 

94 

65 

94 

66 

91 

62 

(6.4 

97.1 

JASPER  «  N 

MAX 

Mm 

77 
40 

82 
42 

84 
46 

86 
54 

84 
59 

85 
61 

85 
64 

89 
62 

65 

63 

78 
61 

85 

63 

90 
59 

90 
63 

81 
67 

89 
63 

90 
68 

61 
62 

82 
62 

64 
94 

86 
56 

66 
99 

87 
99 

90 
56 

91 
5* 

94 
64 

94 
69 

99 
66 

91 
66 

94 
67 

90 
6> 

(6.9 
99,9 

Sm  n«l«r»oc«  Notes  FoUowtng  SUUoo  ladw* 


-   67  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JUNE  1966 


SUUoa 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

PR*TTVILLE 

MAX 
NQN 

79 
51 

82 
47 

83 
50 

85 
55 

85 
58 

90 
58 

90 
62 

95 
62 

88 
69 

89 
66 

84 
64 

93 
64 

91 
68 

86 
69 

86 
68 

80 
69 

86 
65 

82 
68 

83 
65 

63 
64 

88 
56 

88 
59 

89 
56 

92 
59 

98 
58 

96 
66 

94 

65 

95 
65 

93 
69 

9* 

65 

88 
62 

,2 
,0 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 

76 
47 

90 
50 

83 
50 

80 
56 

84 
58 

87 
60 

87 
62 

96 
64 

88 
68 

85 
66 

83 
63 

88 
65 

85 
68 

84 
68 

66 
68 

88 
69 

84 
63 

83 
66 

83 
59 

66 
69 

88 
60 

88 
60 

86 
60 

90 
62 

95 
63 

90 
67 

90 
68 

93 
66 

92 
69 

92 

86 

,7 
.2 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 

Mm 

78 
'■6 

81 
48 

82 
52 

84 
59 

85 
65 

87 
65 

85 
65 

91 
66 

86 
70 

83 
66 

78 
63 

90 
61 

87 
71 

81 
70 

87 
71 

87 
69 

83 
66 

82 
65 

65 
60 

66 
64 

86 
61 

88 
64 

88 
66 

89 
62 

92 
62 

94 
69 

94 
66 

93 
71 

93 
70 

86 
69 

86 
64 

,4 
,1 

TUSCALOOSA  OLIVEB  DAM 

MAX 

Mm 

76 
46 

77 
46 

83 
47 

84 
56 

86 
62 

91 
63 

93 
62 

87 
64 

93 
68 

87 
65 

81 
61 

80 
58 

92 
62 

88 
67 

83 
70 

86 
70 

66 
64 

S2 
63 

82 
60 

85 
63 

90 
61 

87 
63 

89 
64 

90 
60 

90 
69 

94 
64 

95 
67 

96 
68 

94 
69 

95 
66 

87 
61 

I9 

VERNON 

ft      ft  * 

MAX 

Mm 

79 

3e 

84 
41 

88 
48 

87 
55 

90 
64 

89 
64 

90 
64 

94 

63 

92 
64 

82 
63 

86 
61 

93 
55 

91 
65 

85 
64 

92 
63 

92 
69 

86 
62 

84 
64 

88 
55 

86 
57 

90 
65 

92 
56 

92 
57 

96 
54 

97 
66 

97 
65 

96 
60 

97 
67 

96 
67 

92 
64 

90 
59 

,1 

EASTERN  VALLEY  Cl 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

78 
47 

82 
46 

85 
53 

85 
60 

86 
61 

87 
59 

89 
65 

94 
64 

86 
69 

84 
64 

88 
65 

90 
66 

99 
61 

64 

66 

69 
67 

67 
67 

84 
66 

82 
61 

87 
61 

86 
62 

89 
69 

91 
59 

91 
59 

94 

59 

97 
60 

96 
66 

95 
66 

94 

68 

95 
69 

93 
66 

88 

62 

>6 
,1 

CALERA  2  SW 

MAX 

Mm 

77 
37 

81 
41 

85 
44 

85 
52 

88 
54 

89 
56 

88 
59 

86 
63 

83 
69 

83 
60 

82 
69 

91 
58 

86 
63 

84 

66 

88 
66 

88 
67 

86 
69 

81 
59 

86 
52 

86 
56 

87 
50 

90 
52 

91 
53 

92 
54 

94 
63 

92 
61 

62 

93 
66 

93 
66 

92 
62 

87 
57 

,2 
,3 

CENTRE  !  SM 

MAX 

Mm 

75 
42 

78 
45 

82 
49 

85 
59 

85 
56 

84 
57 

85 
63 

88 
64 

92 
65 

83 
61 

34 
62 

87 
64 

38 
58 

90 
67 

65 
66 

69 
69 

88 
64 

84 
65 

80 
60 

85 
60 

85 
60 

87 
69 

87 
57 

68 
58 

93 
61 

95 
66 

95 
66 

95 
68 

95 
66 

96 
66 

67 
60 

,1 
,7 

CHILDERSBURO  WTR  PLANI 

MAX 

Mm 

75 
41 

61 
44 

84 
47 

85 
55 

85 
57 

87 
57 

87 
64 

91 
62 

86 
66 

83 
62 

84 
63 

87 
63 

86 
63 

82 
69 

89 
69 

89 
70 

84 
64 

83 
63 

83 
67 

66 
66 

87 
55 

69 
55 

90 
54 

92 
66 

94 
69 

93 
62 

93 
66 

94 

66 

93 
69 

90 
64 

87 
60 

,1 
,0 

SADSOEN  GAS  PLANT 

MAX 

Mm 

73 
48 

79 
45 

84 
48 

86 
57 

83 
57 

84 
59 

86 
63 

92 
66 

82 
68 

80 
61 

84 
63 

87 
63 

81 
68 

87 
59 

87 
66 

87 
70 

83 
63 

76 
64 

83 
56 

64 
60 

67 
59 

86 
58 

88 
57 

92 
56 

94 
61 

95 
66 

95 
67 

94 
67 

93 
64 

90 

86 

,1 
,9 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 

Mm 

72 
42 

75 
43 

80 
44 

84 
47 

85 
55 

85 
55 

85 
56 

85 
62 

91 
62 

80 
63 

80 
62 

84 
62 

85 
60 

86 
60 

81 
67 

66 
67 

66 
63 

81 
56 

62 
56 

84 
56 

84 
56 

86 
66 

86 
65 

90 
55 

93 
60 

92 
64 

93 
65 

93 
66 

93 
69 

85 
57 

,1 
,9 

SYLACAUGA  *  NE 

MAX 

Mm 

76 
39 

81 
42 

83 
46 

84 
55 

84 
58 

87 
56 

87 
63 

92 
60 

86 
67 

84 
61 

86 
69 

86 
61 

86 
61 

85 
68 

67 
67 

67 
69 

84 
63 

81 
62 

86 
55 

86 
67 

87 
54 

88 
65 

89 
55 

91 
56 

96 
57 

92 
61 

94 
64 

93 
66 

91 
68 

92 
64 

86 
59 

[2 

TALLADEGA 
ft      ft  ft 

MAX 

Mm 

74 
43 

79 
43 

82 
47 

83 
54 

83 
55 

85 
56 

85 
63 

90 
62 

82 
66 

82 
65 

84 
64 

86 
62 

86 
59 

81 
63 

85 
68 

85 
69 

81 
63 

79 
62 

83 
60 

85 
57 

86 
56 

88 
57 

69 
54 

90 
56 

93 
60 

93 
65 

92 
64 

91 
66 

91 
68 

88 
66 

65 
59 

,4 

PIEDMONT  PLATEAU  0! 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

Mm 

77 
42 

82 
40 

83 
44 

83 
52 

86 
54 

86 
53 

88 
60 

89 
60 

82 
66 

88 
65 

87 
63 

87 
61 

86 
66 

87 
67 

86 
67 

84 
68 

86 
66 

81 
62 

85 
58 

84 
56 

85 
52 

67 
63 

88 
61 

91 
54 

93 
56 

94 
58 

94 
62 

93 
61 

91 
69 

90 
63 

86 
58 

,7 
,9 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

76 
51 

82 
42 

83 
46 

83 
53 

79 
51 

80 
53 

82 
60 

85 
59 

84 
63 

79 
64 

84 
63 

83 
62 

87 
56 

82 
67 

84 
68 

83 
69 

80 
62 

82 
61 

81 
58 

82 
56 

85 
53 

87 
54 

86 
63 

90 
65 

87 
60 

88 
62 

87 
64 

86 
64 

91 
64 

93 
64 

84 
58 

,U 
•  6 

AUBURN  3  SW 

MAX 

Mm 

80 
46 

81 
45 

82 
48 

85 
57 

86 
56 

87 
56 

90 
61 

91 
63 

94 
67 

78 

60 

90 
62 

88 
67 

87 
61 

90 
69 

86 
65 

89 
67 

63 
66 

67 
67 

84 
64 

84 
61 

86 
57 

87 
68 

88 
67 

89 
56 

92 
60 

96 
65 

96 
66 

96 
66 

96 
66 

93 
64 

88 
60 

.0 

>s 

CAMP  HILL  2  NM 

MAX 

Mm 

75 
42 

77 
43 

80 
50 

82 
56 

84 
54 

84 
53 

86 
63 

88 
63 

91 
65 

77 
66 

88 
63 

86 
67 

85 
59 

88 
64 

84 
65 

67 
67 

68 
66 

SO 
64 

78 
61 

82 
58 

83 
53 

84 
66 

86 
65 

67 
58 

90 
60 

93 
66 

94 
64 

92 
64 

93 
65 

92 
63 

86 
59 

,6 

7 

HEFLIN 

MAX 

Mm 

73 
38 

75 
39 

79 
43 

75 
41 

76 
46 

81 
44 

85 
47 

87 
51 

90 
61 

83 
59 

87 
60 

88 
61 

88 
52 

79 
56 

81 
57 

87 
66 

83 
60 

84 
53 

85 
52 

84 
55 

67 
60 

69 
54 

69 
53 

89 
52 

91 
55 

91 
60 

96 
64 

94 
62 

93 
65 

93 
62 

85 
54 

,4 

3 

LAFAYETTE 

MAX 

Mm 

76 
46 

80 
49 

82 
50 

84 
55 

84 
56 

86 
56 

89 
62 

91 
62 

76 
64 

88 
66 

85 
61 

85 
63 

88 
63 

68 
58 

87 
66 

80 
66 

85 
65 

85 
65 

82 
62 

32 
58 

85 
55 

83 
58 

88 
59 

91 
60 

94 
63 

96 
67 

93 
68 

93 
66 

93 
68 

92 
63 

66 
60 

3 
6 

MARTIN  DAM 

MAX 

75 
58 

81 
49 

84 
49 

86 
55 

85 
57 

86 
62 

86 
64 

92 
63 

78 
68 

86 
70 

83 
66 

86 
66 

98 
62 

86 
67 

67 
67 

S3 
76 

84 
70 

81 
66 

83 
69 

82 
60 

85 
59 

87 
61 

88 
61 

90 
59 

94 
61 

94 

67 

93 
65 

93 
66 

92 
68 

89 

66 

2 
9 

OPELIKA 

MAX 

Mm 

77 
49 

77 
44 

83 
49 

84 
58 

84 
54 

87 
59 

90 
68 

92 
69 

76 
69 

90 
64 

86 
65 

88 
68 

89 
68 

85 
65 

80 
66 

81 
62 

82 
56 

84 
56 

65 
63 

87 
57 

90 
60 

92 
60 

91 

66 

92 
64 

91 
65 

92 
66 

65 
60 

9 
,7 

ROCKFORD  2  NNW 

MAX 

Mm 

75 
45 

76 
43 

81 
48 

83 
50 

85 
54 

85 
55 

85 
61 

87 
62 

90 
65 

93 
62 

86 
60 

84 
62 

86 
60 

84 
66 

83 
64 

86 
62 

83 
60 

84 
63 

84 

66 

86 
56 

65 
54 

69 
56 

68 
54 

89 
56 

91 
61 

Q4 

6-. 

95 
63 

93 
63 

92 
67 

92 
63 

86 
58 

5 

ROCPC  MILLS 
ft       ft  ft 

MAX 

Mm 

89 
48 

81 
42 

86 
43 

85 
47 

86 
52 

85 
53 

88 
55 

94 

60 

93 
61 

81 
67 

89 
60 

90 
60 

90 
54 

91 
55 

87 
68 

90 
68 

84 
67 

67 
64 

82 
62 

86 
68 

87 
53 

88 
54 

90 
53 

90 
54 

95 
66 

98 
60 

98 
66 

97 
66 

9? 
68 

94 

66 

89 
58 

3 

PRAIRIE  0( 

DAYTON 

MAX 

Mm 

77 
45 

77 
50 

82 
53 

86 
58 

86 
62 

88 
66 

90 
63 

86 
65 

92 
70 

85 
67 

82 
60 

85 

60 

92 
68 

90 
71 

87 
69 

91 
70 

90 
73 

87 
66 

82 
61 

85 
65 

86 
62 

67 
65 

85 
66 

91 
64 

92 
61 

94 
67 

97 
67 

96 
70 

97 
70 

96 
66 

87 
64 

9 
0 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAK 

MAX 

Mm 

76 
52 

77 
49 

81 
49 

85 
54 

86 
62 

87 
65 

88 
63 

85 
63 

92 
65 

86 
68 

83 
63 

76 
59 

91 
60 

89 
69 

86 
70 

90 
70 

89 
66 

83 
66 

83 
62 

85 
64 

86 
63 

87 
64 

86 
66 

86 
65 

90 
61 

91 
61 

93 
68 

93 
67 

94 
71 

94 

67 

86 
63 

6 
2 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

77 
48 

78 
49 

82 
54 

85 
58 

84 
63 

87 
66 

88 
60 

84 
63 

91 
68 

85 
69 

80 
62 

76 
69 

90 
68 

98 
69 

61 
70 

89 
72 

86 
69 

83 
66 

82 
60 

66 
66 

66 
61 

86 
64 

83 
65 

89 
64 

69 
61 

91 
69 

94 
68 

93 
72 

94 
72 

93 
67 

86 
64 

0 
1 

GREENSBORO 

MAX 

Mm 

HAYNEVILLE 

MAX 

Mm 

81 
51 

83 
47 

47 

84 

85 
59 

86 
60 

90 
64 

93 
64 

94 
68 

83 
65 

90 
60 

81 
62 

89 
69 

86 
68 

86 
69 

82 
67 

69 
67 

85 
64 

82 
64 

84 
62 

83 
63 

84 
63 

ae 

61 

90 
61 

93 
66 

92 
66 

92 
66 

93 
69 

92 
67 

87 
62 

1 

8 

LIVINGSTON 

MAX 

Mm 

78 

82 

84 

84 

86 

87 

86 

91 

87 

85 

80 

91 

90 

94 

90 

91 

90 

92 

S6 

85 

86 

85 

89 

95 

92 

96 

94 

95 

94 

99 

86 

4 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

Mm 

78 
46 

83 
48 

85 
52 

87 
57 

88 
61 

88 
64 

90 
62 

94 
65 

o6 
68 

88 
63 

78 
61 

91 

60 

87 
70 

S3 
70 

90 
68 

88 
70 

86 
66 

84 
66 

86 
61 

86 
64 

86 
60 

86 
63 

88 
63 

92 
62 

94 
60 

96 
68 

93 
66 

95 
66 

94 
69 

93 
65 

86 
62 

0 
8 

MINTER  3  Nw 

MAX 

Mm 

78 
50 

79 
51 

83 
55 

85 
57 

88 
51 

87 
61 

88 
64 

90 
66 

96 
66 

83 
66 

87 
60 

76 
61 

91 
62 

88 
70 

87 
67 

87 
67 

86 
68 

S6 
66 

83 
63 

86 
64 

85 
63 

65 
64 

66 
65 

90 
63 

90 
64 

91 
60 

96 
67 

93 
66 

94 

67 

93 
66 

87, 
62, 

1 

6 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

Mm 

78 
52 

S3 
51 

86 
55 

85 
57 

86 
60 

87 
59 

90 
66 

93 
65 

83 
70 

90 
65 

83 
63 

91 
65 

88 
67 

86 
71 

87 
70 

94 
71 

86 
68 

83 
69 

83 
66 

84 
66 

66 
63 

85 
63 

89 
62 

89 

62 

93 
66 

93 
69 

92 
66 

94 

68 

93 
70 

93 
68 

87, 
64, 

4 
5 

SELMA 

MAX 

Mm 

80 
54 

84 
50 

83 
56 

84 
59 

86 
61 

87 
64 

88 
65 

88 
66 

87 
71 

89 
68 

83 
64 

94 
63 

89 
72 

88 
71 

89 
70 

88 
71 

88 
68 

85 
68 

66 
63 

88 
66 

89 
62 

89 
69 

92 
66 

93 
63 

96 
62 

97 
66 

93 
68 

94 
68 

94 

72 

95 
68 

88, 
65, 

8 

2 

See  RefeieDce  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


StatioD 

Day  ol  Monlh 

• 

B 
II 
• 

< 

1  1  2 

1 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

30 

31 

TUSKESEE  3  5 

MAX 

T8 

82 

83 

83 

84 

68 

91 

92 

74 

69 

85 

66 

88 

63 

87 

63 

66 

84 

63 

•  3 

84 

85 

87 

89 

92 

93 

92 

92 

93 

91 

86 

3 

Mm 

46 

46 

52 

52 

58 

55 

62 

64 

69 

69 

63 

65 

62 

69 

65 

67 

66 

67 

65 

63 

59 

59 

59 

59 

61 

64 

65 

66 

68 

65 

61 

UNION  SPRINGS 

MAX 

80 

80 

84 

85 

68 

67 

86 

92 

94 

76 

90 

84 

68 

69 

86 

67 

80 

66 

61 

84 

82 

83 

88 

90 

90 

91 

92 

92 

92 

91 

66 

7 

•      •  • 

MIN 

57 

56 

56 

61 

60 

56 

59 

67 

63 

66 

66 

66 

66 

69 

66 

65 

65 

63 

63 

62 

65 

64 

64 

68 

68 

67 

66 

66 

62 

6 

COAST»L  PLAIN 

01 

ANDALUSIA  1  NN 

MAX 

89 

90 

90 

91 

91 

91 

90 

94 

95 

88 

90 

90 

92 

90 

92 

90 

90 

91 

89 

92 

90 

92 

92 

92 

94 

94 

94 

96 

99 

9* 

91 

T 

MIN 

53 

54 

54 

60 

60 

62 

66 

68 

60 

58 

59 

67 

66 

64 

72 

69 

64 

62 

64 

64 

64 

67 

64 

66 

68 

62 

61 

6* 

62 

0 

ATMORE   1  SW 

MAX 

T9 

86 

86 

87 

88 

91 

95 

94 

93 

96 

95 

94 

94 

90 

86 

84 

90 

89 

85 

64 

83 

80 

85 

89 

92 

92 

93 

93 

94 

93 

89 

3 

Mm 

90 

49 

55 

51 

59 

64 

63 

63 

TO 

69 

57 

59 

61 

71 

68 

69 

70 

68 

65 

66 

63 

66 

65 

65 

61 

60 

61 

64 

61 

*' 

62 

' 

BRANTLEV 

MAX 

T9 

81 

85 

86 

86 

86 

91 

94 

95 

78 

93 

90 

89 

89 

89 

90 

91 

90 

85 

80 

84 

84 

83 

89 

91 

94 

93 

94 

93 

94 

88 

3 

MIN 

50 

52 

54 

52 

58 

61 

67 

68 

58 

59 

62 

69 

63 

66 

70 

66 

63 

61 

61 

64 

61 

58 

58 

62 

63 

61 

63 

63 

60 

' 

BREwTON  3  S5E 

MAX 

81 

87 

86 

89 

91 

91 

95 

95 

84 

94 

92 

95 

92 

93 

90 

92 

92 

89 

83 

64 

81 

85 

91 

92 

95 

94 

96 

96 

97 

96 

90 

6 

MIN 

52 

53 

56 

61 

59 

61 

67 

65 

56 

57 

66 

69 

65 

69 

70 

65 

61 

60 

64 

65 

62 

64 

56 

60 

62 

60 

63 

63 

60 

T 

CAMDEN  3  NM 

MAX 

82 

83 

87 

88 

89 

90 

91 

94 

85 

90 

80 

92 

90 

90 

91 

89 

86 

66 

87 

86 

88 

66 

92 

93 

94 

98 

94 

97 

95 

95 

89 

7 

MIN 

54 

56 

61 

65 

64 

65 

68 

64 

61 

58 

68 

70 

67 

70 

66 

65 

61 

62 

60 

64 

63 

62 

59 

65 

66 

66 

TO 

69 

62 

* 

CHATOM  3  N 

MAX 

T9 

85 

87 

67 

89 

90 

92 

94 

93 

93 

93 

94 

92 

86 

89 

69 

90 

66 

69 

88 

87 

65 

92 

92 

95 

96 

96 

95 

96 

99 

90 

8 

Mm 

52 

53 

59 

61 

68 

64 

66 

64 

63 

68 

64 

56 

69 

69 

70 

68 

66 

63 

63 

63 

65 

65 

60 

63 

66 

60 

62 

68 

*' 

62 

CLAyTON 

MAX 

T5 

76 

79 

80 

81 

61 

80 

61 

88 

79 

68 

85 

84 

85 

65 

66 

81 

62 

60 

74 

79 

60 

84 

85 

67 

89 

89 

90 

89 

89 

83 

0 

Mm 

58 

60 

61 

62 

61 

61 

66 

63 

67 

61 

66 

66 

67 

66 

69 

66 

69 

61 

61 

63 

65 

63 

67 

68 

69 

71 

70 

68 

** 

OOTHAN  fAA  AIRPORT 

MAX 

81 

84 

86 

86 

88 

90 

93 

94 

78 

92 

86 

89 

91 

67 

89 

67 

82 

86 

78 

62 

84 

85 

88 

89 

93 

93 

96 

94 

95 

96 

68 

1 

MIN 

5^ 

59 

62 

66 

64 

66 

71 

70 

72 

71 

63 

72 

70 

73 

71 

73 

73 

70 

63 

69 

68 

71 

70 

66 

67 

71 

73 

71 

Tl 

68 

ENTERPRISE  3  NM 

MAX 

91 

73 

90 

82 

83 

68 

85 

66 

67 

85 

85 

79 

81 

81 

81 

86 

89 

90 

91 

92 

91 

92 

85 

6 

Mm 

71 

68 

58 

62 

66 

67 

67 

69 

71 

69 

67 

65 

65 

65 

65 

64 

63 

66 

69 

67 

68 

EUFAUlA 

MAX 

T6 

84 

86 

64 

7S 

76 

61 

86 

68 

90 

86 

64 

89 

63 

86 

79 

66 

90 

69 

60 

90 

89 

84 

88 

90 

84 

88 

89 

94 

»♦ 

85 

8 

Mm 

62 

58 

60 

61 

68 

66 

70 

70 

69 

71 

68 

71 

67 

66 

68 

68 

60 

70 

68 

74 

67 

69 

66 

70 

66 

69 

70 

TO 

66 

68 

EVERGREEN 

MAX 

78 

79 

84 

84 

87 

68 

89 

92 

94 

82 

92 

87 

91 

91 

90 

66 

90 

90 

86 

80 

63 

82 

78 

82 

89 

91 

92 

93 

94 

*i 

87 

> 

MIN 

54 

55 

56 

62 

62 

63 

67 

67 

59 

57 

69 

70 

66 

68 

67 

67 

64 

63 

64 

63 

61 

63 

58 

61 

65 

62 

64 

62 

I 

FRISCO  CITY 

MAX 

78 

81 

84 

65 

87 

68 

90 

92 

94 

85 

92 

76 

93 

90 

89 

36 

89 

92 

87 

68 

86 

86 

85 

90 

92 

94 

95 

96 

94 

88 

7 

MIN 

58 

58 

62 

67 

64 

65 

69 

67 

58 

61 

67 

71 

67 

70 

72 

67 

63 

64 

65 

67 

64 

65 

62 

67 

66 

65 

69 

3 

GENEVA 

MAX 

82 

83 

85 

87 

89 

88 

90 

94 

94 

75 

91 

62 

86 

90 

85 

88 

87 

61 

83 

80 

82 

80 

84 

88 

92 

92 

93 

95 

94 

87 

2 

Mm 

57 

59 

59 

61 

65 

66 

69 

69 

60 

66 

65 

70 

67 

69 

71 

71 

67 

62 

66 

66 

66 

61 

62 

63 

67 

64 

69 

TO 

eiLBERTOMN 

MAX 

78 

83 

66 

86 

88 

90 

69 

94 

92 

91 

87 

91 

90 

66 

91 

92 

84 

66 

87 

87 

87 

86 

90 

92 

89 

95 

95 

95 

99 

92 

69, 

2 

MIN 

52 

55 

59 

65 

64 

61 

67 

68 

60 

56 

65 

70 

68 

71 

69 

64 

59 

60 

58 

63 

64 

63 

58 

64 

67 

69 

68 

65 

SREENVILLE 

MAX 

82 

84 

85 

61 

86 

67 

91 

93 

88 

90 

87 

90 

82 

65 

85 

65 

67 

65 

83 

83 

83 

82 

89 

92 

93 

93 

94 

93 

94 

92 

87, 

9 

MIN 

53 

56 

58 

60 

63 

66 

67 

67 

67 

61 

65 

69 

67 

67 

69 

68 

67 

68 

64 

64 

67 

65 

63 

63 

69 

68 

69 

68 

68 

1 

HEADLAND 

MAX 

81 

81 

83 

85 

85 

86 

89 

93 

90 

76 

89 

85 

66 

68 

85 

68 

66 

82 

86 

76 

60 

80 

84 

86 

89 

92 

69 

93 

92 

92 

85, 

9 

Mm 

56 

59 

64 

61 

62 

65 

68 

69 

64 

60 

65 

66 

71 

66 

70 

70 

71 

68 

65 

64 

68 

65 

62 

64 

66 

69 

68 

6T 

6T 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

77 

80 

84 

86 

87 

88 

89 

93 

96 

76 

90 

82 

93 

90 

87 

67 

66 

89 

83 

83 

85 

85 

86 

90 

92 

95 

95 

96 

»T 

9T 

88, 

1 

Mm 

" 

54 

58 

57 

59 

61 

64 

66 

69 

67 

61 

64 

66 

68 

67 

69 

67 

67 

63 

62 

62 

66 

63 

64 

64 

TO 

68 

69 

69 

^7 

NATCHEZ 

MAX 

79 

85 

85 

87 

66 

90 

92 

94 

84 

90 

78 

92 

91 

90 

87 

89 

90 

86 

87 

86 

87 

83 

90 

92 

99 

97 

95 

9T 

96 

93 

■  9, 

2 

Mm 

51 

54 

58 

67 

61 

62 

67 

65 

60 

57 

68 

70 

65 

71 

70 

65 

61 

60 

60 

65 

61 

59 

97 

62 

65 

63 

69 

^4 

61, 

3 

OZARK  6  NNN 

MAX 

81 

83 

84 

85 

65 

89 

91 

92 

82 

90 

90 

87 

87 

85 

67 

62 

66 

82 

76 

82 

82 

85 

85 

90 

92 

91 

94 

99 

93 

92 

8T, 

0 

Mm 

58 

60 

60 

62 

66 

67 

67 

67 

58 

62 

64 

69 

67 

69 

69 

70 

66 

63 

62 

65 

64 

69 

69 

69 

70 

66 

69 

69 

PHENIX  CITY  2  NNH 

MAX 

78 

78 

82 

83 

84 

84 

88 

90 

92 

76 

90 

88 

86 

86 

66 

65 

79 

85 

84 

80 

83 

65 

66 

87 

90 

93 

94 

92 

92 

93 

86, 

0 

Mm 

57 

62 

61 

61 

66 

66 

69 

68 

63 

66 

63 

68 

67 

69 

67 

69 

67 

62 

62 

64 

62 

64 

68 

71 

71 

TO 

TO 

41 

64 , 

9 

THOMASVILLE 

MAX 

77 

78 

82 

82 

85 

87 

68 

89 

92 

65 

89 

77 

91 

89 

86 

91 

69 

87 

84 

85 

66 

85 

84 

8« 

90 

93 

94 

94 

99 

9* 

8T, 

2 

Mm 

52 

52 

57 

60 

64 

69 

67 

67 

71 

69 

61 

63 

66 

72 

71 

71 

70 

67 

63 

65 

64 

67 

66 

67 

65 

TO 

70 

TO 

Tl 

»T 

69, 

9 

TROY 

MAX 

79 

83 

85 

87 

87 

88 

93 

93 

84 

90 

62 

86 

89 

66 

66 

91 

66 

60 

76 

80 

63 

65 

87 

90 

91 

91 

91 

92 

92 

«2 

86, 

6 

Mm 

49 

59 

56 

62 

63 

62 

65 

68 

68 

67 

60 

66 

68 

69 

67 

68 

67 

66 

65 

63 

64 

66 

66 

65 

67 

68 

68 

68 

68 

WHATLEY 

MAX 

77 

82 

84 

85 

86 

69 

92 

94 

85 

90 

62 

91 

93 

69 

67 

85 

88 

83 

66 

68 

89 

86 

88 

87 

90 

92 

93 

94 

92 

91 

88, 

0 

*      *  • 

Mm 

*' 

45 

52 

54 

56 

60 

62 

61 

67 

62 

54 

59 

61 

67 

66 

70 

71 

6ULF 

01 

SAY  MiNETTE 

MAX 

87 

86 

86 

66 

88 

90 

96 

94 

85 

94 

66 

93 

87 

86 

64 

64 

90 

87 

65 

65 

80 

84 

88 

89 

93 

92 

93 

93 

94 

92 

88, 

6 

Mm 

54 

61 

61 

64 

65 

67 

68 

n 

68 

62 

62 

68 

69 

72 

66 

TO 

68 

65 

66 

69 

68 

67 

66 

65 

70 

69 

66 

T2 

TO 

CITRONELLE 

MAX 

80 

83 

85 

87 

87 

90 

93 

95 

93 

95 

85 

90 

94 

68 

90 

90 

85 

86 

68 

65 

87 

85 

88 

87 

94 

91 

94 

90 

93 

91 

69. 

0 

Mm 

53 

53 

52 

61 

60 

61 

65 

68 

69 

70 

56 

59 

56 

70 

70 

70 

69 

66 

65 

70 

70 

67 

66 

62 

62 

65 

65 

70 

64 

CODEN 

MAX 

83 

85 

84 

85 

66 

87 

68 

69 

86 

97 

85 

87 

67 

68 

86 

66 

86 

65 

89 

67 

80 

85 

88 

90 

93 

90 

93 

93 

92 

41 

8T, 

8 

Mm 

53 

53 

58 

59 

62 

64 

62 

65 

69 

73 

62 

62 

67 

71 

72 

71 

72 

70 

64 

66 

69 

66 

69 

68 

63 

67 

65 

66 

69 

48 

5 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

81 

83 

64 

85 

86 

87 

91 

90 

86 

95 

92 

89 

87 

87 

68 

64 

88 

82 

87 

86 

82 

82 

88 

90 

93 

92 

92 

94 

94 

90 

8T. 

6 

Mm 

56 

57 

59 

60 

62 

65 

64 

66 

70 

74 

61 

60 

67 

71 

7! 

69 

73 

70 

67 

67 

69 

65 

67 

67 

69 

68 

66 

66 

69 

TO 

66. 

0 

FORT  MORGAN 

MAX 

77 

80 

79 

82 

83 

84 

85 

65 

85 

90 

65 

85 

85 

64 

84 

63 

65 

66 

86 

84 

60 

63 

83 

84 

87 

87 

69 

89 

89 

BT 

84, 

5 

Mm 

64 

67 

68 

67 

73 

72 

70 

72 

77 

77 

67 

70 

73 

75 

76 

67 

73 

72 

74 

71 

70 

71 

73 

72 

73 

TT 

74 

74 

75 

72 

71. 

9 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

82 

85 

85 

86 

87 

90 

93 

93 

90 

98 

90 

93 

67 

69 

86 

85 

68 

69 

69 

87 

82 

82 

67 

89 

91 

93 

93 

95 

95 

94 

89. 

1 

Mm 

56 

58 

63 

63 

66 

66 

68 

70 

75 

75 

63 

64 

72 

74 

74 

73 

73 

71 

69 

69 

73 

69 

69 

70 

67 

T4 

70 

70 

73 

71 

69, 

0 

robertsoale  1  E 

MAX 

80 

81 

85 

64 

64 

85 

91 

94 

93 

91 

94 

86 

93 

88 

90 

65 

84 

86 

86 

87 

65 

79 

80 

87 

90 

91 

93 

94 

94 

99 

68. 

0 

Mm 

53 

54 

57 

58 

61 

64 

63 

65 

70 

71 

60 

59 

65 

70 

68 

68 

69 

66 

66 

66 

68 

65 

67 

67 

62 

69 

65 

65 

68 

68 

64, 

6 
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EVAPORATION  AND  WIND 


JUNE  1966 


StaUon 

Day  Of  Montli 

Total 

or 
Avg, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

9 

10 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

26 

29 

30 

31 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  CAM 

EVAp 
WIND 

116 

3] 

15 

11 

U 

8 

.25 

29 

.2* 
1* 

.00 

74 

.36 

100 

.29 

60 

.22 
9 

.19 

5 

.15 

6 

.13 

11 

.15 

11 

.23 

14 

.17 

36 

.17 

38 

.27 

23 

.28 

26 

.25 

23 

.31 

23 

.22 

14 

.23 

14 

.24 

16 

14 

.18 

9 

.17 

9 

•  26 

33 

6.47S 
803 

•      •  • 

PRAIRIE 

06 

DEMOPOLIS  LOCK  ANO 

DAM 

FVAP 
MINI] 
MAX 
MIN 

.13 

106 

ai 

53 

.3<> 

75 
10 
53 

.20 

21 
18 
56 

.24 

30 
87 
63 

.30 

24 
«8 
65 

.28 

41 

90 
84 

.41 

37 
93 
67 

.11 

11 
88 
67 

.22 

12 
95 
71 

.22 

44 

88 
71 

.34 

111 
89 
63 

.19 

25 
78 
63 

.19 

15 
92 
63 

.18 

25 
93 
70 

.13 

15 
87 
71 

.25 

30 
96 
73 

.22 

46 
92 
69 

.23 

40 

89 
70 

.23 

51 
88 
66 

.26 

42 
91 
65 

.31 

58 
92 
66 

.19 
45 
90 
66 

.22 

24 
SB 
68 

.28 
44 

91 
69 

.35 

16 
95 
69 

.26 
14 
96 
69 

.25 

26 
98 
72 

.23 

1 

97 
73 

.22 

17 
99 
76 

.38 
46 

98 
70 

7.56 
1092 
90.6 
67.4 

•      »  « 

SULF 

oa 

FAIHHOPe  2  NE 

EVA(: 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 

42 
90 
5« 

.19 

25 
91 
59 

.23 

20 
90 
64 

.27 

25 
92 
64 

.21 

18 
94 
65 

.23 

20 
97 
68 

.23 

17 
100 
68 

.05 

11 

97 
70 

.22 
42 

94 
72 

.25 

56 
91 
71 

.34 

35 
93 
69 

.22 

19 
95 
65 

.19 

10 
94 
65 

.15 

7 
92 
72 

.08 

16 
93 

72 

14 

87 
71 

.2* 

16 
98 
75 

.15 

32 
96 
73 

.38 

35 
97 

70 

.19 

13 
90 
70 

.12 

7 

88 
71 

.16 

18 
86 
68 

.16 

14 

87 

fO 

.16 

14 
95 
62 

.35 

14 
99 
68 

.19 

14 
98 
69 

.37 

14 
98 
70 

.25 

12 
99 
70 

.28 

12 
98 
72 

.10 

20 
93 
73 

6,63B 

612 
93,7 
68.3 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

% 

a 

StaboD 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID         6  AM       NOON       6  PH 

Trace 

01-09 

10-49 

50-99 

100-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 
possible 

1 

Average 
sky  cover 

BIRMINGHAM  MB  AIRPORT 

9 

1.2 

3.9 

26 

SH 

16 

83 

85 

55 

58 

1 

3 

3 

0 

2 

0 

9 

73 

5.9 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

14 

1.3 

5.7 

31++ 

1 

16 

75 

78 

49 

51 

5 

1 

2 

0 

2 

0 

10 

5.2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

10 

2.5 

8.5 

24++ 

1 

09 

81 

86 

51 

59 

3 

3 

4 

0 

0 

0 

10 

4*9 

MONTGOMERr  WB  AIRPORT 

6 

2.7 

6.8 

36 

E 

30 

85 

89 

51 

58 

3 

4 

3 

1 

1 

0 

12 

54 

6*1 

See  Reference  Nolea  FoUowing  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
JUNt  1966 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Predpllatlon 

No.  of  Day* 

Snow,  Slftftt 

No.  of  D«T* 

SUHOB 

1 

t 

Q 

Max. 

Mln. 

1 

k. 

3 

a 

■3-a 

I 

s 

X 

•A 
►1 

•i 
■*  B 

<i 

Average 

P 

3.8 

ft  fi 

q£ 

•a 
a 

Q 

t 
ft 

» 

ft 

a 

t 

t  i 

3  k 

■d 

»  fe 

•:l 

ll 

1 

0 

ft 

& 

• 

o 

J 

8 

o 

8 

Si 

8 
8 

NOVEMBER  1965 

Greensboro 

70.8 

43.5 

57.2 

l.l 

82 

8 

20 

30 

233 

0 

0 

2 

0 

1.59 

.00 

.78 

22 

.0 

0 

3 

2 

0 

•     •  ft 

DECEMBER  1965 

LIVINGSTON 

62.0 

3'>.1 

<>8.  1 

76 

30 

19 

8 

516 

0 

0 

16 

0 

5.66 

2.01 

24 

T 

0 

1 

4 

2 

ft       ft  ft 

JANUARY  1966 

GREENSBORO 

53. 7M 

27.5 

<>0.6M 

-  8.7 

75 

1 

-  5 

30 

753 

0 

1 

21 

1 

1.71 

IS 

0 

ft      ft  ft 

FEBRUARY  1966 

EUf  4IJL4 

Greensboro 

53.6 
62.6 

3<>.6M 
32.0 

46. 6M 
'•7.3 

-  6.5 

-  <.,1 

73 
72 

10 
12« 

15 
15 

1 
5 

509 
488 

0 
0 

0 
0 

12 
15 

0 
0 

9.37 

4.79 

2.10 

13 

•  0 

T 

0 

c 

6 

6 

4 

ft     ft  ft 

MARCH  1966 

FAYETTE 
GREENSBORO 

69.  IM 
68.0 

*0.5M 
39. 5M 

5<..3M 
53, 8M 

-  3.2 

84 
84 

31* 

31 

20 
20 

7 
7 

337 
342 

0 
0 

0 
0 

9 

0 
0 

2.82 
4. OS 

-  2.49 

.84 
1.49 

24 

14 

.0 
.0 

0 
0 

8 

2 
2 

0 
2 

ANNUAL  1965 


STATION  INDEX 


CORRECTIONS 

PRIMROSE  FARM 


STATION  DISCONTINUED  EFFECTIVE  JUNE  30,  1965 


JANUARY  1966 
JANUARY  1966 

JANUARY  1966 
JANUARY  1966 
FEBRUARY  1966 

FEBRUARY  1966 
MARCH  1966 

MARCH  1966 
MARCH  1966 
MARCH  1966 
MAY  1966 
MAY  1966 
MAY  1966 
MAY  1966 


CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
DAILY  TEMPERATURE  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

DAILY  TEMPERATURE  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 


APPALACHIAN  MOUNTAINS  DIVISION 
DIVISION  02 


UPPER  PLAINS 
DIVISION  03 


UPPER  PLAINS 
DIVISION  03 


UPPER  PLAINS 
DIVISION  03 


PRAIRIE 
DIVISION  06 


PRAIRIE 
DIVISION  06 


EASTERN  VALLEY 
DIVISION  04 


EASTERN  VALLEY 
DIVISION  04 


COASTAL  PLAIN 
DIVISION  07 


EASTERN  VALLEY 
DIVISION  04 


UPPER  PLAINS 
DIVISION  03 


PRAIRIE 
DIVISION  06 


UPPER  PLAINS 
DIVISION  03 


UPPER  PLAINS 
DIVISION  03 


JASPER  4  N 

BILLINGSLEY  1  SE 
JASPER  4  N 
UNION  SPRINGS 

UNION  SPRINGS 
GADSDEN  GAS  PLANT 

DIVISION 

CHATOM  3  N 

GADSDEN  GAS  PLANT 

FAYETTE 

MARION  1  N 

ALICEVILLE 

HERTZ  PONDVILLE  TOWER 


PRECIPITATION  DEPARTURE  FROM  NORMAL 


AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  26.7,  AVERAGE 
TEMPERATURE  36.8,  LOWEST  TEMPERATURE  -20 
DATE  30TH,   TOTAL  DEGREE  DAYS  867,   NUMBER  OF 
DAYS  WITH  MINIMUM  TEMPERATURE  32  OR  LESS  21, 
DAYS  WITH  MINIMUM  TEMPERATURE  ZERO  OR  LESS  2 

MONTHLY  TOTAL  5.46,   AMOUNT  ON  220  .67 


MINIMUM  TEMPERATURE  ON  30TH  -20,  AVERAGE 
MINIMUM  26.7 

AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  36.1,  AVERAGE 
TEMPERATURE  47.6,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -4.6, 
NUMBER  OF  DAYS  WITH  MINIMUM  TEMPERATURE  32  OR 
BELOW  8,   TOTAL  DEGREE  DAYS  481 

MINIMUM  TEMPERATURE  ON  28TH  42,  AVERAGE 
MINIMUM  TEMPERATURE  38.1 

TOTAL  PRECIPITATION  4.86,  GREATEST  DAY  1.87 
DATE  4TH,  NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION 
.10  OR  MORE  6,   .50  OR  MORE  4,   1.00  OR  MORE  2 

AVERAGE  PRECIPITATION  5.02,   DEPARTURE  FROM 
NORMAL  -1.14 

AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  44.8,  AVERAGE 
TEMPERATURE  56.1,   TOTAL  DEGREE  DAYS  234 

MONTHLY  TOTAL  4.86,   AMOUNT  ON  4TH  1.87,   19TH  .12 


NUMBER  OF  DAYS  WITH  .10  OR  MORE  HISSING,  .50 
OR  MORE  MISSING 


NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION  .10  OR 
MORE  HISSING 


AMOUNT  ON  31ST  0 
PRECIPITATION  ON  31ST  0 


See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
JUNE  1966 
DELAYED  DATA 


Day  of  Month 


12  3 


7      8      9   I  10     U     12     13     U     15     IE     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     23     30  31 


9.6e 

J.5T 


2. (2 


.2B  .03  .80  .2B 
i    .50     .10     r  1.24 


•  12!    .66  .06 


•OS  ,21  .211  .10  .36  ,11 
■2]  1,69  .01,  ,07  ,10  ,29 
.09  1,92     .661    .28     ,0«     ,2ft  ,0% 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECEMBER  1965 
LIVINGSTON 

JANUARY  1966 
OREEMSBORO 

FEBRUARY  1966 
5REEN5B0R0 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  «ND 

T 

T 

T 

T 

S**  fi*lai«DC9  Notes  Followlag  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

1, 

.3 

.6 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

2. 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3. 

• 

> 
< 

*      •  • 

NOVEMBER  19*9 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

74 
J7 

74 
34 

79 
43 

79 
49 

74 

94 

74 
94 

80 
94 

82 
90 

78 
90 

76 
49 

62 
44 

42 
90 

61 
49 

63 
48 

48 
46 

69 
41 

70 
49 

72 
42 

74 

39 

70 
40 

49 
38 

48 
37 

74 
34 

74 
41 

74 
47 

79 
48 

SO 
40 

99 
31 

54 
33 

53 
20 

70.8 
41t9 

•      •  • 

DECEMBER  1949 

LIVINGSTON 
•      •  • 

MAX 
MIN 

90 
20 

92 
2S 

99 
37 

61 
24 

79 
28 

69 
39 

93 
26 

64 

19 

47 
29 

71 
33 

44 
43 

43 
49 

61 
49 

64 
41 

97 
90 

98 
91 

99 
42 

47 

41 

93 
40 

99 
24 

42 
31 

44 
29 

64 
97 

49 

32 

48 

31 

97 
24 

98 
24 

40 
29 

72 
31 

74 
42 

74 

91 

42.0 
34.1 

JANUARY  1964 

9REENS60RO 

MAX 
MIN 

79 
49 

74 
43 

73 
41 

40 

64 
38 

60 
37 

62 
27 

93 
26 

40 
28 

69 

U 

42 
27 

66 
31 

64 
46 

98 
38 

90 
36 

99 
31 

49 

22 

45 
24 

42 

16 

47 

26 

46 

33 

46 
28 

40 
23 

49 
17 

42 

27 

40 
28 

50 
14 

59 
20 

90 
13 

24 
.  5 

43 
14 

93, T 
ZTil 

«      «  t 

FEBRUARY  1944 

EUFAULA 

MAX 
MIN 

44 
^  } 

40 
32 

40 

46 

90 

92 
18 

98 

48 
J I 

69 

73 

48 

69 
90 

67 

60 

64 

61 

61 

96 

47 

68 

68 

48 

48 

49 

43 

31 

48 

37 

49 
40 

94 

M.* 

SREENSBORO 

MAX 

I«41N 

4« 

33 

98 
24 

42 

16 

47 

16 

92 
19 

99 
21 

70 
99 

49 
32 

72 
43 

71 
44 

49 
42 

72 
41 

71 
39 

70 
37 

68 
40 

61 
49 

94 

30 

93 
31 

44 

24 

42 
30 

47 
28 

43 
29 

42 
30 

40 
33 

42 
30 

41 
28 

42 
39 

49 
39 

«      «  » 

MARCH  1964 

FAYETTE 

MAX 

Mm 

49 
J7 

68 
36 

69 
93 

60 
44 

49 

90 

49 

20 

94 
24 

49 
25 

67 
28 

71 
36 

76 
42 

74 

42 

72 
94 

79 
96 

79 
94 

70 
93 

70 
48 

73 
44 

•0 

97 

84 

93 

80 
99 

74 
94 

40 
39 

40 
23 

41 
40 

42 
37 

42 
38 

67 

30 

73 

84 

42 

48.1 
40.9 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

44 
34 

68 
59 

69 
49 

70 
49 

96 
30 

48 
24 

53 
20 

99 
22 

42 
27 

66 
28 

74 
34 

77 
40 

74 
91 

64 
91 

79 
91 

74 
47 

47 
49 

72 
49 

75 
46 

81 
44 

81 

90 

79 
9» 

75 
93 

53 
32 

49 

49 
35 

63 
38 

58 
36 

55 
35 

75 
29 

84 

37 

48.0 
39,1 

5m  R«l«r«nc*  NolM  FoUowlag  SuUod  IndM 
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STATION  INDEX 


ABfiEvICLE  1  NNtf 

AOOI&ON 

ALBERTA 

ALBERTVILLE  2  SC 
ALEXANOeft  CITT  6  NE 
ALICEVILLE 
ANDALUSIA  1  NW 
ANNISTOH  fAA  AP 
AltLET  9  S 
ASHLAW 

ASHVILLE  *  W 
ATHENS  2 
ATHORE  1  SH 
AUBURN  3  Sw 
AUTAUGAVILLE   3  N 
BAMUlEAO  LOCK  AND  OAH 
8AV  NINETTE 
BELLE  NINA  ;  H 
BERRY 

BESSENER  3  SSW 
BEXAR 

BlLLIN<iSLEr  1  SE 
BIRNINMAM  WB  AP 
BOAZ 

BRANTLEY 
BREHTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  W 
BROOK WOOD 
BRUNCIOCE 
CALERA  2  SN 

CAMDEN  9  NH 

CANPBELL 

CAMP  MILL  2  NW 

CAR BOM  HILL 

CENTRE  9  SK 

CENTREVILLE 

CHATOH  3  N 

CHILDER5BURG 

CMILOERSBURO  WTR  PLANT 

CITRONELLE 

CLAIBORNE 
CLANTON 
CLAYTON 
CODEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLINSVILLE 

COLUHSIA 

CORDOVA 

COTTONTON 

CUBA 

DAOEVIkLE 
OAOEVILLE  2 
DANCY  4  N 
DAYTON 
DECATUR 
DELTA 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAN 
OOTMAM  FAA  AIRPORT 
DOTHAN  4  SE 

DOUBLE  SPRINGS 

ELBA 

ELROO 

ENTERPRISE 

ENTERPRISE  3  NW 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FAIRhOPE  2  NE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FALKVlLLE  I  N 

FALLS  CITT  BLK  POND  TR 

FAYETTE 
FLORENCE 
fORT  DEPOSIT 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRJSCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOWN 

GORGAS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GREENVILLE  2 

GULF  SHORES  P  0 

GUNTeRSVILLE 

GUNTER5V1LLE  TVA 

KALETVILLE 

LTON  3  S 
HAVNEVILLE 
HEADLAND 
HEFLIN 

HIGHLAND  HONE 

HICHTOWER 

HODGES 

MUNTSVILLE  Wa  AP 


OOOl  01  HENRY 
0069  03  WINSTON 
0140  OtI  WILCOX 
01481  02!  MARSHALL 
014)  0»  TALLAPOOSA 
OITB  0*.  PICKENS 
0252  or  COVINGTON 
0272,  04|  CALHOUN 
093al  03l  WINSTON 
03«9j  05j  CLAY 

03TTI  04|  ST.  CLAIR 


0*OTl  07 
I  042^1  05: 
0440  03 
0505'  03' 
0903.  0«i 
0655'  01' 


LEE 

AUTAUOA 

TUSCALOOSA 

BALDWIN 

LIMESTONE 

FAYETTE 

JEFFERSON 


0T90:  03!  MARION 
0823  03  AUTAUGA 
0831'  021  JEFFERSON 
0957;  02,  MARSHALL 
1069  07  CRENSHAW 
10041  07.  ESCAMBIA 
1099  02  JACKSON 
1143'  03'  TUSCALOOSA 
117»l  07i  PiKE 
1288  04  SHELBY 

1901  07!  WILCOX 
1319'  07  CLARKE 
1324|  091  TALLAPOOSA 
1377  03;  WALKER 
19W:  0*1  CHEROKEE 
1920,  03,  BIBB 
1566  07  WASHINGTON 
1615|  041  TALLADEGA 
1620,  04  TALLADEGA 
1685  OS  MOBILE 

1690,.  07.  MONROE 
1694  03'  CHILTON 
1725,  07,  BARBOUR 
1803  08  MOBILE 
18071  07|  GENEVA 
I8I9:  01;  COLBERT 
1849i  02|  DE  KALB 
1869j  07  HOUSTON 
194ol  03'  WALKER 
19741  07;  RUSSELL 

2079!  06  SUMTER 
2119j  09  TALLAPOOSA 
2124  05  TALLAPOOSA 
2l«l  03  PICKENS 
2188i  06.  MARENGO 
2207'  01,  MORGAN 
2239|  05j  CLAY 
2249  06  MARENGO 
23721  07;  HOUSTON 
2377|  07I  HOUSTON 


2366: 
i  2977; 

2632 
I  2670; 
I  2675 
I  27Z7I 

2799! 

2813 


03'  WINSTON 
07!  COFFEE 
03  TUSCALOOSA 
07]  COFFEE 
07! COFFEE 
07'  BARBOUR 
07|  CONECUH 
OB  BALDWIN 
07  COVINGTON 
01  MORGAN 
03  WINSTON 


2883,  03  FAYETTE 
2971  01  LAUDERDALE 
30241  06,  LOWNDES 
3035  08  BALDWIN 
3043;  02^  OE  K.ALB 
9109i  0  7i  MONROE 
31511  oV  ETOWAH 
3154.  04.  ETOWAH 
3160]  06  SUMTER 
3200|  02;  CULLMAN 


9299i  07 
92711  07^ 
93081  07 
>430i  0  3| 
35111  061 
3519]  07; 
■;  35241  OtI 
I  3559|  081 
i  3579;  02 
I  9578  02I 


GENEVA 

BUTLER 

CMOCTAW 

WALKER 

HALE 

BUTLER 

BUTLER 

BALDWIN 

MARSHALL 

MARSHALL 


3620|  03  WINSTON 
I  36451  03|  MARION 
;  3748  06  LOWNDES 
I  3761   07  HENRY 
I  9775;  05  CLEBURNE 

3816  07  CRENSHAW 
i  3842  09.  CLEBURNE 
I  3B99  01  FRANKLIN 
I  4064'  01'  MADISON 
,  4193,  OtI  CLARKE 


•7  29 
66  10 

■9  92 

88  07 
86  30 

89  91 
«7  13 
S»  91 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


800     7A|  7A 


OBSERVER 


JOHN  S  RICHBURG  , 

Pttor.  PALMER  GOOSEY  ' 

SIDNEY  J.  HARDTi  SR.  [ 

JESSE  H.  CULP 

DOUGLAS  H.  SANFORO  ! 

MRS>  CMERRY  J.  HERMOON  . 

JAMES  P.  GILLIS 

FED.  AVIATION  AOeNCY  I 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

NORMA  K  WILLIS  | 


HUOM  H.  WIGGINS 
MRS.  MARTHA  t.  MOORE 
J.  B.  NEIGHBORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GROVER  w.  WOODWARD 
AUBURN  UNIVERSITY 
HI&S  CLARA  R.  OLIVE 
JAMES  C.  MC  CRAVY 

OSCAR  W.  LOCKRIDOE 
JOHN  R.  Thomas 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
DAVID  A.  BURNS 
R.  E.  HENDERSON 
MRS.   CLARA  T.  PEAVY 
HISS  M.   LOUISE  JONES 


IILLIE  H.  SI- 


auburn  university  i 
jo£  pickens 
auburn  university 
floyd  j.  garrison 
don  r.  watson 
huey  colsurn 
oraoy  c.  young 
alabama  power  co. 
city  water  plant  ; 
mrs. esther  a.m.  jones  i 

tollie  l.  haskeh 
marion  w.  easterling  i 
mrs  elizabeth  m  weston  i 

AfiNES  C.  CHRISTENSEN 
HENRY  F.  KELLEY 
TVA-462 

B*  W.  appleton 
JOHN  TRAWICK 
MRS.  C.  GRE9HAH 
HUGH  S.  KITE 

REUBEN  P.  HARRIS 
WILLIAM  L.  BARTLETT 
H.  CLAY  PLESS 

INACTIVE  7/IJ/63 
JAMES  M.  CREWS 
ROSS  A,  HAWKINS 
ROBERT  J.  DUNAWAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY  , 
PAUL  B.  SMITH  ' 

MITCHELL  DRAKE 
ARTHUR  C*  BRUNSON 
MRS.  BELLE  BERRY 

CLOSED  6/e'66 
T,   HARRIS  MOATS  | 
C.  A.  MC  ChURE  , 
H.  DAVE  SIMONTON 
JAMES  E.  BARRETT.  JR. 
U.S.  FOREST  SERVICE 
EDGBERT  H.  HARDI 
INACTIVE  4/30 
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GORMAN  J.  BLACK 
HENRY  G.  RICHARDS 
WOOOROW  WILSON 
WH.  H.  CHANDLER 
CARL  PARKE" 
MRS*  NELIA  MCKENZIE 
B.  G.  WILLIAMS 
SO,  NATURAL  GAS  CO. 
FIELDS 


MRS.  G.  MC  I 


NZIE 


REBECCA  CAMPBELL 
T.  E.  MASON 
ALTON  G.  LAND 
ALABAMA  POWER  CO. 
N.  HAMMER  COBBS 
CECILE  T.  LEWIS 

INACTIVE  9/29/65 
GILBERT  W.  MELCHER 
RADIO  STATION  HGSV 
TVA-769 

RADIO  STATION  WJBB 
EDDIE  L.  PEARCE 
MISS  JANE  DOSWELL 
AUBURN  UNIVERSITY 
CITY  OF  HEFLIN 
CHARLES  R.  PORTER 
THOMAS  J.  HART 
FRANK  L*  HAYNES 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
T.  H.  GAILLARD.  JR. 


STATION 


I  JACKSONVILLE  2  SW 
'  JASPER  4  N 
j  JORDAN  DAM 
j  KINSTON 
'  LAFAYETTE 
,  LAY  DAM 
,  LEEDS 
I  LEESBURG 
I  LIVINGSTON 
LOUISVILLE 

MADISON 

'  HAGELLA 

.  MARION  1  N 
MARION  JUNCTION  1  ENE 
MARION  JUNCTION  2  NE 


TIN  DAM 
iTHEWS  : 


ssw 


'*ILLERS  FERRY 
■tILSTEAO 
'IINTER  3  NW 


MONTEVALLO 
MONTGOMERY  wa  AP 
,  MOULTON 

I  MOULTON  2 

I  MUSCLE  SHOALS  PAA  AP 

NATCHEZ 

NEW  BROCKTON 

NEW  MARKET  2 
'  NEWTON 
I  ONEONTA 
,  OPELIKA 
I  ORRVILLE 
j  OZARK  6  NNW 

PAINT  ROCK  2  N 

PALHEROALE  2  W 
!  PELL  CITY  1  NNE 
I  PERRYVILLE 

PETERMAN 
i  PHENIX  CITY    2  NNW 

PICKENSVILLE 

PINE  HILL 

PINE  LEVEL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

I  PRATIVILLE 

PRIMROSE  FARM 
I  PUSHMATAHA 
I  RED  BAY 

I  REDSTONE  ARSENAL 
:  REFORM 

RIVER  FALLS 

RIVER  FALLS  2  NE 

ROBERTSDALE  1  E 

ROCKFORC  2  NNW 

ROCK  MILLS 
i  RUSSELLVILLE  2 
j  SAINT  BERNARD 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

SAYRE 
I  SC0TT5B0R0 

SEALE 
;  SELMA 

SLOCOHB 

SNOW  HILL 


,  SUTTLE 


:  TALLADEGA 
'  THOMASVILLE 
I  THORSBr  1  SW 

thorsby  ekp  statioi 
^  thuRlow  dam 

trafford 

I  TROY 

'  TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  ( 
TUSKEGEE   3  S 
UNION  SPRItlGS 

I  uniontown 

'  VALLEY  HEAD 

VERNON 

WAOLEY 

WALLACE  2  E 
,  WALNUT  GROVE 

WARRIOR  LOCK  AND  01 
;  WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
WETUMPKA 


CLOSED  STATIONS 


4209 
*22« 
4306 
4491 
4902 

4619 

462  T 
4T9« 

4BB4 

497^ 

49961 
9108] 
I  9116' 

;  9121 

9140 
I  9172 
I  5994 
!  9382 
1  9397 


COUNTY 


CALHOUN 
03  WALKCR 
OS  ELMORE 
07^  COFFEE 
09i  CHAMBERS 
09  CHILTON 
02'  JEFFERSON 
04|  CHEROKEE 


01  MADISON 
02:  JEFFERSON 
06.  PERRY 

06  DALLAS 
06)  DALLAS 
09{  ELMORE 

06l  MONTOOMERY 

07  CMOCTAW 
09  BIBB 
06|  BULLOCK 


'  5417  07  WILCOX 
5439  06  MACON 
944%  06  DALLAS 

'  5<.5<.  06-  DALLAS 
9465  03  CHILTON 


.  OS  1 


BILE 


,  5478'  OS  MOBILE 
5537  04  SHELBY 
5950:  06  MONTGOMERY 

,  5629,  01;  LAWRENCE 


I  96991 
,.  5749 
5789 
:  9842 


Oil  LAWRENCE 
01!  COLBERT 
07'  MONROE 

0  7  COFFEE 

01  MADISON 
07  DALE 

02  BLOUNT 
09  LEE 
061  DALLAS 
OT  DALE 


6226  02|  JACKSON 
6246  02  JEFFERSON 

ST  CLAIR 
6362  06  PERRY 
6  370  07'  MONROE 
69981  07.  RUSSELL 
6414'  09;  PICKENS 
6460  OT  WILCOX 
6468  06  MONTGOMERY 
6908'  03!  AUTAUGA 

6640  03  AUTAUGA 
6684  06  MONTGOMERY 
6719  07,  CMOCTAW 
6609  01  FRANKLIN 
6833,  01  MADISON 
6847,  03,  PICKENS 
6937  07  COVINGTON 
69421  07  COVINGTON 
6988  08.'  BALDWIN 
7020  091  COOSA 


Oi  RANDOLPH 

01  FRANKLIN 

02  CULLMAN 
02  DE  KALB 
02  JEFFERSON 


■  02 


KSON 


73281  07  RUSSELL 
I  73661  06,  DALLAS 
7976  07  GCNKVA 
76Z0|  OT  WILCOX 

I  7963|  06|  PERRY 

'  7999  04;  Talladega 
8024  04  talladega 

ens  07'  CLARKE 

8204  03  CHILTON 

8209  03  CHILTON 

8215  05  ELMORE 

8259  01  MADISON 

828!  02  JEFFERSON 

8323  07  PIKE 

•380'  03  TUSCALOOSA 
8385  03  TUSCALOOSA 
8401  06  MACON 
8438.  06i  BULLOCK 
84«6  06  PERRY 
'  8469  02  DE  KALB 
8917  03  LAMAR 
8603  05  RANDOLPH 
8637  07  ESCAMBIA 
8648^  04^  ETOWAH 

86791  06i  GREENE 
8686  01  LAUDERDALE 
8809  03  BIBB 
,  8859  05,  ELMORE 
8867  07  CLARKE 
8998  03  FAYETTE 
9103  05  ELMORE 


93  «• 

39  »4 

>2  97 

*l  U 

32  ** 

32  9B 

33  93 

34  11 
92  99 

91  41 

9*  42 

99  30 
32  38 

92  27 
92  28 
32  40 
32  19 

91  96 
32  93 

92  04 

92  0* 
92  27 

32  06 
92  07 
92  4B 
30  41 

30  41 

33  06 
32  18 

94  29 

34  29 
9*  43 
91  43 
91  24 
34  94 

31  20 


•«  II 

•9  24 
•6  31 
86  II 
89  46 
B8  11 
89  33 


•6  11 
BT  18 
•  7  19 


8B  2T 

87  20 

89  32 

87  22 

89  94 

•T  03 

67  03 

«6  27 
02 

B8  19 

86  92 

86  24 

87  IT 

87  18 

87  37 

87  16 

•  9  96 

66  26 

69  96 

39  97  I    66  29 

32  9B  I    89  29 

92  18      87  14 

91  91      69  41 

94  42 
99  44 
99  96 
32  96  -. 

ST  16 

B9  01 

86  16 

87  36 


525  6F 


92  37 

92  26 
92  16 
92  12 
94  26 
94  95 
33  23 
31  22 

91  22 
30  92 

92  94 


86  28 
86  19 
88  21 
68  08 
86  96 
86  01 
86  92 

86  31 

87  40 
86  14 


.  47 


89 

66  98  , 


34  12 
94  17  I 
99  43  I 
94  41  66  09 
92  18  i  89  10 
92  29  I    8T  00 

91  07  I    89  96 

92  00  I     87  01 


92  92 
99  12  I 

93  27 

91  99 
32  94  ; 
32  99  ! 

92  32  I 

94  54  I 


67  11 
86  12 
86  06 
67  44 


87  37 
87  39 
89  99 
89  49 


87  90 

88  04 

87  07  I 
86  II  , 


9  31  20      65  59 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


2601 
6B0' 
979)  MID 


ELLA  M.  AVERS 
JAMES  A.  BRITAIN 
ALABAMA  ^ER  CO. 

KINBRO 
CLARENCE  H.  FINCHER 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS*  MARY  K.  LEE 
RUFUS  M.  SCHELL 
LIV1N6ST0M  STAte  COL. 
JOHN  B.  ARO 

JOHN  0  STONKR  JR 
ALABAMA  PMEA  CO. 
ROBERT  J.  CURRY 

SIMONTON 
AUBURN  UNIVERSITY 
ALAMMA  POWCR  CO. 
E.  PAUL  GOWAN 
ERNEST  H.  LAND 

FOREST  SERVICI 
I  MRS.  SANA  O.  HALL 

I  FRED  HENDERSON 

I  JAMES  M.  WALKER 

I  HENRY  J.  YATES 

,  T.  E.  LIOE 

'  ALABAMA  POWER  CO. 

I  ALABAMA  STATE  DOCKS 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

M.  P.  JETER.  JR. 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TVA-361 

JOHN  M.  KELLY 

FED.  AVIATION  AGENCY 

S.  B.  HELTON 

CITY  OF  NEW  BROCKTON 

MISS  LUCILE  W.  MEREFOI 

GLADYS  G  BROWN 

LONNIE  R.  MORRIS 

RADIO  STATION  WJHO 

EDWARD  B.  WARREN 

CHARLES  H.  CARROLL 

'  TVA -69 
GEORGE  T.  POSEY 
NORMAN  A*  VAUGHN 
MRS  EVELYN  N.  FULLER 

1  MRS.  MINTa  ED01N4 
PMCNIX  CITY  WATER  WKS 

I  MRS  MARY  A.  HEORICK 

;  MRS.  DELLA  L.  OAKLEY 
MRS.  ENA  C.  PAUL 

I  THOMAS  E.  FISCHER 

'  CONTINENTAL  GIN  CO. 

I        CLOSED  6/30/69 

INACTIVE  12/11/64 

\  MRS  AUTIE  KILBURN 

I  REDSTONE  ARSENAL 
CURRY  MC  DOMALD 

:  WILLIAM  GODWIN 
ALABAMA  ELECTRIC  COOP 
MICHAEL  W.  BALDWIN 

,  CHARLES  w,  MCEWEN 

JOHN  T.  BAILEY 
RADIO  STATION  WWWR 
ST.  BERNARD  COLLEGE 
AUBURN  UNIVERSITY 
MRS.  M.  W.  PRIDNOAE 
RADIO  STATION  wCRI 
INACTIVE  12/9/69 
I  ROBERT  J.  CHANDLER 
J  T  KIRKLAND 


MRS.  evA  I 


RAT 


I  J.  F.  SUTTLE.  JR. 
'  CITY  WATER  PLANT 

C.  D.  WEAVER 
I  LERDY  GATES 

AUBURN  UNIVERSITY 
.  AUBURN  UNIVERSITY 
.  ALABAMA  POWER  CO. 

TVA -906 

MRS.  L ILL  IE  MAE  JONES 
I  THOMAS  J.  DILLARD 

I  FED.  AVIATION  AGENCY 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
RADIO  STATION  WABT 
LESTER  L.  REEDER 
!  JEPTHA  S.  BRANYON 
C  •  H  LUMBER  COMPANY 
MRS.  LEILA  H.  WHEELER 
;  ALABAMA  POWER  CO. 
,  MRS.  ESSIE  H.  CMAVERC 
I  MRS. FLORENCE  PARKER 

'  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  RICHARD  D.  HIGGINS 
MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 
MARION  H.  SAHFORD 
MRS*  vELMA  G.  COLEMAN 
w.  W.  COTNEY 
I  ALABAMA  POWER  CO. 


T.  HARRIS  MOATS 


I    DRAINAGE  CODE:     1-ALABAMA  2-BLACK  WARRIOR   3-CAHABA  4 -CHATTAHOOCHEE  5-CHOCTAWHATCHEE  6-CONECUH  7-COOSA  8-ESCAMBlA  S-GULF  10-PEA 
U-TALLAPOOSA   II-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
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REFERENCE  NOTES  ALABAMA 

JUNE  1946 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,  dimensioml  units  used  in  ihli  bull..<ii.  T.™„  _..      .    .u  .  ,.  , 

ucn"  u.>e.  "D.ii. r.„p.«,u„" u....  •■Ev.po.stion .„d  win^d" u.ie.  .„d  :n:.z.'.^.^Z"::;jzrzT^z:r^^^^   zi"^:.:".  ^^r^z^;:^  L';.';ndX\r,^^eo';"oi:";^';r"' 
^^^f^^::~Lt::^r:^^^^^^^^^^  — -owm.  ..e  ■•e„p„„,.„„  .„d  wnd-  u.,..  „..  .„d .  •■Ev..„,i„  .„d  wmd- 

WATEl^  EQUIVALENT  nlues  published  in  the  "Snowf.U  and  Snow  on  Ground''  table  are  the  water  eaulvalent  of  .now    .1...        i,.      .k  a     ^       ,     .  ^ 

.or  successive  observations,  consequent!,,  occasional  drming  and  other  cause,  ol  ":,r'.X:ZnXT,ltZ:-r::;1^^^^^^^^  >»- 
fS^Tce.  ••='>°»""  •"<'  on  Ground"  table,  and  In  ,h.  "Seasonal  Snow,all"  table.  Include  snow  snd  sleet.    Entries  o,  snow  c  .round  include  .no.. 

NORMALS  tor  all  stations  are  cUmatologic.l  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  ettective  with  dau  (or  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  sUtion  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  daU  will  b.  carried  In  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issue,  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  preclpluuon  toUls  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Ihdea. 

No  record  In  the  "Cllmatological  Dau"  Uble  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
**     Highest  observed  one  minute  wlndspeed.    This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  whoUy  or  partly  estimated,  using   a  ratio  ot  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

"     ^:::j::XT,.V::;:t^^^^^^^  '°  temperature"  Ubl.  ,or  detailed  dally  record.    Degree  day  dau.  If  carried  for  this  sutlon. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  PreclplUtlon  Dau.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V     Includes  total  for  previous  month. 

LN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOMaWG: 

AR     This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  ^Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "HouMy  Precipitation  DaU"  buUetln.  If  dally  amounts  are  published  in 
Cllmatological  Data  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  publUhed  from  the  recordlnit  saae  In 
the   Hourly  PreciptUtion  Data   bulletin.  •  •  • 

G  "Soil  Temperature"  Uble. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "SupplemenUl  Dbu"  Uble. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a, 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  Ubles,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S,  for  each  month  arc  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Docximents,  Government  Prmting  Office.  Washington.  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  subsUtions  through         may  be  found  in  the  publication  "SubsUtlon  History"  for  this  Sute,  price  35  cenU.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  sutlona  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatological  Data,  price  IS  cents.   These  publications  may  be  obuined  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  t2.  SO  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  >  Checks  and  money  orders  shoiild  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATUREi      106*  ON   THE  13TH  AT  AUBURN  3  SW 
LOWEST  TEMPERATURE,      63*   ON  THE   25TH  AT  HEFLIN 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,     9,28  INCHES  AT  CLAIBORNE 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION;      .98   INCH  AT  MARTIN  DAM 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,      6.00   INCHES  ON  THE   17TH  AT  JACKSONVILLE  2SW 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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•  13 

•  IS 

1.74 

.15 

.39 

.20 

1.15 

SELMA 

6,66 

.26 

•  OS 

•  01 

3.35 

T 

2.52 

T 

.46 

SUTTLE 

3,25 

.27 

,9* 

,54 

•  17 

.01 

1  .08 

.24 

TUSKE6EE   3  S 

2.T1 

.06 

,07 

•  30 

•  34 

.63 

T 

1 .20 

.01 

.04 

T 

•  03 

•  03 

UNION  SPRING'S 

6,76 

•  01 

1.40 

•  75 

1.90 

.75 

,60 

.70 

•  65 

UNIONTOWN 

l.lfl 

T 

T 

T 

•  15 

•  56 

•  10 

.15 

.10 

.12  ! 

marrior  lock  And  dam 

2,b8 

,15 

*  12 

.03 

,08 

•  51 

.31 

,88 

•  10 

.40  . 

COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE   1  NNW 

3.9l 

T 

.11 

.72 

.95 

1,79 

•  3* 

ALBERTA 

3,79 

.  37 

.67 

.43 

.2b 

•  05 

1,39 

•  36 

•  26  ■ 

ANDALUSIA    1  NM 

*,2* 

•  39 

•  30 

.01 

•  8 1 

1.23 

•  36 

•  09 

ATMOHE  1 

*,39 

T 

•  05 

,06 

T 

1.35 

.  36 

.12 

•  04 

.13 

1.13 

•  10 

T 

•  40 

T 

•  65 

BRANTLEY 

S.28 

•  68 

•  59 

.03 

*  * 

•  Zb 

.  1  3 

.  1  4 

.73 

.48 

BREkoTON  3  SSE 

3, ft* 

.08 

.11 

.23 

.  10 

1.68 

.lb 

.  10 

.39 

.66 

.13 

BRliNOlDGE 

2,^1 

.27 

•  52 

1.11 

•  23 

.18 

CAHCEN   3  NW 

1,92 

,06 

•  l2 

•  36 

,03 

.  35 

,72 

.24 

.04 

T 

CHATOM   3  N 

5,76 

•  77 

,5* 

.51 

,  1  5 

*  15 

.  15 

,04 

2.05 

•  41 

.  09 

.  90 

T 

T 

CLAIBORNE 

9,28 

T 

•  22 

l.5o 

•  05 

.10 

•  10 

.05 

1  ^41 

.  26 

5.53 

.06 

CLAYTON 

2.52 

,10 

.41 

.48 

.53 

.  I  1 

.06 

.?3 

•  05 

.26 

COf FEE  SPRINGS  2  MW 

5.  )  6 

,12 

•  33 

,  30 

•  33 

•  89 

1*52 

•  52 

1.15 

COLUMBIA 

6,70 

•  *0 

1.80 

1  .00 

1  ,50 

•  30 

1 .70 

cottonton 

3,72 

•  ** 

•  38 

1  .30 

.60 

•  32 

•  68 

• 

DOTHAN  FAA  AlRPOfrT 

6.01 

T 

.  u 

.06 

.02 

.73 

1  .  30 

.40 

*  1  1 

,65 

.02 

•  53 

T 

1 .09 

•  79 

• 

ELBA 

5.*0 

•  20 

.06 

•  10 

.02 

.39 

.45 

.81 

.53 

2.57 

•  22 

.05 

• 

ENTERPRISE  3  NW 

*.25 

T 

,0b 

.25 

.72 

.04 

T 

I  ,07 

.31 

•  b6 

1.12 

T 

FUFAUL* 

Evergreen 

*,V5 

,  1  1 

1.67 

.58 

.  1 1 

.62 

•  02 

.12 

•  76 

FAlCO  OPEN  POND  TOWER 

FRISCO  CITY 

5.28 

T 

T 

•  21 

T 

T 

.04 

1.41 

.59 

2^95 

.02 

,06 

T 

T 

GENEVA 

8.21 

.02 

U69 

.20 

,07 

•  56 

.04 

.02 

T 

•  16 

2,56 

.15 

2.34 

•  38 

GEORGIANNA 

6.55 

T 

,32 

2^65 

,63 

T 

.0' 

•  *1 

.67 

.  1  3 

•  71 

•  02 

•  74 

T  , 

61  LBERTOwN 

3,9* 

•  32 

.11 

1,40 

1  •*1 

■  06 

•  05 

.25 

T 

.20 

•  14 

GREENVILLE 

3.30 

.01 

•  03 

T 

.04 

*06 

.01 

.07 

•  U 

.  12 

.04 

•  14 

.06 

2,4*. 

T 

•  14 

T 

.01  . 

nEADL*ND 

*.55 

•  17 

1.6<> 

1,07 

,02 

.b9 

.20 

•  31 

•  45 

HIGHLAND  HCjME 

3,96 

,  30 

•  3b 

•  07 

,01 

1.52 

•  '  5 

.91 

•  03 

•  61 

JACKSON 

3,99 

•  1  7 

05 

•  66 

.09 

.  1 1 

1,87 

•  25 

.3' 

T 

K INSTON 

5.96 

•  18 

,08 

•  24 

.86 

.02 

•  03 

.03 

.06 

.  1  6 

.64 

2,55 

LOU  I SV I LlE 

5,fe2 

.19 

.07 

1*09 

.06 

1  ,59 

1.19 

■  1  1 

.Ob 

.06 

•  19 

.06 

•  75 

.18  . 

MELVIN 

3,89 

.3b 

UOO 

•  90 

.15 

1.07 

•  18 

•  23  . 

MILLERS  FERRY 

2.t  2 

.*0 

.0* 

•  1 2 

■  25 

.25 

.01 

.32 

.32 

**3 

T 

,04 

•  04  • 

NATCHEZ 

5,11 

•  35 

'il 

•  15 

.18 

.09 

,70 

.58 

•  1 5 

•  23 

,79 

T 

.04 

.59 

.65 

.22 

•  17 

NEWTON 

T 

•  33 

•  05 

.55 

.bl 

.05 

.89 

.09 

•  56 

•  35 

2,72 

1.19 

,02  , 

OZARK  6  NNW 

5!l2 

,06 

K43 

T 

.50 

T 

.'•5 

2.09 

.07 

,23 

,17 

•  03 

.05 

.04 

PHENIX  CITY  2  NNW 

2.26 

,25 

.99 

.01 

,\<> 

,41 

.05 

,06 

.02 

.06 

•  21 

.01  , 

PINE  HILL 

3,d6 

.55 

,93 

•  20 

■  10 

T 

1,08 

.45 

.55 

HIVER  FALLS 

7.77 

•  16 

T 

.65 

T 

.20 

1 . 1' 

.05 

T 

1.85 

T 

1,84 

.24 

I  .40 

T 

T 

•  19 

SLOCOMB 

*.  16 

.2'' 

.70 

,  A4 

.  ^^4 

•  62 

.72 

.05 

•  24 

'INOW  HILL 

3.21 

.92 

•  Zl 

,77 

.25 

,20 

T 

.26 

•  60 

THOMASVlLLE 

*t,42 

.30 

•  n  3 

,0^ 

.03 

.30 

•  01 

.05 

,43 

1.2S 

.  1  0 

1.01 

•  07 

T 

,02  , 

TROY 

3.72 

.01 

.25 

•  56 

.42 

.lb 

•  05 

•  33 

,35 

WALLACE  2  E 

3,90 

.50 

T 

.45 

•  15 

•  50 

2.00 

,10 

T 

.20 

T 

WHATlEY 

1.6* 

.03 

.65 

i^03 

.13  . 

•       •  . 

GULF  06 

BAY  MINtTTE 

*.r7 

.03 

•  2" 

.18 

.19 

.03 

.66 

.22 

.32 

2.28 

.08 

CITRONELLE 

5.56 

•  10 

•  30 

.41 

2.09 

.22 

2.23 

.21 

CODEN 

7.39 

.05 

•  *3 

.2b 

,02 

3,54 

.11 

.03 

.06 

.89 

.80 

.59 

,5' 

FAIRHOPE  2  NE 

7,60 

U15 

,18 

.12 

.20 

•  07 

,36 

^.30 

,22 

.30 

T 

l!l7 

.31  .03 

.12 

,04 

.03  ! 

FORT  MORGAN 

3.61 

•  02 

,0b 

•  95 

.18 

.30 

.45 

1.25 

.05 

,15 

GULF  SHORES  P  0 

3.55 

T 

.70 

T 

.05 

1.95 

T 

.30 

T 

T 

.20 

•  35 

T  . 

MOBILE  AIRPORT 

5.20 

,30 

.02 

.30 

.09 

T 

.S2 

.36 

.32 

,07 

.14 

.01 

.13 

1.97 

.15 

.49  .11 

T 

H0BERT5DALE   I  E 

5.*1 

!•?! 

•  18 

.04 

,04 

.08 

V  17 

1.15 

2.02 

.25 

.19 

.05 

.04  . 

IB  following  Siabon  Ind*x. 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SeasoD  of  1965  -  1966 


S»»  fUtTmae9  NoIm  Following  Station  Indax 


Station 

July 

August 

Seplembl 

>r  October 

NovGtnb 

T  January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

»      •  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  i 

SNOWFALL 
i   IN  ON  G 

0 

_ 

- 

BELLE   HINA   2  N 

SNOWFALL 
1   IN  ON  G 

0 

3.5 

3.5 

DECATUR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  e 

» 

9.0 
« 

1 

9.0 
5 

FALKVILLE   1  N 

SNOWFALL 
1   IN  ON  G 

5 

6.0 

3 

T 

6.0 

3 

FLORENCE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  G 

9.6 

T 

T 

9.6 

HODGES 

SNOWFALL 
1   IN  ON  Gl 

> 

11. i 

11.5 

HUNTSVILLE   MS  AP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GI 

) 

T 

a.o 

3 

T 

2 

T 

9.0 

5 

MADISON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GC 

12.2 
<t 

T 

T 

12.2 
<> 

MOULTON  2 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GC 

12.0 

3 

T 

T 

12.0 
3 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GC 

10.6 

3 

T 

1 

T 

10.6 

NEH  MARKET  2 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GC 

12.0 

12.0 

RED  BAT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

9.8 

T 

9.8 

REDSTONE  ARSENAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3 

3 

RUSSELLVILLE  Z 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

S.O 

T 

8.0 

WATERLOO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

•      •  • 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

5.5 

5.5 

BESSEMER   3  S&W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.3 

2 

T 

1 

1.3 

2 

BIRMINGHAM  WB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.2 

2 

T 

T 

1.2 

2 

BOAZ 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

- 

BRIDGEPORT   2  V 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

T 

9.0 

I 

I 

9.0 

COLLINSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

3 

1 

3.5 
« 

FORT  PAYNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

7.0 

2 

T 

7.0 

2 

GARDEN  CITY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

6.0 

6.0 

GUNTERSVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

7.0 

3 

T 

7.0 

3 

GUNTERSVILLE  TVA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

LEEDS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.5 

1.5 

MAGELLA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

; 

ONEONTA 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

3.2 

3.2 
4 

PALHERDALE   2  V 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

2.0 

SAINT  BERNARD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

S.3 

3 

8.3 

3 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

3 

5 

5.0 
8 

SAYRE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SCOTTSBORO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

8.0 

3 

T 

T 

8.0 

3 

TRAFFORD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

VALLEY  HEAD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1    IN  ON  CO 

1 

8.* 

3 

1 

T 

1 

T 

8.1> 
* 

TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


UPPER  PLAINS  03 
ALICEVILLE 

ARLEY    3  S 

AUTAUGAVILLE    3  N 

BANHMEAO   LOCK   AND  DAM 

BILLINGSLEY    1  SE 

BROOKWOOO 

CARBON  HILL 

CENTREVILLE 

CLANION 

CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
ELROD 
FAYETTE 
GOROAS 
HALEYVILLE 
HAMILTON    3  S 
JASPER   *  N 
LAY  DAM 

MERTZ    PONOVILLE  TOWER 

MITCHELL  DAM 

PICKENSUILLE 

PLANTERSUILLE  2  SSE 

PRATTVILLE 

REFORM 

THORSBY    EXP  STATION 
TUSCALOOSA   FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

WEST  BLOCTON 
MINFIELD   2  SH 

EASTERN  VALLEY  04 
ANNISTON   FAA  AP 

ASHVILLE   <•  W 

CALERA   2  SW 

CENTRE    5  SW 

CHILDERSBURG 

CHILDERS8URG  WTK  PLANT 


SNOWFALL  I 
1    IN  ON  GDI 

SNOWFALL  i 
1    IN  ON  G0| 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GDI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GDI 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GDI 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GDj 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL  j 
1    IN  ON  GDj 

SNOWFALL  j 
1   IN  ON  GD' 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GC 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
i    IN  ON  GD 

SNOWFALL  I 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
i    IN  ON  GDI 


SNOWFALL  j 
1    IN  ON  GDI 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


6.0 

3 


2.7 

3 


i.a 

3 


See  Reierence  Notes  Following 
-  82  - 


Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


July 


August 


September 


Novembe 


Decembei 


January 


February 


April 


May 


GAOSOEN 

GADSOEN   GAS  PLANT 
JACKSONVILLE   2  Sn 
LEESBURG 
HONTEVALLO 
PELL   CITY   1  NNE 
SrLACAUGA   <>  NE 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 

•        •  « 

PIEDMONT   PLATEAU  05 

ALEXANDER   CITY   6  NE 

ASHLAND 

AUSURN  i  SW 

CAMP  MILL   2  NW 

OAOEVILLE 

DELTA 

HEFLIN 

MIGHTOWER 

JORDAN  OAH 

LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 

OPELIKA 

rocicford  2  nnw 
rock  mills 
thurlon  dam 

NADLEY 
WETUHPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 

«        •  • 

PRAIRIE  06 

CUBA 
DAYTON 

DEMOPOLIS  LOCH   AND  DAM 

FORT  DEPOSIT 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

HAYNEVILLE 

LIVINGSTON 

MARION  1  N 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL  I 
1    IN  ON  GD' 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL  I 
1   IN  ON  ooj 

SNOWFALL  I 
1    IN  ON  G0| 

SNOWFALL  ; 

1  IN  ON  ao| 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GOl 


See  fiefarence  Nolw  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  i965  -  1966 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


MARION  JUNCTION   1  ENE 
MARION   JUNCTION   2  NE 
MATHEWS    1  SSW 
MILSTEAO 
MINTER    3  NW 
MONTGOMERY  WB  AP 


PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 
PRIMROSE  FARM 
SELHA 
SUTTLE 

TUSKEGEE  3  S 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 

WARRIOR   LOCK    \N0  0AM 

COASTAL  PLAIN  0 
ABBEVILLE  1  NNW 

ALBERTA 

ANDALUSIA   i  NW 
ATMORE    1  SW 
BRANTLEY 
BREWTON   3  SSE 
BRUNDIDGE 
CAMDEN   3  NW 
CMAIOM   3  N 
CLAIBORNE 


COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COLUMBIA 

COTTONTON 

OOTHAN   FAA  AIRPORT 

ELBA 

ENTERPRISE 
ENTERPRISE  3  NW 
EUFAULA 
EVERGREEN 

FALCO  OPEN   POND  TOWER 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GOj 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL  I 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL  I 
1    IN   ON  GOl 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GDI 


SNOWFALL  I 
1   IN  ON  GOI 


SNOWFALL 
I    IN  ON  go; 


SNOWFALL  ! 
1    IN  ON  go' 


SNOWFALL  I 
1    IN  ON  GOl 


SNOWFALL  j 
1    IN  ON  GDI 


SNOWFALL  I 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


-   B4  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

CONTINUED   Saason  of  1965  -  1S66 


Slalion 

July 

August 

Seplemb« 

r  Oclobei 

Novemtx 

"r  Decembe 

r  January 

Februar 

March 

April 

May 

June 

ALABAMA 
Total 

FRISCO  ClIV 

SNOWFALL 

1    IN  ON  C 

0 

GENEVA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  G 

D 

SEOROIANNA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  C 

0 

SILBERTOHN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  G 

3 

T 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  G 

> 

T 

T 

HEADLAND 

SNOWFALL 

1    IN  ON  Gi 

) 

HIGHLAND  HOHE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GI 

) 

T 

I 

JACKSON 

SNOWFALL 

1     1  u   ntj  r.r 
1    in  un  ui 

KINSTON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GI 

LOUISVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  OC 

MELVl N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  G[ 

MILLERS  FERRY 

SNOWFALL 
1    in  \jn  saw 

NATCHEZ 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GC 

NEKTON 

SNOWFALL 
1   in  un  uL 

OZARK  6  NNW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GC 

PHENIX  CITY  2  NNW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

T 

PINE  HILL 

SNOWFALL 

A    in  un  vu 

T 

T 

RIVER  FALLS 

SNOWFALL 
1    in  un  ul/ 

SEALE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

_ 

SLOCOMB 

SNOWFALL 
1    In  UN  uU 

snoh  hill 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

T 

THOMASVILLE 

SNOWFALL 
I   in  un  uU 

T 

T 

TROY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1 

T 

T 

WALLACE   2  E 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

1 

WHATLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

»        •  • 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

CITRONELLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

CODEN 

SNOWFALL 

1    IN  nn  fit\ 
1    in  \jn  yju 

T 

I 

FAIRHOPE   2  NE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

GULF  SHORES  P  0 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

I 

T 

MOBILE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

! 

ROBERTSOALE  1  E 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1 

S—  R«l«r«DC«  NolM  FoUowtng  SuUod  Indvx 
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DAILY  TEMPERATURES 


Slalion 

Day  of  Month 

:rage 

1 

3 

4 

6 

7 

e 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•         #  • 

NOSTMERN  VALLEY  01 

4TWENS  2 

MAX 
MIN 

94 
66 

79 

67 

81 
67 

89 
67 

90 
68 

91 
70 

92 
66 

93 
68 

90 
69 

94 

68 

97 

70 

97 
67 

97 
70 

100 
72 

101 
71 

100 
70 

92 
73 

90 
71 

95 
72 

91 
72 

93 
65 

90 
67 

92 
70 

91 
61 

93 
63 

94 

56 

97 
69 

99 
69 

99 
70 

100 
72 

88 
63 

93.2 

6et3 

BELLE  HINA  2  N 

MAX 
MIN 

»2 
66 

81 
67 

89 
67 

89 
68 

90 
68 

92 
70 

92 
56 

90 
68 

94 

68 

97 
70 

95 

71 

96 

70 

99 
70 

100 
71 

100 
71 

95 
71 

87 
72 

92 
70 

90 
70 

94 

72 

90 
65 

90 
66 

91 
67 

91 
60 

93 
62 

95 
66 

98 
69 

98 
69 

96 
71 

90 
70 

88 
64 

92,4 
66.2 

DECATljR 

MAX 
MIN 

92 
69 

77 
68 

84 
68 

90 
68 

88 
69 

93 
72 

94 
57 

94 

58 

91 
71 

95 
71 

99 
73 

96 
'2 

98 
73 

98 
75 

100 
73 

100 
74 

99 
74 

88 
72 

94 
74 

90 
73 

97 
69 

92 
71 

93 
71 

94 
67 

95 
62 

93 
59 

95 
72 

98 
72 

98 
75 

95 
71 

9* 
70 

93.7 
70.7 

FALKVILlE  1  N 

MAX 
MIN 

92 
66 

88 
66 

81 
65 

90 
67 

89 
69 

91 
70 

93 

66 

95 
68 

89 
68 

95 
68 

96 
70 

95 
69 

96 
70 

98 
71 

99 
71 

99 
71 

96 
71 

89 
70 

93 
73 

90 
71 

93 
64 

90 
65 

90 
58 

90 
57 

91 

50 

93 
55 

95 
68 

99 
69 

98 
73 

97 
73 

87 
62 

92.8 
67.9 

FLORENCE 

MAX 

Mm 

87 
63 

87 
63 

92 
69 

93 
68 

92 
70 

92 
68 

93 
68 

95 
73 

99 
72 

97 
71 

98 
74 

98 
75 

99 
74 

100 
74 

95 
73 

91 
71 

90 
74 

93 
74 

95 
72 

91 
65 

93 
64 

98 
73 

93 
67 

98 
66 

98 
68 

96 
72 

98 
71 

98 
7* 

87 
73 

93 
63 

94.4 
70.2 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 

MIN 

82 
77 

87 
72 

91 
73 

90 
72 

93 
72 

95 
74 

96 
71 

92 
72 

95 
73 

98 
74 

97 
75 

99 
75 

103 
75 

104 
76 

103 
77 

98 

75 

90 
74 

95 
74 

99 
75 

96 
77 

91 

70 

92 

75 

93 
70 

94 
65 

95 
67 

96 
71 

98 
74 

99 
75 

99 
76 

90 
72 

90 
70 

94,6 
73.0 

MADISON 

MAX 
MIN 

n2 

67 

82 
63 

90 
69 

90 
68 

92 
68 

93 
70 

94 
66 

91 
62 

95 
71 

98 
70 

95 
71 

97 
70 

100 
71 

101 
72 

101 
72 

96 
71 

90 
71 

91 
69 

38 
69 

91 
69 

90 
56 

91 
69 

92 
68 

92 
61 

93 
57 

96 
57 

99 
69 

99 
69 

98 
73 

86 
70 

89 
66 

93.0 
66,6 

MOULTON  2 

MAX 

Mm 

85 
66 

83 
67 

91 
67 

90 
6H 

92 
71 

93 
72 

95 
58 

93 
58 

95 
70 

98 
69 

95 
71 

97 
71 

98 
71 

100 
73 

100 
71 

97 
71 

90 
71 

93 
72 

92 
75 

95 
73 

91 
65 

91 
65 

89 
67 

92 
61 

95 
63 

97 
56 

97 
70 

97 
70 

97 
7* 

89 
73 

92 
64 

93.5 
69,1 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

MAX 

Mm 

85 
71 

83 
71 

93 
66 

93 
71 

96 
73 

95 
73 

97 
70 

93 
72 

95 
73 

98 
73 

96 
75 

98 
74 

98 
74 

100 
77 

101 
75 

95 
74 

92 
74 

94 
75 

94 
77 

96 
76 

91 
70 

94 

58 

90 
72 

94 

65 

96 
66 

99 

59 

99 
7J 

99 
73 

99 
76 

91 
71 

93 
66 

94,8 
72,1 

NEW  MARKET  2 

MAX 

Mm 

80 
66 

85 
62 

39 
69 

87 
67 

90 
56 

91 
59 

93 
65 

93 
65 

92 
67 

95 
53 

93 
71 

95 
69 

98 

69 

98 
71 

98 
70 

95 
69 

87 
71 

92 
67 

86 
69 

90 
70 

87 
53 

87 
66 

93 
64 

88 
58 

91 
59 

92 
60 

94 
68 

95 
68 

95 
70 

83 
66 

88 
62 

91.0 
66.6 

REB  BAY 

MAX 

Mm 

92 
68 

81 
68 

33 
68 

90 
69 

93 

69 

95 
70 

96 
59 

97 
57 

92 
68 

96 
75 

99 
72 

97 
71 

98 
74 

99 
74 

100 
74 

102 
74 

98 
72 

93 
73 

97 
73 

95 
71 

94 
67 

92 
67 

95 
70 

90 
58 

94 
66 

95 
67 

100 
67 

99 
71 

99 
76 

96 
72 

87 
64 

94.6 
70.1 

REBSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

67 

8  2 
67 

92 
69 

90 
73 

74 

94 
72 

65 

67 

67 

69 

70 

70 

71 

102 
72 

69 

70 

90 
72 

71 

90 
69 

94 

69 

92 
65 

68 

90 
63 

89 
60 

92 
62 

92 
66 

95 
69 

96 
69 

96 
71 

92 
69 

92 
6* 

93.7 
68,4 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

Mm 

91 
65 

87 
ab 

82 
66 

88 
65 

89 
67 

92 
68 

92 
65 

94 
67 

95 
66 

95 
70 

98 
70 

94 

67 

98 
67 

98 
70 

98 
68 

99 
70 

95 
58 

91 
70 

92 
70 

90 
70 

92 
63 

38 
62 

90 
65 

91 
58 

91 
58 

93 
62 

97 
61 

95 
66 

93 
71 

97 
69 

95 
60 

93,0 
66,1 

WATERLOO 

*          *  tt 

MAX 

Mm 

85 
67 

87 
69 

89 
66 

92 
67 

94 
55 

95 
63 

94 
65 

9b 
63 

98 
62 

99 
64 

97 
67 

99 
68 

97 
68 

99 
55 

98 
63 

99 
67 

99 
70 

94 

70 

97 
71 

96 
69 

99 
57 

99 
68 

97 
57 

99 
63 

97 
64 

99 
60 

98 
58 

99 
65 

99 
69 

98 
66 

99 
60 

96,3 
65,6 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

AlBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

92 
65 

78 
65 

76 
65 

34 
67 

84 

68 

85 
58 

87 
65 

88 
65 

97 
65 

90 
66 

94 

70 

91 

69 

94 

69 

95 
72 

95 
70 

97 
71 

92 
59 

82 
69 

87 
69 

99 
70 

90 
54 

85 
64 

85 
54 

86 

60 

85 
54 

89 
64 

92 
68 

94 
69 

93 
70 

93 
62 

83 
62 

88,5 
66,7 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 
MIH 

86 
67 

85 
67 

90 
66 

91 
67 

92 
67 

92 

70 

95 
59 

93 

69 

97 
68 

99 
70 

99 
69 

99 
68 

100 
70 

101 
72 

101 
70 

94 
71 

98 
72 

92 
72 

91 
73 

93 
73 

91 

70 

85 
70 

87 
70 

88 

62 

90 
65 

90 
58 

93 
70 

96 
69 

95 
72 

86 
72 

88 
67 

92,6 
69,2 

BIRMIN6HAM  WB  AP 

MAX 

Mm 

84 
68 

84 
67 

88 
68 

91 
68 

92 
71 

93 
73 

94 
70 

92 
72 

97 
69 

98 
70 

99 
71 

99 
69 

100 
73 

101 
73 

102 
72 

95 
72 

85 
73 

92 
72 

91 
74 

93 
72 

91 
70 

88 
71 

99 
56 

99 
62 

90 
68 

89 
70 

93 
70 

94 

70 

95 
73 

86 
71 

87 
67 

92.3 
70,2 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

Mm 

89 
64 

84 

66 

86 
68 

87 
65 

87 
66 

92 

67 

92 
63 

90 
55 

92 
66 

96 
70 

94 

!>9 

97 
68 

97 
70 

99 
71 

98 
70 

93 
69 

86 
70 

91 
67 

90 
58 

90 
59 

38 
62 

89 
64 

90 
61 

89 
59 

91 
59 

95 
62 

94 
66 

98 
66 

95 
70 

87 
68 

88 
63 

91. » 
66,2 

SUNTERSVILLE 

MAX 

Mm 

85 
68 

81 
62 

99 
67 

87 
67 

92 
70 

91 
72 

94 

70 

91 

58 

96 
71 

99 
70 

97 
70 

99 
72 

100 
72 

100 
74 

101 
73 

100 
72 

95 
72 

92 
72 

90 
73 

94 
73 

93 
70 

90 
69 

92 
68 

92 
63 

94 

62 

94 
69 

96 
70 

97 
71 

97 
7* 

88 
72 

89 
66 

93.4 
69,7 

ONEONTA 

MAX 

Mm 

88 
67 

80 
65 

81 
66 

89 
67 

90 
70 

90 
70 

92 
67 

93 
58 

91 
66 

95 
68 

96 
69 

97 
67 

97 
63 

99 
72 

99 
71 

101 
73 

96 
70 

35 
70 

91 
71 

97 
70 

92 
65 

90 
66 

88 
69 

88 
58 

92 
63 

92 
58 

95 
69 

96 
69 

97 
71 

96 
72 

85 
66 

91,9 
66,0 

SAINT  BERNARD 

MAX 

Mm 

90 
67 

77 
66 

79 
66 

88 
66 

90 
69 

90 
70 

93 
57 

95 
68 

94 
68 

96 
71 

96 
70 

96 
71 

97 
72 

98 
70 

99 
72 

95 
71 

86 
71 

92 
73 

99 
71 

91 
65 

89 
66 

90 
66 

89 
59 

89 
63 

91 
67 

94 
68 

95 
57 

98 
71 

96 
72 

84 
66 

91,6 
68,3 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 
MIN 

8  7 
64 

8  1 
66 

86 
69 

86 
64 

9  7 
68 

89 
70 

90 
65 

8  7 
65 

9 1 
61 

94 
59 

92 
69 

95 
68 

95 
70 

96 
73 

95 
70 

93 
68 

85 
68 

87 
67 

87 
71 

9l 
69 

87 
63 

86 
66 

86 
65 

87 
59 

89 
62 

92 
66 

93 
67 

93 
69 

93 
70 

68 

86 
64 

89,4 
66,8 

SCOTTSBORO 

Mm 

92 
71 

83 
68 

84 
70 

93 
70 

92 
71 

91 
70 

94 
64 

91 
67 

93 
68 

97 
75 

96 
57 

96 
70 

96 

70 

97 
70 

99 
72 

100 
75 

101 
70 

94 

72 

89 
70 

92 
71 

85 
70 

94 
65 

93 
70 

90 
70 

90 
70 

92 
73 

94 
70 

96 
70 

93 
70 

95 
64 

93 
69 

93,0 
69,8 

«4LLEy  head 

«           tt  « 

MAX 

89 
65 

78 
65 

81 
69 

89 
63 

85 
64 

88 
66 

90 
62 

92 
63 

88 
53 

91 
64 

94 

67 

93 
65 

96 
68 

97 
69 

97 

68 

98 
67 

92 

69 

93 
55 

89 
65 

85 
69 

91 
62 

91 
67 

88 
61 

88 
56 

88 
60 

91 
63 

94 

66 

93 

66 

95 
67 

95 
69 

85 
61 

90,1 
64,9 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

MAX 

Mm 

88 
71 

84 

71 

85 
70 

88 
71 

88 
72 

89 
72 

90 
74 

94 
71 

93 
72 

95 
72 

98 
73 

95 
72 

97 
72 

100 
77 

101 
78 

102 
70 

93 
72 

97 
76 

90 
74 

91 
76 

90 
74 

92 
74 

85 
76 

96 
72 

88 
68 

89 
72 

88 
74 

89 
72 

92 
76 

93 
68 

88 
61 

91,5 
72,3 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

MAX 

Mm 

90 
66 

81 

6  r 

85 
66 

90 
62 

90 
68 

92 
70 

94 

68 

95 
66 

93 
69 

99 
58 

99 
58 

99 
6  7 

97 

70 

99 
71 

100 
70 

101 
69 

92 
71 

88 
69 

93 
71 

92 
73 

92 
70 

92 
68 

31 
67 

99 
60 

90 
59 

90 
52 

90 
69 

91 
68 

95 
67 

96 
72 

94 

70 

92,6 
67,7 

CENTREVILLE 

MAX 

Mm 

93 
67 

85 
68 

88 
68 

93 
67 

93 
67 

94 
69 

95 
70 

97 
68 

96 

70 

100 
69 

101 
68 

99 
68 

101 
72 

102 
72 

104 
70 

103 
69 

94 

72 

91 
72 

93 
72 

96 
72 

96 
72 

94 
69 

89 
70 

92 
59 

93 
65 

93 
67 

92 
68 

96 
68 

99 
72 

99 
73 

89 
66 

95.2 
69,0 

CLANTON 

MAX 

Mm 

93 
67 

84 
68 

89 
67 

91 
67 

92 
69 

93 
70 

93 
72 

96 
70 

97 
59 

99 
70 

lOO 
69 

99 
71 

101 
76 

101 
77 

102 
73 

101 
70 

95 
73 

85 
72 

93 
72 

95 
74 

95 
72 

95 
72 

97 
72 

99 
62 

91 
65 

91 
71 

90 
70 

91 
71 

96 
73 

96 
73 

86 
66 

93.8 
70.4 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

92 
66 

80 
65 

81 
66 

88 
65 

88 
66 

91 
67 

91 

65 

93 
67 

89 
68 

"4 

68 

96 
70 

95 
nb 

96 
66 

97 
70 

93 
69 

100 

69 

95 
69 

87 
70 

91 
71 

90 
70 

91 
64 

90 
66 

89 
67 

85 
61 

90 
62 

91 
54 

93 
58 

92 
68 

9* 
69 

9* 
68 

93 
63 

91,* 
66,9 

FAYETTE 

MAX 

Mm 

MALEYVILLE 

MAX 

Mm 

51 

80 
66 

83 
64 

88 
65 

90 
65 

91 

65 

92 
65 

92 

55 

90 
55 

93 

68 

97 

68 

95 

o5 

95 

65 

97 

68 

98 
59 

99 
59 

93 

69 

88 
70 

90 
72 

93 

70 

93 

65 

90 
65 

89 

67 

85 
60 

88 
60 

91 

61 

91 

66 

93 
67 

94 

58 

88 
62 

89 

62 

91.1 
65.7 

HAMILTON  3  S 

MAX 

Mm 

92 
66 

84 
65 

85 
62 

92 
64 

91 
65 

92 
05 

94 
66 

95 
68 

94 
66 

97 
67 

99 
59 

97 
1>4 

93 
e.7 

99 
68 

100 
68 

100 
69 

97 
70 

98 
70 

94 
72 

94 
71 

94 
64 

93 
63 

92 
69 

83 
59 

90 
50 

94 
62 

96 
66 

93 
55 

97 
58 

96 
70 

91 
61 

94.0 
66,0 

JASPER  »  N 

MAX 

Mm 

81 
66 

83 
66 

90 
65 

92 
66 

93 
67 

93 
67 

95 
67 

93 
59 

96 
55 

100 
66 

98 
70 

100 
65 

102 

69 

103 
72 

104 

63 

97 

70 

88 
70 

94 

71 

93 
72 

92 

73 

94 

67 

90 
65 

90 
67 

92 
57 

93 
62 

94 

65 

97 
66 

99 
67 

98 
68 

88 
71 

90 
64 

93.9 
57,3 

See  Heference  Notes  Following  Slalion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JULY  1966 


Station 

Day  oi  Month 

• 

D) 

2 

3 

4 

s 

B 

10 

.2 

13 

u 

IS 

.s 

17 

18 

19 

20 

2. 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

PSATTVILLE 

MAX 
MIN 

86 

6a 

89 

69 

92 
64 

92 
68 

93 

68 

94 
69 

97 
70 

98 
68 

too 

73 

103 
71 

100 
70 

n2 

71 

loo 

72 

104 
74 

100 
72 

97 
71 

88 
73 

90 
72 

9* 
71 

93 
73 

92 

73 

88 
72 

96 
72 

81 
76 



84 
67 

91 
69 

92 
70 

94 

70 

90 
70 



90 
70 

91 
69 

93.3 
70.5 

thobsBy  Exp  station 

MAX 
MIN 

65 

86 
66 

88 
66 

90 
68 

91 
67 

92 
67 

96 
70 

96 
68 

99 
63 

98 

69 

98 
70 

100 

70 

99 
72 

100 
70 

100 
71 

92 
67 

91 
69 

91 
71 

90 
72 

93 
72 

93 
69 

91 
68 

87 
68 

88 
62 

90 
67 

90 
69 

92 
69 

9* 

69 

95 

70 

90 
70 

68 
64 

92.6 
66.5 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

71 

71 

72 

90 
71 

90 
71 

90 
74 

94 
74 

92 
71 

95 
72 

96 
74 

95 
73 

97 

72 

96 

75 

100 
77 

100 
74 

91 
73 

87 
76 

90 
76 

91 
77 

90 
76 

90 
7* 

85 
74 

86 
71 

88 
64 

89 
68 

88 
72 

89 
74 

92 
73 

93 
76 

88 

75 

67 

72 

90,9 
73.0 

TUSCALOOSA  OLIVER 

DAM 

MAX 
MIN 

97 

70 

85 

89 

90 
67 

91 
69 

92 

70 

98 
71 

95 
67 

94 

70 

98 
70 

100 
69 

97 
67 

99 
70 

98 
72 

102 
70 

103 
69 

9* 

70 

89 
71 

9* 

73 

94 
71 

93 
69 

93 
70 

88 
69 

90 
60 

90 
67 

92 
70 

91 
71 

94 

70 

9» 

73 

98 
69 

90 
67 

69)2 

VERNON 

•  m 

• 

MAX 
MIN 

86 
67 

89 
64 

92 
64 

95 
64 

96 
66 

98 
65 

103 
62 

97 
63 

lOl 
67 

103 
69 

98 
67 

100 
65 

100 
69 

101 
70 

10* 
70 

100 
70 

91 
71 

96 
72 

96 
7* 

93 
69 

92 
68 

93 
66 

91 
69 

94 

60 

95 
64 

96 
65 

96 
68 

99 
69 

97 
70 

91 
73 

93 
63 

96,0 

EASTERN  VALLEv 

OA 

ANNtSTON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

8J 
67 

81 
69 

99 

70 

87 
67 

92 
68 

91 

70 

94 

67 

93 
68 

97 
70 

98 

71 

98 
69 

100 
70 

100 
71 

101 
72 

102 
70 

97 
71 

86 
72 

92 
70 

90 
72 

96 
72 

94 

69 

92 
69 

92 

65 

92 
61 

94 
66 

94 

71 

97 
69 

97 
70 

96 
71 

67 

71 

90 
66 

93.3 
69,2 

CALERA  2  Sm 

MAX 
MIN 

86 
65 

87 
6* 

90 
61 

92 
63 

93 
64 

94 

65 

96 
66 

95 
65 

100 
64 

100 
65 

99 
66 

101 
64 

101 
69 

101 
70 

104 
67 

97 
67 

92 
69 

92 
70 

93 
69 

93 
67 

92 
69 

89 
66 

90 
66 

91 
57 

92 
61 

91 
65 

93 
66 

97 
67 

98 

70 

92 
70 

90 
66 

94.2 
66.0 

CENTRE  5  SW 

MAX 

Mm 

91 
68 

83 
66 

83 
69 

99 
67 

89 
69 

92 
72 

93 
66 

94 
66 

92 
67 

94 
69 

98 
TO 

97 
69 

100 
70 

100 

73 

102 
71 

104 
72 

96 
71 

84 
68 

93 
69 

93 
68 

97 
65 

94 
67 

92 
62 

92 
58 

92 
63 

94 

66 

96 
66 

98 
71 

100 
71 

100 
72 

98 
66 

94.2 
68.0 

CHIlDERSBuRG  kTR 

PLAN' 

MAX 
MIN 

89 
66 

84 
65 

88 
66 

90 
67 

91 
69 

91 
71 

94 

70 

93 
68 

96 
68 

97 
68 

97 
69 

99 
69 

100 
72 

101 
72 

101 
69 

98 
71 

9* 
71 

91 
71 

91 
70 

93 
72 

92 
69 

90 
67 

87 
6  r 

90 
60 

90 
63 

91 
67 

96 
68 

96 
68 

98 

73 

98 
72 

87 
65 

93,3 
66,5 

SaDsOEN  045  PLANT 

MAX 
MIN 

B3 
70 

77 
66 

89 
70 

89 
68 

91 
68 

93 
70 

94 
66 

92 
68 

96 
67 

98 
69 

97 
71 

100 
70 

101 
71 

102 
74 

103 
71 

9S 
72 

89 
72 

90 
71 

97 
71 

94 
71 

92 
68 

93 
69 

89 
61 

93 
61 

93 
68 

93 
68 

96 
68 

98 
72 

97 
72 

88 
72 

89 
67 

92.9 
69.1 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 
MIN 

66 

65 

66 

67 

67 

69 

9 1 
68 

67 

66 

66 

95 
68 

96 
68 

98 
69 

'71 

99 
69 

101 
69 

95 
69 

95 
68 

90 
69 

88 
71 

91 
66 

90 
66 

87 
64 

9  7 
58 

88 
59 

90 
64 

90 
66 

94 

68 

95 

70 

95 

70 

95 
64 

92.0 
66.9 

SYLACAUGA  ♦  NE 

MAX 
MIN 

83 
66 

85 
67 

89 
65 

90 
65 

91 
67 

90 
6  7 

94 
69 

93 
67 

97 
65 

98 
67 

97 
68 

99 
68 

100 
70 

lOl 
70 

101 
68 

96 

70 

85 
71 

92 
69 

91 
69 

94 
70 

94 
69 

88 
71 

89 
69 

90 
57 

91 
62 

91 
66 

96 
65 

96 
66 

95 
70 

88 

70 

89 
65 

92  7 
67)4 

TALLADEGA 

•  • 

ft 

MAX 
MIN 

87 
67 

82 
66 

86 
66 

88 
66 

89 
66 

89 
69 

92 
67 

90 
68 

93 
67 

95 
68 

95 
68 

96 
69 

98 
71 

98 
72 

99 
69 

93 
71 

87 
70 

88 
67 

88 
70 

90 
71 

89 
60 

87 
67 

86 
65 

87 
69 

88 
67 

99 
67 

93 
68 

93 
68 

95 
71 

84 

71 

95 
63 

90. 3 

67  5 

PIEBHONT  PLATEAU 

OS 

ALEXANDER  CITY  6 

NE 

MAX 

Mm 

86 
66 

87 
66 

99 
64 

92 
64 

94 

66 

92 
66 

95 
69 

93 
65 

96 
66 

96 
66 

96 
65 

99 
68 

98 
70 

101 
70 

99 
68 

99 
68 

93 
71 

91 
67 

91 
67 

93 
71 

91 
67 

88 
68 

88 
66 

89 
57 

89 
57 

90 
69 

95 
67 

95 
67 

95 
68 

91 
70 

96 

63 

92.8 
66.5 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

87 
6* 

86 
65 

85 
64 

87 
65 

92 
66 

91 
69 

94 
68 

91 
64 

95 
60 

96 
66 

96 
67 

98 
69 

96 
70 

99 
71 

99 
69 

98 
69 

90 
70 

89 
69 

89 
69 

91 
67 

91 
66 

89 
66 

86 
65 

99 
63 

89 
58 

90 
68 

95 
65 

95 
67 

95 
71 

91 
69 

86 

63 

91.8 
66.6 

AUBURN  )  SM 

MAX 

Mm 

9S 

67 

83 
68 

89 
65 

93 
67 

94 

67 

94 
68 

95 
68 

97 
66 

99 
68 

102 
69 

103 
67 

100 
70 

106 
72 

103 
73 

105 
71 

100 
68 

95 
73 

91 
69 

93 
71 

92 
71 

96 
70 

96 
69 

92 
68 

92 
67 

95 
69 

93 
71 

95 
69 

98 
68 

100 
69 

100 
73 

83 
63 

96.7 
66,8 

CAMP  WILL  2  NW 

MAX 

Mm 

91 
63 

78 
67 

94 

64 

90 
66 

91 
66 

91 
67 

91 
68 

94 
66 

9S 
67 

96 
67 

97 
68 

97 

70 

99 
73 

97 
72 

101 
70 

98 
68 

90 
70 

84 
69 

88 
70 

90 
72 

93 
68 

91 
68 

98 
68 

88 
59 

99 
66 

89 
69 

90 
68 

95 
71 

95 
71 

94 
69 

84 
62 

91.6 
67,8 

HEFlIN 

MAX 

Mm 

91 
67 

80 
66 

80 
63 

90 
63 

91 
61 

90 
61 

91 
63 

94 
63 

93 
66 

96 
67 

98 
64 

95 
66 

99 
69 

99 
72 

104 
67 

104 
68 

95 
70 

87 
69 

92 
65 

93 
69 

95 
65 

92 
61 

94 
60 

99 
54 

91 
53 

91 
65 

94 

67 

97 
68 

98 

70 

90 
70 

68 
62 

92.9 
65.0 

LAFAYETTE 

MAX 

Mm 

S8 
6<. 

85 
66 

90 
65 

92 
66 

92 
65 

93 
66 

95 
68 

93 
65 

96 
68 

98 
68 

96 
68 

99 
70 

97 
70 

99 
69 

98 
68 

91 
66 

85 
69 

90 
66 

93 
68 

93 
69 

92 
66 

89 
66 

90 
64 

91 
60 

90 
63 

92 
69 

97 
67 

96 
67 

93 
68 

83 
66 

87 
60 

92.4 
66,5 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

87 
68 

84 
67 

91 
65 

92 
69 

93 
68 

93 
68 

95 
72 

94 

69 

95 
73 

96 
6S 

96 
68 

100 
71 

98 
75 

too 

76 

99 
69 

92 
68 

85 
73 

92 
72 

92 
69 

93 
72 

91 
71 

89 
71 

87 
70 

98 
67 

87 
71 

88 
73 

92 
78 

94 
76 

97 
70 

91 
73 

88 
67 

92,2 
70,5 

OPELIKA 

MAX 

Mm 

90 
67 

8 1 
67 

9  1 
66 

92 
67 

91 
66 

92 
68 

90 
69 

95 
66 

67 

96 
70 

98 
68 

96 
70 

99 
75 

98 
76 

71 

71 

91 
74 

70 

89 
69 

92 
71 

93 
71 

90 
71 

9  7 
66 

88 
64 

99 
69 

88 
73 

9  1 
69 

96 
68 

93 
72 

94 

72 

84 
65 

91,9 
69,3 

ROCXFORO  2  NNM 

MAX 

Mm 

91 
63 

83 
63 

85 
64 

90 
65 

90 
65 

89 
66 

90 
6  7 

95 
63 

93 
66 

97 
66 

97 

66 

96 
67 

98 
71 

96 
70 

100 
68 

100 
66 

94 
68 

96 
67 

92 
62 

91 
67 

93 
65 

92 
65 

90 
63 

91 
57 

92 
67 

92 
66 

95 
65 

95 
69 

93 
67 

85 
60 

92,4 
65.5 

ROCK  MILLS 

•  ft 

ft 

MAX 

Mm 

9<. 
65 

77 
68 

87 
66 

90 
66 

88 
67 

91 
69 

91 
68 

96 
65 

97 
66 

101 
67 

100 
67 

99 
67 

101 
70 

99 
72 

102 
69 

98 
69 

94 

70 

86 
69 

91 

68 

90 
69 

97 
67 

92 
66 

90 
63 

91 

60 

92 
64 

95 
69 

93 
66 

99 
66 

100 
67 

96 

70 

86 

63 

93.7 
67,0 

PRAIRIE 

06 

DAYTON 

MAX 

Mm 

93 

67 

90 

63 

93 
63 

93 
63 

95 
67 

92 
69 

94 

71 

96 
71 

96 
71 

99 
72 

103 
73 

99 
70 

101 
72 

102 
80 

102 
80 

105 
71 

97 
72 

91 
71 

95 
73 

97 
82 

94 

70 

92 
72 

93 
70 

90 
64 

92 
69 

92 
71 

92 
72 

98 

75 

98 
73 

99 
73 

83 
70 

95,0 
71.0 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DA> 

MAX 

Mm 

90 
67 

88 
65 

89 
65 

92 
68 

91 
67 

92 
66 

94 
70 

93 
72 

95 
71 

98 
73 

lOO 
73 

99 
70 

99 
71 

100 
73 

100 
72 

101 
73 

96 
72 

89 
70 

94 

70 

97 
73 

97 
71 

92 
72 

97 
73 

89 
67 

91 
69 

91 
69 

91 
72 

95 
72 

96 
72 

98 
73 

87 
70 

93.9 
70.4 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

91 
68 

89 
65 

89 
67 

92 
67 

93 
67 

94 
7  1 

96 
73 

97 
71 

98 
73 

98 
73 

99 
74 

99 
71 

99 
73 

100 
76 

101 

103 

98 
73 

90 

93 
75 

95 
74 

96 
73 

91 
72 

89 
72 

91 
63 

92 
67 

94 

70 

91 
72 

97 
72 

95 

99 
72 

68 
69 

94.7 
71.3 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

89 
62 

88 
65 

92 
65 

90 
65 

94 

65 

93 
66 

94 

68 

96 
66 

100 
70 

100 
70 

100 
71 

100 
69 

99 
71 

100 
74 

103 
73 

97 
72 

94 
71 

94 
72 

96 
75 

96 
74 

92 
70 

93 
72 

92 
70 

89 
64 

92 
69 

91 
72 

97 
7* 

98 
74 

98 
75 

87 
72 

91 

70 

94.7 

69.9 

MAYnEVKLE 

MAX 

Mm 

91 
68 

87 
65 

90 
69 

93 
70 

94 
63 

93 
69 

95 
77 

95 
69 

97 
70 

99 
70 

98 
71 

96 
71 

99 
72 

96 
75 

100 
71 

97 
71 

92 
73 

99 
72 

93 
72 

95 
76 

90 
71 

92 
71 

88 
71 

90 
62 

94 
69 

91 
72 

90 
71 

95 
69 

98 
69 

96 
72 

83 
67 

93.4 
70.3 

LIVINGSTON 

MAX 

MIN 

97 

9* 

98 

92 

95 

95 

98 

97 

97 

94 

98 

99 

100 

102 

100 

103 

91 

93 

95 

99 

100 

94 

99 

98 

100 

99 

96 

98 

99 

101 

100 

97.4 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

MAX 

Mm 

88 

90 
6  3 

93 

93 

93 

88 

95 
70 

97 
70 

99 
71 

100 
72 

99 
73 

ino 

70 

99 
72 

102 
75 

102 
72 

95 
70 

91 
72 

94 
71 

97 
73 

97 
72 

93 
70 

•  a 

70 

99 
71 

93 
A3 

92 
68 

91 
70 

97 
70 

97 
71 

97 
73 

89 

70 

90 
66 

94.5 
69.9 

MINTEH   3  NW 

MAX 

Mm 

9* 
65 

88 
65 

99 
70 

100 
71 

98 
71 

100 
72 

98 
73 

100 
72 

98 
70 

93 
70 

97 
72 

92 
73 

91 
73 

93 
71 

89 
71 

89 
70 

88 
66 

91 
65 

90 
70 

89 
70 

95 
70 

94 
73 

93 
71 

62 
67 

92,9 
70,0 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

Mm 

85 
7n 

88 
69 

92 
72 

93 
73 

93 

70 

94 

72 

95 
76 

95 
72 

98 
73 

98 
73 

96 
74 

100 
76 

96 
77 

102 
76 

99 

73 

92 
72 

85 
75 

92 
74 

94 

75 

92 
73 

91 
72 

89 
73 

88 
69 

91 
66 

90 
71 

88 
73 

91 
74 

95 
73 

96 
76 

84 

75 

68 
69 

92,6 
72.6 

SELMA 

MAX 

Mm 

90 
68 

92 
66 

94 

70 

93 
72 

94 
69 

93 
70 

98 
74 

97 
72 

98 
74 

99 

73 

99 

75 

101 
74 

too 

75 

99 
78 

98 
73 

97 
68 

91 
7* 

92 
73 

93 
70 

93 
77 

93 
72 

92 
73 

90 
72 

91 
66 

92 
70 

92 
72 

93 
73 

97 
7* 

97 
74 

94 
7* 

89 
69 

94.6 
72.1 

S*«  R«f«r*DC«  No1«*  FoUowlDg  SUOon  toAm* 
87 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JULY  1966 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8  {  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSkEOEE  3  s 

MAX 

86 

87 

90 

91 

91 

91 

95 

95 

98 

98 

97 

99 

98 

102 

97 

93 

90 

91 

93 

91 

93 

89 

68 

91 

87 

98 

92 

96 

82 

92 

,4 

70 

68 

70 

76 

65 

65 

64 

69 

UNION  SPRINSS 

MAX 

93 

95 

98 

95 

90 

92 

.2 

•          •  « 

68 

63 

67 

67 

69 

69 

67 

66 

66 

65 

64 

64 

62 

62 

61 

60 

75 

70 

70 

67 

66 

66 

65 

65 

64 

68 

63 

62 

66 

COASTAL  PLAIN 

07 

ANDALUSIA   1  NM 

MAX 

96 

95 

96 

95 

96 

100 

96 

100 

97 

.8 

66 

62 

66 

68 

66 

59 

66 

66 

70 

70 

71 

70 

62 

66 

66 

68 

68 

66 

69 

66 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

65 

.0 

ATMOSE   1  SW 

MAX 

93 

95 

96 

99 

95 

95 

94 

90 

9 1 

91 

93 

92 

93 

,4 

67 

6". 

67 

69 

68 

69 

72 

70 

70 

70 

69 

71 

70 

71 

72 

72 

73 

71 

71 

74 

70 

73 

73 

62 

71 

71 

69 

71 

72 

72 

68 

BRANTLEY 

MAX 

94 

93 

96 

96 

97 

98 

100 

96 

97 

97 

96 

95 

9  1 

93 

97 

91 

9* 

.9 

67 

63 

60 

67 

65 

67 

68 

68 

67 

68 

66 

70 

70 

72 

70 

70 

71 

71 

69 

74 

69 

64 

70 

62 

59 

71 

69 

68 

70 

75 

65 

67 

BREwTON  3  5SE 

MAX 

97 

97 

96 

100 

102 

101 

101 

104 

101 

101 

98 

98 

89 

95 

96 

92 

92 

92 

95 

93 

95 

96 

.5 

61 

60 

65 

65 

65 

65 

68 

65 

67 

69 

67 

66 

68 

72 

69 

70 

71 

70 

69 

72 

62 

69 

69 

58 

64 

70 

67 

69 

68 

74 

65 

67 

CAMBEN  3  NW 

MAX 

93 

96 

101 

101 

98 

100 

102 

101 

94 

92 

93 

95 

93 

90 

95 

.3 

67 

63 

68 

70 

66 

69 

7 1 

73 

71 

71 

71 

75 

72 

70 

71 

70 

73 

72 

70 

70 

71 

63 

66 

69 

70 

72 

74 

73 

66 

6  9 

CHATOM  3  N 

MAX 

93 

96 

93 

97 

89 

95 

90 

94 

93 

,6 

67 

65 

66 

69 

68 

72 

72 

7  1 

70 

73 

71 

70 

69 

75 

71 

71 

72 

71 

71 

73 

69 

77 

77 

73 

64 

71 

69 

70 

73 

73 

69 

CLAYTON 

MAX 

86 

90 

90 

91 

93 

94 

95 

95 

94 

96 

96 

92 

86 

96 

9  7 

90 

85 

90 

8* 

90 

,0 

69 

67 

70 

71 

68 

68 

72 

73 

70 

73 

74 

71 

71 

69 

72 

71 

71 

74 

70 

70 

69 

66 

70 

71 

72 

71 

73 

72 

65 

70 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

98 

101 

100 

100 

95 

93 

9  1 

93 

90 

94 

.2 

71 

69 

72 

;5 

72 

71 

75 

73 

77 

77 

75 

74 

76 

77 

75 

76 

74 

74 

74 

72 

72 

75 

75 

74 

74 

76 

76 

72 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 

98 

97 

100 

97 

92 

92 

92 

,3 

71 

64 

66 

71 

68 

68 

71 

69 

71 

73 

74 

70 

72 

73 

71 

72 

73 

70 

70 

69 

67 

71 

72 

72 

70 

67 

74 

69 

EUFAUl  A 

MAX 

EVERGREEN 

MAX 

91 

93 

93 

93 

95 

93 

93 

94 

95 

97 

96 

99 

94 

99 

92 

92 

91 

92 

86 

92 

97 

96 

88 

93 

,3 

66 

61 

66 

70 

65 

67 

70 

68 

69 

70 

71 

73 

73 

72 

72 

70 

71 

74 

70 

71 

71 

61 

66 

70 

70 

71 

70 

74 

65 

2 

FRISCO  CITY 

MAX 

93 

93 

93 

94 

93 

99 

101 

99 

98 

102 

102 

100 

92 

93 

93 

69 

89 

93 

92 

94 

,6 

65 

63 

69 

71 

67 

71 

73 

7  1 

7  1 

72 

70 

72 

72 

75 

72 

73 

71 

72 

72 

70 

70 

71 

72 

64 

69 

71 

69 

73 

74 

76 

68 

70 

OENEVA 

MAX 

9* 

88 

95 

9c. 

95 

97 

93 

96 

90 

98 

97 

97 

98 

96 

66 

93 

95 

93 

94 

95 

92 

90 

90 

99 

90 

99 

93 

94 

94 

92 

93 

>6 

72 

6<> 

69 

71 

70 

69 

7 1 

70 

69 

70 

69 

71 

73 

74 

70 

74 

73 

70 

71 

73 

70 

72 

69 

65 

72 

73 

72 

70 

72 

76 

69 

6ILBERT0WN 

MAX 

93 

95 

95 

97 

95 

97 

98 

97 

90 

92 

98 

95 

93 

94 

,2 

6<. 

63 

66 

67 

66 

66 

70 

7  I 

72 

70 

69 

69 

72 

72 

74 

71 

73 

70 

73 

70 

70 

66 

69 

65 

72 

70 

69 

72 

72 

68 

69 

SREENVILLE 

MAX 

S9 

94 

94 

96 

97 

98 

101 

91 

67 

95 

93 

84 

92 

7 

68 

65 

69 

70 

67 

69 

70 

71 

71 

73 

76 

71 

70 

72 

72 

72 

76 

70 

70 

71 

66 

69 

70 

71 

71 

73 

74 

69 

HEADLAND 

MAX 

94 

98 

101 

92 

96 

92 

.0 

71 

64 

65 

72 

69 

69 

72 

70 

66 

70 

75 

74 

76 

71 

74 

75 

72 

73 

76 

71 

70 

68 

67 

73 

72 

71 

69 

74 

74 

65 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

90 

92 

93 

96 

99 

101 

102 

101 

100 

102 

98 

92 

87 

93 

83 

9* 

2 

68 

66 

70 

70 

66 

69 

7  I 

72 

70 

71 

72 

73 

77 

72 

70 

72 

70 

71 

76 

69 

70 

69 

65 

69 

71 

71 

70 

72 

74 

67 

70 

NATCHEZ 

MAX 

92 

94 

96 

93 

95 

100 

95 

92 

93 

95 

93 

93 

6 

MIN 

65 

62 

67 

68 

66 

70 

68 

69 

68 

68 

74 

70 

72 

71 

71 

69 

70 

72 

71 

70 

71 

60 

65 

68 

70 

68 

72 

76 

66 

02APK  6  NNW 

MAX 

84 

92 

92 

96 

96 

99 

98 

98 

ino 

100 

91 

93 

91 

93 

92 

87 

92 

7 

69 

63 

69 

70 

68 

67 

7  I 

72 

7  I 

71 

69 

72 

73 

70 

69 

69 

73 

70 

72 

69 

69 

69 

67 

65 

69 

70 

72 

69 

70 

71 

67 

5 

PHENIX  city  2  NNW 

MAX 

87 

91 

95 

94 

07 

100 

95 

85 

92 

5 

MIN 

711 

68 

69 

71 

70 

69 

72 

72 

71 

73 

76 

77 

72 

70 

74 

71 

72 

73 

70 

71 

67 

66 

71 

72 

73 

70 

72 

73 

65 

2 

THOMASVILLE 

MAX 

92 

92 

93 

92 

0 

MIN 

67 

67 

69 

72 

69 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

72 

74 

77 

73 

74 

73 

73 

73 

75 

71 

71 

73 

65 

69 

72 

72 

74 

74 

76 

69 

71 

9 

TROY 

MAX 

85 

39 

93 

93 

93 

92 

93 

95 

97 

96 

96 

99 

97 

99 

95 

92 

87 

90 

93 

93 

90 

90 

88 

89 

87 

8  . 

90 

94 

93 

86 

88 

91 

9 

MIN 

72 

70 

70 

70 

70 

66 

7  1 

72 

7  1 

70 

2 

whatley 

MAX 

91 

94 

96 

99 

99 

98 

93 

5 

•          •  # 

MIN 

68 

74 

74 

72 

74 

74 

72 

72 

70 

72 

70 

73 

74 

70 

08 

72 

76 

76 

75 

72 

73 

70 

3 

GULF 

09 

BAY  MiNETTE 

MAX 

94 

96 

96 

93 

90 

92 

1 

70 

68 

70 

70 

70 

71 

73 

70 

73 

73 

76 

73 

73 

73 

71 

72 

75 

71 

78 

73 

66 

72 

71 

71 

73 

76 

76 

70 

72, 

citronelle 

MAX 

98 

96 

98 

100 

95 

99 

99 

94 

90 

93 

95. 

8 

71 

70 

72 

72 

67 

69 

70 

72 

70 

78 

71 

72 

70 

65 

65 

70 

82 

73 

70 

71 

66 

69 

72 

75 

72 

68 

74 

70, 

cnDFN 

MAX 

93 

97 

96 

93 

)3 

93 

95 

95 

99 

9 1 

90 

93 

93 

92 

90 

90 

92 

91, 

7 

MIN 

69 

67 

72 

74 

72 

76 

73 

73 

71 

70 

76 

75 

75 

75 

73 

71 

73 

73 

74 

66 

71 

76 

73 

73 

75 

75 

70 

FAIrHOPE  2  NE 

MAX 

94 

97 

96 

9 1 

9  7 

92 

91 

91  • 

2 

MIN 

69 

68 

67 

71 

71 

72 

79 

74 

73 

71 

71 

72 

71 

73 

73 

73 

74 

73 

71 

79 

73 

74 

72 

80 

72 

74 

72 

72 

77 

70 

69 

72, 

6 

FORT  MORGAN 

MAX 

87 

87 

97 

87 

87 

89 

89 

94 

90 

89 

90 

90 

90 

92 

90 

89 

88 

89 

66 

98 

86 

89 

86 

86 

87 

97 

97 

88 

87 

86 

88 

86. 

4 

MIN 

75 

74 

78 

76 

77 

78 

80 

81 

79 

80 

79 

77 

78 

71 

79 

79 

78 

76 

78 

77 

77 

76 

72 

76 

77 

79 

77 

78 

77 

76 

77 

77. 

2 

MOBILE  wB  AIRPORT 

MAX 

9<. 

90 

92 

92 

90 

95 

98 

99 

98 

98 

95 

96 

96 

98 

95 

91 

91 

92 

93 

61 

91 

94 

91 

92 

92 

90 

91 

93 

95 

92 

92 

93, 

1 

MIN 

72 

70 

73 

75 

74 

74 

76 

76 

■•7 

73 

74 

75 

75 

76 

76 

75 

76 

72 

75 

75 

74 

76 

75 

70 

75 

76 

75 

76 

77 

75 

73 

7*. 

5 

robfrtsdale  1  E 

MAX 

93 

90 

92 

90 

91 

91 

93 

95 

96 

95 

96 

95 

95 

96 

97 

94 

92 

99 

90 

93 

88 

91 

92 

91 

90 

89 

90 

92 

94 

94 

92 

92. 

4 

MIN 

68 

66 

68 

70 

70 

70 

75 

72 

72 

69 

69 

69 

69 

72 

72 

72 

72 

70 

70 

75 

71 

72 

72 

65 

70 

70 

68 

70 

71 

78 

69 

70, 

5 

See  Ref«r«nca  Notes  Following  Station  lodex 
-  88  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1965  -  1S66 


NORTHERN  VALLEY  0 

ATHENS  2 

BELLE   MINA  2  N 

DECATUR 

FALUVILLE    1  N 

FLORENCE 

HONTSVILLE   K8  AP 
MADISON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEW   MARKET  2 

RED  SAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 


APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSH 
BIRMINGHAM  wa  AP 
BRIDGEPORT  2  * 
GUNTERSVILLE 

ONEONTA 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT   SUBSIA  AU 
SCOTTS8OR0 
VALLEY  HEAD 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILLE 

BANKHEAD   LOCK   AND  0AM 

CENTREVILLE 

CLANTON 

DOUBLE  SPRINGS 

FAYETTE 
MALEYVILLE 
HAMILTON   3  S 
JASPER   4  N 
PRATTVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 


EASTERN  VALLEY 


0* 


ANNISTON   FAA  AP 
CALERA  2  SW 
CENTRE  5  Sw 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 
GADSDEN  GAS  PLANT 

PELL  CITY  1  NNE 
SYLACAUGA  «  NE 
TALLADEGA 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY   6  N 

ASHLAND 

AUBURN    3  SW 

CAMP  HILL   2  NU 

HEFLIN 

LAFAYETTE 
MARTIN  0AM 
OPELIKA 
ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 


PRAIRIE 


06 


DAYTON 

DEMOPOLIS  LOCK   AND  DAM 
GAINESVILLE 
GREENSBORO 
MAYNEVILLE 

LIVINGSTON 

MARION   JUNCTION   2  NE 
MINTER    3  NW 
MONTGOMERY   NB  AP 
SELMA 

TUSKEGEE  3  S 
UNION  SPRINGS 


COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA   1  NW 
ATMORE    1  SW 
BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
CAMDEN   3  NW 

CHATOM   3  N 
CLAYTON 

OOTHAN   FAA  AIRPORT 
ENTERPRISE 
ENTERPRISE  3  NW 


July 

- 

bepiembei 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Noraa Is 
July  ~ JUDS 

20 

- 

_ 

170 

311 

612 

887 

577 

400 

174 

41 

3194 

0 

0 

1* 

146 

303 

637 

696 

602 

422 

167 

46 

10 

3245 

2904 

0 

0 

21 

191 

332 

669 

923 

629 

453 

186 

67 

16 

3477 

® 

20 

160 

274 

594 

906 

605 

354 

142 

39 

* 

3098 

Q 

1 5 

135 

268 

585 

916 

548 

394 

152 

35 

3051 

3070 

0 

0 

17 

158 

300 

566 

901 

564 

398 

158 

35 

9 

3126 

3143 

0 

0 

16 

155 

290 

577 

685 

536 

390 

146 

36 

0 

3039 

0 

0 

20 

182 

323 

597 

901 

534 

381 

175 

37 

3 

3153 

0 

0 

21 

224 

3ih 

617 

911 

593 

448 

192 

64 

19 

3423 

0 

0 

22 

132 

227 

576 

663 

575 

403 

167 

49 

9 

3045 

0 

??? 

^1  ft 

637 

3493 

J -la 

?41 

919 

628 

338 

- 

- 

- 

_ 

3638 

3220 

11 

153 

269 

560 

790 

483 

367 

126 

23 

0 

0 

13 

171 

305 

563 

840 

520 

393 

149 

34 

9 

3017 

2551 

0 

0 

22 

211 

356 

651 

894 

605 

441 

198 

51 

12 

3441 

0 

0 

15 

185 

326 

656 

870 

610 

458 

195 

43 

17 

3377 

f  ^ 

2f  n 

3211 

1  QO 

1  %7 

in 

1  fl 

231 

710 

1  Aa 

3565 

284 

41 1 

739 

941 

716 

537 

250 

79 

24 

3349 

125 

243 

562 

795 

559 

421 

157 

21 

2920 

0 

0 

a 

132 

235 

563 

746 

503 

374 

133 

13 

6 

2735 

2448 

0 

0 

5 

129 

256 

592 

756 

544 

375 

120 

16 

9 

2803 

2541 

*^ 

28 

266 

412 

653 

929 

446 

182 

135 

246 

559 

785 

498 

337 

14 

0 

0 

25 

IV7 

325 

692 

943 

636 

464 

232 

55 

0 

0 

24 

215 

342 

704 

921 

618 

502 

232 

52 

17 

3627 

0 

0 

Q 

86 

191 

505 

670 

444 

316 

77 

1 

0 

2290 

2228 

if  A 

338 

2523 

131 

530 

ant 

1  A 

127 

260 

584 

382 

140 

2865 

2467 

246 

564 

81 1 

474 

369 

141 

|j 

Q 

2795 

0 

0 

3 

132 

301 

576 

797 

505 

365 

130 

12 

3 

2824 

0 

0 

S 

157 

289 

600 

788 

613 

371 

138 

34 

12 

2910 

3196 

0 

0 

7 

159 

277 

571 

750 

462 

367 

110 

14 

9 

2746 

0 

0 

11 

173 

313 

613 

836 

668 

409 

140 

27 

7 

3097 

2893 

0 

0 

1 5 

236 

847 

a 

3456 

0 

^ 

1  ^1 

>1 

lo 

2827 

0 

232 

333 

616 

804 

529 

405 

145 

24 

10 

3113 

2542 

0 

0 

0 

173 

%0 

21 

10 

2-  . 

0 

320 

569 

799 

535 

432 

146 

38 

4 

2996 

0 

0 

0 

111 

203 

521 

691 

521 

350 

121 

4 

4 

2526 

2264 

0 

0 

6 

165 

273 

623 

774 

579 

42  9 

156 

23 

11 

3041 

0 

0 

1 4 

0 

0 

S 

150 

256 

536 

786 

525 

365 

137 

20 

4 

2808 

0 

0 

0 

2837 

0 

0 

TOO 

19 

1  O 

2952 

0 

° 

* 

165 

322 

680 

635 

487 

203 

16 

3 

3337 

0 

0 

3 

9$ 

166 

482 

-  -  - 

61 

2316 

0 

0 

4 

107 

553 

708 

494 

337 

14 

3 

0 

0 

S 

111 

221 

573 

768 

506 

340 

94 

19 

3 

2643 

0 

0 

6 

91 

233 

484 

753 

486 

342 

112 

13 

2098 

0 

0 

0 

112 

212 

695 

•fl 

^ 

2454 

0 

0 

6 

117 

193 

516 

715 

441 

310 

72 

13 

0 

0 

5 

315 

77 

3 

2331 

0 

0 

2 

113 

199 

465 

706 

465 

342 

104 

13 

1 

2450 

0 

0 

0 

107 

209 

501 

709 

436 

301 

69 

7 

0 

2341 

2291 

0 

0 

0 

65 

156 

430 

665 

392 

267 

48 

2044 

1913 

0 

0 

0 

123 

201 

495 

70 

466 

326 

81 

3 

3 

2407 

2115 

0 

0 

1 

121 

195 

530 

701 

481 

325 

0 

0 

0 

106 

166 

537 

646 

457 

32  3 

92 

^ 

^ 

2329 

0 

0 

0 

62 

122 

406 

571 

368 

241 

62 

1 

0 

1853 

0 

0 

0 

126 

204 

545 

694 

498 

334 

96 

2 

4 

2505 

0 

0 

0 

116 

168 

461 

615 

375 

263 

64 

1 

3 

2066 

1853 

0 

0 

2 

106 

165 

463 

664 

408 

269 

66 

6 

0 

0 

1 

72 

129 

398 

619 

372 

234 

43 

1 

2 

1871 

0 

0 

2 

90 

170 

459 

693 

471 

299 

56 

4 

2 

2248 

0 

0 

0 

57 

110 

3*9 

561 

323 

167 

25 

0 

0 

1612 

0 

0 

0 

65 

144 

369 

606 

373 

226 

48 

0 

0 

See  Belereoce  Notea  FoUowtng  SuUon  Index 
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CONTINUED 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

season  of  1965  -  1966 


ALABAMA 


EUFAULA 
EVERGREEN 
FRISCO  CITY 
SENEVA 
GILBERTOWN 

GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
NATCHEZ 
OZARK  6  NNW 

PHENIX  CITY  2  NNN 
SEALS 

THOMASVILLE 

TROY 

WHATLEY 


GULF 

BAT  MINETTE 

CITRONELLE 

CODEN 

FAIRHOPE   2  NE 
FORT  MORGAN 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 

ROBERTSDALE  1  E 


July 


August 


September 


82 
60 
91 
11* 
71 


SO 
107 


172 
136 
187 
160 

126 
169 
176 
179 
l** 


160 
156 
189 


546 
516 
460 
511 
460 

404 
465 
482 
474 

392 


512 
421 
514 


345 
263 
327 
338 
252 

345 
368 
402 


January 


688 
642 
625 
637 
651 

645 
646 
695 
638 
642 


693 
675 
670 


505 
533 
462 

554 

574 


February 


509 
482 
444 
472 
402 

403 
465 
487 
407 
386 


470 
442 
430 


333 
325 
304 

333 

372 


32  9 
318 
258 
260 
291 

266 
270 
319 
297 
257 


299 
268 
322 


206 
188 
213 
211 
201 


April 


May 


2328 
2083 
2231 
2156 

1990 
2140 
2337 
2202 
1942 

2417 


1562 
1598 
1307 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

  JUl 

Day  Of  Month 

Y  1956 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  0AM 

EVAP 
WINC 

.06 
42 

.03 

22 
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REFERENCE   NOTES  ALABAMA 

JULY  1966 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station.  DanneUy  Field,  RFD  2.  Montgomery  Alabama 
36108,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA", 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  mUes,  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daUy  temperatures  from  65'  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  m  local  standard  time.    During  the  sum 

and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  the;  _  „     

tion"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  tabler  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mi 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  m  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground'*  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.    Samples  for  obtaining  meas 
for  successive  observations;   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


lonths  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
ground  values  are  at  6:00  a.m.  ,  C.S.T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita 

>f  observation. 

n  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
;  taken  from  different  points 


SNOWFALL:  Entr 
sleet,  and  Ice. 


I  of  snowfall  in  the  "Climato logical  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  ( 


•und"  Uble, 


1  the  "Seasonal  Snowfall"  table, 


elude 


and  sleet.  Entr 


1  ground  include  t 


NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  Jime  daU  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication, 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Uble,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  DaU"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
■M-     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

ng.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day 


M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.  J 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  e 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


Tied  for  this  station, 


3  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data,) 


Recording  Rain  Gage  Station,    Hourly  precipitat: 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separati 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


lue. 


•  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  i 
■ecording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.    Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  ir 


G     "Soil  Temperature"  table. 
H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.  Om: 
J     "Supplemental  Data"  table. 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observat: 
VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable, 
;  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  abov 


f  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/o 


1  ground  in  that  month. 


Thermometers  i 
building. 


ed  ground,  howeve 


indicates  that  the  then 


shelter  located  on  the  roof  of  a 


Static 


i  appearing  in  the  Inde 


for  which  data  are  not  listed  in  the  tables 


•ived  too  late  to  be  i 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2,  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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-  1.1 

98 

14 

56 

27 

0 

21 

0 

0 

0 

1,69 

.78 

88.1 

66.2 

77,2 

94 

16 

5" 

27. 

0 

10 

0 

0 

0 

2,86 

1.91 

12 

.0 

0 

86.  1 

70.6 

711,4 

92 

16 

50 

26 

0 

3 

0 

0 

0 

4,89 

2.77 

3 

,0 

0 

89.0 

66.2 

77.6 

-  3,9 

95 

22. 

54 

26 

0 

15 

0 

0 

0 

3,65 

-  ,32 

2.02 

4 

.0 

0 

90.8 

65.3 

78.3 

97 

16 

52 

27 

0 

23 

0 

0 

0 

3,67 

1.10 

13 

.0 

0 

77.2 

-  3,1 

4.89 

,57 

.n 

88.5 

66.  1 

77.3 

95 

17. 

54 

26 

0 

13 

0 

0 

0 

5.67 

1.48 

3 

.0 

0 

89.2 

64.  1 

76.7 

96 

16 

50 

26 

0 

15 

0 

0 

0 

6.24 

1,63 

2.00 

12 

.c 

0 

89.5 

65.4 

77.5 

95 

20. 

52 

26 

0 

14 

0 

0 

0 

3.52 

.81 

3 

.0 

0 

88.2 

67.0 

77.6 

93 

16 

54 

26 

0 

12 

0 

0 

0 

7.20 

2.06 

4 

.0 

0 

87.4 

66.6 

77.0 

-  2.4 

94 

15 

56 

27 

0 

7 

0 

0 

0 

7,50 

2.30 

4 

.0 

0 

86.0 

64.5 

75.3 

92 

17 

54 

28. 

0 

4 

0 

0 

0 

4,42 

1,47 

4 

.0 

0 

88.2 

M 

94 

17. 

11 

0 

0 

0 

4,57 

1.74 

4 

.0 

0 

84.7 

65.7 

75.2 

-  4.5 

90 

16 

55 

27. 

0 

1 

0 

0 

0 

6,48 

2.40 

1.48 

3 

.0 

0 

76,7 

-  2.7 

5,70 

1.49 

.0 

88. Dm 

64. 3M 

76, 2M 

94 

16. 

52 

27. 

0 

8 

0 

0 

0 

5.11 

1.52 

.0 

0 

85. 8M 

64.2 

7  5.0M 

91 

17. 

54 

27 

0 

4 

0 

0 

0 

5.65 

1.63 

.0 

0 

90.4 

66.  7 

78.6 

-  1.3 

95 

16 

59 

24 

0 

19 

0 

0 

0 

4.76 

.36 

3.47 

.0 

0 

87.4 

65.0 

76.2 

93 

17. 

55 

26 

0 

9 

0 

0 

0 

5.59 

1.85 

.0 

0 

87.7 

62.8 

75.3 

95 

16 

50 

27 

0 

10 

0 

0 

0 

2.80 

1.99 

.0 

0 

88.4 

63.6 

76.0 

95 

16. 

55 

24 

0 

14 

0 

0 

0 

4.25 

-  .24 

1.36 

.0 

0 

88.3 

67.5 

77.9 

94 

2 

60 

27 

0 

12 

0 

0 

0 

3.66 

1.12 

.0 

0 

88.9 

67.1 

78.0 

93 

23. 

59 

27 

0 

12 

0 

0 

0 

8,42 

3.10 

.0 

0 

88.0 

62.9 

75.5 

95 

3 

62 

26 

0 

10 

0 

0 

0 

5,43 

1.88 

.0 

0 

89.8 

64.5 

77.2 

96 

16 

55 

28. 

0 

20 

0 

0 

0 

4.45 

1.36 

13 

.0 

0 

76.6 

-  3.0 

5.01 

.47 

.0 

See  Relerence  Note*  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highesl 

Dale 

Lowest 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleel 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

e 
1 

.50  or  More 

1. 00  or  More 

*| 
S« 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

90.1 

68.6 

79.4 

95 

4, 

57 

26 

0 

2  1 

4.28 

1.54 

18 

.0 

0 

7 

4 

1 

DEM0P0LI5  LOCK  AND  DAM 

86*9 

67.6 

78.3 

93 

I  7 

55 

15 

0 

0 

c 

3,55 

.06 

1.35 

* 

GAINESVILLE 

88.2 

68.8 

73,5 

94 

17* 

57 

26 

0 

15 

0 

0 

0 

5.08 

1.43 

20 

.0 

0 

9 

4 

2 

HAYNEVILLE 

90. 4M 

67. 9M 

79, 2M 

97 

16 

67 

0 

22 

0 

n 

0 

2.11 

.50 

7 

.0 

0 

6 

1 

0 

1  TUT  hir.  ^  T  nw 

ea.9 

67.4 

78,2 

97 

16 

55 

26 

0 

17 

0 

0 

0 

8.28 

1.59 

IS 

.0 

0 

13 

6 

3 

MABioN  Junction  2  ne 

89.8 

68,4 

79,1 

94 

16* 

56 

26 

19 

0 

0 

0 

c 

IC 

5 

MINTER   3  NW 

89.3 

67. <. 

78,4 

95 

23 

57 

27. 

0 

13 

0 

0 

0 

3.28 

1  .30 

30 

.0 

0 

5 

2 

1 

MONTGOMERY  MB  AP  R 

89.8 

69.8 

79,8 

-  1.9 

95 

15 

60 

0 

18 

0 

0 

0 

1.79 

-  2.31 

.34 

3 

.0 

0 

6 

0 

0 

SELMA 

90.8 

69,1 

80,0 

-  1.6 

95 

15 

58 

26 

0 

21 

0 

0 

0 

5.59 

1.22 

1.21 

4 

.0 

0 

9 

4 

2 

TUSKEGEE  3  s 

90,0 

66,5 

78,3 

-  2.3 

96 

16 

59 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

4.07 

.27 

1,26 

10 

.0 

c 

5 

4 

1 

UNION  SPRINGS 

89.3 

'8,1 

_  2.7 

95 

I  7 

6  1 

28-. 

14 

0 

0 

0 

_  .36 

1,65 

.0 

DIVISION 

78,8 

-  2.5 

4.  76 

.72 

.0 

#       II  ft 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

95.2 

65.8 

80,5 

98 

4, 

58 

28 

0 

30 

0 

0 

0 

2.45 

.42 

29 

.0 

0 

9 

0 

0 

ATMORE    1  SW 

89.8 

67.9 

78,9 

95 

23 

61 

0 

17 

0 

0 

0 

8.08 

1.95 

16 

.0 

0 

13 

8 

2 

BRANTLEY 

91.3 

66.5 

78,9 

97 

23 

55 

27 

0 

24 

0 

0 

0 

5.03 

-  .29 

1.27 

17 

.0 

0 

9 

4 

2 

BREWTON  3  SSE 

91. 9 

65.8 

78,9 

-  1.6 

98 

15 

57 

27 

0 

2  "5 

0 

Q 

0 

4,14 

-  1.63 

1.03 

13 

.0 

0 

11 

2 

1 

CAMDEN  3  NW 

90.  1 

68.0 

79,1 

96 

2* 

57 

27. 

0 

21 

0 

0 

0 

5.02 

1.16 

7 

.0 

0 

10 

4 

1 

CHATOM  3  N 

91.0 

68,2 

79,6 

97 

7 

55 

25 

0 

23 

0 

0 

0 

3.01 

1  .65 

12 

.0 

0 

3 

2 

1 

CLAYTON 

84.  3 

69.3 

77,8 

90 

23« 

51 

0 

3 

0 

0 

0 

3.39 

-  1.50 

1.82 

17 

.0 

0 

5 

1 

1 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

90.2 

72,9 

81,6 

93 

22* 

55 

24 

0 

24 

0 

0 

0 

4.92 

-  .25 

1.47 

6 

.0 

0 

9 

3 

1 

Enterprise  3  nw 

8  8  .  5M 

7  8  ,  7M 

94 

22 

5 1 

24 

I  2 

0 

Q 

0 

3.90 

9 

EUFAUlA 

Evergreen 

91.3 

67.5 

79,4 

98 

16 

59 

27 

0 

20 

0 

0 

0 

3.49 

1.35 

16 

.0 

0 

5 

4 

1 

FRISCO  city 

89.7 

68,7 

79,2 

95 

22* 

59 

0 

19 

Q 

Q 

5.33 

.16 

1.37 

17 

.0 

0 

9 

4 

2 

GENEVA 

8  9.3 

79,1 

95 

23 

6  2 

27 

19 

0 

0 

0 

1.45 

0 

8 

gilbertown 

90,2 

67.9 

79.  1 

96 

15. 

55 

26 

0 

20 

0 

0 

0 

5.43 

1.12 

4 

.0 

0 

12 

4 

1 

GREENVILLE 

89.9 

68.5 

79.2 

-  1.9 

95 

22. 

61 

26. 

0 

16 

0 

0 

0 

1,91 

-  3.22 

.36 

11 

.0 

0 

7 

0 

0 

HEADLAND 

89.6 

69.0 

'9.3 

94 

23, 

61 

24 

0 

2  0 

3,08 

2.18 

6 

.0 

0 

5 

1 

1 

HIGHLAND  HOME 

90,1 

68.1 

79.1 

-  1,=; 

95 

17 

59 

24 

0 

21 

0 

0 

0 

5,51 

.71 

1  .80 

5 

.0 

0 

7 

4 

2 

NATCHEZ 

9  0.8 

78,9 

96 

16. 

27. 

21 

0 

0 

0 

10 

OZARK  6  NNW 

88.9 

68.1 

78,5 

-  2.2 

94 

22 

60 

24 

0 

18 

0 

0 

0 

7,11 

1.25 

3.18 

28 

.0 

0 

1  1 

4 

1 

PHENIX  CITY  2  NNW 

88. 8 

68.8 

78. 8 

93 

23* 

62 

1 

0 

12 

0 

0 

0 

5.98 

2.27 

4 

.0 

0 

5 

3 

3 

THOMASV I LLE 

88.3 

69.6 

79.0 

-  1,6 

94 

3 

58 

25 

0 

\  \ 

Q 

Q 

0 

9.93 

5.61 

3.36 

30 

.0 

0 

12 

5 

4 

TROY 

89.2 

69.0 

79.1 

-  1,3 

94 

14 

61 

24 

0 

14 

0 

0 

0 

2.63 

-  2.57 

1.02 

11 

.0 

0 

6 

2 

1 

WHATLEY 

83.6 

67.6 

78.1 

97 

21. 

55 

26 

0 

12 

0 

0 

0 

2.42 

1.08 

30 

.0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

79.1 

-  1.7 

4.63 

-  .57 

.0 

ft       ft  ft 

GULF  08 

BAY  MINtTTE 

88.7 

70.5 

79.6 

94 

22 

51 

25* 

0 

14 

0 

0 

0 

6.77 

1  .20 

10 

.0 

0 

12 

5 

2 

CITRONELLE 

89.') 

69.8 

79.6 

-  1,7 

94 

8 

61 

2  4 

0 

21 

0 

0 

0 

2.14 

-  3.61 

.65 

18 

.0 

0 

7 

1 

0 

COOEN 

88,6 

70,9 

79.8 

93 

22* 

61 

24 

0 

17 

0 

0 

0 

11.12 

3.30 

29 

.0 

0 

10 

7 

3 

FAIRHOPE  2  NE 

87,9 

70,7 

79.3 

-  2.1 

91 

23, 

63 

27. 

0 

15 

0 

0 

0 

8.51 

2.17 

2.77 

10 

.0 

0 

10 

5 

3 

FORT  MORGAN 

86.4 

75,5 

81.0 

90 

23 

70 

8 

0 

1 

0 

0 

0 

5.75 

2.20 

8 

.0 

0 

11 

3 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

89.2 

73,2 

81.2 

-  .9 

94 

23. 

66 

26* 

0 

16 

0 

0 

0 

6.48 

.04 

2.05 

10 

.0 

0 

10 

5 

2 

ROBERTSDAlE  1  E 

68. 2M 

H 

94 

24 

61 

27 

10 

0 

0 

0 

7.72 

.43 

.0 

0 

DIVISION 

80.  1 

-  1,4 

7.C7 

.81 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
4  STATIONS 

98 

OAT€ 

LOilEST  TEMPERATURE 
VALLEY  HEAD 

48 

DATE 

GREATEST   TOTAL  PRECIP 
COOEN 

11.12 

LEAST  TOTAL  PRECIP 
PRATTVILLE 

1  .59 

GREATEST   1   DAY  PRECIP 
GARDEN  CITY 

7.20 

DATE 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  94  - 


DAILY  PRECIPITATION 


NOBTMEON  VALLEY  0 

ATHENS  2 
BELLE  MINA  2  'J 
DECATUR 
FALKVILLE   I  N 
FL09ENCE 

MOOOES 

MUNTSVILLE  WB  AP 
MADISON 
MOULTON  2 

Muscle  shoals  faa  ap 
new  market  2 

SED  SAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 


6.75 

3.sa 

S.2* 
S.tO 
3.*9 


6.30 
9.52 
5.65 
3.42 


1.02 
.15  1.5* 
1.62 


Day  of  Month 


i.ai 

.06  2.16 
.-•2  l.*5i 
.82  .OSi 


13     14     15  I  16  1  17  I  le  ,  19    20  1  21 


23     24  |25I  28     27  ;28     29    30  31 


.ao     .201  .05 


1.00 
.05 

.2a 


AlBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  5SW 
BIRMINGHAM  MB  AP 
B0A2 

BRIDGEPORT  2  M 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
LEEDS 

MAGELLA 

CNEONTA 

PALMEROALE  2  u 
SAINT  BERNARD 
SANO  MT  SUBSTA  AU 

SAYRE 

SC0TT5B0R0 
TRAFFORO 
VALLEY  MEAD 


.01  3 

.3a  1.00 


T  4.35 

.02  2.63 
.3B  5.00 
.05  3.10 
2.52 
.65  .31 

.••3  1.85 
1.51  .53 
3.05 


1.64,  1.15 
I  1.15 
.06     .11,  .51 
.20  1.26{ 

1.1«|  .16 


T  ! 


.05     .13     .14  .03 


UPPER  PLAINS 


03 


alkeuille 

ARLET  3  S 
AUTAUGAVILLE   3  N 
BANKMEAD  LOCK  AND  DAM 
BILLlNGStEY  1  SE 

BROOKWOOO 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

Double  springs 

ELROO 
FAYETTE 
GORGAS 
HALEYVILLE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 

MERT2  PONOVILLE  TOWER 
MITCHELL  0AM 

PICKENSvILLE 
PLANTERSVILLE  2  55E 
PRATTvILLE 
REFORM 

THORSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

NEST  BLOCTON 
UINFIELD  2  Sm 


EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  4  H 
CALERA  2  sti 
CENTRE  5  SM 
ChIlDERSBURG 

ChILDERSBURG  MTR  plant 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SM 
LEESBUR6 

MONTEVALLO 
PELL  CITY   I  NNE 
SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 
MALNUT  GROVE 


6,51 
3.93 
3.65 


5.3T 
1.69 
4.36 
2.a6 


3.67 
2.46 
2.65 


7.07 
4.42 
4.57 


1.05 
.70 

2.2a 


.04 

.15 
.13 
.05 

2.77 

.20 


.55     .OB  .45 


1.101  2.06 
.16  2.05 
.35  2.30 
.05  2.31 


1.44 
.041  1.47 
.62  1.74 


.09 


.631  1.79 
1.001  1.22 
.54  .5a 


.26     .141  2.92 

.34  .21 
.59  .42 

.99  .26 
.04  1.91 

.12  .23 


.13 


.12 


.71   1.10  .48 


.28  1.36     .23  2.00 


.37     .59     .91  .02 


.68   1.11  1.12 


T  .06  1.33 
.11  .43  1.94 
.26  .08 


2.00 
.51  .17 


PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  Sh 

CAMP  HILL  2  NW 

DAOEVILLE 

DELTA 
HEFlIN 
HIGHTOmER 

jordan  dam 
lafayette 

martin  dam 
opelika 

rockforo  2  nnw 
rock  mills 
Tmurlom  OAH 

MAOLEY 
METUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


2.ao 

4.95 
3.02 
4.25 

3.66 
8.42 
5.43 


5.46 
5.16 
6.05 


.a3l  1.52 
1.30  1.63 
3.47 
1.20 


.191  1.30 
1.36{  .71 

l.oal  1.12 


1.98 
.75 

1.60 


.70 

.12 
1.22 


.26  .32 
.34  .05 
1.08 


.58  .02  .11 

.26  .5«  1.35 

.01  .19|  .15 

.22  .40i  i.ia 

.03  1.05  .44 

.06  .26j  .92 


.38  .02 

.03  1.19 

1.01  .23 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


16     17     18  I  19     20     21  I  22     23  24 


28     29  X 


PDAiniE 


06 


CUBA 
DAYTON 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  OAK 
FORI  DEPOSIT 
GAINESVILLE 

GREENSBORO 
HAYNEVILLE 
LIVINGSTON 
MARION  1  N 

MARION  JUNCTION  I  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
HATHENS  1  SSU 
MILSTEAO 
MINTER  3  NW 
MONTGOMERY  MB  AP 

ORRVILLE 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 
SELMA 
SUTTLE 

TUSKEGEE  i  5 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOMN 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 


2.11 
B,28 
6.86 
5.»< 


i,9l 
S.Ot 


1.35 
I.IT 
.SI 


.IT  1.25 
.27 
.3S 


.23 
.33 


.50 
1.51 


.26     .01  .06 

1.02 
.64 

.33  1.02 
1.21  T 


.30 
.50 
.17 


.62 
.33 
,84 


.25     .25     .20     .01  1.59 


.37 
.07 
.35 


.35  .55 

.361  .10 
.911  1.00 


NM 


COASTAL  PLAIN 

ABBEVILLE   1  NNU 
ALBERTA 

ANDALUSIA   1  NM 
ATMORE   1  SM 
BRANTLEY 

BREMTON  3  SSE 
BRUNDIOGE 
CAMDEN  3  NW 
CHATOM  3  N 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFPEE  SPRINGS  2 
COLUMBIA 
COTTONTON 
DOTHAN  FAA  AIRPORT 


ELBA 

ENTERPRISE  3  NM 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOMER 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GIL8ERT0MN 

GREENVILLE 

HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
KINSTON 
LOUISVILLE 

MELVIN 

MILLERS  FERRY 
NATCHEZ 
NEMTON 
OZARK  6  NNW 

PMENIX  CITY  2  NNW 
PINE  HILL 
RIVER  FALLS 
SLOCOMB 
SNOW  HILL 


THOMASVtLLE 
TROY 

WALLACE  2  € 
WHATLEY 


3.09 
4.48 
2.45 


4.14 
5.33 
5.02 
3.01 


4.47 
2.42 
5.43 
1.91 


5.98 
4.92 
3.94 


.11 
1.13 
.02 
.14 
.25 

1.35 
.57 


.04      .44  1.47 


.18  .33  .02 

.06  2.18' 

.80  .04 
.04 

.17  1.37  .09 


.28     .441  1,03 


1.66 
,12| 


.35 
.03 


.62     ,99  ,31 


I  T 


.12  1.20  .37 
.87  1.81  1.53' 


.23  1.39  T 


.07  1.48  .24 


.05 
.37 
1.82 


.12 
.09 


.07  .88 

.4^ 

.67 

,03  1.73 


.50 

.27 

.17 
.09 


.77      ,05  ,30 


1,13 
,20 


.52 

T 

.23 


1.25 
.13 


.2« 

,01  3,36 


GULF 

SAY  MINETTE 
CITRONELLE 
CODEN 

FAIRMOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  SHORES  P  0 
MOBILE  MB  AIRPORT 
BOBERTSOALE   1  E 


.16 
.97 
1.49 
2.20 


.321  1.20 
.21  .14 
.89  1,06 
,22  2,77 
,35  ,30 


.20  1, 


20  1.10  .20 
05  .11  1.49 
64   1.05  .08 


.04     .03  ,27 


S«e  telerencii  noies  toUowing  Siai 
-  96  - 


DAILY  TEMPERATURES 


auOUST  1966 


Stallon 

Day  of  Month 

at 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

,0 

n 

■  3 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

u 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

• 

< 

•         •  • 

nortmebn  valley  01 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

89 

63 

90 
62 

86 

70 

83 
69 

85 
66 

87 
66 

89 
64 

80 
67 

90 
66 

89 
69 

88 
72 

88 
68 

85 
70 

87 
70 

90 
68 

91 
69 

93 
74 

91 
70 

89 

71 

90 
70 

89 
65 

90 
72 

90 
62 

81 
56 

79 
59 

80 
54 

83 
55 

85 
58 

84 
64 

84 

66 

83 
64 

86.7 
65.8 

9ELLE   MINA   2  N 

MAX 
MIN 

91 
6« 

90 
66 

81 
69 

84 
64 

87 
65 

90 
66 

85 

66 

89 
66 

89 
65 

88 
68 

88 
71 

95 
68 

88 
67 

90 
69 

92 
67 

92 
68 

91 
72 

89 
64 

90 
70 

89 
68 

91 

70 

87 
72 

83 
63 

81 
59 

81 
58 

84 
52 

86 
54 

86 
58 

80 
67 

84 
65 

89 
64 

87.1 
65.5 

OECATUR 

MAX 
MIN 

89 
66 

92 
69 

91 
71 

79 
66 

85 
68 

89 
69 

90 
68 

86 
68 

89 
67 

90 
69 

90 
71 

89 
69 

87 
69 

89 
72 

92 
68 

93 
70 

94 
75 

93 
70 

89 
70 

91 
71 

90 
70 

91 
-I 

99 
66 

82 
59 

81 
61 

81 

55 

84 

57 

84 

60 

97 
61 

76 
67 

86 
65 

87.7 
67.0 

FALKVILLE   1  N 

MAX 
MIN 

90 
61 

92 
68 

88 
70 

79 
63 

83 
63 

88 
66 

90 
65 

86 
68 

88 
65 

89 
63 

89 
71 

89 
69 

86 
69 

87 
71 

90 
68 

92 
71 

94 
74 

92 
69 

87 
70 

90 
70 

89 
70 

91 
72 

88 
63 

82 

53 

80 
57 

80 
49 

84 

52 

86 

56 

86 
62 

74 

66 

86 

61 

86.9 
65.2 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

96 
66 

87 
71 

8<> 
6« 

91 
68 

90 
66 

91 
65 

90 
65 

94 
67 

-2 
69 

91 
68 

94 

68 

96 
71 

93 

75 

93 
70 

92 
70 

92 
72 

93 
71 

90 
72 

85 
61 

82 
56 

79 
59 

87 
54 

89 
57 

85 

60 

78 
64 

81 
64 

95 
61 

69.3 
65.7 

MUNTSvILLE  KB  AP 

MAX 

MIN 

92 
68 

91 
70 

83 
65 

84 

65 

88 
68 

88 
69 

86 
70 

89 
70 

89 
70 

90 
70 

89 
73 

84 
72 

88 
71 

91 
72 

91 
71 

92 
74 

90 
72 

88 
73 

90 
73 

88 
72 

90 
73 

88 
74 

82 
64 

81 
59 

80 
63 

83 
56 

84 
58 

85 
61 

80 
70 

85 

70 

88 

67 

87.0 
68.5 

maoiscn 

MAX 
MIN 

91 
63 

90 
67 

80 
70 

85 
65 

88 
66 

90 
67 

85 
66 

90 
67 

90 
66 

88 
68 

89 
71 

87 
69 

88 
67 

91 
70 

92 
68 

94 
70 

92 
71 

90 
70 

91 
69 

90 
69 

91 
69 

89 

T2 

81 

62 

79 

55 

80 

60 

83 
54 

86 

55 

87 
59 

80 
68 

68 

66 

90 
64 

87.6 
65.9 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

95 
64 

90 
68 

76 
70 

87 
65 

90 
66 

90 
66 

88 
65 

91 
68 

90 
67 

89 
67 

88 
71 

89 
69 

89 
70 

89 
72 

93 
68 

94 
71 

94 
73 

89 
70 

90 
71 

89 
71 

90 
71 

88 
73 

85 
61 

83 
55 

85 
59 

87 
54 

89 
54 

87 
57 

79 
65 

62 
65 

90 
65 

88.2 
66.2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

95 
67 

88 
72 

81 
72 

89 
69 

90 
68 

91 
70 

90 
68 

93 
70 

93 
70 

91 
70 

92 
74 

90 
71 

91 
72 

93 
73 

94 

70 

95 
74 

93 
77 

92 
73 

92 
74 

91 
74 

92 
73 

90 
72 

85 
65 

82 
61 

84 
61 

87 
56 

69 
57 

87 
61 

76 
65 

63 

67 

90 
64 

89.3 
68.7 

NEW   MARKET  2 

MAX 
MIN 

89 
60 

87 
63 

82 
69 

83 
62 

85 
65 

84 
64 

75 
64 

87 
65 

87 
66 

87 
TO 

87 
70 

S3 
68 

86 
68 

90 
68 

89 
66 

90 
67 

88 
77 

87 
69 

88 
72 

88 
69 

88 
69 

86 
70 

82 
62 

79 
55 

81 
50 

80 
50 

82 
51 

79 
52 

79 
65 

69 

66 

68 

67 

85.0 
64.5 

RED  BAY 

MAX 
MIN 

90 
69 

9* 
71 

88 
70 

75 
67 

86 
67 

85 
66 

89 
65 

89 
67 

89 
65 

92 
68 

90 
71 

89 
69 

88 
69 

88 
71 

90 
70 

95 
71 

96 
73 

90 
70 

90 
70 

91 
71 

91 
70 

92 
71 

90 
62 

81 
56 

79 
59 

80 
55 

85 
59 

89 
62 

84 

66 

75 

65 

83 

67 

87.5 
66.8 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

63 

67 

64 

64 

64 

89 
61 

67 

89 
63 

65 

67 

70 

83 
69 

86 
67 

89 
67 

92 
67 

92 
70 

91 
72 

88 
71 

89 
'0 

88 
69 

89 
71 

89 
71 

9  1 
62 

90 
56 

80 
57 

83 
54 

85 
56 

86 
55 

79 
67 

85 
67 

88 
64 

86.6 
65.1 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

90 
61 

91 
63 

85 
63 

87 
63 

86 
64 

86 
62 

86 
63 

87 
64 

90 
64 

88 
64 

90 
62 

85 
67 

88 
66 

89 
66 

88 
65 

91 
65 

93 
70 

90 
67 

87 
69 

88 
69 

88 
69 

88 
69 

85 
60 

80 
55 

84 

56 

85 
55 

82 
50 

86 
56 

85 
56 

83 
62 

84 
63 

86.9 
62,6 

WATERLOO 

•          •  • 

MAX 
MIN 

APPALACHIAN 
FOUNTAINS  02 

AlBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

85 
6« 

86 
64 

85 
66 

81 
64 

75 
64 

78 
66 

76 
65 

82 
65 

85 
63 

86 
64 

86 
69 

83 
65 

74 
66 

84 
66 

86 
66 

88 
67 

88 
69 

86 
66 

85 

66 

86 
67 

86 
67 

84 
69 

83 
64 

77 
57 

77 
57 

75 
56 

80 
56 

82 
55 

82 
57 

81 
65 

84 

62 

62.5 
63.8 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 
MIN 

90 
6* 

90 
67 

85 
72 

81 
70 

88 
65 

89 
68 

87 
66 

91 
68 

88 
69 

84 
71 

85 
70 

86 
69 

88 
69 

91 
70 

92 
70 

93 
71 

92 
70 

89 
69 

88 
69 

90 
70 

90 
71 

91 
70 

85 
70 

82 
59 

81 
60 

83 
51 

86 
54 

88 
59 

78 
71 

86 
66 

69 
65 

87,4 
66,9 

BIRMINShAH  wB  AP 

MAX 
MIN 

89 
65 

91 
68 

83 
71 

78 
69 

87 
66 

88 
70 

84 
69 

87 
70 

85 
69 

81 
73 

84 
71 

82 
70 

89 
70 

89 
72 

88 
72 

91 
72 

90 
73 

85 
71 

88 
'2 

90 
73 

89 
72 

89 
72 

83 
64 

81 
59 

78 
61 

81 
55 

84 
58 

83 
64 

81 

72 

85 
71 

87 
69 

85.5 
68,5 

BRIDGEPORT  2  w 

MAX 
MIN 

90 

60 

85 
61 

87 
69 

86 
62 

88 
65 

83 
65 

85 
64 

86 
66 

89 
64 

87 
64 

89 
70 

84 
67 

88 
67 

91 
68 

90 
67 

93 
66 

90 
70 

89 
66 

90 
68 

89 
68 

91 
70 

90 
66 

82 
61 

81 
55 

80 
57 

83 
50 

85 
53 

88 
56 

86 
59 

84 

63 

88 
60 

87.0 
63.5 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

92 
65 

91 
67 

87 
67 

82 
66 

89 
66 

88 
69 

87 
68 

90 
69 

90 
68 

87 
68 

88 
72 

80 
70 

86 
70 

89 
70 

93 
68 

94 

71 

93 
72 

88 
70 

89 
'1 

90 
71 

90 
71 

90 
71 

88 
67 

84 

63 

82 
64 

85 
56 

85 
56 

88 
62 

85 
69 

86 
69 

90 
64 

67.9 
67,4 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

89 
61 

91 
63 

90 
70 

84 

65 

74 

66 

87 
68 

86 
66 

85 

66 

87 
65 

87 
62 

86 
70 

87 
67 

81 

68 

87 
68 

90 
67 

92 
68 

94 

72 

90 
67 

87 
68 

88 
69 

89 
70 

90 
69 

90 
66 

82 
57 

81 
59 

79 
52 

82 
54 

81 
58 

86 
60 

78 
58 

86 

63 

86.0 
64,6 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

88 
6<> 

91 
6<> 

88 
71 

77 
63 

79 
64 

87 
67 

87 
67 

86 
67 

88 
65 

89 
67 

88 
69 

89 
68 

87 
65 

87 
69 

91 
68 

92 
70 

89 
72 

89 
68 

87 
69 

89 
69 

89 
70 

90 
70 

87 
65 

82 
58 

80 
60 

79 
56 

83 
57 

85 
59 

82 
62 

75 
67 

66 
64 

86.0 
65,6 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 
MIN 

61 

66 

66 

63 

63 

64 

65 

66 

62 

67 

68 

79 
66 

67 

68 

66 

69 

69 

85 

66 

86 
67 

66 

68 

67 

62 

56 

56 

51 

54 

85 
56 

67 

85 

67 

64 

84.8 
64.0 

SCOTTSBCRO 

MAX 
MIN 

90 

85 

84 

82 

89 

88 

86 

86 

81 
60 

82 
65 

83 
60 

84 
65 

85 

86 

84 

89 

88 
64 

88 
65 

89 
65 

88 
65 

89 
65 

89 

89 

87 

90 
^4 

91 

90 

88 
52 

87 

86 
56 

69 
60 

86.8 
62.6 

VALLEY  HEAD 

ft          •  » 

MAX 
MIN 

88 
59 

90 
58 

87 
69 

85 
61 

82 
63 

88 
67 

79 
64 

85 
64 

84 

60 

88 
63 

86 

70 

86 
66 

85 
67 

87 
66 

88 
64 

90 
67 

91 
69 

90 
64 

88 

66 

88 
65 

89 
67 

88 
65 

87 

60 

82 
53 

82 
54 

80 
48 

83 
50 

87 
52 

86 
57 

83 
65 

85 
59 

86.0 
62.0 

UPPER  PLAINS  03 

AL ICEVILLE 

MAX 
MIN 

87 
69 

89 
71 

87 
73 

80 
74 

63 
71 

84 
72 

84 
72 

86 
70 

89 
72 

88 
74 

83 
71 

86 
73 

89 
72 

90 
74 

90 
74 

91 
74 

92 
74 

91 
61 

89 

70 

88 
72 

87 
70 

87 
74 

88 
72 

84 

62 

82 
64 

81 
59 

83 
60 

84 
64 

83 

70 

60 
7J 

82 
74 

86,0 
70,2 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 

MAX 

MIN 

90 
63 

91 
66 

90 
70 

83 
69 

82 
67 

87 
67 

88 
60 

90 
57 

91 
58 

89 
69 

88 
69 

88 
68 

90 
68 

89 
68 

92 
69 

93 
68 

94 
69 

88 
67 

91 
64 

91 
68 

90 
69 

89 
71 

90 
68 

83 
59 

82 
62 

80 
55 

83 
58 

86 
62 

87 
64 

79 
69 

69 
68 

67.8 
65.5 

CENTREVILLE 

MAX 

Mm 

93 
6« 

9» 

65 

93 
71 

90 
70 

87 
66 

90 
69 

92 
65 

89 
68 

92 
67 

92 
70 

85 
70 

89 
70 

92 
69 

90 
69 

93 
70 

93 

70 

95 

70 

92 
67 

93 
69 

92 
69 

93 
70 

92 
69 

93 
70 

89 
58 

87 
58 

85 
52 

88 
54 

92 
61 

89 

71 

65 
69 

90 
67 

90.6 
66.7 

CLANTON 

MAX 
MIN 

88 
6« 

90 
65 

91 
73 

90 
69 

86 
67 

86 
70 

91 
67 

86 
66 

90 
69 

89 
72 

83 
71 

90 
72 

91 
71 

90 
69 

89 
71 

92 
71 

93 
70 

92 
70 

90 
69 

90 
70 

92 
71 

92 
68 

90 
72 

87 
60 

87 
62 

85 
54 

87 
55 

90 
61 

90 
70 

65 
64 

69 
64 

89.1 
67. J 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

92 
62 

92 
6« 

88 
69 

76 
64 

82 
62 

87 
64 

86 
64 

86 
65 

88 
64 

86 
65 

86 
68 

87 
67 

86 
68 

85 
68 

88 
65 

91 
68 

92 

69 

90 
66 

87 
67 

88 
67 

86 
67 

88 

70 

87 
61 

81 
54 

79 
55 

79 
52 

83 
55 

86 
57 

82 
64 

72 
63 

79 
63 

65.3 

63.8 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

HALEYVILLE 

MAX 

MIN 

90 
62 

90 
63 

88 
67 

76 
65 

85 
65 

86 
63 

87 
66 

87 
66 

90 
66 

88 

67 

88 

68 

88 
68 

87 

68 

88 
68 

87 
66 

92 
66 

93 
70 

92 
68 

88 
69 

88 
68 

88 
68 

89 
69 

89 
63 

82 
56 

80 
56 

80 
53 

83 
52 

87 
55 

72 
56 

60 
64 

80 
56 

86, 1 
63.8 

HAMILTON  5  S 

MAX 
MIN 

92 
62 

93 
61 

90 
65 

79 
68 

88 
64 

88 
63 

88 
61 

91 
62 

93 
63 

91 
63 

89 
68 

88 
67 

89 
68 

88 
68 

91 
66 

95 

67 

95 
69 

93 
69 

90 
66 

90 
68 

90 
69 

90 
71 

91 
61 

85 

52 

81 
54 

82 
49 

85 
51 

87 
54 

86 
57 

76 
63 

65 
64 

88.4 
63.0 

JASPER  »  N 

MAX 
MIN 

9* 
61 

91 
61 

82 
71 

82 
66 

89 
63 

90 
67 

86 
64 

91 
66 

89 
64 

89 
65 

89 
68 

86 
67 

88 
69 

93 
68 

93 
68 

94 
68 

91 
70 

88 

67 

90 
66 

90 
69 

90 
69 

89 
69 

84 

65 

83 
57 

83 
59 

85 
53 

86 
54 

85 
56 

76 
67 

66 
66 

89 
63 

87.6 
64.7 

S««  R<l*r«ac«  NoWa  FoUowlng  SuUoo  Iad» 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
AUGUST  1966 


Station 

Day  of  Month 

srag© 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
«< 

PRJTTVILLE 

MAX 
MIN 

91 

65 

91 
6'> 

87 
72 

89 

70 

89 
72 

90 
69 

91 
69 

69 
67 

91 

70 

S3 
72 

91 
71 

92 
59 

92 
69 

98 
72 

96 
69 

94 

70 

91 
70 

91 
72 

92 
68 

93 
68 

94 

70 

95 
69 

69 
72 

89 
59 

88 
64 

89 
58 

92 
56 

92 
62 

87 
71 

91 
64 

94 
63 

91.0 
67,6 

THORSBV  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

92 
6<> 

90 
66 

85 
72 

86 
67 

87 
64 

90 
68 

85 
64 

89 
66 

89 
66 

87 
70 

89 
70 

88 
69 

87 
68 

66 
70 

89 
69 

94 
70 

92 
70 

91 
68 

91 
68 

69 
69 

90 
70 

91 
71 

84 
56 

80 
60 

85 
58 

66 
56 

84 

58 

88 
64 

90 
70 

87 
64 

89 
63 

88.1 
66.2 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

69 

71 

80 
74 

73 

71 

72 

69 

71 

71 

73 

73 

73 

73 

90 
74 

9 1 
74 

92 
74 

74 

73 

73 

73 

73 

74 

68 

82 
62 

8 1 
64 

63 
59 

64 

60 

83 
65 

80 
73 

73 

70 

86.1 
70.6 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MIN 

90 
6S 

92 

91 

84 

87 

89 

88 
65 

90 

92 

90 

86 
69 

88 
70 

87 

90 

92 

94 

95 

89 
68 

90 

91 

90 

95 

90 

95 

87 

84 

87 

88 
6 1 

88 

81 

89 

89.0 

VERNON 

•          •  • 

MAX 
MIN 

96 
60 

92 
65 

86 
71 

90 
69 

90 
65 

92 
65 

93 
61 

96 
65 

93 
64 

93 
65 

92 
70 

90 
69 

92 
70 

93 
72 

95 
67 

97 
70 

96 
70 

93 
70 

92 
68 

92 
69 

93 
70 

92 
72 

88 
68 

84 
56 

84 
59 

87 
56 

91 
52 

65 
59 

81 
68 

87 
66 

91 

68 

90.8 
65,8 

EASTERN  VALLEY 

0* 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

90 

65 

89 

65 

88 
66 

77 

67 

87 
66 

89 
70 

88 
65 

91 

66 

89 
67 

85 
71 

86 

70 

86 
69 

90 
66 

92 

69 

95 
69 

94 

69 

95 
69 

96 

66 

89 
'0 

89 
68 

92 
68 

91 
67 

83 
66 

85 
61 

82 
62 

85 
54 

88 
57 

90 
59 

87 

68 

90 

66 

92 
63 

88.5 
66.1 

CALERA  2  SW 

MAX 
MIH 

92 
60 

91 
65 

89 
69 

84 

67 

89 
63 

91 
65 

87 
64 

92 
65 

89 
64 

86 
67 

86 
68 

88 
67 

68 
68 

92 
67 

93 
67 

96 
68 

92 
67 

91 
66 

90 
66 

92 
67 

92 
68 

93 
66 

87 
69 

84 

58 

82 
57 

83 
50 

89 
51 

88 
58 

89 
69 

90 
64 

91 
68 

69.2 
64.1 

CENTRE  5  SW 

MAX 
MIN 

90 
62 

9". 
64 

92 
71 

87 
66 

95 
67 

90 
69 

86 
66 

69 
67 

90 
64 

89 
67 

87 
70 

87 
68 

62 
66 

88 
67 

92 
66 

95 
70 

92 
71 

95 
67 

99 

67 

95 
70 

89 
69 

91 
68 

90 
66 

85 
60 

87 
59 

85 
52 

87 
53 

89 
56 

99 
66 

88 
68 

90 
61 

89.5 
65.4 

CHIlDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 

™n 

90 
6* 

91 
65 

89 
71 

80 
68 

67 
67 

90 
69 

87 
66 

90 
68 

89 
68 

89 
70 

86 
72 

88 
71 

89 
68 

91 
70 

91 
70 

93 
71 

92 
70 

90 
70 

90 
69 

90 
69 

90 
71 

89 
69 

86 
70 

93 
59 

81 
61 

83 
54 

67 
55 

88 

60 

85 
71 

87 
64 

89 
66 

88.2 
67.0 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

89 
62 

93 
6<> 

88 
67 

S3 
67 

88 
67 

87 
70 

87 
68 

90 
69 

89 
66 

67 
67 

67 
72 

78 
68 

87 
68 

90 
69 

94 
67 

91 
70 

90 
70 

88 
68 

89 
68 

89 
73 

92 
70 

67 
68 

81 
71 

96 
60 

81 
63 

85 
59 

66 
56 

68 
57 

83 
68 

86 

70 

89 
64 

67.4 
66.6 

PELL  CITY   1  NNE 

MAX 
MIN 

62 

62 

64 

66 

66 

68 

65 

65 

64 

64 

69 

68 

66 

68 

66 

68 

69 

67 

69 

68 

69 

68 

68 

60 

59 

55 

54 

85 
54 

58 

65 

62 

64!° 

SYLACAUKA  4  NE 

MIN 

90 
6 1 

89 
62 

86 

81 

87 

89 

86 

89 

90 

85 

86 

87 

90 

92 

94 

94 

94 

90 

90 

91 

91 

89 

85 

84 

82 

84 

86 

88 

86 

87 

89 

88.2 

TALLADEGA 

•          •  « 

MAX 

87 
62 

87 
6<> 

85 
70 

77 
67 

63 
66 

85 
68 

83 
65 

88 
66 

85 
64 

83 
67 

82 
69 

84 

69 

85 
67 

68 
68 

88 
69 

90 
69 

89 
68 

87 
67 

87 
68 

86 
69 

68 
69 

87 
69 

61 
69 

81 
59 

78 
60 

81 
55 

63 
55 

65 
61 

84 
69 

84 
65 

86 
63 

84,7 
65,7 

PIEDMONT  PLATEAU 

03 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 
MIN 

89 
60 

91 
61 

85 
65 

82 
66 

S6 
66 

68 
66 

67 
63 

86 
66 

88 
68 

85 
68 

67 
69 

87 
69 

89 

66 

90 
65 

94 
67 

94 
68 

92 
67 

89 
65 

89 
67 

91 
68 

92 
68 

92 
66 

84 
69 

86 
57 

S3 
59 

84 
52 

88 
52 

87 
59 

87 
68 

88 
60 

88.0 
64.3 

ASHLAnO 

MAX 
MIN 

88 
60 

87 
62 

83 
66 

79 
65 

63 
65 

95 
67 

83 
65 

66 
64 

65 

85 
62 

65 
69 

84 
69 

86 
68 

89 
65 

90 
66 

91 
69 

91 
68 

87 
64 

87 
67 

88 

68 

89 
68 

90 
67 

86 
64 

84 
59 

82 
59 

82 
55 

82 
54 

83 
57 

85 
68 

87 
63 

98 
60 

85.8 
64.2 

AUBURN  3  SM 

MAX 
MIN 

90 
6J 

92 
61 

94 
67 

91 
69 

88 
68 

98 
64 

96 
67 

88 
66 

88 
68 

88 
68 

87 
70 

90 
71 

91 
66 

92 
70 

94 

70 

95 
68 

94 
69 

91 
66 

92 
66 

91 
68 

92 
69 

94 
69 

94 
70 

90 
59 

88 
63 

87 
61 

88 
63 

89 
65 

90 
70 

89 
66 

92 
64 

90.4 
66.7 

C*«P  HILL  2  NH 

MAX 
MIN 

86 
62 

90 
63 

90 
65 

85 
67 

63 
66 

95 
67 

84 

65 

85 
66 

86 
68 

88 
68 

83 
69 

86 
69 

65 
65 

89 
69 

91 
68 

93 
69 

93 
69 

90 
65 

89 
65 

69 
69 

90 
68 

92 
68 

90 
68 

84 

58 

85 
60 

84 

55 

84 

58 

86 
60 

88 
62 

89 
63 

87 
62 

87.4 
65.0 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

8* 

63 

89 
61 

79 
60 

85 
61 

87 
64 

97 
69 

87 
63 

89 
62 

90 
66 

90 
69 

67 
70 

66 
66 

86 
67 

89 
66 

87 
69 

95 
70 

93 
68 

91 
67 

93 
66 

92 
65 

90 
65 

91 
64 

90 
65 

84 
57 

84 
56 

84 
51 

84 
50 

88 
56 

84 

57 

86 
57 

89 
58 

87.7 
62.8 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

91 
60 

91 
62 

80 
60 

89 
64 

63 
66 

95 
67 

87 
63 

89 
65 

87 
66 

99 
65 

80 
66 

80 
67 

91 
64 

93 
67 

95 
68 

95 
67 

91 
67 

91 
65 

90 
66 

90 
66 

93 
66 

92 
66 

86 
66 

87 
55 

85 
59 

85 
56 

88 
56 

89 
59 

89 
64 

90 
62 

90 
60 

88,4 
63.6 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

91 
63 

9* 

62 

90 
68 

96 
68 

66 
6B 

85 
66 

84 

68 

87 
68 

89 
68 

84 
68 

89 
70 

87 
69 

99 
67 

92 
68 

93 
70 

90 
69 

90 
69 

91 
67 

89 
68 

90 
68 

92 
70 

93 
72 

85 
74 

95 
64 

91 
68 

83 
65 

65 
60 

89 
63 

90 
69 

88 
65 

89 
67 

88.3 
67.5 

opelixa 

MAX 

MIN 

62 

63 

69 

70 

69 

69 

67 

69 

69 

69 

85 
69 

71 

67 

70 

70 

68 

70 

66 

68 

69 

69 

70 

72 

61 

64 

61 

59 

64 

69 

68 

65 

88 
63 

67ll 

ROCKFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

88 
6 1 

90 

95 
66 

86 

85 

86 

88 

85 

88 

88 

82 

89 

68 
6  3 

90 
65 

90 
65 

93 

94 

92 

90 

88 

90 

90 

69 

84 

56 

85 

SO 

84 

86 
58 

88 

88 

87 

88.0 

ROCK  MILLS 

MAX 

91 

62 

94 

62 

91 
63 

81 
65 

81 

65 

90 
67 

87 
66 

88 
66 

88 
68 

91 
67 

83 
70 

68 
69 

86 
66 

92 
66 

93 
67 

96 
67 

94 

69 

94 

67 

92 
66 

90 
67 

92 
67 

94 

67 

91 
67 

89 
61 

91 
61 

87 
56 

88 

55 

91 
55 

90 
62 

91 
62 

91 
61 

89.8 
64.5 

PRAIRIE 

06 

DAYTON 

MAX 

MIN 

92 
69 

95 
68 

96 
73 

96 
71 

66 
71 

91 
70 

92 
68 

90 
71 

88 
69 

91 
71 

85 
70 

88 
71 

90 
70 

91 
71 

93 
73 

95 
70 

91 
70 

92 
70 

92 
71 

90 
70 

90 
73 

93 
71 

92 
71 

96 
60 

85 

58 

S3 
57 

86 
60 

89 
65 

82 
70 

90 
68 

90 
68 

90.1 
68.6 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

MAX 
MIN 

91 
69 

93 
71 

92 
70 

88 
71 

86 
69 

89 
69 

89 
68 

90 
69 

90 
68 

90 
69 

84 
71 

90 
70 

89 
71 

69 
71 

93 
72 

92 
71 

95 
70 

88 
68 

92 
70 

92 
69 

90 
69 

91 
70 

92 
70 

65 
61 

63 
58 

82 
56 

84 
56 

86 
56 

82 

66 

87 
67 

89 
70 

88.9 
67.6 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

90 
69 

93 
72 

92 
72 

84 
72 

86 
69 

87 
72 

88 
67 

90 
69 

92 
68 

91 
71 

87 
71 

85 
70 

90 
71 

90 
73 

94 
72 

93 
70 

94 
70 

88 
71 

90 
70 

92 
70 

91 
71 

90 
73 

69 
70 

84 

60 

61 
62 

80 
57 

83 
59 

95 
64 

83 
69 

85 
69 

88 
71 

88.2 
68.8 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

91 
67 

91 
65 

93 
70 

90 
71 

69 
71 

69 
70 

91 

69 

90 
70 

86 

70 

90 
70 

82 
71 

90 
73 

90 
68 

95 
70 

97 
70 

94 

70 

84 
70 

90 
69 

91 

69 

93 
71 

91 
71 

95 
72 

90 
59 

89 
60 

88 
59 

89 
57 

93 
63 

91 
71 

90 
65 

90 
65 

90.4 
67.9 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

90 
68 

88 
73 

82 
69 

87 
69 

85 
68 

89 
67 

86 
66 

90 
66 

90 
69 

90 
70 

92 
69 

90 
72 

94 
71 

91 
68 

92 
68 

97 
72 

95 
69 

90 
69 

93 
71 

91 
70 

91 
69 

92 
69 

85 
69 

93 
59 

82 
61 

85 
55 

87 
58 

83 
56 

86 

70 

88 
69 

90 
68 

88,9 
67,4 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

91 
66 

92 
67 

90 
7  1 

87 
7  1 

89 
69 

92 
69 

89 
67 

91 

69 

90 
69 

93 
70 

93 
71 

90 
70 

91 
70 

93 
71 

94 
72 

94 
70 

92 
70 

92 
71 

91 
70 

91 
70 

92 
70 

92 

70 

86 
72 

85 
60 

84 
69 

86 
56 

69 
58 

88 
68 

87 

70 

89 

67 

90 
67 

89,8 
66,4 

MINTER  3  NW 

MAX 
MIN 

91 
67 

92 
65 

92 
64 

86 
72 

66 
72 

86 
70 

88 
67 

89 
67 

87 
69 

89 
70 

62 
70 

90 
72 

85 
69 

89 
70 

92 
72 

94 

70 

93 
69 

85 

69 

91 

69 

91 

68 

92 
68 

94 

72 

95 
71 

87 
60 

86 
59 

87 
57 

86 
57 

92 
63 

86 
68 

89 
66 

89 
66 

89.3 
67.4 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 
MIN 

91 
67 

92 
67 

87 
72 

87 
72 

86 
73 

90 
71 

87 

70 

67 
71 

90 
72 

85 
72 

91 
73 

90 
73 

91 
70 

92 
72 

95 
73 

94 

72 

69 
72 

91 
71 

90 
71 

92 
71 

94 
74 

94 

74 

89 
70 

88 
63 

86 
65 

87 
60 

90 
60 

91 

66 

87 
73 

89 

67 

91 

67 

89.8 
69.8 

SELMA 

MAX 
MIN 

92 
69 

93 
68 

90 
73 

89 
71 

86 
73 

91 
72 

90 
68 

90 
70 

91 
71 

91 

72 

93 
72 

92 
72 

90 
70 

93 
69 

95 
74 

94 

72 

93 
71 

92 
72 

92 
72 

93 
71 

94 
71 

94 
73 

88 
73 

67 
61 

87 
61 

88 
58 

89 
59 

89 

66 

87 

70 

88 
61 

91 
68 

90.6 
69.1 

See  RelereDCe  Notes  Following  Station  Index 
-  98  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

• 

1  1  2  1  3 

4 

S 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

IS 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

• 

< 

TUSXEGEE  9  S 

MAX 

92 

92 

91 

88 

88 

87 

86 

88 

90 

86 

91 

91 

91 

92 

95 

96 

91 

91 

92 

92 

92 

93 

86 

87 

66 

66 

90 

90 

90 

69 

90 

MIN 

65 

63 

72 

70 

70 

69 

69 

69 

70 

67 

69 

70 

69 

69 

67 

65 

62 

62 

66 

69 

68 

67 

79 

62 

6i 

59 

62 

64 

63 

62 

63 

66.5 

UNION  SPRINGS 

MAX 

sa 

88 

85 

82 

90 

90 

92 

94 

94 

95 

91 

92 

92 

92 

92 

94 

89 

87 

67 

88 

91 

89 

91 

87 

89.3 

»          •  • 

MIN 

62 

62 

70 

68 

70 

68 

68 

68 

68 

66 

66 

65 

68 

67 

74 

71 

68 

66 

68 

69 

72 

71 

72 

61 

65 

63 

62 

6l 

62 

66 

66 

66.9 

COASTAL  PLAIN 

07 

ANOALUStA   1  Nw 

MAX 

98 

98 

97 

94 

95 

96 

95 

95 

96 

95 

95 

95 

96 

97 

95 

93 

94 

95 

95 

95 

94 

95 

95.2 

MIN 

60 

62 

66 

70 

73 

64 

67 

70 

71 

69 

67 

71 

67 

64 

69 

64 

67 

66 

67 

65 

65 

66 

68 

59 

62 

61 

64 

58 

66 

63 

64 

65.8 

ATHORF   1  SW 

MAX 

92 

92 

91 

69 

66 

93 

94 

94 

90 

90 

89 

92 

92 

94 

95 

88 

86 

67 

90 

89 

87 

91 

91 

89  8 

MIN 

69 

65 

74 

73 

72 

69 

71 

71 

70 

70 

71 

69 

69 

70 

68 

69 

71 

70 

66 

71 

70 

72 

63 

61 

61 

61 

63 

63 

62 

66 

67,9 

BRANTLEY 

MAX 

92 

92 

94 

92 

6 1 

90 

88 

91 

93 

95 

96 

96 

90 

92 

90 

94 

93 

97 

91 

67 

90 

90 

92 

93 

90 

92 

MIN 

61 

60 

72 

73 

72 

71 

68 

75 

69 

68 

71 

66 

69 

70 

49 

67 

67 

67 

66 

69 

69 

69 

58 

60 

60 

55 

63 

62 

67 

62 

66)5 

BREwTON  9  SSE 

MAX 

95 

96 

97 

91 

85 

92 

9 1 

95 

96 

96 

93 

92 

90 

93 

93 

93 

95 

92 

86 

89 

90 

92 

87 

91 

92 

93 

91  9 

MIN 

65 

62 

63 

72 

72 

72 

65 

68 

69 

69 

68 

66 

67 

66 

69 

68 

66 

69 

67 

64 

68 

67 

68 

58 

58 

56 

57 

65 

65 

64 

62 

65.8 

CAMDEN  3  NH 

MAX 

96 

96 

90 

88 

92 

93 

95 

95 

90 

92 

92 

92 

93 

92 

86 

65 

84 

85 

90 

82 

88 

89 

90 

90  1 

MIN 

68 

66 

7  1 

71 

72 

70 

67 

70 

67 

70 

70 

70 

69 

72 

72 

69 

70 

70 

69 

72 

71 

72 

71 

60 

59 

57 

57 

65 

69 

66 

66 

68.0 

CHATOM  i  N 

MAX 

95 

92 

86 

88 

90 

92 

97 

91 

90 

95 

96 

9 1 

9 1 

90 

9 1 

95 

94 

68 

85 

87 

90 

86 

90 

91 

93 

91.0 

MIN 

72 

72 

80 

68 

66 

68 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

68 

69 

71 

70 

69 

66 

72 

60 

55 

59 

60 

69 

68 

66 

68 

66.2 

CLAYTON 

MAX 

85 

86 

87 

84 

85 

88 

66 

89 

86 

90 

69 

85 

87 

67 

86 

89 

90 

87 

63 

86 

85 

86 

64 

65 

84 

86.3 

MIN 

66 

67 

70 

71 

71 

70 

71 

69 

69 

69 

70 

70 

72 

72 

71 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

73 

61 

67 

65 

65 

66 

70 

67 

70 

69.3 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

90 

91 

92 

92 

93 

93 

92 

89 

91 

90 

92 

93 

93 

92 

68 

92 

90 

92 

92 

90 

92 

9 1 

90  2 

MIN 

TO 

76 

76 

72 

73 

73 

74 

73 

73 

74 

74 

75 

76 

74 

74 

74 

7* 

74 

77 

78 

71 

65 

70 

71 

66 

74 

74 

73 

72 

72)9 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 

88 

88 

90 

9 1 

89 

90 

93 

91 

90 

89 

86 

92 

94 

92 

90 

86 

86 

89 

91 

91 

88 

89 

68.5 

MIN 

70 

72 

71 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

68 

69 

70 

69 

72 

72 

72 

61 

65 

64 

65 

66 

70 

67 

68 

66.6 

EUFAULA 

MAX 

MIN 

Evergreen 

MAX 

93 

9* 

95 

92 

9 1 

86 

68 

90 

88 

92 

84 

94 

99 

94 

92 

98 

94 

89 

92 

87 

93 

95 

96 

90 

96 

88 

89 

94 

87 

92 

87 

91 .  3 

Mm 

6* 

71 

74 

73 

66 

70 

71 

69 

70 

72 

68 

69 

70 

70 

69 

71 

68 

66 

71 

70 

71 

62 

61 

60 

59 

6l 

64 

65 

64 

67.5 

FRISCO  CITY 

MAX 

92 

93 

92 

9  1 

92 

89 

90 

91 

94 

95 

95 

91 

90 

90 

92 

95 

94 

86 

85 

83 

86 

89 

81 

88 

92 

89.7 

MIN 

70 

67 

70 

72 

73 

71 

69 

70 

70 

72 

71 

72 

70 

69 

72 

69 

69 

70 

70 

69 

71 

73 

72 

61 

60 

59 

60 

67 

68 

66 

67 

68.7 

GENEVA 

MAX 

89 

90 

92 

92 

86 

90 

78 

6 1 

86 

91 

91 

93 

94 

91 

90 

91 

91 

91 

93 

95 

92 

86 

91 

88 

92 

93 

88 

89 

69.3 

MIN 

65 

67 

74 

73 

72 

69 

70 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

72 

70 

69 

70 

70 

69 

69 

71 

72 

64 

64 

65 

62 

67 

68 

65 

67 

68.8 

GILBERTCMN 

MAX 

96 

95 

85 

9 1 

91 

93 

95 

96 

93 

91 

92 

92 

92 

94 

91 

84 

83 

84 

86 

85 

88 

90 

90 

90.2 

MIN 

73 

74 

70 

67 

66 

68 

72 

70 

69 

70 

70 

72 

71 

71 

70 

69 

69 

70 

70 

73 

61 

59 

55 

56 

66 

66 

66 

67 

67.9 

GREENVILLE 

MAX 

92 

92 

92 

9 1 

90 

94 

95 

95 

92 

89 

93 

93 

95 

92 

85 

87 

88 

92 

89 

87 

89 

90 

89.9 

MIN 

70 

70 

71 

67 

70 

70 

69 

69 

72 

69 

71 

72 

70 

70 

69 

69 

69 

71 

73 

72 

61 

62 

61 

63 

68 

70 

66 

68 

66.5 

HEADLAND 

MAX 

91 

89 

91 

91 

92 

93 

90 

92 

90 

90 

69 

92 

94 

94 

92 

87 

91 

92 

92 

90 

69 

92 

69.6 

MIN 

66 

65 

68 

74 

74 

70 

70 

70 

72 

69 

69 

70 

69 

70 

72 

70 

70 

69 

69 

69 

72 

75 

73 

61 

66 

66 

64 

62 

69 

67 

68 

69.0 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

91 

92 

94 

90 

90 

90 

92 

93 

95 

86 

9 1 

89 

90 

93 

93 

69 

88 

85 

87 

90 

91 

90 

90 

90.  1 

MIN 

65 

67 

70 

71 

71 

70 

69 

69 

69 

70 

70 

72 

67 

71 

72 

69 

69 

68 

69 

69 

71 

72 

72 

59 

62 

60 

62 

66 

69 

64 

66 

66.  1 

NATCWFZ 

MAX 

95 

95 

90 

89 

92 

94 

94 

92 

95 

92 

88 

89 

94 

96 

96 

89 

90 

90 

92 

93 

95 

88 

85 

85 

87 

91 

84 

90 

90 

91 

90.6 

MIN 

67 

63 

6B 

73 

73 

70 

66 

67 

67 

71 

70 

71 

68 

69 

70 

69 

69 

68 

68 

66 

70 

70 

71 

59 

58 

55 

55 

64 

67 

65 

64 

66.9 

OZARK   6  NNW 

MAX 

90 

90 

90 

83 

84 

85 

88 

85 

64 

66 

90 

90 

93 

93 

91 

90 

90 

8  7 

92 

93 

94 

91 

85 

89 

86 

90 

90 

88 

90 

90 

68.9 

MIN 

72 

71 

70 

69 

70 

69 

68 

66 

69 

69 

71 

71 

68 

66 

68 

69 

70 

72 

72 

71 

60 

65 

64 

63 

67 

68 

66 

66 

68.1 

PHENIX  CITY   2  NNW 

MAX 

88 

90 

93 

86 

83 

89 

90 

93 

92 

89 

9 1 

88 

9 1 

93 

93 

69 

86 

88 

86 

86 

90 

90 

89 

86.6 

MIN 

67 

67 

71 

67 

69 

69 

71 

70 

70 

69 

72 

73 

7^ 

69 

71 

71 

70 

72 

72 

73 

63 

67 

65 

65 

67 

66 

67 

66 

66.6 

THOMASV I LLE 

MAX 

92 

92 

94 

86 

91 

92 

89 

9 1 

92 

85 

8  1 

67 

87 

68 

69 

85 

66.3 

MIN 

70 

70 

74 

72 

73 

71 

69 

71 

69 

72 

72 

71 

71 

73 

73 

72 

70 

70 

71 

71 

72 

73 

73 

61 

60 

56 

64 

64 

71 

69 

69 

69.6 

TROY 

MAX 

89 

90 

92 

86 

84 

88 

87 

85 

89 

87 

87 

88 

91 

94 

92 

92 

"9 

90 

88 

92 

93 

93 

90 

85 

87 

68 

91 

90 

89 

68 

91 

89.2 

MIN 

66 

66 

69 

7  I 

69 

73 

72 

7  2 

61 

64 

63 

64 

67 

70 

69.0 

WHATlEY 

MAX 

97 

9» 

87 

84 

8  7 

89 

92 

94 

92 

82 

92 

85 

90 

94 

95 

89 

89 

92 

96 

89 

89 

81 

64 

66 

67 

8  1 

78 

84 

88.6 

MIN 

70 

64 

70 

71 

70 

72 

68 

71 

67 

70 

71 

70 

68 

70 

72 

70 

69 

68 

67 

70 

70 

69 

70 

60 

56 

65 

57 

65 

72 

68 

64 

67.6 

GULF 

08 

BAY  MTNETTE 

MAX 

93 

92 

92 

85 

fl5 

89 

90 

87 

88 

80 

88 

83 

88 

92 

93 

93 

92 

86 

91 

93 

94 

89 

65 

86 

68 

90 

81 

84 

91 

92 

88.7 

MIN 

71 

69 

72 

74 

74 

70 

75 

74 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

70 

70 

72 

71 

70 

74 

74 

73 

61 

61 

64 

65 

71 

70 

69 

70 

70.5 

r  t  TDONFI  1  F 

MAX 

91 

92 

91 

81 

82 

84 

91 

94 

90 

82 

90 

89 

88 

89 

89 

92 

88 

92 

89 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

91 

90 

92 

91 

90 

93 

89.4 

MIN 

73 

74 

7  1 

72 

70 

73 

70 

73 

70 

69 

69 

66 

66 

71 

72 

70 

70 

70 

75 

70 

75 

77 

66 

61 

63 

65 

64 

66 

68 

68 

70 

69.6 

CODEN 

MAX 

92 

90 

91 

82 

82 

85 

84 

89 

87 

84 

90 

90 

89 

90 

92 

93 

90 

90 

9 1 

92 

9  3 

93 

90 

88 

89 

69 

63 

84 

65 

90 

91 

66.6 

Mm 

70 

69 

76 

74 

74 

74 

73 

69 

72 

71 

72 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

75 

74 

70 

73 

72 

63 

61 

62 

62 

71 

7! 

72 

70 

69 

70.9 

FAIHMOPE  2  NE 

MAX 

90 

90 

90 

84 

85 

85 

88 

86 

88 

80 

90 

90 

91 

90 

90 

9 1 

9 1 

9  1 

91 

86 

66 

86 

87 

83 

8  3 

90 

87.9 

MIN 

69 

68 

72 

73 

75 

75 

69 

71 

72 

70 

72 

73 

73 

72 

73 

70 

70 

73 

72 

71 

75 

75 

74 

65 

63 

64 

63 

71 

70 

69 

70 

70.7 

FORT  MORGAN 

MAX 

08 

89 

89 

84 

83 

82 

86 

83 

86 

85 

87 

87 

86 

88 

88 

87 

•  8 

87 

86 

88 

67 

86 

90 

66 

85 

85 

86 

81 

88 

89 

88 

86.4 

MIN 

77 

76 

77 

73 

76 

74 

76 

70 

72 

73 

78 

76 

76 

77 

76 

77 

76 

77 

76 

77 

76 

77 

80 

73 

72 

74 

75 

74 

75 

77 

76 

75.5 

MOBILE  hB  airport 

MAX 

92 

92 

93 

86 

84 

87 

89 

86 

87 

81 

88 

66 

66 

90 

94 

94 

92 

90 

68 

91 

91 

94 

94 

91 

66 

69 

90 

82 

07 

91 

92 

89.2 

Mm 

73 

73 

75 

76 

76 

74 

73 

75 

74 

74 

74 

75 

74 

73 

75 

75 

75 

76 

75 

74 

75 

73 

73 

67 

66 

66 

68 

74 

74 

72 

73 

73.2 

ROBERTSOALE   1  E 

MAX 

92 

91 

92 

92 

85 

84 

86 

91 

85 

87 

79 

89 

93 

94 

65 

66 

90 

91 

82 

87 

91 

Mm 

68 

65 

67 

73 

72 

72 

67 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

72 

63 

62 

63 

61 

72 

66 

67 

68 

68.2 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 

AUGUST  1966 


SlaUon 

Day  Oi  Month 

^  Oi 

1 

g 

7 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  > 
H  < 

•      •  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.21 

11 

.26 

15 

.18 

9 

.24 

10 

.14 

10 

.13 

.11 

.15 

.15 

7 

.17 

22 

.20 

16 

.10 

10 

.18 

.19 

.22 

7 

.21 

.19 

14 

.14 

2 

.23 

2 

.16 

0 

.23 

10 

.18 

9 

.27 
43 

.21 

76 

.07 
49 

.17 

33 

.10 

17 

.41 

6 

.19 

7 

.16 

5 

.20 

21 

5.71 
454 

PRAIOIE 

06 

OEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 

22 
100 
T8 

.20 
1* 
97 
7* 

.2<> 

»5 
9* 

.19 

12 
86 
73 

.14 

68 
88 
74 

.22 
16 
95 
74 

•n 

95 

.29 

21 
95 
73 

.19 

24 
94 
73 

.25 

12 
94 
72 

.18 

55 
87 
72 

.17 

37 
93 
73 

.17 

22 
93 
73 

.20 

31 
95 
74 

.29 

16 
98 
75 

.15 

19 
96 
73 

.21 

19 
98 
74 

.15 

15 
89 
72 

.17 

11 
96 
73 

.18 

25 
96 
73 

.23 

27 
94 
72 

.19 

14 
96 
7* 

.18 

44 
96 

.37 

90 
92 
65 

.23 

91 
87 
61 

.25 

55 
87 
61 

.23 

30 
90 
61 

.22 

19 
93 
64 

.09 

14 

82 
69 

.10 

37 
68 
72 

.20 

15 
92 
72 

6.44 
952 
92,8 
71.4 

»      •  • 

euLf 

08 

FAIRHCPE  2  NE 

EvAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.21 

25 
97 
70 

.20 

21 
9B 
71 

.20 

7 
96 
7« 

.17 

13 
92 
76 

.05 

22 
84 
74 

.10 

15 
8B 
75 

.16 

9 
93 

72 

11 
97 
73 

.16 

5 
94 
75 

0 
91 
72 

.15 

25 
97 
72 

.11 

3 
89 
75 

.16 

5 

103 
89 

.17 

10 
99 
74 

.25 

15 
103 
75 

.14 

9 
96 
73 

.12 

5 
97 
71 

.13 

4 

96 
74 

.16 

14 
98 
73 

.21 

8 

101 
73 

.17 
4 

96 
76 

.23 

30 
103 
76 

.25 

32 

99 
75 

.29 

37 

93 
65 

.25 

36 
94 

62 

'11 

93 
66 

.09 

5 
95 
68 

.17 

93 
66 

.04 

10 
93 
72 

.04 
14 

97 
70 

•n 

95 
73 

5,23B 

421 
95.5 
72.6 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitatioii 

B 

StabOD 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CENTRAL    STANDARD  TIME 
MID          6   AM        NOON        6  PM 

Trace 

60-10 

10-49 

50--99 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

21 

0.5 

4.0 

29 

NW 

03 

90 

91 

66 

73 

6 

6 

3 

3 

0 

1 

18 

66 

6.9 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

17 

1.2 

5.9 

29-n 

30 

14 

86 

87 

67 

71 

2 

6 

6 

0 

1 

1 

16 

6.4 

MOBILE  WB  AIRPORT 

16 

o.e 

6.6 

20+i 

23 

10 

79 

81 

64 

72 

2 

B 

5 

3 

1 

1 

2U 

6.6 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

20 

1.1 

6.0 

26 

S 

lu 

89 

94 

60 

65 

2 

8 

6 

0 

u 

16 

65 

6.7 

Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ASBEVILkC  1  fUW 

AOOISOH 

ACBCRTA 

ALSCRTvaLE  2  U 
ALEXANOeit  CITY  ft  HI 
ALKEVILLC 
ANDALUSIA  1  NM 

NISTON  FAA  AP 
AltLEV  >  $ 
ASriLANO 

ASnVtLLE  *  H 
ATHENS  3 
ATNORE  1  Sw 
AUBURN  i  m 
AUTAUCAVILLE  3  N 
BAKKHCAD  LOCK  AND  DAM 

HINETTE 
BELLE  MINA  2  N 
BERRY 

BE&SCMCR  1  iiu 
BEXAR 

B1LLIN6SLET  1  SE 
BIRMINCMAM  MB  AP 
B0A2 

BRANTLEY 


OlAl 


0161'  I 


riLCOx 


HAR5MALL 
TALLAPOOSA 

0178!  0»  PICltENS 
0252  OT:  COVINGTON 
0272  0^'  CALHOUN 

0369,'  0)!  CLAY 


OJTT,  I 
I  0407  0' 


,  ST.  CLAIR 
I  LIHESTONt 
ESCAMBIA 


BRLtf 


BRIDGEPORT  2  I 
BROOK.  HOOD 
BRUNOIO&L 
CALERA  2  S« 

CAMDEN  )  NX 

CAMPBELL 

CAMP  HILL   2  NN 

CARBON  HILL 

CENTRE  »  S<r 

CCNTRCVILLE 

CHATOM  )  N 

CMILDERSBURG 

CMILDERSBURG  WTR  PLANT 

CITRONELLE 

CLAIBORNE 
CLANTON 
CLAYTON 
CODCN 

COFFEE  SPRINGS  2  Nw 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLINSVILLE 

COLJHSIA 

CORDOVA 

COT  TON TON 

CUBA 

OAOEVILLE 
DAOEVILLE  2 
OANCV  A  N 
DAYTON 
DECATUR 
I OELTA 
OEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN  FAA  AIRPORT 
DOTMAN  4  SE 


DOUBLE  SPRINGS 
ELBA 
ELROO 

ENTERPRISE  3  NW 
EUFAULA 
EVERGREEN 
FAIRMOPE  2  NE 
FALCO  OPEN  PONO 
FALKVlLLt  ;  N 
FALLS  CITY  SLK  POND 


■  22  OS;  LEE 

I  OAAOj  on  AUTAUGA 
1  0S05  Oil  TUSCALOOSA 
0583  01  BALDHIN 
OftSS;  01  LIMESTONE 
07»8  OJI  FAYETTE 
0757  02  JEFFERSON 

I  0790.  0)  MAttlON 
0»2i  01  AUTAUGA 
0831  02  JEfFERSON 

I  0947^  02  MARSHALL 
1069  07  CRENSHAU 
10S4  0?  LSCAHdlA 

,  10991  01  JACtSON 

I 11A3  01  TUSCALOOSA 
1  178  07  pue 

.  1280,  04.  SHELBY 

IJOl  07^  MILCOX 
1319.  07  CLARKE 

I  13241  OSi  TALLAPOOSA 
1577  OJ,  WALKER 
1M2  04  CHEROKEE 
1920l  0),  aiBB 

I 1S66  07  MASHINGION 

1620  04  TALLADEGA 
168»  08  MOBILE 

1690  07  MONROE 
I  1694  03  CHILTON 
.  1725  07  BARBOUR 

1803  08  MOBILE 
I  1807  07  GENEVA 
.  1819.  01  COLBERT 

1849  02  OE  KALB 

1865.  07  HOUSTON 
,  1940;  03  WALKER 

1974  07  RUSSELL 

I  20T9  06,  SUMTER 

2119  05  TALLAPOOSA 
, 2124  05  TALLAPOOSA 
:  2141.  03  PICKENS 
I  2166  06  MARENGO 
'  2207  01  MORGAN 

2235  09  CLAY 
;  2245!  06  MARENGO 
I 23T2  07  HOUSTON 
I  2377  07  HOUSTON 


2366  I 


OW£R 


FAYETTE 
FLORENCE 

DEPOSIT 
'  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 

GENEVA 

georgianna 
gilbertomn 

GORGAS 
GREENSBORO 
GREENVILLE 
GREENVILLE  2 
GULF  SHORES  P  0 
GUNTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  TVA 

HALEVVILLE 
HAMILTON  3  S 
HAVNEVILLE 
HEADLAND 
HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

HI 


I  WINSTON 
COFFEE 
2632  03  TUSCALOOSA 
2675  07  COFFEE 
2727  07  BARBOUR 
2758  07  CONtCUH 
'  281)  oa  dALDMIN 
2632  01  COVINGTON 
2640  01  MORGAN 
2848  03.  WINSTON 

'  2863!  03  FAYETTE 
I  2971  01'  LAUDERDALE 
3024'  06  LOWNDES 
3035  08  BALDWIN 
3043  02  OE  KALB 
3105  07  MONROE 
3151  04  ETOWAH 
J154:  04;  ETOWAH 
'  3160l  06  SUMTER 
3200|  02'  CULLMAN 

,  1255;  07l  GENEVA 
'  3271  07  BUTLER 
3306.  07.  CHOCTAW 
3430)  031  WALKER 
3511  06  HALE 
3519  07  BUTLER 
I  3524j  07|  BUTLER 
I  3559  oel  BALDWIN 

3573  02  MARSHALL 
I  3578|  02  MARSHALL 

'  3620'  03  WINSTON 
i  3645  03  MARION 
I  37481  06  LOWNDES 
I  3761  07  HENRY 
1775  05  CLEBURNE 
iBlb  or  CRENSHAW 
3842  05  CLEBURNE 


01 


LIN 


'2  1ft 

U  Ift 

a  »» 

3  07 


3  39  I 
1  57  I 
3  32  I 


OBSERVATION 
TIMi:  AND 
TABLES 


TA 

T»i 
I  TV 
llfttt  »A^  9A 
Aft(^  iti  9P 
TM  7A 
260'  6A  SA 
410  MID 


500( 
105O 


200,  ftA 

260.  7A  7A 

2ft6  7P,  TP] 

60  0|  5P{  5P 

9)3  6^  ft« 

970,  I 


45         660  5^ 


STB,    ftp  ftp 


22*  5P  5P| 
93 

660  6A  ftA| 

4)0  7  A 

620  7a  7A| 

224  7 A]  7Ai 

269  9P^  SP' 


600     7A  7A 


409     TA  TA 


21     5P     5P'  5P 


JOHN  S  R1CH8URG 
PROF.  PALMER  GOOSEY 
SIDNEY  J.  HARDY.  SR.  I 
ALA.  CONMUNIIV  NEThORK 
DOUGLAS  M.  SANFOAO 
MRS*  CHLRRY  J.  HeONUON 
JAMES  P.  OILLIS 
PEO.    AVIATION  AGCNCT 
MRS.  DORA  R.  DAVIS 
NORMA  K  WILLIS 

JOHN  T.  SWINDAlL 
RADIO  STATION  WJHW 
HUGH  H.  WIGGINS 
MRS.  MARTHA   I.  MOORE 
J.  tt.  NtlGHeURS 
CORPS  or  ENGINEERS 
OROVER  w.  WOODWARD 
AUBURN  UNIVLRSITY 
HISS  CLARA  R.  OLIVE 
JAMES  E.  MC  CRAVV 

OSCAR  H.  LOCKRIOGE  I 
JOHN  R.  Thomas 
U.S.  WEATHER  IIUREAU 
DAVID  A.  BURNS 
R.  E.  HENDERSON 
MRS.  CLARA  T.  PEAVY 
HISS  H.  LOUISE  JONES 
MRS.   WILLIE   H,  StYRON 


AUBURN  UNIVERSITY 
'  JOE  PICKENS 
;  AUBURN  UNlvLR^^ilT 

PLOTD  J.  GARRISON 

DON  R.  WATSON 

HUET  COL BURN 

GRADT  C.  YOUNG 

ALABAMA  POWER  CO. 

CITY  WATER  PLANT 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

TOLLIE  L.  KASKEw 
'  MARION  W.  EASTtRLlNG 
'  MRS  ElUABETh  M  wESION 

AGNES  C.  CHfilsTENSEN 

HENRf 


'462 

r.  APPLE  TON 


MRS.  C.  GRESHAM 


REUBEN  P.  HARRIS 


LlAI 


,  0ARTLETT 


PLESS 
INACTIVE  7/12/69 
JAMES  M.  CREWS 
ROSS  A.  HAWKINS 
ROBERT  J.  DUNAWAY 
CORPS  C  ENGINEERS 

FED.  AVIATION  AGENCY 
PAUL  a.  SMITH 

MITCHELL  DRAKE 
ARTHUR  C.  tIRUNSON 
MRS.  BELLE  BERRY 
T.  HARRIS  MOATS 
C.  A.  MC  CLURE 
W.  DAVE  SIMONTUN 
JAMES  E.  SAHRETI.  JR, 
U.S.  FOREST  SERVICE 
CDG8ERT  M.  HARDIN 
CLOStO  6/17/66 

GORMAN  J.  BLACK 
HENRY  G.  RICnAHu;> 
WOODKOW  WILSON 

WM.  H.  Chandler 

CARL  PARKER 

MRS.  NELIA  MCKtN21t 
I  B*  G.  WILLIAMS 
I  SO.  NATURAL  GAS  CO. 
I  MACK  C.  FIELDS 

MRS.  G.  MC  KEN2IE 

I  REBECCA  CAMPBELL 
T.  E.  MASON 

ALTON  G.  LAND 
ALABAMA  POWER  CO. 
N.  HAMNER  COOBS 
CeCILE   T.  LEWIS 

INACTIVE  3/29/65 
GILBERT  W.  MElChER 
RADIO  STATION  wGSv 
TVA-769 

RADIO  STATION  WJtfB 
EDDIE  L.  PEARCL 
MISS  JANE  DOSWLLL 
AUBURN  UNIVEOSllY 
CITY  OF  HEFLIN 
CHARLES  N.  PORTER 
THOMAS  J.  HART 
FRANK   L.  HATNES 

U.S.  HEATHER  BUREAU 
T.  H.  GAILLARD.  JR. 


STATION 


I  JACKSONVILLE 
' JASPER  4  N 
JORDAN  DAM 
KINSION 
LAFAYETTE 
LAY  0AM 
LEEDS 
LCCSKORft 
LIVINGSTON 
LOUISVILLE 


MILLERS  PERRV 
MILSTEAD 
MINTER  3  NW 


NTER  • 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  ALA  ST  DOCKS 
:  MOBILE  VB  AIRPORT 
MONTEVALLO 
MONTGOMERY  WB  AP 
HOULTON 

MOULTON  2 
, MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
I NATCHC2 

NEW  BROCKTON 

NEW  MARKET  2 
I  NEWTON 

ONEONTA 

OPELIKA 
I ORRVILLE 


PAINT  ROCK  2  N 
PALMER DALE  2  W 
PELL  CITY  1  NNE 
PERRYVILLE 
PETCRMAN 

PMENU  CITY  2  NNI 
PICKENSVILLE 


RlvER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NL 
ROSERTSOALE  1  E 
ROCKFOHO  2  NNW 


.COTTSBORO 
SEALE 

ELMA 
.LDCOMe 

NOW  MILL 

UTTlE 

rLACAUGA  4  NE 
ALLAOEGA 
HOMASVILLE 
HORSBY  1  SW 
HORSBT  EXP  STATION 


r  OAH 


ONEY 


USCALOOSA  FAA  AP 

USCALOOSA  OLIVER  I 
SKEGEE  >  S 
ION  SPRINGS 


ALLACE  2  E 
ALNUT  GROVE 
ARRIOR  LOCK  AND  DAM 

ATERLOO 
EST  BLOCTON 
ETUHPKA 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


Closed  stations 

FALLS  CITY  Blk  POND  TR  |  284B!  03  WINSTON 


AUGU'T  1964 


HAS.    ELLA  H.  AVCRS 
JAMES  A.  BRITAIN 
ALABAMA  POwtR  CO. 
J.    L.  KIMSRO 

CLARENCE  n.  rtHCHCfl 
A»AMA  POWER  CO* 


LEE 


RUFUS  I 


JOHN  8.  ADD 

JOhM  D  SIONCR  JR 
ALABAMA  POWER  CO. 
RUBERI   J.  CURRY 
R.  L.  SIMONION 
AUBURN  UNIVEBSITY 
ALAttAMA  POWER  CO. 
E.  PAUL  GOWAN 
ERNEST  H.  LAND 
U.S.  FOREST  SERVICC 
MRS.    SARA  0.  HALL 

FRCD  HCNDERSOn 
JAMES  M.  WALKER 
MENRT   J.  YATES 

T.  E.  LIDC 
ALABAMA  POWER  CO. 
ALABAMA  STATE  DOCKS 
U.S.  WEAlHtR  BUREAU 
M.  P.  JETfR*  JR. 

U.S.  meaimer  Bureau 

TVA-381 


FED. 


S.  B.  HELTON 
'  OF  NEW 


ION  AGENCY 


BROCKTON 
MISS  LUCILE  w.  HEREFOAD 
GLADYS  G  BROWN 
LONNIE   R.  NOMRIS 
RADIO  STATION  WJHO 
EDWARD  n.  WARREN 

CHARLES  H.  CARROLL 
TVA-ft9 

GEORGE  T.  POSEY 

NORMAN  A.  VAUGHN 
MAS   EVELYN  N.  FULLER 
MRS.  MINiA  tbDlNS 
PHENll   CITY   BAIER  MAS 

mrs  many  a.  hedrick 
mrs.  uclla  l.  oaklet 
mrs.  ena  c.  paul 
Thomas  e.  fischer 

COntinen 


INACI I Vt 


lURN 


REDSTONE  I 
CURRY  MC  DONALD 
WILLIAM  GODWIN 
ALABAMA  ELEORIC  COOP 
MICHAEL    W.  BALDWIN 
CHARLES  MCEmLN 
JOHN  I.  BAILEY 

RADIO  STATION  WWWR 
ST.  BERNARD  COLLEGE 
AUBURN  UNIVERSITY 
MRS.  M,  a,  PRiDMORE 
RADIO  STATION  WCRI 

INACTIVE  12/3/65 
ROBERT  J.  CtANULER 
J  T  KJRKLANO 

J.  F.  SuIILE.  JR. 

city  water  plant 
c.  d.  weaver 
lCroy  gates 

AUBURN  UNIVERSI Ty 
AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWLR  CO. 
TVA-506 

MRS.  LILLIE  MAE  JONES 
THOMAS  J.  DILLARD 

FED.  AVIATION  AGENCY 

CORPS  or  ENGINEERS 
RAOIO  STATION  WABT 
LESTER  L.  REEDER 
JEPTKA  S.  BRANYON 
C  •  H  LUMBER  COMAANV 
MRS.  LEILA  H.  WHEELER 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS.  CSSIE  M.  CHAVCRS 
MRS. FLORENCE  PARKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHARD  0.  MIGGINS 
MRS  ELI2A  J.  6EARDEN 
MARION  M.  SANFORO 
MRS.  VELMA  G.  COLEHAM 
M.  W.  COTnET 
ALABAMA  POWER  CO. 


CLOSED  ft/17/ftft 


J    DRAINAGE  CODE: 


1-ALABAMA  2-BLJ^CK  WARRIOR  3-CAHABA  4-CHATTAHOOCIIEE  S-CHCXTTAWHATCHEE  6-CONECUH  7-COOSA  S-ESCAMBtA  9-CULF  lO-PEA 
U-TALXAPOOSA  IS-TSNNESSEE  13-TOMBICBEE 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  AirpoH  Station,  DanneUy  Field  RFD  2  Monteomerv  Alaba 
36108,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA".  '  •  « 


PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wmd  movement  in  mUes     Monthly  degree  dav  totals 
departures  of  average  daily  temperatures  from  65'  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  othei 
are  the  sums  of  the  negative  departur 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations 


OBSERVATION  TIME:  The  Stat 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  ol 


Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Sn 
rvation  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m.  ,  C.  S.  T.    Data  in  the  "Extp 
table.    Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  thc>  24  hours  ending  at  time  of  ob 


1  ground  in  the  "Snowfall 
"  table,  "Daily  Precipita- 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mir 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

W^ATER  EQUIVALENT  values  pubUshed  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurement 
for  successive  observations;   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL: 
sleet,  and  ict 


Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  c 


nd"  Uble,  ; 


1  the    Seasonal  Snowfall"  table 


elude 


and  sleet,  Entr: 


i  of 


"Evaporation  and  Wmd"  table 
■e  taken  from  different  points 
snow  on  ground  include  snow. 


i  of  this  bulletin. 


)  Index. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  iss 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Static 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
■*■    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
-H-     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Gage  is  equipped  with  a  windshield, 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

sing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  static 


M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  i 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


amounts  are  essentially  « 


R    Amounts  from  recording  gage.  (Thi 
T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


ry  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.} 


Recording  Rain  Cage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  i 
Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recordinc  caee  ir 
the    Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  see 


1  of  data  in  any  month  indicates  r 


wfall  and/or 


G     "Soil  Temperature"  table. 
H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.  On 
J     "Supplemental  Data"  table. 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

I  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  howev' 


1  ground  in  that  month. 


Thermometers  are  generally  exposed  i 
building. 


i  that  the  ther 


xposed  m  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 


Stal 


appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables. 


either  i 


smg  c 


eceived  too  late  to  be 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing.Office,  Washington.  D,  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscriptu 
of  Documei 


I  Price:  20  ce 
;s.  Remittance 


;  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
d  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Supermtendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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93 

2 

51 

2* 

0 

4 

0 

0 

0 

5,37 

1.69 

19 

.0 

0 

7 

3 

' 

huntsville  wB  AP 

82.2 

62.2 

72.2 

-  2,3 

91 

52 

24 

1 

3 

0 

0 

0 

A. 53 

1.44 

1.27 

26 

.0 

0 

7 

3 

2 

VAOISnN 

82.2 

60.3 

71.3 

-  2,5 

93 

\ 

50 

24 

2 

4 

0 

0 

0 

6.32 

2.91 

1,70 

4 

.0 

0 

8 

5 

2 

mqulToN  2 

82.6 

60.7 

71,7 

9? 

2 

50 

24 

2 

0 

0 

0 

4.26 

1.26 

19 

.0 

0 

\* 

3 

2 

"CSCLE  SHOALS  FAA  AP 

84.8 

62.5 

73,7 

93 

4« 

53 

2S, 

0 

4 

0 

0 

0 

3.72 

1.37 

16 

•  0 

0 

\ 

2 

2 

NEW   MARKET  2 

81. OM 

58,  3H 

69. 7M 

90 

3, 

46 

24 

u 

2 

0 

0 

0 

S.93 

1.76 

18 

.0 

0 

7 

BED  BAY 

81.9 

61.5 

71.7 

91 

53 

29. 

6 

4 

0 

0 

0 

5.29 

1,96 

19 

.0 

0 

7 

3 

REDSTONE  ARSENAL 

81.0 

59,9 

70.5 

94 

50 

25* 

2 

3 

0 

0 

0 

6.89 

2.56 

4 

•  0 

0 

8 

4 

RUSSElLVILLE  2 

81.9 

56,2 

69.  I 

90 

5* 

46 

25, 

J7 

1 

0 

0 

0 

3.4S 

1.61 

19 

.0 

0 

5 

I 

f 

WATERLOO 

84.7 

58.1 

71.4 

93 

2« 

47 

24 

6 

4 

0 

0 

0 

T,86 

4.26 

4 

•  0 

0 

6 

DIVISION 

71.3 

-  2,4 

5  ,66 

2.33 

.0 

•       •  • 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

AlBERTVILLE  2  SE 

67,9 

-  4,5 

52 

25. 

20 

0 

0 

0 

0 

3.82 

.0 

0 

2 

BESSEMER  3  SSW 

83)9 

61^2 

72.6 

93 

3 

49 

24 

3 

5 

0 

0 

0 

4*69 

2I78 

13 

.0 

0 

1 

BIRMINGHAM   W6   AP  R 

80.9 

62.7 

71.8 

-  4.5 

89 

4* 

SO 

24 

3 

0 

0 

0 

0 

5.12 

1.79 

3,28 

12 

,n 

0 

1 

BRIDGEPORT  2  M 

81.1 

57.9 

69.5 

94 

I 

49 

30« 

6 

3 

0 

0 

0 

3.80 

.*5 

.81 

18 

.0 

0 

0 

GUNTERSVILLE 

83.1 

61.9 

72.5 

93 

2* 

50 

30 

0 

3 

0 

0 

0 

7.91 

1,89 

4 

.  0 

0 

4 

ONEONTA 

59.5 

70.4 

92 

5 

48 

24 

8 

3 

0 

0 

0 

6,37 

2,60 

13 

.0 

0 

2 

SAINT  BERNARD 

81.2 

59.8 

70.5 

-  2.3 

92 

4 

51 

25. 

5 

2 

0 

0 

5.97 

2.93 

1.83 

19 

.0 

0 

3 

SA'iO  MT  SUBSTA  AU 

79.2 

58.4 

68  . 

89 

3 

48 

24. 

15 

n 

I 

0 

0 

8.05 

2,06 

18 

.0 

0 

10 

3 

SCOTTSBORO 

82.7 

59.3 

71.0 

-  2.1 

90 

4, 

45 

25 

3 

3 

0 

0 

0 

6.22 

2.98 

1,40 

19 

.0 

0 

3 

VALLEY  HEAD 

80.1 

55.8 

68.0 

-  3.9 

90 

3. 

43 

25. 

24 

2 

0 

0 

0 

6,4) 

3.33 

1.86 

19 

.0 

0 

11 

2 

Divl 5I0N 

70.3 

-  2.9 

6.13 

3.01 

.0 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEvILLE 

82.3 

63.7 

73.0 

91 

5 

52 

25. 

0 

2 

0 

0 

0 

6.28 

1.89 

19 

.0 

0 

5 

5 

4 

SA^KMEAD  LOCK  AND  DAM 

83.3 

60.8 

72.1 

92 

5. 

53 

25 

2 

0 

0 

0 

5,93 

2,47 

13 

,0 

0 

7 

4 

2 

CFwTREvILLE 

8S.6 

60.8 

73,2 

-  2.5 

94 

8« 

51 

25. 

3 

10 

0 

0 

0 

5.29 

2.01 

2,22 

13 

.0 

0 

7 

2 

2 

CLANTON 

84.7 

62.1 

73.4 

-  1.5 

93 

7. 

50 

25. 

1 

8 

0 

0 

0 

3.29 

,08 

1,30 

15 

,  0 

0 

6 

3 

1 

DOUBLE  SPRINGS 

80.1 

58.1 

69.1 

89 

4. 

50 

25. 

8 

0 

0 

0 

0 

8.03 

3.22 

28 

,0 

0 

9 

5 

) 

FAYETTE 

MA  1  r  y u  f  1  1  p 

"AL t " V [LLC 

81.3 

58.8 

70.  1 

89 

$• 

49 

24 

1 

0 

0 

0 

0 

6.32 

2.90 

19 

.  0 

0 

5 

i 

3 

HAMILTON  3  S 

83.0 

57.9 

70.5 

91 

4« 

46 

24 

3 

5 

0 

n 

0 

4.75 

1,98 

19 

,0 

0 

6 

3 

1 

JASPER  *  N 

82. S 

59.3 

70.9 

91 

3* 

47 

24 

4 

5 

0 

0 

0 

5  ,  06 

1,29 

1 2 

,0 

0 

8 

4 

2 

PRATTvILLE 

87.1 

62,4 

74.8 

-  1.0 

96 

7» 

SI 

23 

2 

' 

0 

" 

3.37 

•  ,26 

1,10 

17 

.0 

0 

4 

3 

2 

TH0RSB«  EXP  STATION 

83. 4M 

61. 9M 

72. 7h 

54 

25. 

3 

7 

0 

0 

0 

2.86 

.83 

12 

6 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

82. S 

64,2 

73.4 

91 

4 

52 

24 

1 

2 

0 

0 

0 

4.18 

1.63 

12 

!o 

0 

5 

3 

2 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

95.4 

61.7 

73,6 

-  2,4 

94 

5* 

51 

24 

2 

8 

0 

0 

0 

,*9 

,0 

0 

5 

3 

2 

VERNON 

85.1 

60.1 

72.6 

94 

2 

48 

24 

3 

9 

0 

0 

0 

3^87 

U56 

19 

,0 

0 

6 

2 

2 

DIVISION 

72.3 

-  2.7 

4.84 

1.61 

,0 

*       •  • 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTOM  FAA  AP 

84,6 

60.6 

95 

2 

32 

24 

2 

8 

0 

0 

0 

7.09 

3.00 

12 

,0 

0 

s 

S 

3 

CAlERA  2  SW 

86.1 

58.5 

72!* 

94 

5. 

47 

25 

0 

7 

0 

0 

0 

6.21 

3.02 

1.83 

18 

,0 

0 

6 

5 

2 

CENTRE   5  SW 

82.9 

58.8 

70. 9 

95 

3 

47 

25. 

5 

6 

0 

0 

0 

8,13 

3.96 

12 

,0 

0 

7 

S 

2 

childersburg  wth  Plant 

83.4 

60.6 

72.0 

92 

4. 

49 

25 

2 

5 

0 

0 

0 

3,58 

2.04 

12 

,0 

0 

5 

2 

1 

GAOSOEN  GAS  Plant 

82.1 

60.  1 

71.1 

-  3.1 

92 

2 

49 

25 

7 

3 

0 

0 

0 

,61 

.39 

1 6 

.0 

0 

3 

0 

0 

PELL  city  I  NNE 

81.3 

58.3 

69  8 

90 

$• 

46 

25 

8 

2 

0 

0 

0 

5,25 

2.30 

13 

.0 

0 

6 

J 

2 

SVLACAUGA  4  NE 

82.8 

M 

M 

93 

2 

49 

25 

5 

0 

0 

0 

3,94 

1.39 

1.65 

IS 

.0 

0 

8 

2 

1 

TALLADEGA 

80.3 

60.3 

70.3 

-  4.4 

88 

4« 

50 

25. 

4 

0 

0 

0 

0 

4,21 

1.6$ 

" 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

71.3 

-  2.9 

4,90 

1.76 

.0 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

83. 4H 

58. 5M 

71. OH 

47 

25 

1 

0 

0 

0 

5.07 

2.00 

13 

.0 

0 

ASHLAND 

81.4 

59.3 

70.4 

91 

3 

49 

26 

2 

5 

0 

0 

0 

6.67 

3,55 

13 

.0 

0 

AUBURN  3  Sw 

87.1 

61.5 

74.3 

-  1.5 

97 

4. 

52 

25. 

1 

12 

0 

0 

0 

5.97 

2.22 

3.83 

I) 

.0 

0 

CAMP  HILL  2  NM 

83.1 

58,9 

71.0 

92 

4. 

50 

24 

2 

4 

0 

0 

0 

5.35 

3,10 

13 

.0 

0 

HEFLIN 

83.2 

55,9 

69.6 

93 

1 

44 

25 

6 

4 

0 

0 

0 

11.48 

3.05 

13 

.0 

0 

LAFAYETTE 

84.0 

59,5 

71.8 

94 

3 

51 

25 

2 

7 

0 

n 

0 

5.11 

1.21 

1.87 

13 

.0 

0 

MARTIN  DAM 

84,2 

61,7 

73.0 

98 

7 

S2 

25 

0 

4 

0 

0 

0 

4,62 

1.81 

18 

.0 

0 

OPELIKA 

84.9 

61.5 

73.2 

93 

8> 

52 

25. 

0 

4 

0 

0 

0 

6.26 

4.07 

13 

,0 

0 

RCCKFORO  2  NNw 

83.1 

57. 7H 

70. 4M 

93 

3 

49 

25 

6 

3 

0 

0 

0 

7.11 

4.33 

13 

.0 

0 

ROCK  MILLS 

84.6 

57.9 

71.3 

94 

8' 

48 

25. 

1 

A 

0 

0 

0 

3,06 

.98 

1> 

.0 

0 

6 

0 

DIVISION 

71.6 

-  3,5 

6,07 

2.62 

.0 

Soe  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ALABAMA 
SEPTEMBER  1966 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

1 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatesl  Day 

9 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

1 
i- 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  1 

.50  or  More  1 

1.00  or  More 

.°  ° 

^% 

on 

PRATRIE  06 

DAYTON 

85.0 

64.7 

74,9 

95 

5 

56 

24 

0 

Q 

9,56 

2.85 

13 

.0 

0 

9 

5 

3 

OFMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

84  «  5 

62.6 

73,7 

5 

54 

2 

8 

0 

0 

0 

4.37 

1.43 

1.18 

1 3 

.0 

0 

7 

4 

1 

GAINESVILLE 

83.3 

63.8 

73,6 

91 

5 

55 

24 

3 

4 

0 

n 

0 

2,03 

1.10 

19 

0 

4 

1 

1 

GREENSBORO 

HAYNEVILLE 

85. 8M 

63. 3M 

74, 6M 

54 

25. 

0 

9 

0 

0 

0 

5.84 

2.04 

13 

.0 

0 

6 

4 

3 

LIVINGSTON 

80. 6M 

61. 4M 

71.0M 

94 

3. 

53 

24 

3 

4 

0 

0 

0 

.71 

.35 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

8*.S 

63.1 

73,8 

93 

8* 

54 

25* 

2 

T 

0 

0 

0 

4.  39 

3.51 

12 

.  0 

0 

5 

1 

1 

"INTER   3  NW 

84,9 

63.2 

74.1 

94 

9 

55 

25 

2 

8 

0 

0 

0 

2.96 

2.00 

13 

.0 

0 

1  4 

1 

1 

MONTGOMERY  W8  AP  R 

86.1 

66.2 

76.2 

-  .9 

95 

4 

5  7 

25. 

0 

9 

0 

0 

0 

5.85 

1.88 

2.99 

1 2 

.0 

0 

4 

3 

2 

SELHA 

87.2 

64,6 

75.9 

-  1,1 

95 

3 

55 

25. 

0 

10 

0 

0 

0 

3,46 

.54 

1.66 

13 

.0 

0 

7 

1 

1 

TUSKEGEE  3  5 

86.0 

62.7 

74.4 

-  1,8 

96 

2 

53 

25. 

0 

10 

0 

0 

0 

5,27 

1.73 

3.10 

13 

.0 

0 

7 

2 

1 

UNION  SPRINGS 

8*5.  I 

63.5 

74.  3 

-  2,2 

95 

3 

55 

2  5 

0 

7 

0 

0 

0 

2.63 

—     ■  3ft 

.75 

5 

•  0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

74.2 

-  2,5 

4.30 

1.07 

.n 

COA^iTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

90.8 

62.4 

76.6 

96 

U» 

50 

23 

0 

16 

0 

0 

0 

2,85 

2.02 

13 

.0 

0 

5 

1 

ATMORE   I  SW 

87.8 

64.1 

76.0 

94 

7 

53 

23 

0 

11 

0 

0 

0 

1,90 

.55 

.0 

0 

7 

1 

BRANTLEY 

88.9 

61.4 

75.2 

96 

5« 

48 

23 

3 

16 

I 

0 

0 

,84 

-  3.24 

.20 

29 

.0 

0 

4 

0 

'^REWTON   3  SSE 

89.6 

62.1 

75.9 

-  ,2 

98 

4 

47 

23 

0 

Q 

2.22 

-  3.16 

.71 

29 

.0 

0 

5 

2 

CAMDEN   3  NW 

85.4 

63.9 

74.7 

94 

4 

56 

25. 

1 

7 

0 

0 

0 

4.61 

3.00 

12 

.0 

0 

8 

2 

1 

CHATOM  3  N 

88.0 

64.8 

76.4 

95 

8« 

53 

26 

0 

11 

0 

0 

0 

2.89 

.84 

28» 

•  0 

0 

S 

4 

CLAYTON 

85.7 

65.9 

75.8 

97 

8* 

58 

23 

0 

7 

0 

0 

0 

4.06 

-  ,44 

1.90 

29 

.0 

0 

6 

3 

DOTWAN  FAA  AIRPORT 

89.0 

70,4 

R0.2 

97 

60 

23 

0 

19 

0 

0 

1.50 

-  3.14 

.65 

28 

.0 

0 

4 

1 

ENTERPRISE  3  NW 

85.9 

65,2 

56 

2  3 

0 

I 

" 

1.22 

7 

.0 

0 

4 

3 

eufaula 

Evergreen 

88.1 

63,2 

75.7 

98 

5 

51 

23 

12 

0 

0 

? 

2,77 

1.14 

5 

.0 

0 

5 

2 

FRISCO  CITY 

86.8 

65,0 

75.9 

95 

9. 

23 

a 

I 

A 

2.06 

-  2.71 

.54 

2  8 

.0 

0 

6 

3 

GENEVA 

85.3 

65,4 

7  5.4 

92 

6* 

53 

2  3 

0 

0 

0 

0 

3.07 

-  2.25 

1.67 

7 

.0 

0 

4 

2 

G I LBERTOWN 

84.3 

63,6 

75.0 

94 

4 

52 

23 

0 

8 

0 

0 

0 

7.44 

3.20 

12 

0 

8 

* 

GREENVILLE 

85.4 

64,4 

74.9 

-  1,8 

94 

7 

55 

23 

0 

9 

° 

0 

0 

3.98 

-  .21 

1.46 

13 

.0 

0 

' 

3 

HEADLAND 

88.2 

66.0 

77.1 

97 

8 

56 

23 

0 

14 

ft 

" 

0 

1.11 

.85 

28 

.0 

0 

I 

1 

l'j"L**'^i.'  nunc 

86.0 

64.5 

75.3 

-  l.l 

96 

8 

56 

23. 

0 

10 

0 

0 

0 

3.24 

-  ,20 

1.35 

13 

.0 

0 

2 

NATCHEZ 

88.0 

62.6 

75.3 

95 

8. 

50 

23 

] 

13 

0 

0 

0 

1.33 

1.13 

13 

Q 

0 

2 

1 

OZARK  «  NNW 

86.3 

64.5 

75.4 

-  1.6 

94 

7 

56 

23, 

10 

0 

0 

0 

1.44 

-  3.23 

.50 

19 

lo 

0 

1  4 

1 

OHENIX  CITY  2  NNW 

84.8 

64,9 

74.1 

95 

4 

" 

7 

0 

0 

4.74 

1.12 

14 

.5 

; 

i  ' 

4 

1 MQMftSV 1  LLC 

82.9 

65,8 

74.4 

91 

5. 

57 

23 

1 

0 

4.09 

.39 

1.52 

13 

.0 

0 

6 

41  2 

'OOY 

86.2 

64,9 

75,6 

.7 

96 

4 

55 

23 

0 

9 

0 

0 

0 

3.55 

.57 

1.60 

13 

.0 

0 

5 

3 

WHATLEY 

87.1 

63,7 

75,4 

95 

6. 

50 

23 

0 

10 

0 

0 

0 

2.35 

1.84 

13 

.  0 

0 

3 

1 

DIVISION 

75. n 

-  .8 

2.97 

-  1.46 

.0 

GUlE  08 

86.4 

67,4 

76.9 

94 

7 

58 

22 

0 

9 

0 

0 

0 

4.13 

1.75 

12 

.0 

0 

7 

3 

1 

citronelle 

88.4 

64.3 

76.4 

-  1.0 

93 

5 

56 

23. 

0 

13 

0 

0 

0 

2.14 

-  3.39 

1.25 

11 

.0 

0 

2 

2 

1 

CODEN 

86.2 

66.8 

76.5 

95 

7 

55 

22 

0 

9 

0 

0 

0 

2.70 

.80 

19 

.n 

0 

7 

2 

0 

FAIPHOPE  2  NE 

85.3 

67,2 

76.3 

-  1.4 

92 

8. 

52 

23 

0 

5 

0 

0 

0 

3.43 

-  3.65 

.90 

27 

.0 

0 

e 

3 

0 

FORT  MORGAN 

84.7 

73, S 

79.3 

80 

8. 

67 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

3.90 

.0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

86.5 

69,3 

77.9 

.0 

92 

8* 

59 

22 

0 

9 

0 

0 

0 

4.32 

-  1.93 

1.57 

12 

.0 

0 

9 

3 

1 

R09ERTSDALE   1  E 

87.0 

65.3 

76.2 

93 

8. 

54 

23 

0 

11 

0 

0 

0 

5.87 

-  1.12 

1.20 

27 

•  e 

0 

7 

5 

3 

DIVISION 

77.1 

-  .6 

3.78 

-  2.65 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE 
VALLEY  HEAD 

GREATEST  TOTAt 

PRECIPITATION 

HEFLIN 

LEAST  TOTAL 

ORECIPITATION 

LIVINGSTON 

GREATEST   1  DAY 

PRECIPITATION 

CORDOVA 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 


Day  of  Month 


o 

1   1  2  1  3 

.  1 

5  1 

6 

7 

10  11 

1  10 

10  1 

13  1 

14 

IS 

16  1 

17  j 

18 

19  1 
 L 

20  1 

 L 

21 

22  1  23 
 1  

24     25  1  26 

 1  

27 

28  1 

1 

29  1 

30 

31 

t.TI 

.81 

,30 

.02 

1.22 

.16 

1,69 

.02 

2.02 

.38 

.03 

1 

.9) 

,09 

1 ,60 

1 .90 

■  6T 

1 

'4* 

.15 

,60 

1,68 

.02 

•  10 

.*« 

.30 

1 

«ta 

.01 

_ 

.11 

1 

s«oo 

•  19 

5,17 

.01 

.91 

1 .89 

•  01 

1 

!••> 

•  9t 

5.«5 

2.00 

.70 

1.76 

.87 

•  92 

».»3 

1.15 

T 

7 

.29 

T 

.36 

.01 

.*B 

.42 

T 

T 

1.27 

,99 

6,9? 

1,70 

,26 

,18 

7 

.61 

7 

.95 

T 

.91 

.47 

.01 

1.25 

.66 

,06 

1.21 

.9S 

1^2« 

.10 

•  19 

T 

,26 

,21 

7 

.09 

7 

T 

1.97 

■  27 

1.22 

.90 

1  10 

, 

!•  76 

.60 

1.80 

.06 

.66 

1 ,  96 

■  19 

.03 

•  64 

2  56 

17 

07 

1,79 

iOS 

*99 

.41 

•40 

•01 

•  24 

,80 

.65 

7 

.20 

1.61 

.04 

T 

•  19 

'.•6 

6,26 

,68 

.09 

1.00 

.99 

.49 

•  41 

6.72 

,15 

,91 

1.13 

7 

,06 

.86 

.29 

2.44 

.19 

.21 

•  94 

.03 

T 

2.  78 

,12 

.13 

•  02 

.09 

.89 

T 

7 

.69 

I  7 

,05 

.03 

•02 

.19 

.69 

•  03 

•  01 

•  32 

.07 

1 ,98 

1.29 

,83 

•  05 

.29 

2.60 

.07 

•  12 

•  08 

.52 

3*80 

.56 

■  ' 

.0 

.38 

,11 

■  0' 

.81 

.99 

•  09 

•  73 

a, 78 

.21 

,52 

2.76 

,36 

.36 

1.91 

.09 

l.TI 

•  •9 

6,47 

7 

,91 

2,22 

,61 

,31 

.** 

2.02 

.01 

•2* 

•  29 

t  ,70 

•  12 

•  29 

•  01 

2^04 

.06 

1,29 

•  09 

1.90 

•  79 

•  09 

•  04 

1^42 

i'.tl- 

Io5 

!o3 

7 

2,83 

,03 

,06 

.0* 

.79 

1.06 

•  29 

•  01 

•  02 

T 

•  47 

I'.Jl 

,01 

•  0* 

.96 

•  04 

•02 

•OZ 

•  4T 

!ii 

7 

2^60 

!75 

7 

•  08 

.10 

1.76 

.06 

T 

T 

•  91 

«,20 

,65 

2,65 

.15 

.90 

.29 

■  J9 

.05 

1  ,60 

.35 

•  1 1 

1.89 

.19 

.OS 

•  91 

1.99 

• 

9,05 

1 ,08 

a  13 

1.15 

,78 

,60 

•  12 

2.06 

•  98 

.01 

•  T9 

•  99 

• 

6  30 

16 

9,10 

.21 

.03 

•  to 

•  27 

6I22 

,60 

1.30 

,61 

,30 

.39 

1)40 

1,20 

•  •2 

5.9« 

,19 

T 

3,36 

,38 

•  03 

.97 

•  49 

.09 

T 

.ot 

•  47 

6«*9 

,18 

,28 

1 , 56 

.6* 

.25 

,27 

.8* 

1.86 

.18 

•  04 

•  22 

•  11 

>,2g 

1.88 

.51 

1.89 

1^00 

1.00 

.19 

1,03 

.09 

3.  30 

.01 

.19 

1^19 

2)22 

.11 

1,51 

.15 

•  06 

!99 

5.93 

.26 

,86 

1.15 

2,67 

■  99 

.10 

.02 

•  03 

.19 

3,10 

1 ,86 

.36 

•  12 

•  74 

*,05 

.10 

.30 

2,05 

T 

T 

I.IO 

.09 

T 

•  49 

6,39 

•  22 

.  76 

.37 

.87 

,62 

3*29 

.  10 

.94 

5.29 

,13 

2.22 

,61 

.0) 

1.39 

.49 

.02 

•44 

.20 

3,29 

,30 

1.30 

.30 

•  15 

T 

T 

•  5T 

.47 

9,0« 

.16 

,17 

.20 

.20 

.03 

.03 

.29 

•  09 

•  44 

a, 03 

,60 

.05 

.50 

.92 

.10 

l.te 

1.18 

.04 

.24 

9.22 

.20 

.15 

9.97 

.0* 

,33 

.05 

6.51 

.01 

.02 

.63 

.03 

•  08 

2*27 

• 

6.32 

1 ,  36 

* 

1.61 

.09 

2 .90 

•44 

• 

».75 

T 

,03 

,66 

,02 

.22 

.97 

,01 

T 

.39 

1.98 

.08 

T 

.01 

•41 

•  01 

5.04 

.28 

,17 

T 

•  01 

1.29 

.60 

.31 

•  01 

1.28 

.78 

.99 

5.19 

5.08 

,16 

,15 

•  to 

■  02 

'.75 

,60 

,86 

1,00 

,60 

.0« 

T 

UIO 

.04 

.97 

.96 

2.*0 

1,95 

,22 

.23 

3,37 

.01 

1.03 

.97 

•  10 

.01 

•  08 

5.71 

2.69 

.52 

.65 

.03 

U*9 

•  02 

.11 

.19 

.61 

2,86 

.26 

*  1  6 

•  0' 

.08 

.23 

',18 

7 

1.61 

1.07 

3,65 

.39 

1.00 

,26 

.02 

1.32 

•  09 

.01 

.03 

.59 

3.87 

.35 

,13 

1.6S 

.17 

.10 

1.98 

.06 

3.76 

.09 

.33 

.22 

2.65 

.08 

.18 

.09 

•  19 

•  25 

3.65 

.20 

.36 

.68 

.06 

•  0* 

1.79 

.28 

.01 

•  02 

•  07 

7,09 

3.00 

1.62 

.61 

l.ll 

•  66 

•  Ok 

T 

•  09 

2.64 

1.18 

4.21 

,61 

.69 

.8( 

•  60 

1  •83 

•  24 

•  »• 

1.11 

7 

,76 

3.91 

,62 

•  06 

I  •09 

* 

.02 

•  89 

.08 

3.60 

2*37 

*6l 

3,58 

.02 

2.06 

•  68 

,02 

•  09 

.18 

!l9 

•  03 

.39 

•  06 

5,03 

,07 

.16 

I  ^97 

1,17 

•  06 

,81 

.17 

.39 

!23 

125 

9,60 

,09 

1.33 

3^68 

7 

2,25 

.68 

•  Ok 

1.41 

.07 

9,12 

,86 

.60 

6^10 

.07 

,27 

.05 

•  0« 

•  90 

W29 

•  49 

•  91 

6,6T 

,62 

.60 

1  •93 

,10 

*  *88 

.62 

•  91 

5,29 

.21 

2*30 

.13 

I  99 

3,9* 

T 

,01 

.96 

■  •69 

.11 

■  91 

i2i 

il! 

•  23 

,36 

',21 

.12 

.88 

1  ^68 

•  22 

1.01 

•  0' 

,15 

7,83 

,85 

2^20 

1,28 

2!99 

1.19 

9.07 

2.00 

,28 

■  «>o 

.96 

•  28 

T 

•OB 

1,12 

6.67 

.25 

9.95 

•  69 

1.30 

•  12 

•69 

.15 

5.97 

3*83 

.10 

,06 

■  01 

•  I* 

•  16 

.78 

T 

5.35 

.31 

,82 

3.10 

,25 

•  16 

•  19 

5.90 

,76 

3.50 

,23 

■  19 

•  91 

.11 

.22 

11.68 

.12 

2.10 

1.80 

2*13 

•  14 

2.16 

6,>7 

.90 

,20 

•  19 

■  19 

6.61 

.02 

3.00 

*.07 

!9T 

^21 

!07 

•  28 

!l7 

!o2 

S.ll 

,15 

1.87 

,15 

.99 

.14 

•  60 

1.69 

6,«2 

.08 

,30 

1.78 

,11 

•  22 

1.81 

.21 

.07 

.06 

6.26 

,17 

6.07 

.06 

.02 

.19 

.17 

•  70 

•  02 

•  02 

.01 

.88 

.01 

7.11 

T 

.15 

T 

6.33 

7 

,57 

•  IS 

.19 

•  79 

.09 

7 

T 

.21 

.87 

3,06 

■  09 

•  48 

•  09 

•  96 

.02 

•  66 

3,77 

.26 

2^02 

!o9 

•  67 

.10 

•  08 

,59 

6,26 

.08 

1.79 

,52 

.49 

•  42 

.21 

.08 

.91 

•  Tl 

9.25 

.09 

3.81 

7 

.07 

■  19 

.47 

.04 

T 

.11 

6.29 

,79 

2.30 

.06 

•0* 

.70 

.22 

.04 

•  11 

N0«7ME«H  VALLEY  0 

6THEN5  2 

BELLE  "INA  2  N 
0ECA7UR 
^ALKVILLE   1  N 
fLOKENCE 

H0DSE9 

HUN7SVILLE  US  AP 
MADISON 
"OULTON  2 

HUSCLE  9M0AL9  FAA  AP 

NEW  HARKE7  2 
RED  BAY 

RED5T0NE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
•lATERLOO 


AL8ER7VILLE  2  SE 
BESSEXED  3  SSk 
8IRNINGHAM  wB  AP 
B0A2 

briooeport  2  « 
collinsville 

F0R7  PAYNE 
GARDEN  CI7Y 

OUNTERSvILLE 
LEEDS 

"ASELLA 
GNEONTA 

PALMERDALE  2  H 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SuaSTA  AU 

SAVRE 

5COTT5BORO 
TRAPFORD 
VALLEY  HEAD 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE   9  N 
BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 
8ILLIN0SLEY  1  SE 

BROOKMOOD 
CARBON  HILL 
CEN7REVILLE 
CLAN70N 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROD 

FAYETTE 

gorgas 

HAlEYVILLE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  6  N 
LAY  DAM 

MERT2  PONOVILLE  TOUER 
"ITCHELL  DAM 

PICKENSvILLE 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 
REFORM 

THCRSBY  Exp  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

WEST  BLOCTON 
alNFIELD  2  SH 


EASTERN  VALLEY  06 

ANNISTON  FAA  AP 
A5MVILLE  6  H 
CAlERA  2  Sw 
CENTRE  5  SM 
CmilDERSB  JRG 

CMH.DER5BURG  MTR  PLANT 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SM 
LEESBURG 

MONTEvALLO 
PELL  CITY  1  NNE 
SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU  09 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SW 

CAMP   MILL    2  NW 

DAOEVILLE 

DELTA 
HEFlIN 
HlGMTOWER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCKFORD  2  NNM 
ROCK  MILLS 
ThuRLOw  dam 

"AOLEY 
■ETUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26  27 


29  30 


PRAIRIE 


06 


CUBA 
DAYTON 

OEMOPOUIS  LOCK  AND  OAN 
FORT  DEPOSIT 
GAIf^ESVILLE 

GREENSBORO 
HAVNEVILLE 
LIVINGSTON 
MARION  1  N 

MARION  JUNCTION  I  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEWS  1  5SW 
MILSTEAO 
HINTER  3  NW 
MONTGOMERY  MB  AP 

ORRVILLE 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 
SELMA 
SUTTLt 

TU5KESEE  i  S 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOMN 

HARRIOR  LOCK  AND  DAM 


<-,31 
3,A6 


2.04 
3.81 


1.A3 
3.42 
2.00 
.04 


2.55 
1,66 
2. IB 


.9a 
.23 
.TI 


.14  1,13 

,06  1,70 
.21 

.IT  T 
.11  .36 

.la  1.31 

.07  .24 
.72  .05 


,03 
,03 
,04 


,15     ,7a     ,60  T 


COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE   1  NNW 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  NM 
ATMORE   I  SW 
BRANTLEY 

BREWTON  3  SSE 
BRUNDIDQE 
CAMDEN  3  NM 
CHATOM  3  N 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  Nn 

COLUMBIA 

COTTONTON 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE  3  NW 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOwER 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GIL8ERT0WN 

GREENVILLE 

HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
KINSTON 
LOUISVILLE 

MELVIN 

MILLERS  FERRY 
NATCHEZ 
NEWTON 
OZARK  6  NNW 

PMENIX  CITY  2  NNN 
PINE  HILL 
RIVER  FALLS 
SLOCOMB 
SNOW  HILL 

THOHASVILLE 
TROY 

WALLACE  2  E 
WHATLEY 


4.61 
2.B« 
1,4) 


3.07 

2. at 

7.4* 

3.9a 


4.74 
4.75 
2.01 


1.95 
1.43 
.02 
1.70 


.10     ,20  .43 


.35  .26 

T  ,14 
,94 

,02  1,01 


,60 
,67 


,12 
1,14 
,20 


GULF 

BAY  MINETTE 
CITRONELLE 
COOEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  SHORES  P  0 
MOBILE  W6  AIRPORT 
ROBERTSDALE   1  E 


l.aO  1,75  T 


Se«  ief«[«oce  notes  foUowing  Sl.don  Indsx. 
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DAILY  TEMPERATURES 


AUk6AMA 
SEPTEMBER  1966 


Station 

Day  of  Month 

• 

at 

'  1 

2  1 

4  1 

'  1 

6 

7  1 

"  1 

9 

10 

"I 

12 

13  1 

14  1 

IS 

16  1 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22  1 

21  1 

24 

"1 

26  j 

27 

28  j 

29  1 

30  I  31 

0 
> 
< 

•          •  • 

NOriTMtRN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 

89 

90 

89 

90 

90 

89 

8  3 

85 

86 

86 

63 

83 

60 

76 

'0 

86 

79 

6I1 

7 

MIN 

63 

63 

66 

66 

65 

58 

57 

57 

66 

64 

65 

64 

63 

61 

67 

53 

60 

61 

61 

58 

54 

56 

56 

56 

60 

58 

61 

58 

51 

65 

60 

3 

BELLE   MINA  2  N 

MAX 

40 

90 

90 

87 

85 

86 

84 

64 

65 

65 

77 

6i 

78 

82 

8 1 

2 

MIN 

63 

59 

66 

69 

68 

58 

60 

57 

65 

67 

65 

64 

63 

62 

62 

53 

60 

60 

62 

58 

53 

58 

55 

60 

50 

59 

61 

62 

62 

55 

59 

9 

OECATLR 

MAX 

90 

9 1 

9 1 

9 1 

9  I 

86 

8  7 

85 

8  7 

65 

66 

67 

72 

62 

83 

76 

78 

7 1 

79 

82 

80 

62i 

7 

MIN 

6S 

66 

69 

68 

69 

61 

63 

59 

65 

68 

66 

66 

64 

64 

63 

54 

56 

58 

62 

60 

54 

66 

56 

52 

52 

60 

62 

63 

56 

59 

61 

3 

FALKVILLE   1  N 

MAX 

89 

90 

9 1 

90 

90 

86 

86 

85 

63 

85 

85 

82 

78 

78 

79 

81 

e 

MIN 

61 

62 

65 

70 

67 

58 

57 

53 

56 

55 

63 

65 

63 

63 

63 

56 

56 

61 

61 

58 

52 

57 

55 

46 

49 

59 

60 

64 

55 

67 

59 

0 

FLORENCE 

MAX 

91 

93 

92 

9 1 

89 

88 

87 

87 

66 

89 

67 

76 

6 1 

87 

79 

77 

77 

70 

79 

73 

73 

62 

85 

64 

80 

83 

83 

9 

MIN 

66 

67 

69 

68 

68 

59 

61 

56 

67 

68 

66 

67 

67 

59 

66 

52 

59 

62 

64 

56 

57 

68 

57 

51 

55 

62 

64 

64 

57 

59 

61 

6 

HUNTSVILLE  AP 

MAX 

89 

91 

91 

90 

86 

86 

84 

66 

83 

64 

86 

76 

82 

63 

76 

78 

7 1 

7 1 

76 

74 

75 

79 

6  3 

62 

66 

86 

85 

60 

79 

64 

82 

2 

MIN 

65 

66 

69 

71 

69 

64 

63 

61 

69 

70 

69 

66 

66 

66 

60 

55 

62 

62 

62 

57 

53 

59 

56 

52 

53 

61 

62 

64 

55 

56 

62 

2 

MADISON 

MAX 

90 

92 

93 

90 

86 

86 

83 

86 

80 

66 

65 

81 

62 

83 

60 

75 

7- 

70 

76 

75 

74 

78 

82 

6  1 

85 

86 

84 

8 1 

6 1 

82 

62 

2 

MIN 

65 

64 

62 

69 

68 

59 

60 

57 

61 

66 

65 

65 

65 

64 

63 

53 

62 

60 

63 

59 

53 

57 

56 

50 

53 

60 

62 

63 

53 

52 

60 

3 

MOULTON  2 

MAX 

9  I 

92 

91 

90 

88 

89 

8  7 

86 

83 

84 

8  7 

77 

83 

64 

76 

77 

78 

73 

79 

64 

62 

85 

81 

82 

64 

79 

62 

6 

MIN 

65 

65 

67 

69 

68 

60 

59 

55 

65 

67 

65 

64 

62 

63 

63 

54 

60 

62 

64 

56 

64 

58 

56 

50 

52 

58 

60 

65 

58 

54 

60 

7 

MUSCLE   SHOALS  f-AA 

AP 

MAX 

92 

93 

93 

93 

88 

89 

86 

87 

88 

89 

8  7 

80 

69 

80 

80 

79 

81 

82 

64 

81 

62 

85 

64 

8 

MIN 

62 

67 

70 

71 

66 

56 

65 

59 

68 

69 

70 

69 

67 

60 

62 

56 

62 

65 

63 

59 

60 

61 

58 

53 

53 

63 

65 

63 

55 

57 

62 

6 

NEW  MARKET  2 

MAX 

88 

90 

87 

63 

8  3 

78 

61 

0 

MIN 

59 

60 

6* 

69 

66 

56 

56 

56 

66 

59 

66 

64 

63 

61 

51 

60 

63 

51 

52 

48 

46 

53 

68 

59 

64 

52 

53 

56 

3 

REl>  BAY 

86 

90 

9  1 

9 1 

9 1 

86 

88 

83 

65 

86 

82 

82 

66 

80 

85 

70 

73 

79 

73 

78 

69 

70 

80 

84 

64 

8  7 

87 

79 

74 

79 

81 

9 

Mm 

67 

68 

69 

71 

67 

62 

61 

58 

60 

68 

67 

65 

64 

60 

61 

53 

54 

62 

64 

59 

59 

69 

59 

53 

56 

63 

65 

65 

53 

54 

61 

6 

REOSTONE  ARSENAL 

MAX 

90 

93 

94 

86 

85 

97 

83 

64 

80 

64 

85 

71 

83 

81 

76 

76 

69 

69 

76 

75 

73 

77 

81 

60 

83 

65 

81 

8 1 

78 

61 

61 

0 

MIN 

62 

61 

65 

68 

65 

62 

59 

57 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

60 

55 

60 

61 

60 

55 

63 

69 

55 

50 

50 

58 

60 

63 

55 

55 

59 

9 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

89 

90 

90 

69 

90 

86 

85 

83 

66 

87 

64 

83 

81 

81 

65 

74 

75 

76 

72 

76 

72 

73 

76 

82 

62 

86 

85 

82 

77 

76 

61 

9 

MIN 

h 

6* 

67 

67 

6<. 

56 

56 

53 

56 

67 

58 

61 

59 

58 

60 

51 

51 

58 

58 

53 

51 

61 

53 

46 

46 

50 

54 

61 

47 

47 

66 

,2 

-WATERLOO 

MAX 

93 

93 

91 

90 

89 

89 

86 

83 

86 

69 

86 

69 

85 

85 

76 

78 

77 

71 

81 

79 

83 

87 

87 

83 

87 

85 

65 

65 

80 

60 

64 

,7 

•           •  • 

MIN 

69 

67 

66 

66 

63 

55 

63 

53 

65 

67 

63 

65 

66 

56 

60 

51 

50 

50 

64 

54 

53 

54 

54 

47 

50 

59 

59 

53 

48 

61 

68 

,1 

APPALACH IAN 

MOUNTAINS 

02 

AlBERTVILLE  2  SE 

MAX 

87 

82 

62 

83 

83 

85 

8  3 

70 

76 

70 

67 

62 

78 

79 

79 

60 

78 

73 

77 

,3 

MIN 

62 

63 

61 

61 

64 

60 

58 

55 

58 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

56 

57 

56 

68 

56 

52 

55 

56 

54 

62 

53 

60 

62 

56 

55 

56 

,4 

BESSEMER  3  SSm 

MAX 

93 

91 

85 

85 

88 

78 

83 

82 

77 

76 

75 

63 

78 

70 

79 

86 

63 

86 

66 

60 

65 

83 

.9 

MIN 

62 

63 

66 

69 

68 

62 

58 

55 

70 

67 

60 

66 

65 

61 

63 

61 

65 

66 

65 

58 

54 

56 

53 

49 

51 

61 

61 

66 

60 

54 

61 

.2 

B I RM I nGHAM  WB  AP 

MAX 

85 

86 

85 

8  3 

85 

72 

80 

81 

80 

76 

69 

79 

76 

69 

76 

81 

6 1 

84 

79 

79 

76 

63 

80 

.9 

MIN 

66 

66 

69 

72 

68 

66 

64 

61 

70 

67 

66 

67 

67 

67 

66 

62 

65 

64 

64 

56 

54 

56 

55 

50 

52 

62 

61 

66 

57 

55 

62 

,7 

BRIDGEPORT  2  M 

MAX 

93 

91 

87 

8  3 

6  7 

64 

86 

84 

76 

7^ 

83 

76 

76 

69 

66 

79 

74 

7i, 

77 

82 

79 

84 

79 

8  3 

81 

78 

62 

81 

,1 

MIN 

59 

61 

61 

67 

66 

57 

57 

57 

59 

60 

61 

65 

60 

62 

59 

53 

60 

56 

61 

56 

62 

67 

51 

49 

50 

54 

59 

66 

52 

49 

57 

,9 

guntersville 

MAX 

93 

93 

92 

89 

87 

8  7 

8  7 

8  7 

85 

8  7 

85 

84 

6 1 

82 

77 

75 

75 

7 1 

60 

76 

75 

78 

63 

62 

85 

86 

64 

62 

80 

63 

83 

,1 

MIN 

6S 

65 

67 

69 

66 

66 

63 

62 

68 

62 

66 

68 

66 

65 

64 

60 

63 

60 

63 

60 

54 

59 

56 

53 

54 

59 

60 

65 

57 

50 

61 

.9 

oneonta 

MAX 

ee 

91 

90 

92 

86 

67 

85 

86 

85 

85 

87 

70 

8 1 

63 

78 

80 

66 

67 

79 

70 

69 

76 

60 

80 

84 

65 

83 

79 

78 

81 

,3 

MIN 

61 

62 

62 

66 

67 

62 

58 

56 

65 

64 

61 

64 

64 

64 

61 

60 

61 

61 

63 

60 

51 

57 

54 

46 

49 

54 

59 

62 

57 

52 

69 

5 

SA INT  BERNARD 

MAX 

91 

85 

86 

85 

87 

80 

66 

88 

72 

8 1 

60 

76 

7(i 

66 

67 

79 

74 

74 

77 

61 

80 

64 

87 

80 

76 

78 

81 

,2 

MIN 

63 

62 

65 

67 

68 

60 

59 

59 

64 

65 

63 

64 

64 

64 

64 

59 

59 

61 

61 

58 

52 

52 

56 

51 

51 

54 

59 

62 

55 

53 

69 

.8 

SAND  MT   SuBSTA  Au 

MAX 

88 

88 

89 

87 

83 

84 

83 

83 

82 

82 

84 

76 

75 

78 

76 

73 

69 

62 

78 

75 

72 

74 

79 

78 

62 

63 

80 

76 

76 

80 

79 

2 

MIN 

59 

62 

61 

67 

64 

57 

56 

58 

63 

62 

61 

65 

62 

61 

64 

55 

58 

56 

68 

55 

48 

55 

54 

48 

52 

59 

60 

63 

54 

56 

56 

4 

SCOTTS80R0 

MAX 

89 

90 

90 

90 

89 

89 

87 

84 

85 

66 

87 

67 

86 

86 

79 

79 

79 

70 

79 

79 

79 

76 

75 

81 

83 

81 

60 

79 

77 

79 

82 

7 

MIN 

60 

55 

j3 

62 

62 

60 

60 

59 

59 

61 

60 

60 

51 

52 

45 

60 

6 1 

60 

6 1 

50 

59 

3 

VALLEY  HEAD 

MAX 

82 

85 

75 

73 

79 

77 

70 

64 

78 

75 

73 

75 

60 

80 

63 

80 

76 

80 

1 

•           •  • 

MIN 

56 

57 

66 

6« 

64 

51 

54 

55 

64 

56 

67 

65 

60 

60 

57 

65 

66 

57 

58 

56 

52 

51 

48 

43 

43 

52 

56 

60 

52 

46 

65 

8 

UPPER  Plains 

05 

AlICEvILLE 

MAX 

85 

69 

68 

84 

86 

87 

74 

79 

84 

76 

7 1 

71 

71 

60 

79 

78 

64 

64 

67 

86 

8 1 

60 

76 

82 

3 

MIN 

68 

69 

73 

72 

71 

67 

65 

62 

62 

64 

'1 

69 

64 

63 

69 

65 

65 

62 

67 

63 

54 

59 

54 

52 

52 

62 

64 

69 

60 

54 

63 

7 

SANKHEAO   LOCK  AND 

DAM 

MAX 

89 

92 

92 

9 1 

65 

88 

68 

82 

84 

80 

77 

77 

77 

82 

75 

69 

79 

83 

64 

64 

67 

82 

80 

60 

63 

3 

MIN 

66 

66 

66 

70 

68 

64 

62 

59 

54 

61 

60 

59 

65 

63 

64 

61 

61 

66 

63 

60 

57 

56 

57 

54 

53 

54 

61 

63 

68 

55 

60 

8 

CENTREVILLE 

MAX 

90 

92 

90 

93 

94 

92 

90 

87 

69 

64 

82 

86 

83 

80 

77 

80 

82 

78 

69 

79 

86 

85 

84 

68 

65 

60 

81 

85 

6 

MIN 

63 

65 

66 

70 

71 

64 

62 

59 

63 

60 

68 

68 

62 

64 

63 

62 

65 

66 

65 

60 

65 

54 

52 

61 

51 

52 

67 

61 

62 

54 

60 

8 

CLANTCN 

MAX 

86 

8  7 

ft) 

8 1 

77 

7^ 

76 

8  1 

6  1 

70 

76 

83 

65 

96 

87 

63 

80 

79 

84 

7 

MIN 

6* 

62 

66 

70 

71 

65 

61 

60 

69 

60 

58 

66 

67 

66 

64 

64 

66 

66 

69 

58 

54 

59 

51 

50 

50 

56 

65 

66 

63 

54 

62 

1 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

8  7 

88 

89 

86 

82 

82 

85 

61 

92 

76 

7 1 

66 

77 

73 

66 

76 

61 

80 

8  3 

63 

78 

76 

76 

SO, 

I 

MIN 

6'' 

6* 

6» 

67 

64 

59 

59 

55 

58 

62 

62 

62 

61 

59 

60 

55 

55 

60 

60 

55 

51 

55 

53 

60 

50 

57 

58 

62 

51 

52 

66 

1 

FAYETTE 

MAX 

MIN 

halEyvillE 

MAX 

83 

88 

89 

89 

89 

86 

86 

84 

?4 

84 

63 

85 

73 

60 

63 

78 

75 

75 

'0 

77 

74 

71 

77 

83 

82 

86 

66 

80 

78 

11 

81f 

3 

MIN 

56 

63 

6* 

68 

68 

60 

59 

57 

57 

55 

64 

64 

65 

60 

60 

55 

55 

63 

64 

56 

68 

56 

55 

49 

51 

63 

60 

64 

52 

58. 

8 

HAMILTON  3  5 

MAX 

90 

91 

91 

91 

90 

88 

89 

86 

86 

86 

63 

87 

76 

83 

86 

76 

76 

79 

'4 

80 

72 

70 

80 

64 

84 

67 

67 

78 

60 

11 

63. 

0 

MIN 

6. 

62 

65 

66 

66 

60 

59 

53 

54 

63 

63 

65 

64 

61 

61 

54 

54 

63 

64 

57 

66 

56 

53 

46 

47 

49 

55 

61 

50 

67. 

9 

JASPEe  <•  N 

MAX 

91 

91 

90 

87 

90 

86 

86 

83 

97 

87 

74 

60 

84 

78 

76 

73 

66 

'9 

76 

71 

80 

86 

8  3 

66 

87 

78 

80 

80 

15 

92, 

6 

MIN 

:? 

63 

65 

66 

65 

60 

59 

56 

64 

62 

61 

64 

65 

59 

62 

59 

63 

63 

63 

54 

51 

56 

53 

47 

46 

56 

66 

65 

56 

50 

59. 

3 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  oi  Month 

o 

0) 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

V 

> 

< 

PRMT  TV  1  LLC 

95 

89 

84 

80 

77 

82 

88 

85 

8 1 

87 

87,1 

MIN 

63 

62 

61 

70 

72 

67 

64 

62 

69 

59 

58 

67 

67 

64 

63 

62 

66 

69 

69 

50 

55 

56 

51 

54 

52 

57 

51 

69 

55 

55 

62,4 

MAX 

91 

93 

93 

92 

90 

88 

83 

67 

8  7 

88 

84 

85 

82 

77 

74 

78 

76 

70 

8  3,4 

MIN 

6i 

63 

66 

65 

63 

59 

66 

63 

59 

66 

65 

65 

53 

68 

70 

59 

54 

58 

55 

54 

54 

60 

62 

56 

60 

56 

61,9 

MAX 

86 

89 

90 

89 

88 

88 

84 

65 

87 

70 

79 

84 

78 

71 

79 

76 

78 

MIN 

68 

69 

73 

73 

72 

67 

65 

62 

70 

64 

64 

69 

64 

63 

68 

68 

65 

59 

59 

59 

56 

52 

53 

63 

64 

58 

60 

55 

64)2 

[U5LALUU3M   ULIVCK  WMPl 

68 

85 

85 

74 

82 

MIN 

6° 

68 

71 

70 

70 

64 

61 

67 

67 

60 

60 

65 

61 

62 

64 

59 

60 

56 

61 

51 

55 

55 

54 

51 

52 

57 

52 

56 

61 

55 

61,7 

VERNON 

MAX 

92 

94 

93 

91 

89 

92 

91 

90 

90 

89 

90 

85 

85 

67 

79 

73 

83 

76 

81 

75 

68 

80 

85 

86 

88 

89 

84 

81 

82 

85 

85,1 

62 

65 

6  1 

59 

62 

65 

65 

65 

65 

60 

54 

53 

AMIMr^THM    PAA  AD 

9* 

95 

92 

90 

9 1 

90 

88 

89 

9 1 

86 

82 

83 

80 

80 

68 

81 

62 

85 

MIN 

62 

62 

67 

69 

66 

61 

56 

61 

65 

60 

60 

60 

66 

53 

53 

60 

63 

62 

64 

59 

53 

55 

54 

52 

53 

59 

63 

67 

57 

55 

60,6 

A  1  CD  A     7  Cu 

MAX 

92 

92 

91 

89 

90 

88 

88 

89 

87 

85 

88 

87 

85 

78 

82 

78 

62 

85 

85 

Mm 

59 

60 

62 

66 

67 

61 

58 

55 

65 

57 

53 

64 

63 

62 

65 

6 1 

62 

59 

64 

51 

55 

53 

50 

48 

47 

56 

55 

58 

58 

50 

58!5 

92 

93 

95 

93 

88 

89 

9 1 

87 

86 

87 

90 

82 

80 

75 

65 

65 

80 

79 

75 

63 

MIN 

59 

59 

64 

68 

68 

59 

58 

60 

63 

58 

60 

64 

64 

63 

62 

58 

60 

56 

60 

57 

52 

57 

54 

47 

47 

54 

59 

62 

59 

52 

58,8 

92 

90 

88 

89 

84 

86 

80 

81 

77 

72 

72 

82 

61 

83 

87 

MIN 

61 

61 

64 

69 

68 

63 

57 

57 

67 

58 

55 

64 

66 

64 

62 

62 

65 

64 

68 

58 

54 

56 

54 

53 

49 

50 

60 

59 

52 

57 

60,6 

GADSDEN  OAS  PLANT 

91 

89 

87 

86 

87 

88 

90 

75 

63 

76 

74 

66 

55 

77 

72 

76 

8  1 

85 

79 

82 

MIN 

62 

63 

61 

69 

68 

61 

56 

63 

62 

62 

62 

66 

65 

55 

62 

59 

63 

58 

52 

55 

54 

50 

49 

57 

60 

65 

58 

53 

6o!l 

on  J    r I  TV   1  HHP 

87 

90 

89 

86 

88 

87 

64 

86 

85 

87 

80 

76 

75 

67 

7Q 

76 

70 

75 

80 

76 

MIN 

62 

61 

61 

65 

68 

62 

58 

58 

58 

60 

58 

59 

64 

63 

61 

59 

61 

62 

57 

52 

53 

53 

49 

48 

49 

59 

59 

59 

52 

58!3 

(Vl   A^AIJf^A     ^  UC 

3TL**L'*U'J«    '*  nc. 

8  5 

65 

82 

77 

71 

MIN 

60 

53 

58 

53 

50 

49 

59 

60 

67 

53 

53 

TALLADES4 

MAX 

87 

88 

87 

88 

85 

86 

86 

84 

83 

82 

87 

82 

79 

79 

77 

74 

72 

71 

'6 

76 

69 

73 

79 

79 

81 

83 

80 

77 

76 

81 

80.3 

65 

65 

60 

62 

63 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

91 

92 

89 

90 

84 

86 

84 

85 

86 

85 

84 

82 

82 

81 

82 

74 

84 

80 

83  4 

MIN 

59 

59 

61 

59 

64 

62 

55 

55 

61 

65 

52 

66 

56 

58 

64 

66 

58 

53 

54 

50 

46 

47 

54 

57 

65 

52 

5b!5 

90 

91 

63 

63 

65 

84 

80 

80 

75 

72 

'8 

80 

80 

MIN 

59 

60 

60 

68 

69 

62 

58 

63 

60 

55 

56 

60 

64 

65 

59 

58 

62 

52 

55 

56 

54 

53 

55 

59 

57 

49 

51 

65 

52 

52 

59!3 

AUBURN   3  SW 

MAX 

93 

95 

97 

97 

94 

94 

96 

9 1 

91 

90 

88 

92 

87 

86 

85 

83 

74 

80 

82 

76 

76 

85 

87 

87 

80 

MIN 

63 

61 

61 

69 

69 

65 

60 

65 

64 

57 

58 

55 

57 

52 

50 

50 

55 

55 

56 

55 

57 

57 

52 

55 

52 

58 

60 

68 

65 

54 

6l!5 

TAMO    U  I  1  1      2  IMU 

88 

90 

92 

92 

88 

89 

82 

85 

85 

85 

85 

82 

80 

78 

70 

80 

80 

82 

83 

79 

MIN 

61 

60 

63 

65 

69 

63 

60 

60 

62 

56 

58 

61 

62 

61 

64 

58 

62 

64 

59 

55 

57 

52 

50 

52 

55 

55 

51 

64 

51 

58,9 

HEF  IN 

MAX 

93 

91 

87 

90 

88 

8  7 

89 

67 

87 

64 

89 

83 

81 

78 

77 

80 

81 

80 

83  2 

MIN 

58 

59 

60 

60 

60 

56 

57 

54 

60 

55 

54 

58 

63 

64 

66 

62 

58 

56 

58 

52 

51 

49 

45 

44 

46 

52 

58 

53 

53 

55.9 

LAFAYETTE 

MAX 

91 

92 

92 

82 

68 

8  7 

87 

80 

78 

70 

82 

82 

85 

82 

MIN 

62 

62 

6* 

66 

65 

62 

60 

57 

56 

54 

55 

60 

62 

60 

60 

60 

50 

54 

58 

53 

54 

62 

52 

51 

58 

50 

63 

65 

64 

59!5 

MART  T  M  HAM 

90 

87 

89 

98 

85 

6  7 

86 

88 

85 

89 

77 

75 

82 

MIN 

64 

61 

65 

69 

70 

65 

63 

68 

65 

58 

58 

66 

56 

64 

59 

55 

64 

65 

65 

59 

56 

58 

56 

55 

52 

57 

59 

62 

64 

53 

5K7 

opel  I  (C  a 

89 

89 

91 

65 

86 

87 

82 

81 

74 

MIN 

63 

62 

64 

64 

66 

65 

61 

65 

64 

56 

58 

60 

65 

56 

65 

6  1 

55 

55 

57 

64 

57 

58 

54 

52 

52 

58 

59 

57 

65 

54 

6U5 

i<uv-Kr UKU  £  nnvi 

83 

SO 

78 

MIN 

61 

60 

62 

67 

65 

61 

58 

58 

59 

54 

54 

60 

61 

59 

58 

58 

59 

50 

53 

54 

50 

53 

52 

50 

49 

55 

58 

57!7 

ROCK  MILLS 

MAX 

91 

94 

94 

94 

92 

88 

92 

94 

88 

89 

66 

90 

89 

83 

83 

81 

79 

67 

71 

80 

81 

75 

74 

82 

83 

84 

87 

83 

82 

81 

84,6 

59 

58 

58 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

90 

90 

92 

92 

95 

88 

9  1 

91 

9 1 

85 

84 

85 

87 

75 

86 

79 

74 

88 

85 

80 

70 

6  5 

87 

85 

85 

85 

80 

85  0 

MIN 

67 

68 

70 

72 

70 

68 

66 

61 

68 

63 

62 

68 

65 

64 

67 

65 

65 

58 

55 

50 

56 

59 

57 

56 

62 

56 

70 

66 

64 

61 

54,7 

87 

80 

73 

MIN 

68 

67 

67 

71 

70 

66 

66 

63 

63 

65 

63 

63 

56 

52 

62 

63 

63 

63 

65 

51 

57 

57 

57 

56 

54 

55 

51 

67 

63 

58 

52,8 

MAX 

85 

80 

72 

MIN 

68 

69 

71 

73 

70 

68 

65 

61 

65 

64 

62 

67 

65 

54 

66 

63 

64 

66 

65 

53 

59 

55 

56 

55 

55 

59 

64 

67 

52 

60 

63.8 

GREENSBORO 

MAX 

MIN 

HAYNEV 1 LLE 

MAX 

92 

86 

86 

83 

60 

85 

85  8 

MIN 

65 

65 

67 

70 

68 

67 

68 

71 

61 

61 

57 

62 

65 

61 

61 

58 

59 

65 

55 

58 

54 

57 

54 

60 

64 

68 

51 

59 

63)3 

L I V I NGSTON 

MAX 

80 

75 

67 

73 

MIN 

65 

63 

70 

70 

66 

66 

68 

61 

70 

61 

59 

57 

50 

55 

58 

57 

62 

62 

50 

59 

56 

56 

56 

53 

54 

56 

65 

56 

65 

5U4 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

61 

75 

76 

MIN 

66 

67 

69 

70 

71 

67 

63 

62 

70 

61 

59 

67 

65 

53 

56 

61 

64 

68 

58 

50 

55 

56 

54 

55 

54 

60 

53 

68 

62 

58 

53!l 

MINTER  3  NW 

MAX 

91 

85 

80 

75 

70 

80 

MIN 

67 

67 

67 

70 

69 

67 

66 

65 

65 

64 

64 

64 

65 

62 

64 

63 

63 

66 

58 

60 

57 

57 

57 

56 

55 

55 

62 

67 

54 

59 

63.2 

MONTGOMERY  WB  Ap 

MAX 

92 

94 

93 

95 

91 

92 

94 

91 

89 

87 

87 

91 

82 

87 

83 

79 

78 

80 

83 

83 

72 

75 

86 

85 

87 

88 

85 

85 

81 

88 

86,1 

MIN 

67 

66 

70 

74 

74 

70 

67 

65 

69 

64 

65 

69 

59 

68 

58 

65 

67 

71 

71 

65 

60 

51 

57 

60 

57 

65 

68 

70 

54 

60 

65,2 

SELMA 

MAX 

92 

94 

95 

94 

93 

94 

94 

93 

90 

88 

87 

89 

82 

87 

85 

79 

78 

81 

85 

84 

78 

79 

88 

85 

85 

90 

85 

87 

84 

87 

87.2 

MIN 

67 

68 

70 

70 

72 

70 

66 

65 

71 

63 

60 

67 

56 

54 

66 

63 

56 

69 

68 

52 

58 

59 

55 

58 

55 

61 

65 

59 

55 

58 

64.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

1 

'  \ 

3 

4  1 

»  1 

6 

M 

9 

10  1 

"1 

12 

13 

M  1 

IS 

.s| 

17  1 

18 

19  1 

20 

21 

22  1 

23, 

24 

25  1 

26  1 

27 

28 

29  1 

30  1  31 

TUSkEGEP  3  S 

MAX 

93 

96 

9* 

95 

91 

93 

93 

92 

«9 

86 

84 

91 

86 

86 

85 

81 

74 

77 

78 

63 

73 

75 

84 

85 

66 

90 

87 

85 

61 

65 

86.0 

70 

65 

65 

59 

61 

66 

68 

66 

63 

63 

66 

68 

70 

66 

59 

56 

53 

55 

53 

55 

58 

66 

67 

55 

62  •  7 

UNION  SPRINGS 

MAX 

88 
65 

89 

95 

78 

64 

73 

85 

85 

85 

86 

67 

65 

81 

65.1 

•          •  • 

MIN 

66 

65 

68 

70 

69 

68 

67 

65 

63 

62 

62 

60 

58 

58 

59 

65 

65 

64 

64 

60 

56 

56 

56 

55 

69 

71 

70 

67 

61 

63.5 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA   1  NM 

MAX 

93 

95 

93 

95 

95 

96 

95 

95 

96 

87 

87 

89 

89 

89 

66 

89 

90.6 

MIN 

6« 

67 

64 

69 

66 

65 

60 

66 

62 

62 

62 

66 

61 

62 

65 

67 

64 

69 

62 

57 

53 

50 

54 

56 

56 

61 

69 

67 

61 

62.4 

ATMORE   1  Sk 

MAX 

92 

92 

93 

93 

92 

93 

90 

6° 

90 

86 

88 

63 

6  3 

8 1 

60 

66 

89 

86 

68 

83 

85 

66 

86 

87.6 

MIN 

68 

61 

68 

69 

72 

70 

68 

67 

69 

66 

69 

65 

60 

61 

61 

66 

70 

69 

60 

58 

55 

53 

59 

60 

58 

65 

69 

61 

63 

64.1 

BRANTLEY 

MAX 

92 

9« 

95 

92 

96 

95 

91 

90 

75 

90 

91 

92 

83 

85 

68,9 

MIN 

63 

62 

65 

63 

70 

65 

63 

59 

64 

62 

60 

59 

66 

60 

66 

64 

65 

64 

66 

59 

'5 

55 

46 

56 

57 

51 

62 

69 

66 

57 

61.4 

BREwTON  3  SSE 

MAX 

9'. 

96 

96 

98 

95 

95 

89 

88 

90 

93 

89 

67 

69 

69.6 

MIN 

6« 

63 

65 

66 

69 

66 

67 

62 

65 

62 

62 

64 

65 

60 

60 

61 

65 

67 

69 

59 

58 

52 

47 

58 

56 

54 

62 

69 

66 

60 

62.  1 

CA«OEN  3  NH 

MAX 

92 

93 

93 

92 

93 

93 

86 

83 

86 

6  7 

87 

64 

65 

82 

65 

65.4 

MIN 

66 

68 

69 

71 

69 

67 

65 

62 

69 

61 

61 

64 

66 

62 

66 

65 

65 

69 

69 

60 

57 

57 

56 

58 

56 

62 

64 

67 

65 

61 

63.9 

CHATOM  3  N 

MAX 

92 

91 

9* 

95 

93 

95 

95 

91 

85 

89 

85 

6 1 

90 

86 

66 

6  3 

68.0 

MIN 

69 

65 

73 

70 

69 

66 

68 

65 

71 

66 

61 

68 

67 

65 

68 

61 

69 

70 

65 

60 

57 

55 

56 

62 

59 

53 

66 

67 

65 

67 

64.6 

CLAYTON 

MAX 

85 

87 

88 

86 

91 

89 

97 

97 

8 1 

63 

85 

85 

8 1 

6 1 

86.7 

70 

69 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

70 

69 

62 

64 

66 

65 

64 

63 

65 

67 

68 

65 

60 

59 

58 

61 

63 

65 

66 

69 

67 

64 

65.8 

oothan  faa  airport 

MAX 

93 

62 

69 

82 

79 

89 

93 

92 

83 

85 

90 

69.9 

72 

73 

75 

75 

74 

74 

73 

71 

70 

67 

72 

72 

73 

70 

70 

69 

72 

73 

74 

69 

63 

62 

60 

65 

68 

67 

74 

74 

71 

71 

70  .4 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 

89 

86 

62 

83 

79 

6 1 

82 

76 

85 

86 

88 

69 

80 

63 

82 

85.9 

68 

69 

70 

71 

70 

69 

66 

66 

67 

64 

66 

67 

68 

63 

64 

63 

64 

68 

68 

65 

59 

58 

56 

58 

63 

62 

64 

69 

67 

64 

65.2 

eufaula 

MAX 

EVERGREEN 

MAX 

97 

82 

64 

79 

91 

92 

69 

89 

88 

84 

68.1 

66 

66 

67 

69 

72 

65 

66 

63 

67 

64 

63 

66 

67 

62 

63 

65 

66 

68 

70 

60 

58 

54 

51 

55 

55 

56 

60 

63 

69 

59 

63.2 

FRISCO  CITY 

MAX 

91 

92 

92 

95 

78 

89 

65 

66.8 

67 

67 

69 

72 

70 

70 

68 

65 

69 

66 

65 

66 

65 

64 

68 

65 

65 

67 

69 

61 

58 

57 

54 

60 

59 

62 

65 

68 

66 

62 

65.0 

GENEVA 

MAX 

87 

92 

85 

80 

87 

90 

81 

85 

66 

85.3 

68 

67 

68 

71 

71 

67 

67 

68 

65 

65 

67 

67 

67 

64 

65 

64 

67 

69 

69 

66 

60 

56 

53 

58 

64 

61 

64 

69 

68 

65 

65.4 

GILBERTOWN 

MAX 

92 

92 

90 

82 

68 

66.3 

67 

66 

69 

70 

69 

69 

70 

62 

67 

62 

58 

65 

67 

63 

67 

65 

65 

70 

70 

56 

58 

57 

52 

57 

56 

60 

56 

69 

65 

68 

63.6 

GREENVILLE 

MAX 

93 

92 

8 1 

83 

81 

79 

8 1 

7  3 

86 

68 

64 

79 

85.4 

67 

66 

68 

71 

69 

68 

67 

66 

68 

62 

65 

68 

66 

62 

65 

64 

65 

68 

68 

61 

57 

57 

55 

60 

56 

67 

65 

67 

66 

59 

64.4 

HEADLAND 

MAX 

91 

88 

68.2 

68 

67 

70 

73 

71 

69 

67 

66 

66 

62 

66 

67 

71 

64 

67 

63 

67 

66 

69 

67 

61 

59 

56 

62 

64 

62 

68 

67 

66 

66 

66.0 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

93 

85 

95 

82 

66.0 

69 

68 

69 

70 

70 

69 

67 

64 

67 

60 

64 

66 

66 

63 

67 

63 

65 

67 

69 

61 

56 

57 

56 

59 

59 

62 

65 

68 

67 

61 

64.5 

NATCHEZ 

MAX 

92 

90 

68.0 

64 

65 

67 

69 

68 

65 

63 

60 

71 

63 

59 

65 

66 

62 

64 

66 

65 

70 

10 

57 

55 

55 

50 

57 

53 

58 

62 

66 

67 

57 

62.6 

OZARK  6  NNW 

MAX 

91 

92 

91 

90 

92 

90 

6  1 

72 

8  2 

66.3 

68 

69 

69 

71 

69 

69 

66 

64 

64 

62 

65 

65 

67 

63 

64 

61 

65 

67 

67 

64 

56 

56 

56 

62 

62 

64 

66 

67 

66 

60 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 

89 

92 

94 

95 

92 

87 

62 

84.8 

68 

69 

69 

72 

71 

70 

67 

69 

65 

61 

65 

66 

69 

64 

64 

65 

64 

65 

66 

66 

61 

59 

57 

59 

56 

62 

65 

65 

66 

59 

64  .  9 

THOMASVILLE 

MAX 

9  I 

85 

78 

85 

8 1 

73 

77 

84 

78 

70 

76 

84 

85 

79 

62.9 

MIN 

69 

69 

71 

72 

70 

70 

68 

66 

71 

65 

63 

68 

67 

65 

68 

65 

65 

66 

70 

61 

59 

58 

57 

62 

59 

64 

68 

69 

66 

62 

66.6 

TROY 

MAX 

92 

9* 

9* 

96 

91 

92 

93 

89 

90 

85 

86 

92 

86 

86 

85 

79 

82 

62 

79 

84 

76 

71 

85 

67 

87 

88 

84 

65 

81 

66 

66.2 

68 

63 

55 

64.9 

.(HATLEY 

MAX 

8* 

92 

94 

67.1 

•          *  • 

66 

70 

68 

68 

70 

70 

67 

65 

70 

64 

60 

65 

67 

62 

63 

60 

65 

70 

70 

58 

56 

55 

50 

57 

52 

58 

64 

68 

66 

67 

63.7 

GULF 

08 

BAY  minETTE 

MAX 

90 

92 

93 

93 

85 

85 

85 

80 

65 

67 

81 

83 

78 

60 

65 

68 

67 

82 

85 

83 

86.4 

MIN 

70 

69 

72 

74 

74 

72 

72 

70 

70 

68 

67 

70 

66 

68 

71 

64 

66 

71 

69 

63 

60 

58 

59 

64 

65 

64 

64 

68 

67 

66 

67.4 

CITRONELLE 

MAX 

91 

92 

90 

90 

93 

92 

92 

92 

87 

84 

82 

81 

88 

69 

86.4 

MIN 

66 

65 

65 

67 

68 

64 

69 

70 

69 

70 

69 

68 

65 

62 

63 

62 

64 

66 

61 

60 

56 

56 

56 

62 

64 

62 

65 

66 

66 

62 

64.3 

CODEN 

MAX 

90 

91 

91 

91 

68 

9 1 

80 

82 

87 

62 

80 

82 

85 

88 

67 

66.2 

MIN 

68 

70 

71 

74 

69 

69 

72 

70 

71 

71 

67 

68 

67 

67 

70 

63 

68 

71 

70 

62 

56 

55 

57 

65 

65 

62 

63 

67 

67 

66 

66.8 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

89 

89 

90 

91 

89 

90 

92 

80 

63 

66 

87 

85.3 

MIN 

70 

69 

71 

77 

75 

73 

70 

68 

71 

69 

67 

69 

66 

67 

66 

64 

68 

67 

70 

63 

61 

56 

52 

67 

65 

64 

66 

67 

66 

67 

67.2 

FORT  MORGAN 

MAX 

87 

89 

89 

89 

88 

88 

89 

89 

82 

81 

86 

86 

83 

87 

87 

80 

85 

66 

79 

82 

79 

79 

63 

64 

64 

84 

83 

83 

84 

65 

64.7 

MIN 

77 

78 

78 

79 

78 

76 

77 

78 

74 

74 

73 

71 

71 

73 

78 

70 

72 

75 

71 

72 

76 

67 

69 

74 

73 

70 

72 

73 

71 

75 

73.8 

MOBILE  NB  AIRPORT 

MAX 

91 

91 

91 

92 

90 

91 

92 

92 

83 

77 

88 

86 

86 

89 

91 

81 

85 

68 

64 

64 

60 

61 

86 

86 

86 

60 

65 

68 

84 

86 

86.5 

Mm 

73 

72 

75 

75 

74 

72 

74 

73 

71 

70 

67 

70 

68 

70 

70 

66 

66 

74 

»2 

65 

62 

59 

60 

66 

68 

66 

72 

70 

68 

70 

69.3 

R08ERTSOAUE   1  E 

MAX 

92 

93 

92 

92 

91 

92 

92 

93 

92 

80 

87 

89 

85 

89 

90 

90 

63 

67 

86 

82 

85 

79 

79 

65 

67 

87 

83 

80 

65 

84 

67.0 

MIN 

68 

67 

71 

70 

67 

69 

70 

68 

67 

68 

66 

69 

65 

64 

65 

63 

65 

69 

69 

63 

60 

55 

54 

62 

63 

60 

65 

66 

67 

65 

65.3 

Sm  H«f«r«DC»  NolM  FoUowlBg  Suuod  IndM 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABA>(1 

SEPTEMBER  Itbb 


Station 

Day  Of  Month 

3  01 

|2  «! 

1 

2 

3 

4 

5  j 

6  1 

7  1 

8 

9  1 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

nl 

1 

le  j 

19 

20 

21 

22 

23 

24  1 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      *  * 

1 
1 
j 

■ 

MARTIN  DAM 

FVAP 

.10 

.26 

.12 

.20 

.22 

.28 

.16 

.20 

.20 

.24 

.17 

.06 

.26 

.21 

. ! 

- 

■  0! 

.le 

.15 

.01 

.16 

.15 

.20 

.11 

.08 

.11 

.18 

5.06B 

WIND 

12 

1 0 
10 

14 

380 

•        •  • 

PRAIRIE 

06 

i 

DEMOPriLIS  LOCIC  And 

DAM 

EVAP 

•  2C 

.06 

07 

. 

. . 

nfi 

• 

.  - 

09 

09 

.10 

4.75 

WIND 

1 1 

*  13 

*  1 1 

*  16 

*40 

*  1 7 

•^^ 

*  14 

• 

•  ^  ^ 

• 

*  39 

•  ^  J 

*  30 

11 

'44 

"38 

*5' 

*2S 

*4S 

'  1  0 

•  1  g 

*  20 

*  38 

30 

948 

MAX 

95 

96 

9'. 

95 

96 

9* 

97 

94 

96 

83 

83 

85 

77 

79 

92 

83 

74 

78 

80 

86 

81 

70 

82 

86 

89 

86 

90 

80 

81 

87 

86,3 

MI.-J 

7* 

73 

73 

74 

73 

72 

71 

66 

64 

68 

66 

65 

69 

61 

65 

65 

65 

66 

69 

68 

62 

61 

60 

61 

62 

61 

66 

70 

72 

67 

67.0 

6ULF 

08 

FAIRHOPE  Z  NE 

EVAP 

.W 

.17 

.21 

.20 

.21 

.13 

.24 

.16 

.07 

.07 

.04 

.17 

.11 

.19 

.21 

.16 

.U 

.28 

.02 

.07 

.20 

.20 

.15 

.16 

.  1  1 

.11 

.05 

.10 

.  1  7 

.1* 

4.39 

WIND 

7 

10 

1* 

21 

10 

24 

6 

6 

8 

6 

7 

7 

7 

25 

49 

47 

13 

13 

4 

32 

21 

62 

18 

15 

15 

5 

10 

1  1 

34 

13 

520 

MAX 

97 

98 

100 

100 

99 

101 

98 

97 

89 

92 

88 

92 

MIN 

7» 

72 

74 

73 

74 

72 

75 

70 

68 

69 

70 

70 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Stabon 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Dale  of 
fastest  mile 

CENTRAL   STANDARD  TIME 
MID          6   AM        NOON        6  PM 

Trace 

60-10 

.10-.49 

.50-99 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sl 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

31 

0.6 

4.0 

24 

N 

12 

90 

89 

64 

76 

3 

6 

4 

1 

0 

1 

15 

54 

6.2 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

IS 

0.5 

5.0 

21++ 

29 

30 

36 

89 

60 

69 

5 

1 

4 

I 

2 

0 

13 

6.0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

2 

0.4 

5.4 

25  +  + 

24 

02 

60 

81 

62 

72 

3 

4 

6 

2 

1 

0 

16 

6.4 

MONTSOMERY  WB  AIRPORT 

3n 

0.7 

6.3 

25 

S 

27  + 

85 

91 

68 

67 

2 

6 

1 

1 

1 

1 

12 

58 

6.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1966 


Addifioral  inform.tion  reeardmg  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  DanneUy  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabama 
36108,  or  to  any  Weather  Bureau  Ottice  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA  . 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  -F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  In  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  smns  of  th^  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65-  F.   In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 

and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

nnsPRVATION  TIME-     The  Station  lndc«  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
^dTow  on  Croun"' tablli:  al  obser^.Ton  tLe  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  a,  6:00  am     C.  S.  T.    Data  in  the  "Extremes   table.  "Daily  Precipita- 
tion" t-ible,  "Daily  Temperature"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wmd"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wmd"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  tor  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  m  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  sUtion  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  daU  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin, 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
LNTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IX  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "SupplemenUl  Data"  table.  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
+-t     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing:   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "DaUy  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station. 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 
T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 
r     Recording  Rain  Cage  Station     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin     If  daily  amounts  are  published  in 

"Cl^aJlgialS^'  bu^^^^^^^     they  are'from  1  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 

the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 
G     "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  m  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J      "Supplemental  Data"  table. 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generaUy  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however, 
building, 

stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  m  the  tables,  were  either  missing  or  received  loo  late  to  be  included  m  this  issue. 

General  weather  conditions  in  .he  U.  S.  for  each  month  are  descrOied  in  the  publications  M°J<THLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  al,  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washmgton,  D.  C.  imui. 
information  concerning  the  history  Of  changes  in  locations,  elevations    exposure,  etc     of  substaUo^^^^^^^^^^^^^^ 

mformation  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  la  cems.  pu 
the  address  shown  above. 
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.0 

0 

0 

VERNON 

75,5 

43,4 

59,5 

64 

14* 

31 

29* 

204 

0 

0 

5 

0 

2,77 

1,43 

18 

,0 

0 

I 

0 1 V 1  SI  ON 

60,1 

3,39 

.78 

,0 

•       •  « 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

75.  1 

47.3 

61.2 

66 

8 

34 

29 

143 

0 

0 

Q 

0 

4,49 

3,05 

18 

.0 

0 

3 

3 

1 

CAlERA  2  Sw 

76.6 

45.7 

61,2 

84 

15 

34 

31. 

140 

0 

0 

0 

0 

2,04 

-  .47 

,0 

0 

CENTRE  5  Sw 

74,4 

45,4 

59,9 

85 

1 

34 

29 

182 

0 

0 

0 

0 

6,21 

3.14 

18 

0 

5 

3 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

74.9 

46,9 

6Q,9 

83 

1 

34 

29 

162 

0 

0 

0 

2,82 

1,38 

18 

:l 

0 

* 

2 

1 

GADSDEN  GAS  PLANT 

72*7 

47,0 

59,9 

3»  I 

82 

14* 

39 

29 

181 

0 

° 

0 

0 

5,00 

2.40 

16 

,0 

0 

4 

3 

3 

PELL  CITY   I  NNE 

71.8 

42,5 

57.2 

62 

1 

34 

29* 

246 

0 

0 

0 

0 

2,63 

1.36 

19 

,0 

0 

* 

^ 

SYlACAUGA  »  NE 

74,0 

47,5 

60.8 

84 

12* 

35 

29 

160 

0 

0 

0 

0 

4,77 

2.95 

18 

,0 

0 

2 

1 

TALLADEGA 

72.  5 

49,  1 

60.8 

83 

Q 

37 

29* 

156 

0 

0 

0 

0 

3.98 

1,44 

2.36 

18 

.0 

0 

2 

1 

DIVISION 

60.2 

3*2 

3.99 

1,34 

.0 

.       .  . 

PIEDMONT  PLATEAU  0! 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

74.7m 

46, 8M 

60. 8M 

84 

10 

161 

0 

0 

0 

0 

6.67 

2.00 

16 

.0 

0 

8 

5 

3 

ASHLAND 

74. OM 

47, 9M 

61. OM 

60 

31. 

if 

21 

133 

0 

0 

0 

0 

6.20 

4,301  18 

.0 

0 

4 

3 

I 

AUBURN  3  SW 

76.2 

51,1 

63.7 

2.7 

66 

11 

39 

29 

93 

0 

0 

0 

0 

7,97 

5.69 

3,30  10 

.0 

0 

5 

4 

3 

CAMP  HILL  2  NN 

73,8 

47,2 

60.5 

83 

11* 

36 

29* 

153 

0 

0 

0 

0 

8,47 

3.11 

24 

,0 

0 

6 

5 

3 

MEFLIN 

73.2 

42,1 

57,7 

81 

4 

31 

28 

224 

0 

0 

2 

0 

7,65 

.0 

0 

LAFAYETTE 

73.7 

49,6 

61,7 

•  5 

10 

38 

20 

123 

0 

0 

I 

7.30 

2.30 

24 

,0 

0 

T 

5 

5 

MARTIN  DAM 

73.6 

52.7 

63,2 

84 

8 

4| 

29 

90 

0 

0 

0 

7.29 

5.35 

2.25 

23 

,0 

0 

7 

5 

2 

OPELIKA 

74.3 

50.1 

62.2 

8* 

11 

39 

29* 

123 

0 

0 

0 

0 

5.61 

1.64 

10 

,0 

0 

5 

4 

3 

ROCKFORD  2  NNM 

73. IM 

49.  IM 

61, IM 

83 

5* 

36 

20 

136 

0 

0 

0 

0 

7,64 

2.73 

10 

,0 

0 

* 

4 

1 

ROCK  MILLS 

74,2 

45,4 

59.8 

86 

11 

35 

30* 

173 

0 

0 

0 

0 

7,06 

3.02 

2* 

,0 

0 

5 

} 

1 

DIVISION 

61.2 

7.19 

4,92 

.0 

i 

1 

j 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

AL ABAM* 

„             ,  OCTOBER  1966 

Continued   


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Dale 

LoweBl 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

1 

M 
X 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Deplh 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

S< 

s  * 

si 

O  0 

tt  tt 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

76.3 

51,9 

64.1 

88 

15 

39 

20 

93 

Q 

2.36 

.50 

16* 

.0 

0 

6 

2 

0 

0EMOP0LI5  LOCK  AND  D«M 

48,7 

1 0 

3 1  • 

l47 

0 

0 

0 

0 

2  27 

•  ,07 

.81 

14 

0 

5 

2 

0 

OAINESVILLE 

47,9 

61,4 

86 

1 

37 

21 

154 

0 

0 

0 

0 

2.70 

.64 

10 

.0 

0 

6 

3 

0 

HAYNEVILLE 

74.5M 

50, 4M 

62, 5M 

89 

1 

40 

29* 

111 

0 

0 

0 

0 

5.13 

2.00 

10 

.0 

0 

8 

3 

2 

L  1  V  1       J  1  U"! 

M 

M 

M 

MARION  JUNCTION   2  NE 

75  #  6 

50.6 

63,1 

85 

1 5« 

3 1  * 

0 

0 

0 

0 

4.32 

1.45 

15 

0 

7 

4 

1 

WINTER   3  NW 

75. S 

50.1 

62. B 

86 

9» 

39 

2 

116 

0 

0 

0 

0 

4.68 

1.05 

16 

!o 

0 

7 

5 

1 

MONTGOMERY  WB  Ap  R 

75.1 

53.5 

64.3 

-  2,3 

8 

42 

20 

77 

0 

0 

0 

0 

6.08 

3.80 

3,75 

9 

,0 

0 

6 

2 

2 

selma 

77,2 

52.8 

65.0 

•  2.4 

86 

15. 

40 

20 

69 

0 

0 

0 

0 

6.68 

6.54 

2,85 

10 

,0 

0 

6 

4 

* 

TUSKEGEE  3  S 

75,9 

52.5 

64,2 

.  2.3 

64 

14* 

39 

29 

6$ 

0 

0 

0 

0 

6.73 

6.92 

2,10 

9 

,0 

0 

6 

6 

3 

UNION  SPRINGS 

7*, 7 

53,2 

64,0 

3.1 

84 

ll* 

J I  * 

96 

0 

0 

0 

0 

4,65 

2*52 

2,00 

10 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

63.3 

-  3,6 

4,96 

2.81 

,0 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   I  NW 

79.9 

50.4 

65.2 

88 

1 

37 

30 

76 

0 

0 

0 

0 

2,53 

,64 

16 

.0 

0 

7 

2 

0 

ATMORE   I  SW 

78. 2M 

53.7 

66. OM 

40 

19 

65 

0 

0 

0 

0 

4,41 

,65 

10 

.0 

0 

9 

6 

0 

BRANTLEY 

78.2 

49,7 

64,0 

68 

10* 

34 

29 

104 

0 

0 

0 

0 

3,55 

1.68 

1,36 

19 

,0 

0 

6 

3 

I 

BREWTON   3  SSE 

78.8 

50.8 

64,8 

-  1,8 

68 

9 

36 

29* 

68 

Q 

Q 

0 

4,90 

2.52 

1.86 

16 

,0 

0 

10 

4 

I 

CAMDEN   3  NW 

76.3 

50.7 

63.5 

87 

8 

39 

20 

100 

0 

0 

0 

0 

5,38 

1.45 

23 

,0 

0 

9 

3 

3 

CHATOM   3  N 

77.7 

52,2 

65.0 

67 

6 

38 

20 

77 

0 

0 

0 

0 

4,90 

1.00 

13 

,0 

0 

8 

7 

1 

CLAYTON 

75.1 

54,9 

65.0 

66 

13 

42 

19 

72 

0 

0 

0 

0 

4,05 

2.00 

1.51 

10 

,0 

0 

6 

3 

2 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

ao.6 

59,6 

70,1 

92 

5 

43 

20 

28 

1 

0 

0 

0 

1.79 

-  .11 

,55 

24 

,0 

0 

4 

1 

0 

ENTERPRISE   3  NW 

76.5 

55  3 

6  5  9 

86 

42 

20 

63 

0 

Q 

Q 

0 

3  10 

1  •  fcO 

1 

•  0 

0 

EUFAULA 

EVERGREEN 

77.3 

52.1 

64.7 

90 

5 

39 

29 

96 

1 

0 

0 

0 

5,42 

•  84 

16 

,0 

0 

9 

8 

0 

FRISCO  CITY 

77. « 

53.0 

65,2 

9 

41 

20 

76 

Q 

Q 

0 

Q 

6,36 

4.13 

2«2e 

10 

,0 

0 

6 

4 

3 

GENEVA 

54  9 

86 

4  I 

28* 

0 

0 

0 

0 

1,30 

•  37 

19 

0 

0 

Q 

g 

76.9 

5o!o 

63!5 

66 

6 

37 

31 

113 

0 

0 

0 

0 

2.08 

.70 

10* 

,0 

Q 

5 

2 

0 

GREENVILLE 

76.7 

54,3 

65.5 

-  2,0 

85 

6 

42 

20 

59 

0 

0 

0 

0 

3.64 

1.56 

,94 

24 

,0 

0 

6 

4 

0 

HEADLAND 

78,0 

56.1 

67.1 

68 

6 

43 

20 

55 

0 

Q 

Q 

3.01 

1,30 

25 

,0 

0 

4 

2 

1 

HIGHLAND  HOME 

76,5 

53,2 

64.9 

-  2,4 

86 

9* 

42 

20 

74 

0 

0 

0 

0 

2.60 

.83 

.79 

24 

,0 

0 

4 

3 

0 

NATCHEZ 

77  «  6 

50«  $ 

64.1 

69 

0 

0 

0 

0 

4  12 

1 0 

0 

2 

2 

OZARK  6  NNW 

77,9 

55.3 

66.6 

-  1,9 

86 

5 

41 

20 

41 

0 

0 

0 

0 

1.60 

.17 

I47 

19 

!o 

0 

6 

0 

0 

PHENIX  CITY   2  NNW 

75,3 

54.6 

65.0 

65 

11 

41 

20 

65 

0 

0 

0 

0 

4.71 

1,96 

10 

,0 

0 

6 

4 

1 

THOMASV I LLE 

73.7 

52.2 

63.0 

64 

1 

42 

26* 

103 

Q 

g 

0 

4.49 

1.95 

1,83 

19 

.0 

0 

9 

2 

t 

TROY 

77.0 

55.1 

66  1 

"  1,2 

85 

14* 

42 

20 

59 

0 

0 

0 

0 

1.79 

•  .27 

,68 

1 9 

.0 

0 

1 

WHATLEY 

77.5 

50.7 

64^1 

88 

10* 

39 

26 

96 

0 

0 

0 

0 

5.34 

1,82 

10 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

65.2 

-  2,1 

3.71 

1,61 

.0 

GULF  08 

6A Y  M \ NE T TE 

77.* 

57.2 

67.3 

67 

4 

42 

20 

42 

0 

0 

0 

0 

6.95 

2,93 

10 

.0 

0 

5 

4 

3 

CITRONELLE 

78.3 

H 

M 

69 

4 

0 

0 

5.59 

2,92 

1,41 

18 

.0 

0 

CODEN 

80.0 

57.1 

68.6 

69 

4 

44 

20 

31 

0 

0 

0 

0 

6.56 

2.96 

10 

.0 

0 

8 

2 

2 

FAIRHOPE   2  NE 

77.6 

56,7 

67.2 

•  2.1 

69 

9 

42 

27 

45 

0 

0 

0 

0 

3.64 

.60 

1.73 

IB 

.0 

0 

6 

2 

2 

FORT  MORGAN 

75.8 

61,5 

66.7 

64 

9 

45 

26 

27 

0 

0 

0 

0 

3.93 

2.35 

10 

.0 

0 

5 

3 

I 

MOBILE  WB  AIRPORT 

78,3 

57.6 

68.0 

-  1.9 

66 

15* 

441  20 

32 

0 

0 

0 

0 

4.44 

1.41 

1,80 

18 

.0 

0 

9 

3 

2 

R08ERTSDALE  I  E 

78,3 

55.5 

66.9 

66 

6 

42 

20 

54 

0 

0 

0 

0 

<>.93 

I.T9 

1.60 

10 

.0 

0 

9 

3 

2 

DIVISION 

67.8 

-  1.6 

5.16 

2.27 

,0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
DOTHAN  FAA  AIRPORT 

LOWEST  TEMPERATURE 
RUSSELLVILLE  2 

GREATEST  TOTAL 
PRECIPITATION 
AUTAUGAVILLE   3  N 

LEAST  TOTAL 
PRECIPITATION 
COFFEE   SPRINGS  2  NW 

GREATEST   1  DAY 

PRECIPITATION 

ASHLAND 


92 
28 

6,94 


4,30 


DATE 
DATE 


05 
28 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NORTHERN  VALLEV  0 

ATHENS  2 
BELLE  HfN*  2  H 
OECATuR 

falkville  i  h 
Florence 

MOOGE  ^ 

huntsville  we  ap 

M40I SHN 

"USCtP    SHOALS  F4A  AP 

NEm  market  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 


AlBERTvILLE  2  SE 
BESSE-ER  3  SSn 
BIRMINGHAM  1MB  AP 
BOAZ 

BRIDGEPORT  2  m 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
LEEDS 

MA6ELL* 
ONEONTA 

PAL'^EPOALE  2  W 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT   SUBSTA  AU 

SAVRE 

SCOTTSeORO 
TRAFFORO 
VALLEY  HEAD 


UPPER  PLAINS 


0} 


*LICEVILLE 
ARlEV  3  S 
AUTAUGAVILLE    3  N 
SANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BlLLINGSLEY  I  SE 

BROOK WOOD 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

double  springs 
Elrod 

FAYETTE 
GORGAS 
HAtEYVILLE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  *  H 
LAY  DAM 

MERTZ  PONDVILLE  TOwER 
MITCHELL  DAM 

PICKCNSVILLE 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 
REFORM 

tm0hs9y  exp  station 

Tuscaloosa  faa  ap 
tuscaloosa  oliver  oam 

VERNON 

mest  BLOCTQN 

MINFIElD  2  SW 


EASTERN  VALLEY  0* 
ANNISTCN  faa  Ap 

ashvillE  *  w 

CAlERA  2  5w 

centrf  s  sw 
childersburg 

CmilDersburg  wtr  plant 

GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SW 
LEESBURG 

MONTEVKLO 
PELL  CITY  I  NNE 
SylACAuGA  4  NE 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY  h  NE 
ASHLAnO 

auburn  3  sw 
cahp  hill  2  nw 
oaoeville 

oelta 

HEFLIN 
HIGHTOwER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELUA 

ROCKFORD  2  NNW 
ROC<  "ILLS 

thurlcw  dam 

wADlEy 
ftETUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


Day  of  Month 


o 

H 

1  1  2  1  3 

4 

s  1 

"  1 

6 

7 

8   1  9 

10  1  11  1  12 

13  1 

M  1 

15 

16 

17 

16 

i 

19     20  21 

22  33 

24 

^  1 

26  1  27 

•  ^0 

.05 

.27 

•  20 

i.i*< 

.21 

•*0 

3I17 

.09 

•  07 

•  *7 

.19 

01 

2.92 

.08 

.05 

3,28 

.04 

•  11 

T 

* 

1*48 

'eo  T 

!o3 

.12 

.22 

•  03 

•  12 

•  15 

.69 

*0I 

.  10 

.22 

1.23 

3,36 

.10 

.02 

•  11 

•  14 

.20 

2.34J 

T 

•  45 

■  06 

.30 

•  27 

•01 

.25 

1.78 

.08 

T 

T 

•  14 

.08 

.91 

.09 

.28 

1.79 

•  46 

1.3K 

T 

T 

T 

•  24 

.01 

T 

.22 

•03 

•  35 

U80 

1.90 

.20 

•  30 

I" 

3.29 

.li 

.02 

•  04 

•  11 

y 

*I0 

2.61 

*t  1 

T 

•*9 

!l7 

.25  .04 

1  .29 

.07 

•  21 

T 

.10 

.76 

4.25 

'it 

05 

.27 

.49 

.90 

U«9 

7 

1.74 

T 

.03 

•  02 

T 

,03 

.25 

,72 

3.13 

.09 

T 

•  01 

T 

1.29 

I  '50 

- 

^04 

3.39 

•  06 

.59 

1.12 

Ull 

.«> 

•  72 

■  71 

•  72 

.04 

1  .85 

TXT 

T  T 

•  04 

.42 

4.66 

•  26 

1.07 

1.34 

1.32 

•  3* 

6.59 

'  5T 

OT 

1 .76 

1  ■  I  I 

1 .  3(K 

1,29  T 

•  08 

1  .90 

.75 

3.S6 

.IS) 

T 

•  02 

.55 

2.33 

03 

2.61 

T 

.08 

•  04 

.1) 

,93 

.87 

2.70 

.2i 

.06 

.04 

•  27 

.52 

1.08 

3.3S 

.04 

T 

,07 

1.18 

1.09 

:?i 

.0* 

2.69 

•  29 

.40 

,99 

•  90 

.15 

3.42 

.11 

•02 

I  ,20 

•  97 

4. If) 

'  ' 

.41 

.17 

•  10 

.22 

2.43 

•  24 

.02 

3.12 

.23 

T 

.06 

.83 

.63 

1.19 

.22 

.19 

.09 

.85 

1.90 

1.20 

3. 90 

» '  a 

,02 

.03 

■  39 

2.01 

,06 

.79 

T 

6.4A 

•  38 

1.02 

1.96 

1,66 

,03 

1 

•  91 

•  21 

2.29 

* 

» 

• 

2.29 

<>.39 

.A* 

•  10 

.93 

1.5a 

1,35 

,17 

B.9A 

,06 

2*21 

1.49 

1.81 

2,39 

1.02 

3.11 

,\i 

■  49 

•  19 

•  95 

1.21 

•  20 

7.2fl 

.or 

.04 

U26 

.29 

.90 

3^08 

1,61 

•  07 

.90 

T 

.25 

.60 

4.69 

.61 

.07 

•  04 

.05 

.53 

2.13 

,99 

•  31 

2.77 

.  IS 

.21 

.12 

•  04 

1,39 

.36 

.54 

9(S9 

.10 

.99 

.15 

■  85 

,12 

2*90 

•48 

2*91 

.66 

.10 

,08 

•  06 

1  ,25 

,68 

■  28 

5.09 

.51 

,17 

•  14 

2.10 

1 .62 

.48  ,03 

I  .70 

.30 

,T0 

.70 

3.30 

•  20 

2,00 

1,10 

2.98 

.?5 

■  02 

T 

T 

,20 

.68 

1,15 

•  90 

2.21 

.62 

•  2* 

T 

.28 

1.27 

2.*9 

•  03 

•  06 

T 

.06 

.03 

.29 

1.17 

.43  T 

•  0* 

3.49 

.65 

•  16 

T 

•  07 

2.68 

T 

•  13 

2«37 

.20 

.09 

,29 

,48 

.62 

.62 

.  15 

6.96 

.07 

.04 

1,62 

.10 

.72 

.20 

2.14 

.  34 

1.20 

.13 

2.94 

.31 

.04 

.06 

.21 

.04 

•  14 

2.00 

.14 

<>.99 

,93 

•  19 

1.06 

.45 

2.03 

•  29 

,04 

S.l? 

.12 

U49 

•  29 

■09 

.99 

.09 

1.36 

1,00 

•  17 

3.91 

.30 

■  09 

.01 

■  42 

•  12 

■  11 

•  03 

2,29 

.22 

3.76 

.15 

.3T 

,03 

.90 

1 .98 

,30 

•  03 

2.9S 

.  30 

T 

.50 

T 

,09 

.44 

1 .49 

•  20 

2.62 

.32 

.06 

.02 

.93 

.04 

.30 

.60 

,64 

•  11 

2.77 

.5T 

.92 

.03 

1.43 

•  22 

2.49 

.09 

■  30 

.05 

i.to 

.33 

.66 

2.97 

.56 

■  07 

.07 

.06 

.2) 

1  .40 

.40  ,03 

•  17 

4,49 

T 

,60 

3.05 

•04  ,03 

3.43 

.11 

.22 

1 .08 

.95 

,90 

.17 

2.0* 

.76 

1.28 

.29 

T 

,43 

T 

1,29 

T 

3.14 

T 

T 

1*10 

3*14 

.30 

■  90 

.68 

1.10 

•  16 

2.82 

.63 

.03 

.04 

.50 

.06 

1.58 

.13 

•09 

.2« 

,06 

2.21 

.99 

1 .29 

T 

•  05 

.  1 1 

9.00 

.26 

.02 

2.40 

1.15 

1.12 

.03 

.02 

4.29 

.68 

,06 

T 

.06 

T 

1.0) 

1.04 

1.62 

T 

4.97 

.20 

,07 

.  35 

.9i 

1 .25 

1.80 

.  38 

,   -  . 

26 

T 

T 

.25 

T 

.26 

.10 

1.44 

T 

T 

!23 

.31 

.73 

1.36 

.23 

4,77 

.16 

•  10 

.02 

,16 

•  69 

2.95 

.46 

3.98 

.68 

•  09 

T 

.82 

.14 

2,36 

,09 

•08 

3,06 

.30 

.71 

1,14 

,79 

■  12 

6.67 

I 

1.18 

•  20 

•  23 

2.00 

1,31 

.12 

.04 

■  40 

4!3( 

•  70 

,80 

T 

3.30 

T 

,75 

1.97 

1.91 

•  08 

T 

T 

1,99 

•  03 

•  16 

,95 

T 

,73 

1,94 

3.11 

9  7f 

2^18 

•  02 

1.16 

.83 

2^37 

2.08 

•  06 

T 

1,86 

•  64 

2.84 

•  69 

•  13 

•  03 

7.69 

.58 

2^70 

4.17 

•  20 

T 

.25 

.06 

•  02 

•  72 

.93 

2.89 

•  70 

•  81 

6.99 

.06 

1,79 

.09 

•  92 

1,07 

2^19 

■  86 

.05 

7,30 

.10 

1.4A 

.18 

1.00 

1. 10 

\,IB 

2,30 

7.29 

.05 

2.10 

,83 

.09 

.08 

.30 

.91 

.1, 

2.29 

.99 

9,61 

.05 

.09 

.06^  1.6*  .01 

i04 

.22 

.60 

1.91 

.03 

U30 

.06 

.01 

7.64 

.05 

.05 

T 

2,73 

•  07 

T 

1.62 

.05 

2,03 

•  98 

■  06 

T 

.09 

.02 

•  77 

•  01 

,02 

1.05 

.01 

1,33 

.72 

3.02 

.02 

5)23 

1.49 

.12 

.34 

.47 

.80 

2.05 

9.06 

.01 

.04 

1,12  T 

r 

.92 

T 

.94 

1.51 

.92 

T 

6.74 

1.74 

.11 

.96 

.58 

,84 

2.51 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


O 
t- 

1    1    2    {  3 

4   1  5 

 1  1 

6 

■7   1   8   1  9 

10  1  11  1  12 

13 

 L. 

14 



IS 

16 

 L- 

17 

 L- 

18 

19 

 >- 

20  1  21 

 1  

22 

 1 

23 

 L 

24 

25 

 L 

26  1  27 

 '  

28     29  1  30 

'  1  1  

31 

PRAIPIE  06 

CUBA 

24 

18 

78 

Oayton 

*  J  J 

.23 

.50 

.28 

.50 

.03 

,46 

.02 

.03 

OEMOPOLIS  lock  4N0  OAM 

•  06 

.68 

.81 

.07 

.10 

.38 

PORT  DEPOSIT 

S.5S 

.15 

2.70 

1.75 

.85 

.10 

GAINESVILLE 

Z,TO 

.13 

.13 

T 

.01 

.84 

.65 

.06 

.05 

.61 

.22 

T 

GREENSBORO 

HAYNEVILLE 

5.13 

.20 

2.00 

.14 

.25 

.26 

.53 

.02 

.15 

1.54 

T 

.02 

7 

T  . 

LIVINGSTON 

MARION   I  N 

2.«6 

.12 

.99 

.38 

.77 

.20 

MARION  JUNCTION   I  ENE 

3.66 

.09 

.OT 

1.44 

.01 

.12 

.23 

.39 

1.13 

.13 

.05 

MARION  JUNCTION  Z  NE 

18 

* 

.15 

1  45 

.05 

' 

ila4 

MATHEWS   I  SSM 

4lu 

.  11 

!7l 

.88 

T 

.41 

Il7 

MILSTEAO 

.12 

3.19 

,10 

.57 

.27 

1.15 

2.03 

.01 

MINTER  3  Nw 

4.6fl 

.02 

.18 

.75 

.03 

.79 

1.05 

.99 

.21 

.66 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

6.08 

.20 

J. 75 

7 

.23 

.36 

T 

1.27 

.27 

ORfiVILLE 

B.36 

.04 

.OQ 

3.60 

.28 

,40 

.32 

1.64 

2.00 

PERRYVILLE 

3.51 

.53 

.35 

1.16 

.24 

.93 

.06 

PINE  LEVEL 

.02 

selma 

8.68 

03 

,06 

2)85 

T 

.14 

1.51 

1.85 

2.08 

.16 

T 

SUTTLE 

3,67 

.78 

.02 

.17 

1.30 

.17 

1.01 

.04 

TUSKE6EE  3  S 

8,73 

.14 

.08 

2.10 

.48 

.03 

1.73 

.60 

.56 

.97 

T 

2.04 

UNION  SPRINGS 

*,65 

2.00  .01 

.01 

.02 

.02 

.10 

.92 

.70 

.40 

uniontown 

'20 

y 

•  30 

T 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

2)21 

* 

!35 

.06 

.99 

.32 

.20 

.18 

COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE   1  NNW 

,32 

.72 

ALBERTA 

^l93 

.08 

•  1  7 

.98 

.14 

,41 

I22 

.02 

1)92 

.84 

.15 

ANDALUSIA   1  NW 

2,53 

•  10 

.10 

.34 

.27 

,11 

.05 

.84 

T 

.66 

.03 

.03 

atmore  I  SW 

.51 

.63 

.65 

.59 

.44 

.23 

.61 

.20 

T 

T 

.55 

BRANTLEV 

3.55 

.12 

.34 

.54 

,03 

.72 

1.38 

.40 

•  02 

BREWTON  3  5SE 

*.90 

.22 

.  1  1 

1« 

91 

59 

06 

.10 

brundioge 

.51 

.10 

!2t 

.45 

.50 

.15 

CAMDEW  3  Nm 

5,3« 

.13 

.07 

.38 

,17 

1.27 

1.33 

.16 

.08 

1.45 

.13 

CHATOM    3  N 

4,90 

.to 

.52 

I. 00 

,53 

.77 

.14 

.02 

.82 

CLAIBflRNE 

4.64 

.07 

.16 

1.75 

.21 

.22 

1.S5 

.19 

.19 

Clayton 

16 

* 

.  1 1 

05 

1  51 

'lU 

05 

• 

47 

COFFEE  SPRINGS  2  Nw 

T 

l35 

T 

COTTONTON 

4,50 

2.45 

.48 

.96 

.06 

.55 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

1.79 

.02 

T 

.48 

.02 

.08 

.19 

T 

.45 

T 

.55 

Elba 

2.69 

.05 

.10 

.25 

.10 

.96 

1.15 

.08 

ENTERPRISE  3  Nw 

15 

• 

14 

1.60 

18 

EUFAULA 

Evergreen 

S.42 

54 

.62 

.76 

.11 

.84 

.62 

.58 

.78 

.54 

.03 

falco  open  pond  TOwER 

FRISCO  CITY 

6,36 

T 

.10 

2.28  T 

.17 

,06 

.87 

1.62 

.04 

1.22 

GENEVA 

.07 

03 

.26 

GEORGIANNA 

4,6T 

.11 

I 

i.Ol 

.12 

,09 

.46 

.54 

I79 

.05 

1.37 

gilbertown 

2.0<l 

*  70 

T 

.70 

.23 

.32 

T 

T 

.13 

GREENVILLE 

3.8^ 

.06 

.11 

.02 

.93 

.06 

,12 

.74 

,78 

.06 

.94 

.02 

HEADLAND 

3.01 

.45 

.86 

.40 

U30 

HIGHLAND  HOME 

•  09 

02 

.  74 

•  02 

JACKSON 

6.4< 

* 

,05 

.67 

1.12 

!oe 

1.00 

.94 

2.45 

T 

KINSTON 

2.46 

.74 

.34 

,04 

.03 

.28 

.02 

.01 

.95 

.05 

LOUISVILLE 

3.40 

.38 

.05 

.10 

.73 

.39 

1.02 

.73 

melvin 

3.00 

1.18 

.99 

.29 

.54 

milleos  ferry 

05 

.33  T 

30 

2  07 

.01 

78 

46 

NATCHEZ 

4)12 

.03 

.09 

1I59 

lis 

l07 

.05 

.18 

T 

1.50 

.03 

.45 

NE^gTON 

3.14 

,03 

.55 

.08 

.01 

.22 

.37 

1.80 

OZARK  6  NNW 

1.80 

.37 

.38 

.01 

.12 

.13 

.01 

.47 

.26 

.05 

PHENIX  city   2  NN»» 

4.71 

.21 

1.98 

.01 

.65 

.37 

.02 

.81 

•  66 

Pine  will 

5.12 

40 

* 

.25 

.52 

1.20 

1.98 

.77 

HIVER  FALLS 

.07 

.21 

l67 

SLOCOMB 

1.95 

iso 

.08 

!56 

.14 

SNOW  HILL 

5.07 

2,34 

.74 

.94 

1.05 

thomasville 

4,49 

.11 

,23 

.38 

.29 

.09 

.76 

.21 

1.83 

.43 

.10 

.06 

troy 

1,79 

10 

.09 

.45 

.10 

.16 

.68 

,04 

•  12 

.05 

WALLACE  Z  £ 

.85 

,75 

WHATLEY 

5,34 

.44 

.24 

U82 

.32 

.27 

.80 

1.45 

GULF     *       *  08 

BAY  MINETTE 

6.95 

.07 

2.93 

.28 

1.98 

1.14 

.03 

.52 

citronelle 

5.59 

.08 

•  1.36 

.21  .46 

.30 

.90 

.82 

1.41 

.05 

CODEN 

6.56 

.21 

.03 

.06  .21 

2.96  .05 

.34 

.01 

.03 

.02 

.37 

1.87 

.11 

.01 

.23 

.05 

FAIBHOPE  2  NE 

3.84 

.12 

T  .06 

1.05 

.40 

.02 

.03 

.04 

1.73 

.12 

.09 

.11 

.07 

FORT  MORGAN 

3.93 

.10 

2.35 

.30 

.63 

.55 

GulF   SHORES  P  0 

4,33 

T 

T 

1.20     .26  T 

.10 

.25 

.32 

1,15 

T 

T 

1.0; 

MOBILE  WS  AIRPORT 

4.44 

.14 

.04  .23 

1.09  T 

.11 

T 

.11 

T 

1.80 

.14 

.56 

.03 

•  19 

ROB6RTS0ALE   I  E 

4.93 

.05 

1.17 

1.60 

.10 

.20 

,48 

.11 

.10 

.74 

.36 

.02 

S«e  lefeience  notes  toUowiiig  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

* 

01 

m 

I 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

3 

g 

10 

12 

13 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

m 

> 

•          •  « 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

MAX 

82 

69 

74 

75 

82 

71 

70 

71 

68 

83 

83 

79 

80 

75 

90 

73 

67 

67 

54 

56 

63 

69 

75 

76 

77 

70 

68 

71 

72 

76 

66 

72,4 

MIN 

48 

40 

43 

54 

57 

40 

38 

39 

42 

50 

37 

40 

45 

59 

69 

41 

36 

45 

47 

35 

33 

42 

45 

52 

51 

40 

34 

33 

39 

35 

36 

43.2 

BELLE  MIN»  2  N 

MAX 

7". 

68 

76 

82 

79 

72 

76 

77 

92 

77 

77 

79 

76 

80 

74 

66 

63 

56 

57 

63 

68 

,^ 

76 

71 

71 

72 

76 

71 

76 

73.0 

MIN 

48 

39 

43 

51 

56 

40 

38 

51 

62 

61 

38 

41 

46 

57 

61 

41 

36 

46 

47 

33 

34 

40 

46 

92 

90 

35 

34 

34 

42 

39 

44,4 

OECATUR 

MAX 

8* 

Te 

71 

76 

82 

71 

73 

77 

78 

90 

74 

78 

82 

76 

93 

73 

67 

68 

61 

59 

64 

49 

76 

77 

70 

69 

70 

72 

73 

79 

73,7 

MDi 

SO 

40 

41 

52 

58 

45 

38 

50 

56 

60 

40 

40 

44 

47 

63 

45 

39 

43 

41 

36 

37 

41 

49 

92 

92 

44 

36 

19 

37 

37 

36 

44,4 

r*LKV!LLE   1  N 

MAX 

82 

65 

68 

75 

81 

71 

71 

76 

77 

94 

74 

76 

80 

73 

81 

73 

66 

60 

56 

58 

62 

68 

75 

79 

75 

70 

68 

71 

74 

79 

67 

71  ,9 

MIN 

49 

38 

40 

53 

57 

38 

35 

41 

59 

63 

37 

39 

44 

52 

63 

39 

36 

40 

47 

33 

33 

35 

42 

47 

49 

54 

33 

34 

33 

37 

34 

42,4 

FLORENCE 

MAX 

76 

72 

77 

83 

75 

73 

79 

81 

80 

78 

92 

84 

74 

91 

77 

70 

62 

57 

56 

67 

71 

78 

79 

75 

72 

Tit 

77 

62 

79 

80 

75,0 

MIN 

45 

41 

47 

56 

56 

42 

40 

56 

64 

58 

40 

44 

51 

59 

58 

40 

36 

46 

46 

34 

38 

47 

49 

51 

46 

39 

35 

99 

37 

41 

36 

45.6 

HUNT5VILLE  MB  AP 

MAX 

bS 

71 

79 

84 

72 

72 

78 

81 

82 

75 

78 

81 

78 

82 

77 

67 

62 

56 

58 

62 

70 

,3 

Te 

Tl 

70 

74 

74 

78 

67 

74 

73,2 

MIN 

46 

42 

52 

54 

51 

45 

42 

59 

65 

48 

43 

43 

48 

63 

53 

46 

40 

49 

40 

34 

36 

46 

49 

55 

50 

49 

36 

39 

39 

42 

39 

46,5 

MADISON 

MAX 

75 

TO 

75 

82 

71 

71 

71 

78 

82 

75 

77 

81 

76 

91 

75 

67 

60 

55 

58 

62 

69 

^, 

T8 

66 

68 

70 

73 

77 

71 

74 

72,1 

MIN 

49 

41 

45 

53 

56 

44 

39 

54 

63 

60 

40 

42 

51 

59 

62 

43 

37 

47 

47 

33 

37 

44 

50 

51 

51 

40 

39 

38 

37 

43 

19 

46.1 

MOULTON  2 

MAX 

72 

73 

76 

83 

74 

68 

80 

79 

85 

76 

90 

84 

72 

80 

74 

69 

63 

59 

57 

69 

69 

,j 

60 

73 

72 

74 

76 

80 

71 

76 

73,9 

MIN 

45 

38 

41 

53 

56 

36 

36 

51 

62 

51 

38 

41 

46 

60 

59 

40 

34 

47 

47 

35 

33 

43 

46 

52 

49 

37 

39 

34 

35 

39 

16 

43.7 

MLSCLE  SHOALS  fAA  AP 

MAX 

69 

72 

78 

84 

75 

74 

79 

93 

85 

78 

92 

84 

75 

84 

77 

69 

61 

98 

61 

65 

72 

79 

79 

78 

74 

72 

73 

77 

82 

72 

80 

75,2 

MIN 

48 

42 

46 

56 

54 

45 

39 

56 

65 

47 

42 

44 

48 

62 

51 

46 

42 

90 

42 

37 

36 

49 

49 

94 

51 

44 

36 

36 

38 

43 

19 

46,4 

NEN  MARKET  2 

MAX 

81 

74 

72 

80 

75 

69 

75 

77 

74 

74 

80 

76 

75 

75 

60 

57 

59 

60 

67 

,j 

77 

,7 

69 

66 

69 

77 

71,8 

MIN 

53 

36 

43 

55 

56 

40 

35 

42 

60 

32 

37 

45 

60 

41 

37 

47 

46 

30 

32 

44 

44 

90 

51 

39 

32 

32 

43,0 

RED  BAY 

MAX 

83 

65 

71 

78 

82 

71 

70 

79 

82 

79 

74 

91 

84 

81 

66 

56 

99 

55 

59 

59 

7j 

77 

76 

70 

69 

72 

76 

79 

72 

72,3 

MIN 

49 

43 

46 

52 

57 

44 

44 

46 

60 

62 

47 

48 

50 

58 

37 

37 

44 

96 

37 

36 

48 

52 

47 

40 

37 

40 

44 

43 

43 

46,0 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

65 

66 

74 

81 

71 

72 

75 

76 

83 

74 

77 

90 

74 

79 

74 

66 

61 

50 

57 

62 

68 

77 

70 

68 

70 

71 

76 

66 

74 

Tl,4 

MIN 

44 

41 

45 

52 

46 

40 

37 

56 

62 

44 

39 

40 

47 

60 

48 

42 

39 

47 

37 

36 

34 

44 

46 

49 

39 

39 

39 

36 

36 

39 

43.3 

russellville  2 

MAX 

83 

64 

71 

74 

82 

70 

73 

74 

71 

81 

73 

78 

81 

72 

79 

72 

66 

58 

53 

56 

64 

75 

79 

70 

69 

73 

75 

76 

70 

71,9 

MIN 

46 

34 

34 

49 

55 

40 

40 

47 

62 

60 

34 

34 

39 

49 

62 

37 

34 

34 

42 

29 

29 

30 

41 

43 

45 

38 

28 

26 

30 

32 

11 

19.9 

hATERLOO 

MAX 

68 

71 

77 

82 

76 

72 

78 

81 

79 

78 

71 

77 

91 

97 

73 

70 

61 

61 

55 

65 

71 

78 

78 

,5 

71 

70 

72 

76 

60 

80 

77 

73.9 

•        •  • 

MIN 

48 

36 

4J 

56 

56 

36 

36 

48 

68 

61 

36 

41 

48 

62 

62 

37 

33 

44 

46 

31 

33 

49 

46 

52 

42 

32 

30 

31 

33 

41 

43 

41,6 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

. 

ALBERTVILLE  2  5E 

MAX 

78 

57 

63 

73 

78 

68 

67 

72 

75 

78 

74 

71 

77 

72 

74 

70 

67 

58 

57 

52 

58 

66 

67 

73 

72 

67 

67 

69 

67 

71 

67 

66.9 

MIN 

54 

37 

37 

44 

50 

40 

40 

42 

54 

61 

44 

45 

45 

51 

55 

42 

38 

38 

45 

35 

35 

41 

46 

57 

53 

40 

40 

42 

42 

44 

44 

44,6 

BESSEMER  3  SSh 

MAX 

74 

69 

76 

83 

73 

73 

76 

90 

77 

78 

79 

82 

66 

AO 

77 

72 

64 

58 

61 

63 

66 

76 

77 

75 

72 

69 

73 

75 

76 

72 

78 

73,3 

Mm 

52 

39 

43 

57 

58 

44 

39 

59 

67 

59 

37 

40 

52 

61 

67 

47 

38 

48 

47 

33 

35 

46 

57 

56 

51 

37 

37 

37 

34 

41 

39 

46.9 

BIRMtNSHAH   MB  AP 

MAX 

70 

68 

74 

80 

72 

72 

76 

79 

79 

77 

78 

80 

66 

79 

77 

70 

62 

98 

59 

62 

67 

72 

74 

74 

71 

68 

71 

72 

76 

72 

74 

72,0 

MIN 

43 

40 

47 

53 

45 

44 

44 

57 

63 

46 

38 

43 

50 

61 

54 

45 

39 

51 

42 

35 

37 

47 

56 

54 

44 

37 

39 

39 

37 

42 

36 

49,5 

BRIOSEPORT  2  w 

MAX 

74 

69 

75 

80 

74 

70 

75 

77 

75 

76 

75 

78 

78 

92 

75 

70 

65 

60 

56 

64 

69 

72 

79 

76 

70 

71 

71 

74 

79 

69 

73 

72,6 

MIN 

49 

40 

37 

47 

58 

37 

36 

43 

59 

61 

36 

37 

43 

56 

63 

41 

35 

46 

46 

32 

32 

44 

49 

53 

92 

37 

34 

12 

33 

41 

31 

43,3 

SUNTERSVILLE 

MAX 

76 

74 

76 

82 

HO 

73 

77 

78 

95 

93 

79 

78 

75 

74 

64 

60 

58 

65 

69 

68 

76 

77 

73 

71 

74 

79 

76 

72 

77 

74,0 

Mm 

51 

49 

47 

51 

60 

48 

44 

45 

52 

65 

41 

41 

51 

59 

58 

49 

44 

49 

48 

38 

36 

47 

46 

47 

94 

49 

40 

42 

38 

49 

40 

47,6 

ONEONTA 

MAX 

83 

62 

70 

76 

81 

71 

72 

78 

80 

82 

72 

78 

80 

72 

78 

73 

71 

64 

58 

59 

63 

69 

71 

75 

78 

72 

68 

71 

74 

76 

73 

72,5 

Mm 

50 

37 

42 

45 

50 

44 

38 

42 

56 

65 

38 

40 

44 

49 

53 

35 

40 

47 

36 

34 

36 

49 

51 

57 

37 

36 

36 

35 

19 

19 

41,2 

SAINT  BERNARD 

MAX 

93 

62 

70 

76 

81 

70 

71 

77 

79 

93 

73 

76 

82 

72 

80 

73 

66 

61 

56 

56 

61 

69 

74 

77 

74 

69 

68 

73 

74 

79 

67 

Tl  .9 

Mm 

49 

40 

41 

50 

59 

43 

40 

50 

58 

58 

38 

41 

44 

48 

61 

44 

36 

36 

46 

34 

34 

35 

46 

53 

91 

44 

36 

37 

38 

45 

16 

44.4 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 

74 

65 

71 

78 

75 

70 

72 

74 

79 

74 

73 

77 

74 

78 

71 

»7 

65 

57 

53 

60 

66 

66 

79 

74 

69 

68 

69 

TO 

75 

72 

72 

TO. 5 

Mm 

47 

38 

44 

51 

56 

40 

38 

52 

61 

61 

39 

41 

52 

51 

63 

43 

36 

46 

44 

36 

39 

45 

53 

56 

52 

38 

37 

17 

39 

43 

40 

45,6 

SCOTTSBORO 

MAX 

74 

70 

79 

76 

75 

75 

79 

79 

77 

79 

75 

75 

75 

78 

77 

90 

77 

67 

67 

75 

71 

74 

73 

79 

79 

79 

78 

70 

76 

79 

74 

T5.3 

Mm 

46 

41 

44 

49 

50 

49 

48 

48 

50 

55 

40 

45 

48 

47 

46 

40 

40 

43 

49 

35 

36 

40 

41 

45 

90 

40 

40 

34 

39 

It 

19 

41,4 

VALLEY  HEAD 

MAX 

S2 

60 

70 

80 

75 

60 

70 

74 

77 

«0 

75 

74 

78 

75 

78 

70 

71 

69 

56 

54 

62 

66 

67 

77 

74 

70 

68 

69 

72 

76 

72 

70.9 

•          •  « 

Mm 

48 

34 

41 

46 

51 

34 

34 

42 

58 

62 

33 

35 

42 

52 

60 

41 

33 

40 

45 

32 

32 

37 

48 

54 

93 

39 

33 

32 

32 

19 

19 

41,6 

gpPEP  PLAINS  03 

Al icev ILLE 

MAX 

TO 

68 

72 

77 

82 

78 

76 

80 

82 

83 

91 

80 

82 

69 

94 

77 

78 

64 

58 

65 

67 

70 

77 

83 

•  0 

76 

74 

79 

77 

•0 

76 

76,6 

Mm 

52 

48 

45 

49 

62 

46 

45 

48 

64 

66 

45 

46 

55 

62 

65 

45 

44 

52 

49 

39 

37 

40 

45 

52 

99 

44 

41 

40 

37 

16 

40 

49.1 

bankhead  lock  and  OAM 

MAX 

85 

61 

70 

77 

87 

72 

72 

78 

78 

80 

78 

79 

82 

75 

91 

77 

12 

64 

58 

60 

65 

70 

78 

76 

73 

72 

67 

74 

76 

74 

72 

73.8 

Mm 

52 

43 

45 

47 

54 

45 

43 

49 

56 

58 

42 

43 

49 

54 

66 

47 

42 

45 

47 

37 

37 

41 

47 

56 

52 

40 

40 

41 

37 

42 

40 

46.4 

CENTPEV ILLE 

MAX 

86 

67 

71 

80 

82 

76 

75 

76 

94 

81 

83 

90 

83 

68 

93 

91 

64 

61 

63 

65 

70 

76 

79 

76 

79 

71 

79 

75 

76 

76 

79,9 

Mm 

54 

40 

44 

44 

46 

42 

42 

58 

62 

67 

40 

42 

49 

59 

67 

50 

43 

46 

48 

36 

36 

43 

52 

58 

52 

38 

38 

39 

34 

16 

16 

46,9 

CLANTON 

MAX 

84 

64 

69 

76 

83 

75 

75 

76 

79 

83 

83 

79 

81 

69 

81 

81 

y, 

72 

60 

60 

65 

67 

75 

72 

77 

71 

70 

71 

75 

77 

74 

74,2 

Mm 

54 

40 

44 

50 

55 

48 

41 

53 

61 

67 

41 

43 

53 

07 

62 

54 

47 

93 

49 

40 

40 

43 

59 

60 

95 

42 

41 

40 

36 

43 

19 

46,6 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

80 

63 

67 

73 

80 

70 

69 

74 

77 

80 

72 

76 

78 

47 

77 

71 

65 

60 

55 

57 

60 

66 

73 

75 

7» 

69 

67 

70 

73 

77 

69 

70.9 

Mm 

46 

39 

43 

46 

53 

39 

39 

44 

54 

61 

37 

37 

44 

53 

60 

40 

35 

36 

43 

12 

33 

35 

45 

52 

47 

97 

97 

37 

38 

42 

19 

42.9 

FAYETTE 

MAX 

71 

78 

8  1 

SO 

75 

64 

67 

68 

63 

59 

64 

68 

70 

77 

78 

71 

71 

72 

76 

73 

74 

Mm 

39 

40 

49 

61 

42 

38 

53 

69 

38 

40 

50 

60 

67 

39 

3' 

90 

43 

32 

32 

39 

44 

52 

49 

35 

34 

34 

33 

39 

39 

43.8 

HALEYVILLE 

MAX 

82 

65 

70 

75 

83 

71 

71 

77 

78 

91 

76 

77 

90 

67 

79 

79 

60 

94 

59 

64 

65 

79 

79 

77 

70 

69 

72 

76 

76 

71 

T2.i 

Mm 

48 

41 

41 

44 

55 

43 

40 

41 

50 

62 

39 

39 

43 

90 

60 

42 

36 

39 

32 

32 

38 

44 

48 

90 

40 

37 

16 

36 

36 

37 

42.4 

HAMILTON  3  S 

MAX 

83 

67 

72 

77 

94 

74 

74 

79 

81 

90 

78 

81 

83 

64 

93 

73 

61 

57 

60 

66 

71 

T8 

60 

78 

73 

74,1 

Mm 

49 

36 

38 

40 

49 

39 

35 

36 

51 

61 

33 

34 

38 

49 

63 

34 

33 

36 

31 

29 

30 

39 

44 

44 

30 

30 

29 

SO 

30 

32 

18.3 

JASPER  N 

MAX 

72 

71 

76 

82 

73 

73 

77 

79 

82 

76 

78 

80 

69 

79 

76 

68 

5' 

60 

64 

69 

75 

7B 

7» 

71 

66 

70 

72 

75 

66 

73 

T2,5 

Mm 

50 

36 

38 

46 

56 

44 

37 

52 

62 

59 

35 

38 

42 

59 

61 

42 

38 

44 

47 

33 

34 

43 

96 

59 

49 

89 

34 

33 

31 

44 

32 

44,3 

Sm  R«fM«Dc«  NolM  Following  SuUoo  ladax 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
OCTOBER  1966 


Station 

Day  oi  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

PBATTVILLE 

MAX 
MIN 

75 
S5 

75 
52 

78 
54 

86 
57 

77 
54 

77 
50 

76 
50 

96 

58 

82 
68 

97 
70 

79 
48 

90 
43 

73 

55 

92 
60 

82 
69 

80 
59 

73 
51 

71 
55 

61 
51 

64 

40 

66 
41 

69 
*9 

82 
64 

75 
63 

68 
58 

68 
46 

71 
45 

74 

42 

75 
40 

78 

*e 

78 
41 

75,7 
52.8 

THORSev  tXP  STATION 

MAX 
MIN 

'i 
^1 

70 
42 

79 
46 

82 
52 

75 
58 

74 
47 

76 
44 

80 
56 

no 

56 

93 
53 

80 
44 

81 
46 

72 
56 

71 
64 

74 

68 

76 
52 

72 
44 

bl 
52 

59 
46 

64 
38 

61 
40 

72 
47 

73 
69 

76 
60 

72 
52 

70 
43 

73 
43 

75 

43 

78 
44 

7S 
4« 

78 
42 

74,0 
49,5 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

71 
48 

72 
43 

77 
45 

84 

53 

7  7 
51 

76 
46 

80 
45 

84 
62 

83 
68 

81 
53 

82 
44 

84 
46 

65 
55 

84 

65 

79 
55 

75 
48 

66 
44 

58 
53 

65 
44 

67 
38 

73 
37 

77 
44 

83 
57 

79 
59 

76 
49 

74 
41 

75 
41 

77 
40 

80 
37 

77 
45 

78 

39 

76.1 
48.2 

TUSCALOOSA  OLIVER  HAM 

MAX 
MIN 

US 
49 

76 
42 

70 
46 

77 
52 

84 
56 

73 
44 

73 
41 

77 
42 

84 
66 

83 
65 

97 
40 

80 
44 

83 
48 

67 
56 

82 
63 

79 
45 

72 
40 

65 
44 

59 
45 

63 
37 

65 
35 

70 
36 

78 
48 

81 
58 

77 
52 

73 
40 

70 
38 

73 
38 

75 
36 

78 
36 

74 

37 

75.3 
45.9 

VERNON 

.           .  . 

MAX 
MIN 

76 
49 

74 
34 

80 
46 

84 

50 

79 
61 

75 
42 

SO 
38 

83 
65 

84 
64 

78 
64 

80 
34 

94 
39 

74 
44 

94 
61 

75 
59 

70 
37 

65 

36 

58 
43 

61 
41 

67 
31 

71 
31 

79 
41 

79 
44 

77 
50 

72 
52 

71 
34 

73 
32 

75 
31 

79 
31 

75 
39 

77 
33 

75.5 
43,4 

EASTERN  VALLEY  04 

ANMSTON  FAA  AP 

MAX 

MIN 

64 

4S 

73 
41 

77 
46 

84 

52 

76 

50 

76 
46 

80 
44 

86 
55 

81 
65 

91 

60 

80 
40 

94 

41 

75 
51 

83 
58 

81 
63 

76 
49 

67 
41 

62 
51 

58 
42 

65 
37 

69 
40 

74 
51 

71 
61 

74 
58 

76 
50 

72 
42 

74 
43 

77 
40 

80 
34 

76 
41 

77 
40 

75.1 
47.3 

CALERA  Z  SK 

MAX 
MIN 

80 
S8 

73 
36 

82 
41 

83 
46 

78 
63 

80 
44 

82 
38 

83 
49 

78 
60 

90 
65 

78 
35 

79 
39 

80 
44 

82 
48 

84 
56 

75 
42 

74 

*e 

69 
56 

61 
45 

66 
35 

70 
34 

76 
44 

77 
58 

76 
48 

78 
54 

69 
48 

76 
46 

72 
42 

76 
34 

78 
37 

80 
34 

76.6 
45.7 

CENTRE   5  SW 

MAX 
MIN 

85 
52 

63 
38 

70 
41 

76 
50 

82 
65 

75 
39 

83 
37 

77 
49 

91 
56 

84 
65 

79 
38 

77 
38 

80 
45 

79 
53 

83 
60 

76 
46 

72 
41 

68 
45 

59 
50 

58 
37 

65 
36 

70 
43 

66 
52 

76 
60 

76 
53 

75 
41 

71 
39 

72 
36 

75 
34 

80 
J» 

72 
39 

74,4 
45,4 

childersburg  utr  plant 

MAX 
MIN 

S3 
53 

70 
38 

78 
40 

82 
49 

79 
55 

73 
42 

78 
39 

s: 

54 

80 
63 

80 
70 

79 
37 

82 
39 

78 
51 

79 
52 

90 
70 

73 
50 

69 
40 

63 
52 

60 
49 

63 
35 

69 
36 

75 
45 

73 
61 

77 
60 

74 
52 

70 
38 

72 
39 

75 
37 

77 
34 

73 
38 

75 
36 

74,9 
46,9 

8A0S0EN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

73 
52 

70 
39 

75 
47 

82 
51 

71 

59 

71 
44 

75 
39 

80 
64 

80 
64 

78 
61 

78 

38 

90 
37 

75 
40 

82 
56 

75 
67 

71 
48 

64 

40 

57 
48 

56 
45 

63 
36 

69 
36 

67 
48 

74 
56 

76 

62 

73 
57 

70 
46 

72 
39 

75 
38 

77 
35 

72 
38 

74 
38 

72.7 

PELL  CITT   1  NNE 

MAX 
MIN 

82 
51 

61 
38 

68 
39 

73 
40 

80 
48 

72 
44 

71 
38 

74 
39 

80 
51 

79 
62 

78 
38 

77 
37 

78 
39 

68 
45 

78 
55 

77 
47 

72 
39 

66 
38 

59 
48 

58 
34 

60 
34 

67 
34 

72 
45 

73 
59 

75 
54 

71 
40 

68 
36 

69 
37 

74 
34 

76 
35 

71 
36 

71.8 
42.5 

SYLACAUGA  4  NE 

MAX 
MIN 

74 

53 

69 
38 

76 
37 

84 
50 

75 
54 

75 
40 

75 
39 

81 
66 

77 
65 

80 
70 

79 
39 

84 
39 

70 
50 

78 
53 

78 
70 

76 
53 

69 
41 

65 
50 

59 
49 

64 
36 

67 
36 

76 
52 

69 
61 

76 
61 

73 
54 

70 
39 

73 
38 

76 
39 

77 
35 

7* 

38 

77 
37 

74.0 
47.5 

TALLA0E6A 

•          «  • 

MAX 
MIN 

74 
52 

67 
39 

73 
40 

78 
49 

72 
56 

70 
48 

78 
41 

83 
55 

77 
67 

78 
65 

78 
41 

90 
42 

69 
53 

79 
55 

77 
70 

74 

52 

65 
44 

63 
52 

59 
50 

61 
37 

68 
38 

73 
49 

70 
61 

74 
61 

73 
56 

68 
42 

71 
43 

73 
40 

75 
37 

73 
44 

75 
42 

72,5 
49.1 

PIEDMONT  PLATEAU  OS 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 
MIN 

51 

69 
39 

77 
42 

82 
48 

76 
60 

75 
42 

76 
40 

82 
53 

78 

62 

84 
67 

78 

82 
37 

70 
50 

81 
55 

74 
42 

71 
50 

65 
49 

65 
35 

74 
38 

Tl 
61 

71 
61 

72 
56 

69 
43 

72 
40 

75 
35 

78 
33 

76 
37 

74,7 
46,8 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

80 
51 

75 
46 

78 
50 

80 
48 

73 
48 

75 
40 

90 
51 

78 
49 

78 
48 

80 
39 

80 
40 

70 
49 

80 
53 

76 
67 

75 
65 

74 

42 

67 
54 

65 
48 

62 
40 

66 
37 

72 
46 

70 
60 

69 

60 

73 
55 

71 
50 

70 
43 

70 
39 

75 
39 

77 
40 

80 
39 

74,0 
47,9 

AUBURN  3  SW 

MAX 
MIN 

83 
63 

69 
43 

72 
50 

77 
63 

84 
55 

80 
47 

77 
47 

80 
52 

84 
56 

74 
68 

86 
42 

79 
44 

81 
56 

80 
61 

81 
62 

93 
62 

80 
54 

7T 
52 

70 
50 

60 
40 

67 
40 

67 
50 

75 
56 

78 
63 

68 
55 

76 

50 

69 
44 

73 
41 

75 
39 

ao 

46 

77 
44 

76,2 
51.1 

CAMP  HILL  2  Nh 

MAX 
MIN 

82 
54 

68 
38 

69 
42 

75 
46 

81 
62 

76 
45 

74 
44 

75 
48 

93 
54 

75 
66 

83 
40 

77 
40 

80 

42 

72 
58 

77 
59 

79 
54 

79 
48 

73 
50 

71 
50 

59 
36 

67 
38 

67 
42 

75 
50 

71 
64 

67 
58 

71 
46 

71 
46 

70 
36 

74 
36 

75 
38 

73 
41 

73.8 
47.2 

heflin 

MAX 
MIN 

75 

50 

67 
34 

71 
37 

81 
44 

80 
52 

75 
39 

74 
35 

78 
47 

90 
42 

79 
45 

78 
34 

77 
34 

80 
43 

80 
50 

77 
48 

74 

62 

65 
36 

69 
49 

59 
45 

58 
35 

69 
34 

66 
44 

73 
52 

74 
60 

72 
53 

70 
41 

73 
37 

72 

31 

75 
33 

73 
34 

74 

32 

73.2 
42,1 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

72 
51 

69 
40 

75 
40 

81 
47 

75 
54 

74 
42 

75 
42 

82 
48 

72 
60 

95 
65 

78 
44 

80 
45 

66 
50 

80 
52 

78 
63 

80 
55 

75 
45 

70 
50 

66 
52 

64 
38 

66 
41 

73 
48 

72 
69 

69 
62 

72 
58 

66 
49 

70 
47 

75 
44 

77 
44 

74 
47 

73 
45 

73,7 
49.6 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

78 
55 

69 
48 

77 

50 

79 
56 

75 
55 

72 
54 

75 
64 

84 
57 

76 
65 

81 
62 

76 
46 

91 
45 

71 
54 

81 
57 

90 
62 

78 
62 

72 
53 

73 
56 

69 
51 

69 
42 

67 
43 

T2 
52 

70 
63 

69 
61 

71 
57 

66 
53 

69 
51 

72 
44 

74 
41 

68 
43 

77 
43 

73.6 
52.7 

OPELIKA 

MAX 
MIN 

93 
63 

70 
44 

70 
46 

75 
51 

82 
62 

76 
49 

74 
47 

82 
54 

92 
65 

82 
66 

88 
46 

78 
42 

80 
49 

71 
54 

91 
63 

71 
62 

75 
53 

73 
49 

59 
40 

65 
39 

65 
41 

65 
44 

73 
49 

74 
57 

68 
56 

76 
53 

65 
48 

TS 
44 

75 
39 

78 
46 

74 
43 

74.3 
50.1 

ROCKFORD  2  NNM 

MIN 

83 

63 

69 

76 
53 

83 
55 

73 
46 

74 
45 

76 
49 

82 
57 

65 

43 

78 
47 

79 
53 

72 
56 

78 
60 

79 
55 

79 
46 

70 
49 

71 
48 

58 
36 

62 
39 

67 
41 

73 
50 

71 
59 

74 
57 

70 
47 

67 
44 

71 
43 

73 
40 

75 
46 

74 

4e 

73.1 
49.1 

ROCK  MILLS 

.          .  . 

MAX 
MIN 

83 
51 

70 
42 

70 
41 

76 
42 

81 
49 

71 
45 

75 
41 

77 
41 

93 
51 

74 

63 

86 
40 

79 
39 

82 
39 

70 
54 

83 
59 

77 
58 

79 
45 

75 
45 

69 
50 

57 
38 

65 
36 

67 
38 

75 
45 

70 
61 

66 
58 

72 
47 

67 
43 

72 
3t 

74 

35 

78 
35 

76 
39 

74.2 
45.4 

PRAIRIE  06 

OAYToN 

MAX 
MIN 

87 
54 

65 
43 

72 
49 

80 
56 

85 
59 

80 
45 

75 
48 

74 
60 

97 
67 

85 
70 

SO 
46 

80 
49 

83 
51 

71 
57 

88 
70 

92 
55 

75 
47 

68 
56 

58 
46 

65 
39 

65 
42 

72 
50 

76 
60 

77 
62 

77 
53 

75 
42 

75 
43 

79 
49 

75 
52 

77 
47 

76 
43 

76,3 
51,9 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAf 

MAX 
MIN 

85 
56 

67 
46 

70 
46 

78 
51 

82 
56 

75 
49 

74 
47 

74 
48 

95 
63 

96 
67 

78 
44 

80 
44 

81 
48 

68 
56 

84 

65 

82 
55 

74 
46 

68 
46 

60 
46 

63 
40 

65 
39 

60 
44 

78 
52 

79 
57 

75 

53 

73 
43 

70 
42 

72 
40 

75 
39 

76 
39 

74 
39 

74.5 
48.7 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

86 
54 

67 
44 

72 
46 

78 
60 

84 

60 

76 
46 

75 
44 

77 
48 

95 
64 

83 
66 

80 
44 

90 
46 

82 
53 

66 
67 

85 
66 

78 
48 

72 
44 

66 
45 

57 
45 

61 
38 

65 

37 

72 
41 

78 
48 

90 
56 

77 
54 

72 
42 

70 
40 

72 
40 

77 
40 

77 
41 

73 
39 

74.9 
47.9 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

85 
58 

64 
4<. 

70 
50 

Tl 

55 

82 
65 

80 
45 

71 

52 

75 
53 

91 
61 

83 
47 

78 
46 

79 
51 

70 
59 

81 
64 

94 
60 

Tl 

62 

74 
51 

74 

51 

63 
40 

65 
43 

69 
47 

70 
52 

78 
63 

75 
57 

72 
47 

70 
44 

71 
42 

75 
40 

77 
43 

7« 
41 

74,5 
50.4 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

MARION  JUNCTION   2  NE 

MAX 

MIN 

79 
53 

71 
42 

78 
46 

84 
54 

76 
67 

T6 
45 

74 
46 

85 
60 

81 
68 

84 

68 

79 
44 

80 
45 

68 
57 

83 
62 

85 
69 

76 
51 

69 
46 

70 
56 

63 
46 

65 
39 

69 

40 

76 
49 

76 
61 

76 

58 

74 
52 

70 
43 

73 
43 

75 
42 

77 
39 

T6 
48 

77 
39 

75.6 
50.6 

MINTER  3  NW 

MAX 
MIN 

36 
60 

63 
39 

72 
40 

80 
50 

86 
6  7 

80 
48 

78 
47 

72 
53 

86 
59 

94 
70 

81 
50 

79 
46 

82 
48 

67 
57 

84 
63 

82 
56 

76 
51 

72 
50 

72 
46 

63 
41 

65 
40 

70 
45 

71 
55 

78 
62 

75 
55 

72 
45 

69 
44 

73 
44 

73 
43 

75 
43 

75 
43 

75,5 
50.1 

MONTGOMERY  MB  AP 

MAX 
MIN 

76 
49 

72 
46 

77 
53 

82 
55 

79 
56 

76 
60 

76 
52 

84 
60 

82 
69 

83 
59 

78 
50 

79 
48 

66 
59 

82 
62 

82 
68 

79 
60 

73 
55 

76 
56 

63 
48 

65 
42 

67 
45 

70 
54 

75 
66 

74 

61 

68 
56 

68 
47 

71 
50 

76 
45 

76 
45 

77 
47 

76 
46 

75.1 
53.5 

SELMA 

MAX 
MIN 

84 

61 

73 
43 

74 
47 

82 
55 

81 
58 

77 
48 

78 
49 

82 
59 

84 
69 

86 
70 

78 
48 

81 
47 

74 

59 

79 
64 

86 
63 

76 
66 

76 
49 

74 
58 

65 
49 

68 
40 

72 
43 

75 
54 

74 

63 

78 
60 

78 
55 

72 
46 

75 
45 

77 
44 

79 
42 

76 
50 

•  1 
44 

77,2 
52.8 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
OCTOBtR  1966 


1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avara 

TUSKEOEE  3  5 

MAX 

81 

72 

77 

82 

78 

76 

77 

83 

83 

84 

80 

82 

69 

84 

82 

80 

74 

74 

70 

65 

65 

72 

78 

74 

73 

66 

72 

74 

76 

76 

75 

75 

,9 

MIH 

S5 

52 

51 

54 

55 

47 

52 

55 

70 

68 

44 

42 

56 

58 

63 

64 

57 

57 

52 

41 

41 

53 

63 

62 

57 

48 

48 

40 

39 

41 

43 

52 

,5 

UNION  SPBINOS 

MAX 

(* 

63 

72 

78 

83 

79 

76 

77 

84 

79 

84 

77 

79 

79 

82 

82 

78 

74 

75 

61 

64 

65 

72 

74 

68 

72 

64 

70 

72 

74 

74 

74 

,7 

t          •  • 

*' 

5 1 

60 

64 

9 1 

53 

5  7 

58 

70 

54 

57 

59 

60 

65 

64 

58 

56 

52 

46 

47 

50 

*8 

48 

47 

48 

47 

45 

44 

44 

44 

53 

,2 

COASTAL  PLAIN 

07 

AMOALUSIA   1  NM 

MAX 

88 

70 

85 

87 

87 

87 

87 

78 

85 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

•  1 

75 

74 

'6 

74 

74 

70 

78 

81 

81 

74 

72 

72 

72 

76 

77 

79 

.9 

66 

42 

54 

54 

58 

5 1 

64 

*' 

42 

47 

56 

65 

63 

60 

60 

5 1 

42 

43 

46 

54 

46 

56 

48 

43 

38 

42 

37 

40 

50 

■'■ 

ATMORF   1  Sw 

MAX 

8S 

75 

83 

87 

87 

81 

80 

83 

86 

85 

84 

83 

76 

76 

76 

74 

65 

65 

70 

76 

80 

76 

78 

70 

74 

76 

77 

79 

79 

78 

.2 

MIN 

*5 

50 

54 

5  7 

5 1 

52 

62 

72 

70 

53 

62 

60 

60 

60 

58 

54 

56 

40 

46 

45 

54 

62 

65 

56 

49 

43 

45 

42 

42 

43 

53 

•  ^ 

BRANTLEV 

MAX 

71 

75 

80 

88 

87 

SO 

80 

84 

88 

87 

80 

84 

78 

67 

60 

79 

78 

72 

65 

68 

71 

76 

83 

73 

75 

67 

73 

72 

76 

80 

78 

,2 

Mm 

66 

*2 

49 

50 

53 

48 

5  1 

58 

62 

66 

39 

5 1 

56 

67 

63 

58 

60 

52 

40 

40 

46 

49 

47 

56 

45 

40 

37 

34 

35 

35 

49 

BREKTON  J  iSt 

MAX 

8* 

75 

81 

87 

sr 

no 

77 

87 

88 

87 

80 

80 

69 

84 

86 

73 

73 

77 

73 

67 

69 

79 

82 

79 

76 

76 

74 

77 

76 

80 

79 

78 

.8 

Mm 

36 

48 

50 

53 

49 

49 

59 

70 

69 

46 

41 

55 

62 

67 

60 

57 

62 

49 

37 

40 

51 

58 

63 

" 

43 

40 

37 

36 

37 

39 

50 

>8 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

T9 

72 

80 

85 

78 

77 

74 

87 

85 

83 

79 

83 

68 

85 

85 

76 

72 

74 

63 

66 

70 

73 

75 

75 

75 

70 

72 

75 

76 

76 

78 

76 

,3 

Mm 

5* 

*2 

46 

54 

56 

44 

4  7 

58 

67 

69 

44 

45 

56 

60 

58 

54 

50 

57 

45 

39 

42 

50 

63 

61 

94 

43 

43 

42 

41 

45 

42 

50 

B  7 

CHATOM  3  N 

MAX 

83 

75 

82 

86 

86 

75 

78 

87 

86 

85 

79 

76 

70 

85 

86 

75 

76 

73 

66 

67 

74 

72 

72 

60 

75 

70 

75 

77 

78 

79 

79 

77 

,7 

MIN 

*' 

44 

55 

60 

42 

48 

6  I 

71 

69 

43 

47 

57 

60 

71 

57 

54 

56 

44 

98 

43 

52 

63 

57 

44 

43 

47 

44 

49 

45 

52 

,  2 

CLAYTON 

MAX 

8* 

71 

69 

74 

81 

80 

73 

74 

80 

79 

83 

81 

88 

79 

81 

82 

79 

77 

69 

63 

62 

72 

75 

77 

79 

71 

62 

68 

72 

72 

71 

75 

,1 

Mm 

68 

*5 

49 

5  7 

59 

50 

57 

5  7 

58 

69 

52 

53 

53 

59 

64 

66 

60 

5 1 

42 

43 

52 

56 

61 

60 

56 

52 

49 

48 

46 

53 

52 

54 

( 9 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

80 

79 

84 

89 

92 

83 

81 

86 

81 

89 

81 

82 

81 

89 

89 

87 

64 

89 

67 

69 

70 

76 

86 

74 

73 

69 

74 

76 

79 

60 

79 

80 

,6 

Mm 

50 

5 1 

63 

63 

66 

56 

67 

66 

72 

71 

56 

54 

63 

68 

72 

74 

68 

65 

47  ' 

43 

46 

63 

63 

63 

61 

56 

54 

49 

51 

51 

53 

59 

■  6 

ENTERPRISE  3  Nk 

MAX 

86 

73 

73 

78 

84 

85 

78 

77 

83 

82 

84 

76 

79 

75 

83 

82 

80 

76 

'9 

63 

65 

66 

74 

81 

70 

70 

69 

71 

74 

76 

78 

76 

,5 

Mm 

66 

49 

59 

60 

52 

52 

62 

62 

69 

53 

54 

54 

58 

64 

67 

63 

63 

50 

42 

45 

46 

60 

63 

57 

50 

49 

47 

46 

50 

51 

55 

EUFAULA 

MAX 

Mm 

EVERGREEN 

MAX 

89 

68 

74 

83 

90 

86 

80 

78 

89 

87 

87 

78 

72 

68 

85 

86 

76 

77 

74 

66 

67 

71 

73 

81 

76 

77 

61 

73 

76 

76 

71 

77 

.3 

Mm 

6* 

*5 

50 

54 

56 

50 

54 

5b 

63 

7  1 

50 

44 

48 

57 

64 

61 

56 

58 

49 

43 

44 

47 

60 

64 

46 

43 

41 

39 

40 

41 

52 

,  1 

FRISCO  CITY 

MAX 

8? 

62 

75 

83 

87 

86 

80 

7B 

89 

86 

8* 

80 

80 

67 

86 

82 

77 

76 

73 

64 

67 

70 

69 

80 

79 

77 

71 

75 

76 

76 

77 

77 

,4 

Mm 

62 

44 

45 

57 

59 

48 

49 

62 

66 

70 

52 

52 

56 

56 

65 

59 

55 

56 

45 

4  1 

42 

50 

61 

64 

" 

44 

44 

46 

45 

48 

45 

53 

■  0 

6ENEVA 

MAX 

85 

76 

73 

78 

84 

86 

80 

78 

81 

81 

82 

76 

79 

74 

64 

84 

84 

79 

80 

65 

66 

67 

77 

82 

TO 

69 

70 

70 

73 

77 

77 

77 

.0 

Mm 

68 

46 

55 

57 

61 

52 

54 

62 

69 

70 

51 

46 

52 

60 

66 

70 

64 

64 

52 

41 

45 

46 

60 

63 

98 

50 

47 

41 

42 

42 

45 

54 

*  9 

eiLBERTOWN 

MAX 

Bl 

72 

80 

84 

75 

74 

75 

88 

85 

85 

82 

81 

71 

87 

83 

76 

71 

66 

64 

65 

73 

77 

62 

80 

74 

70 

74 

77 

77 

76 

77 

76 

.9 

Mm 

5* 

40 

43 

50 

55 

48 

45 

59 

64 

70 

56 

44 

57 

63 

TO 

54 

50 

57 

45 

36 

36 

45 

60 

56 

'* 

36 

39 

38 

39 

44 

37 

50 

■  0 

GREENVILLE 

MAX 

83 

72 

78 

84 

81 

76 

75 

85 

84 

83 

84 

80 

74 

83 

82 

76 

75 

74 

70 

65 

68 

68 

79 

76 

73 

69 

72 

74 

76 

77 

79 

76 

,7 

Mm 

99 

45 

52 

57 

59 

49 

53 

61 

69 

69 

51 

50 

55 

56 

67 

59 

54 

61 

49 

42 

46 

53 

62 

62 

47 

49 

45 

49 

51 

45 

HEADLAND 

MAX 

8* 

78 

71 

79 

84 

88 

79 

76 

84 

82 

66 

77 

78 

79 

85 

86 

83 

61 

82 

65 

67 

68 

76 

63 

75 

72 

67 

71 

75 

78 

79 

78 

■  0 

MIN 

67 

47 

54 

59 

62 

53 

56 

62 

65 

70 

51 

50 

55 

60 

66 

70 

66 

65 

53 

4  3 

45 

46 

59 

64 

60 

54 

48 

44 

48 

48 

56 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

86 

68 

73 

78 

85 

82 

78 

77 

86 

79 

83 

78 

83 

75 

85 

84 

78 

75 

73 

62 

66 

67 

75 

82 

72 

73 

66 

72 

74 

77 

78 

76 

.5 

Mm 

62 

45 

47 

53 

59 

47 

50 

58 

63 

69 

52 

53 

57 

56 

65 

60 

55 

56 

50 

42 

43 

46 

59 

63 

56 

46 

4  7 

48 

45 

49 

49 

NATCHEZ 

MAX 

8S 

75 

83 

89 

80 

78 

75 

89 

85 

86 

79 

82 

69 

86 

83 

76 

T6 

73 

66 

66 

72 

71 

79 

77 

75 

69 

74 

75 

76 

77 

78 

77 

.6 

Mm 

56 

36 

44 

50 

53 

44 

46 

57 

72 

70 

46 

42 

5  7 

63 

70 

58 

54 

60 

46 

40 

4 1 

49 

62 

63 

" 

41 

40 

40 

36 

39 

36 

50 

OZARK  6  NNW 

MAX 

79 

74 

79 

85 

86 

79 

75 

84 

80 

75 

78 

81 

75 

84 

84 

81 

81 

79 

'9 

68 

65 

75 

84 

77 

72 

69 

73 

75 

79 

60 

79 

77 

.9 

MIN 

60 

44 

54 

55 

66 

*8 

55 

59 

63 

68 

50 

51 

55 

60 

67 

6  7 

61 

62 

49 

4  1 

45 

55 

60 

63 

56 

50 

48 

50 

50 

5 1 

50 

PHENIX  CITY   2  NNM 

MAX 

83 

72 

70 

77 

83 

79 

75 

77 

82 

75 

85 

76 

80 

73 

83 

84 

80 

78 

76 

59 

65 

66 

72 

80 

67 

74 

65 

71 

74 

77 

75 

75 

.3 

Mm 

63 

46 

52 

58 

60 

52 

53 

56 

60 

67 

50 

49 

55 

56 

63 

65 

58 

58 

53 

4 1 

46 

A6 

57 

63 

55 

51 

46 

47 

52 

52 

ThOMASVILLE 

MAX 

8« 

63 

70 

77 

82 

74 

75 

72 

83 

82 

79 

77 

78 

66 

83 

80 

71 

72 

72 

63 

64 

69 

71 

72 

74 

71 

69 

72 

72 

74 

74 

73 

,7 

MIN 

56 

45 

49 

56 

60 

50 

50 

54 

62 

71 

50 

50 

54 

57 

65 

56 

5 1 

54 

45 

50 

56 

61 

42 

45 

47 

46 

46 

52 

,2 

TROY 

MAX 

76 

72 

78 

84 

83 

76 

75 

85 

82 

85 

77 

82 

79 

95 

64 

79 

76 

75 

72 

65 

65 

75 

83 

74 

J* 

64 

72 

75 

76 

76 

79 

77 

.0 

Mm 

55 

46 

54 

58 

67 

49 

57 

64 

69 

69 

47 

47 

52 

63 

66 

62 

59 

63 

50 

42 

47 

57 

61 

62 

48 

49 

47 

43 

49 

47 

55 

1 1 

WHATlEY 

MAX 

75 

73 

82 

88 

82 

79 

76 

82 

86 

88 

82 

79 

70 

86 

84 

74 

76 

72 

68 

70 

72 

69 

72 

60 

62 

72 

75 

77 

79 

77 

75 

77 

,5 

•           •  • 

Mm 

55 

41 

44 

50 

53 

49 

48 

60 

68 

70 

48 

43 

56 

62 

67 

52 

51 

66 

44 

4 1 

4  1 

47 

61 

61 

52 

39 

40 

41 

40 

40 

50 

,7 

GULF 

08 

BAY  MINETTE 

MAX 

79 

75 

84 

87 

85 

79 

81 

83 

83 

83 

8l 

75 

67 

84 

90 

76 

76 

7' 

65 

66 

TO 

72 

77 

90 

75 

70 

75 

77 

77 

79 

80 

77 

Mm 

57 

46 

54 

64 

65 

53 

5  7 

65 

72 

71 

55 

55 

5  7 

63 

7  1 

6  1 

58 

61 

59 

63 

66 

59 

45 

5 1 

50 

49 

52 

CITRONELLE 

MAX 
MIN 

77 

75 

84 

89 

86 

82 

86 

80 

81 

79 

88 

86 

78 

78 

78 

76 

72 

71 

71 

TO 

76 

70 

74 

76 

77 

78 

79 

76 

77 

76 

79 

78 

3 

CODEN 

MAX 

81 

78 

82 

89 

88 

83 

84 

78 

87 

80 

el 

74 

70 

85 

95 

96 

82 

7' 

'5 

64 

74 

76 

80 

84 

84 

75 

78 

79 

60 

83 

77 

80 

0 

Mm 

59 

48 

53 

59 

62 

49 

58 

68 

72 

71 

57 

54 

63 

66 

70 

71 

58 

' 

'* 

50 

56 

60 

64 

59 

45 

45 

50 

49 

46 

49 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

79 

75 

80 

84 

85 

79 

82 

81 

89 

84 

80 

76 

68 

83 

86 

76 

74 

75 

'3 

68 

71 

77 

79 

80 

76 

70 

75 

74 

76 

73 

77 

77 

6 

Mm 

57 

47 

55 

60 

62 

54 

58 

66 

72 

72 

56 

54 

59 

64 

70 

62 

61 

64 

49 

43 

54 

57 

66 

59 

48 

42 

50 

50 

56 

7 

FORT  MORGAN 

MAX 

79 

72 

78 

81 

82 

75 

78 

78 

84 

77 

77 

77 

74 

80 

92 

78 

77 

75 

64 

70 

70 

74 

75 

74 

75 

T2 

72 

74 

74 

75 

75 

8 

Mm 

62 

57 

63 

68 

71 

62 

63 

70 

73 

71 

65 

66 

64 

68 

74 

66 

67 

53 

52 

57 

6* 

66 

65 

55 

45 

47 

51 

51 

52 

52 

6l 

5 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

77 

76 

81 

85 

86 

80 

83 

82 

86 

84 

81 

78 

68 

95 

86 

91 

76 

67 

66 

72 

69 

74 

82 

78 

72 

76 

77 

79 

61 

81 

78 

3 

Mm 

53 

49 

54 

61 

61 

55 

58 

66 

74 

70 

57 

57 

62 

67 

70 

64 

61 

48 

44 

49 

60 

65 

66 

56 

47 

49 

51 

53 

51 

51 

57 

6 

ROBERTSOALE  1  E 

MAX 

87 

72 

75 

83 

87 

88 

79 

82 

82 

86 

85 

80 

7j 

70 

93 

93 

72 

76 

77 

66 

67 

72 

82 

77 

91 

77 

70 

75 

77 

77 

80 

78 

3 

Mm 

67 

44 

52 

57 

60 

54 

57 

64 

71 

70 

55 

49 

58 

58 

68 

61 

60 

60 

4  7 

42 

47 

54 

64 

65 

57 

46 

46 

45 

46 

48 

48 

55 

5 

S*«  R«lw«oc«  NoUa  Following  SUUon  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 

OCTOBER  1966 


Day  Oi  Month 

"3  di 

Station 

£  °ii 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

«      •  * 

01 



MAPTIN  DAM 

EVAP 

.12 

.10 

.13 

.10 

- 

• 

.07 

.19 

.08 

m 

.18 

,18 

.03 

,07 

.10 

.29 

.U 

.07 

.13 

.01 

_ 

.09 

.11 

.09 

,07 

,U 

.11 

•  IT 

.03 

3,  SAB 

WIND 

• 

111 

U 

17 

33 

70 

21 

9 

2 

10 

29 

7 

A 

7 

29 

20 

23 

19 

37 

AA 

6 

2 

9 

♦ 

6 

S2 

IT 

3 

20 

2 

609 

.       .  . 

PRAIRIC 

06 

D6H0P0L  I  S  LOCK  AND 

DAM 

•  23 

•  15 

*  1 A 

1  a 

•  1 5 

2 1 

1  8 

,  05 

.l» 

.lA 

.18 

.  1 1 

.  07 

.11 

.2C 

.  07 

,11 

,12 

a  10 

.10 

,19 

,  10 

,09 

.11 

.12 

4,01 

WIND 

62 

99 

A4 

32 

15 

93 

*83 

'33 

*35 

'a6 

9 

*27 

57 

96 

78 

57 

43 

61 

96 

26 

23 

15 

9 

24 

99 

79 

11 

8 

29 

40 

1971 

MAX 

86 

71 

72 

81 

B6 

78 

76 

75 

8* 

95 

80 

S2 

80 

75 

72 

73 

79 

T* 

76 

MIN 

61 

;i 

51 

56 

60 

50 

49 

52 

63 

70 

52 

51 

55 

60 

5T 

5] 

50 

90 

45 

44 

48 

5A 

63 

99 

66 

A3 

*6 

A8 

AT 

90 

93.1 

•      •  • 

GULF 

09 

FAIRMOPE  2  NE 

FVAP 

.l? 

.11 

.15 

.12 

.17 

.25 

.12 

.08 

.1' 

.07 

.16 

.10 

.00 

,06 

.lA 

.10 

.10 

.19 

.09 

.08 

.07 

.07 

.10 

.  1 1 

.17 

.10 

.11 

.13 

.1) 

.06 

3,99B 

wplD 

<.? 

22 

13 

18 

27 

51 

11 

15 

6 

9 

13 

5 

13 

9 

18 

10 

6 

7 

92 

25 

5 

4 

6 

15 

14 

46 

10 

10 

11 

1» 

7 

99* 

MAK 

87 

92 

83 

90 

99 

8A 

8<> 

83 

94 

95 

83 

78 

67 

SA 

83 

84 

77 

73 

73 

81 

94 

80 

77 

84 

79 

74 

75 

77 

TT 

T8 

77 

81.2 

66 

<.9 

56 

62 

66 

55 

56 

66 

72 

72 

61 

56 

61 

65 

70 

66 

62 

65 

51 

45 

50 

59 

60 

66 

61 

48 

A8 

52 

»» 

91 

50 

98,8 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  fiumidity  averages  - 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

-s 

5  » 
u.  H 

Direction 
ol 

iastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CENTRAL   STANDARD  TIME 
"10          6   AM        NOON        6  PM 

Trace 

.01-09 

.10-.49 

66-OS- 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

1  Average 

sky  cover 
ninriM  to  si 

BIR"^INGHA^   WR  AIRPORT 

3 

1.4 

4.6 

26 

w 

18 

89 

3 

1 

0 

2 

n 

10 

71 

4.3 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

3 

1.6 

6.9 

22++ 

36 

10 

82 

P8 

^0 

6n 

1 

1 

5 

n 

CI 

1 

9 

3.5 

MOBILE  WB  AIRPORT 

4.3 

7.3 

27++ 

20 

09 

82 

84 

60 

74 

3 

2 

6 

1 

2 

0 

14 

5.3 

MONT'JOMEPY  WB  AIRPORl 

3 

2.0 

6.? 

25 

S 

15 

89 

91 

64 

74 

2 

4 

0 

1 

1 

8 

54 

5.8 

• 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ASSEVlLLt  1  NNW 
ADO I SON 
ALBEftTA 

ALeERIVlULt  2  SE 
ALEIANOER  CITY  6  ' 
ALiCEVILLC 
ANOALU:>IA  1  NM 
ANMISTON  FAA  AP 
AHLEV  J  S 
ASHLAND 

ASHVILLE  «  W 
ATHENS  2 
ATNODE  1  S- 
AUBURN  3  Sh 

ITAUGAVILLE  )  N 
SANXHEAO  LCCK  ANO 

MINETTE 
iZlLL  MINA  i  H 
tJEfiRY 


02Ti  ( 
0369  [ 


lESSEMEf 


SSM 


OEIAR 

dlLLINC^SLEV  1 
l>IR>4INGt1AJ«  tfd  : 
QOAZ 

aRAHTLEY 
tlREWTON  3  SSE 
ilRIJCEPORT  i  w 
BROOKWOOO 
aRUNDIOGC 

k  2  SM 

CAMDEN  3  NM 
1VP6ELL 
lMP  Mrut  2  NK 
CAOaON  HILL 
.fRE  5  b- 


CEN 


SEVILi 


COFFtE  S^fil! 
3e»T  STti 
L  JNdVILLI 
:0LJV3IA 

C3TT0tT0?< 

CJOA 

JACivlLLt 
t^ACEVILLc  2 


,CAIua 
OEtTA 

3EHJPCL1S  LCC*;  AHO  DAI 
^OTHaN  rAA  A1RP3RI 
:>3ThAN  *>  SE 


uauaLE  : 


RiriOS 


EvEROREEN 

AIRHOPE  2  ' 
fal:o  open  ( 


OtPOSIT 
MORGAN 
PAYKC 


!<*£(;  NSuORO 
>'E£NVJLLE 
i^EENVlLLE  2 
iJLF  SHORES  P 
-JNTERSVILLE 
JNTERiVILLE 

'AlETVILLE 
lAI'lLTO.H  J  S 


mEAJLANO 
MEfLlN 

HldLANO  yiQ»Z 

iTOhER 
mJC  its 

.tSVILLE  rfa  V 
J*C<SON 


COUNTY 


iViNOTON 
fl&TON 


ST.  CLAIR 
LIMLSIUNt 
ESCAHdlA 


JEFFtftSON 


t  AurAuGA 
JEFFERSON 
MARSHALL 
CRENSMAM 
ESCAMdIA 
JACKSON 
lUbCALOOSA 
PUE 


WA3MINCT0N 
>LLACIEGA 
LLAUE&A 


Kg^ROt 
CMILTO.S 
^ARdOUfl 
MCJiLt 


SUMTER 
ALLAPOOSA 
ALLAPOOSA 
KKENS 


>R£NCO 
'  MO1.1STON 
•  MWSTON 


J^CALOOSA 
'  COFFtt 

■  CO.SECUM 
I  SALDUtN 
'  COVINGTON 

MORGAN 

FAYETTE 

LAUUEROALE 
LO-NO^S 
I  QALOWlN 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

s  S  s 


NVR1A  K  MILLIS 

JOmN  T.  SwlNOALL 
RADIO  STATIO-t  MJH 
t%i<tH  n.  alGGlNS 

,   KAKtHA    I .  I«C«C 

d.  NtlCHd^RS 
CORPS  Of  ENGINEERS 
CROVER  tfOOChARO 
AUauRN  UNIVERSIIY 

S  CLARA  R.  OLIVE 
JAMLS  E<  MC  CRAVY 

AR  a.  LCCKRIUGi 

.    *EAIH£H  OUREAU 


AjBuRft  UNIVLRSl  It 

JOE  PICAE>4$ 
AU3URN  UNIVERSITY 
FLOYD  J.  GARRISON 
R.  14ATSON 
Y  COLuU«f« 
GRAOV  C.  VCuNG 

dA^A  POmER  CO. 
CITY  •ATLH  plant 
KRS'ESIncR  A.M.  JONE: 

TOLLlL  L.  ,M<^SK.ti> 

I^N  a.  EASTERLING 
•'RS  ELUAt-EtM  M  4t:.1i 
AiNtS  C.  CnRl^TtNatN 
«EnRt  f.  <Elley 
TVA-*62 

0.  H,  APPLEtuN 

INACrivE  S/l/fr» 
HRS.    C.  iStSHiM 
HUGH  S.  KITE 

REUBEN  P.  HARRIS 
MiLLIAM  L.  UARTLcTT 
CLAY  PLfcSS 
IHACTJVE  T/12/6S 
XES  M.  CRE-S 
ROSS  A.  mAbKINS 
ROBERT    J.  CJSAWAY 

CORPS  or  EN0l\ttRS 


PAUL  I 


rjoN  . 

IITH 


T.  I 


<>ELLE  oERHY 
R15  MOATS 


MC  CLURE 
.  DAVE  SIMONTON 
JAMES  E.  QARRETT , 
FOBtST  SERVK 
EOGdERT  H.  HARDIN 
GORMAN  J.  BLACK 


MEnRY  G. 
MOODROW  WILSON 

CHANi>LER 
CARL  PARKER 

A  MCKEN2IE 
LIAMS 
SO.  NATURAL  GAS  CO. 
C.  FIELOS 
G.  MC  KENIIE 
REBECCA  CAMPoEll 

.  MASON 
ALTON  G.  LAND 

1  POWER  ;o. 

itR  COtittS 
LEWIS 


INACT 
GILOlRT  , 
BAD 
TVA 
RADIO  St. 

EDDIE  L. 


THOMAS  J.  KAHT 
FRANK  L>  HAVNES 
U.S.  WEATHER  3UREAU 


JACK 


LAY  DAH 

LEIOS 

LECSBURG 

LIVINGSTON 

LOUISVILLE 

MADISON 

HACELLA 
MARION  1  N 

MARION  JUNCTION  1  £N£ 
MARION  JUNCTION  2  NC 
MARTIN  DAN 
MAtMEwS   i  iiM 
MCLVIN 

MERT2  PONOVILLC  TOwCR 
MILLERS  FERRY 


MINTER  A  NW 
MITCHELL  0AM 
MOBILE  ALA  ST  DOCKS 
MOBILE  W&  AIRPORT 
MOKTEVALLO 
'MONTGOMERY  ut)  AP 
MOULTON 
MCULTON  2 

^vjscle  shoals  r*A  ap 

NATCHEZ 

NEW  dROCKTON 

NEW  MARKET  2 

NEMtON 

ONCONTA 

OPELIKA 

ORflviLLt 

OZARK  «  NNW 

PAINT  ROCK  2  N 

PALiERDALE  2  w 
PELL  CITY  1  NNC 
PE*>RYVILLe 


PLANTERSVlLLt  2  SSC 
PRAITVlLLE 

PJSHHATAHA 

PEC  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
RIvER  FALLS  2  NE 
ROCERTSOAlE  I  E 
ROCKFCRD  2  NNW 
ROCK  WILLS 
RUSSELLVILLE  2 

SAIhT  BERNARD 


SYLACAUGA  ' 


NE 


TALLADEGA 

TMOMASVILLE 

ThORSBY  1  Sw 

ThORSBY  £«P  STATION 

T»4;RL0h  3AM 

TOHEY 

TRAFFCRO 

TROY 

TJSCALOOSA  FAA  AP 
TiJSCALOOSA  OLIVER  DA.M 

TUSKEGEE  3  S 

Wiion  SPRlfiCS 

UNIONTOWN 

VALLEY  H£AC 

VERNON 

WACLEY 

WALLACE  2  b 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTOH 

WETJMPKA 

WHATlEY 

NFIElO  2  SU 
.lES  HYDRO  PLANT 

CLOSED  STATIONS 


WALKER 

ELMORE 

COFFEE 

CHAHBERS 

CHILTON 

JEFFERSON 

CHEROKCC 

Ofr|  SUHTER 
BAJtdOuR 
MADISON 


06  DALLAS 

ELHOAE 
d  MONTGCMCRV 
3t1  CMOCTAb 

BIBB 


lACON 
06j  DALLAS 
DALLAS 
CHILTON 
Oej  MOBILE 
aj  HO>*ILt 
SHELBY 
MCNTGOMER' 
LAWRENCE 
LAWRENCE 


COLBERT 
MONROE 
COFFEE 

HADtSON 
DALE 
BLOUNT 
LEE 

DALLAS 

DALE 

JACKSON 


PERRY 

KOHROE 

RUSSELL 

PICKENS 

wILCOK 

MONTGOMERY 

AUTAUGA 
AUTAUGA 

CHOCTAW 

FRANKLIN 

MADISON 

PICKENS 

COVINGTCN 

COVINGTON 

sALDWIN 

COOSA 

RANDOLPH 

FRANKLIN 

CULLHAN 
DE  KALB 
JEFFERSON 


TALLADEGA 

CLARKE 

CHILTON 

CHILTON 

ELMCRE 

MADISON 

JEFFERSON 


D£  ICALB 

PANJOlP" 
ESCAM8IA 

ETOWAM 

GRCLNL 
LAUDERDALt 

3I6B 

ELMORE 

CLARKE 

FAYETTE 

ELKCRE 


OBSERVATION 
O         TIME  AND 
P  TABLES 


OBSERVEH 


B23 
290 
2T0 

BIO  it 


JAMES  A.  BRITAIN 
ALABAMA  »0«CR  CO* 
J.  L.  KIKSRO 
CLARENCE  H.  FIMCHCR 
ALABAMA  POwER  CO. 
MRS,    MART   K.  LEE 
RUFUS  M.  SEwtLL 
LIVINGSION  STATE  COL. 
JOmN  (t.  ARD 

JOHN  a  srcMCR  jo 


lauRN  UNIVERSITY 
AftA-A  PO-IR  CO. 
PAUL  GOwAN 


C  Mil 
t  if 

-  MJ 

: 

0  MIO 
P  TA 

P  5P 

A  T< 

f  3P 

_  H 

TA 

5A 

H 

TA 
TA 
f  6P 

A  SA 

[  Mi; 

H 

TA 

A  TA 
A  TA 
A  6A 
»  7A 

: 

A  TA 

e  6P 
TA 
A  TJS 

r  51 

F  TA 

A  71 
f  6f 

: 
: 

P  6' 
0  MU 
A  TA 

:  H 

:  M 

f  )P 
A  BA 
TA 

A  TA 
e  TA 

;  H 

T« 
7* 
6^ 

c 

P  BF 

TA 
7A 
r  7A 
7A 

c 

JOHN  • 


KELLY 


FED.  AVIATION  AGCNC* 
S.  e.  MELTON 
CITY  OF  NEW  CROCKTON 
HISS  LUCILE  w.  mCRLPQRO 
Gladys  o  dRo^N 
LOnME  H.  NCRR-iS 
RADI^  STATION  WJnO 
tOwARJ  a,  WARREN 
CHARLES  H.  CARROLL 
TVA-69 

GEORGE  T,  POSET 

NORMAN  A.  vA'JGhn 

hRs  EvElvh  m.  Fuller 
MRS.  HINTA  EDDiNS 
PHtNIX  CITY  wATcR  Wl 
HRS  MARY  A.  HEORKK 
MRS.  CELLA  L.  OAKLE' 
MRS,  ENA  C.  PAUL 
THOMAS  E>  FISCHER 
CONTItENlAL  MOSS  ^ROEi 

INACTIVE  IZ/Sl/b- 
MRS  AUTIE  KILUURN 
REDSTONE  ARSENAL 
CURRY  MC  DONALD 
WILLIAM  GODWIN 
ALABAMA  LLECTRIC  COOP 
HICHAlL   W.  lALUWIN 

CHARLlS  w.  MCLwEN 
JOHN  I.  oAlLtY 
RACIC  STAIION 

ST.  dERNAftU  LOLLEGE 
AUBURN  UNIVERSITY 
MRS*  M.  W*  PRIDMORE 
RADIO  STATION  WCRI 

INACTIVE  I2/3/6S 
ROBERT  J.  CHANDLER 
J  T  KIRkLAND 
HRS.  EVA  R.  RAY 
J.        SUTTLE.  JR. 
CITY  WATER  PLANT 

CO.  WEAVER 
LEROV  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 
AUBURN  UNIVERSITY 
POWER  CO. 


TWA-S06 
MRS.  LiLLIt  : 


CORPS  OF  ENGINEER: 


MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 
MRS. FLORENCE  PARKER 
CORPS  or  ENGlNLtRS 
RICHARD  u.  MtGGINS 

MRS  eLl2A  J.  BEAROEN 
MARION  H.  SANFijAj 
MRS.  vELKA  G.  COLEMAN 
W.   W.  COTNEV 
ALABAKA  PQwlR  ^0. 


t    DRAINAGE  CODE:    1-ALABAMA  3-BUACK  WARRIOR  3-CAHABA  4-CHATTAHOOCHEE  i-CHOCTAWMATCHEE  6-CONECUH  7-COOSA  e-E:SCAMDU  9-CULF  lO-PEA 
II -TALLAPOOSA  I2-TE?*NESSEE  13-TOMBIGBEE 


REFERENCE  NOTES  ALABAMA 

OCTOBER  1966 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologlst  at  Ueather  Bureau  Airport  Station.  Dannelly  Field    RFD  2  'MontBomerv  Alabama 
36108,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.    Additional  precii>itatlon  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA".  ' 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  'F.  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles     Monthly  degree  day  totals 
arc  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'  K.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant  wind  is  the  vector  sum  cT  wmri  Hi  * 
and  speeds  divided  by  the-  number  of  observations.  airections 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground  tabU-  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m. .  C.  S.T.  Data  m  the  "Extremes"  table  "Dailv  Pr^Mnul 
tion    table.     Daily  Temperature    table.     Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.    '  '"recipiia- 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mm  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperattire  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.    Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  pomts 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  eround  mclude  snow 
sleet,  and  ice.  ' 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956, 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

•  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  djta. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
,  .'     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "DaUy  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  buUetin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  eaee  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  ^  ®  * 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S,  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  .Office,  Washington,  D,  C.  20402, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  Slate,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


rice:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.   S2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Supertntendei 
Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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10 

0 

2 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

67.6 

45.5 

56.6 

2.4 

78 

19» 

27 

4* 

266 

0 

0 

4 

0 

4.65 

1,63 

2.39 

9 

T 

0 

7 

3 

1 

SELMA 

70.3 

45.0 

57.7 

Ul 

82 

9 

26 

3 

237 

0 

0 

4 

0 

3.97 

,85 

1.57 

11 

T 

0 

5 

3 

2 

TUSKE6EE  3  S 

68.3 

42.3 

55.3 

-  .2 

78 

10« 

24 

4 

296 

0 

0 

6 

0 

5.28 

2,12 

1.94 

9 

0 

6 

3 

3 

UNION  SPRINGS 

68.  IM 

M 

M 

77 

20» 

26 

0 

0 

0 

2.59 

-  ,28 

1,25 

12 

•  0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

56.2 

.5 

3,71 

,55 

T 

»       ft  tt 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  Nw 

73.4 

39,8 

56.6 

80 

12 

24 

* 

265 

0 

0 

9 

0 

4.75 

2  58 

12 

•  0 

0 

5 

2 

2 

ATMORE  I  SW 

72.4 

45,  1 

58.8 

82 

1 1 

23 

214 

0 

0 

6 

0 

8.28 

3,37 

10 

* 

0 

6 

4 

BRANTLEY 

71,1 

39,9 

55.5 

81 

1 1 

22 

310 

0 

0 

9 

0 

2,52 

,61 

1,03 

12 

•  0 

0 

6 

1 

BREWTON  3  SSE 

71.6 

41,6 

56,6 

.  3 

82 

1 1 

21 

3 

277 

0 

0 

8 

0 

8,15 

4,77 

2,45 

12 

•  0 

0 

7 

5 

CAMDEN  3  NW 

70.0 

44,4 

57,2 

83 

9 

23 

3 

250 

0 

0 

5 

0 

4,28 

2,73 

10 

0 

4 

2 

CHATOM  3  N 

71.6 

46,3 

59,0 

84 

10* 

22 

4 

205 

0 

0 

2 

0 

4.57 

1,54 

10 

•  0 

0 

7 

3 

2 

CLAYTON 

67.9 

46,4 

57,2 

79 

12* 

25 

3 

248 

0 

0 

3 

0 

2.67 

-  ,30 

1.45 

12 

•  0 

0 

5 

1 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

70.4 

49,0 

59,  r 

83 

10 

29 

196 

0 

0 

1 

0 

3.50 

,78 

1.81 

11 

•  0 

0 

6 

1 

} 

ENTERPRISE  3  NW 

70. 5M 

46, IM 

58, 3M 

82 

12 

25 

3 

223 

0 

0 

5 

0 

3.26 

1,60 

12 

•  0 

0 

5 

3 

EUFAULA 

EVERGREEN 

70.9 

41,9 

56,4 

80 

20* 

24 

3 

283 

0 

0 

6 

0 

5.73 

2,74 

12 

•  0 

0 

7 

5 

FRISCO  CITY 

70.4 

45,8 

58,  1 

79 

20* 

22 

3 

227 

0 

0 

4 

0 

7.00 

2,98 

3.44 

12 

0 

6 

3 

GENEVA 

68.7 

43, 6M 

56. 2M 

80 

11 

26 

290 

0 

0 

5 

0 

7.15 

4.08 

3.49 

11 

•  0 

0 

6 

4 

GILBERTOWN 

72.5 

42,5 

57.6 

85 

9 

20 

3 

241 

0 

0 

6 

0 

1.72 

.91 

1 1 

0 

5 

1 

GREENVILLE 

70.2 

45,4 

57.8 

1.0 

78 

19» 

22 

3 

235 

0 

0 

0 

4.05 

.21 

1.21 

10 

0 

5 

3 

HEADLAND 

68.9 

45,6 

57.3 

84 

11 

26 

3 

255 

0 

0 

2 

0 

3.76 

2,16 

12 

5 

2 

1 

HIGHLAND  HOME 

69.1 

45,8 

57.5 

.9 

80 

9 

24 

3 

242 

0 

0 

3 

Q 

4.60 

1.25 

1,72 

10 

\ 

0 

6 

4 

NATCHEZ 

71. 4M 

43, 3M 

57. 4M 

81 

8 

20 

3 

253 

0 

0 

0 

3.86 

•  98 

1 1 

0 

5 

4 

Q 

OZARK  6  NNW 

70.5 

46,7 

58.6 

.6 

80 

19 

24 

3 

211 

0 

0 

3 

0 

4.26 

1,29 

2,15 

11 

•  0 

0 

6 

2 

1 

PHENIX  CITY  2  NNW 

67.0 

45,2 

56.  1 

78 

20 

27 

271 

0 

0 

4 

0 

3.51 

1,31 

11 

•  0 

0 

5 

3 

THOMASVILLE 

68.7 

44,8 

56,8 

U2 

81 

10 

24 

3 

261 

0 

0 

4 

0 

3.62 

-  .03 

1,39 

11 

0 

6 

3 

2 

TROY 

69.9 

47,0 

58,5 

2.1 

80 

8 

24 

3 

214 

0 

0 

3 

0 

2.68 

-  .57 

1  ,46 

12 

•  0 

0 

4 

2 

1 

WHATLEY 

71.7 

41,3 

56.5 

84 

10 

20 

3 

275 

0 

0 

5 

0 

4.19 

1.40 

10 

0 

5 

3 

3 

DIVISION 

57,4 

.8 

4.46 

1.14 

T 

*       11  * 

GULF  08 

SAY  MINETTE 

72.2 

49,5 

60.9 

80 

19* 

25 

3 

164 

0 

0 

2 

0 

4.62 

2.36 

11 

•  0 

0 

CITRONELLE 

73,4 

46.5 

61.0 

2.5 

83 

9 

23 

3 

159 

0 

0 

3 

0 

4.30 

.05 

1.75 

11 

0 

4 

3 

2 

CODEN 

72.5 

48.5 

60.5 

80 

10» 

25 

3 

161 

0 

0 

2 

0 

2.43 

1.13 

12 

X 

0 

5 

1 

1 

FAIRHOPE  2  NE 

71.7 

50.1 

60.9 

2.0 

83 

11 

30 

3 

165 

0 

0 

2 

0 

4,88 

1.72 

1.87 

12 

•  0 

0 

5 

3 

2 

FORT  MORGAN 

69. 3M 

55. 9M 

62. 6M 

78 

9 

37 

3 

121 

0 

0 

0 

0 

3,40 

•  0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

71.6 

49.7 

60.7 

1.8 

81 

lU 

26 

3 

173 

0 

0 

z 

0 

1.35 

-  2.00 

.77 

11 

0 

4 

1 

0 

ROBERTSDALE  1  E 

72.4 

46.9 

59.7 

82 

12 

25 

3 

199 

0 

0 

4 

0 

4,00 

.72 

1.19 

13 

•  0 

0 

4 

4 

2 

DIVISION 

60.9 

2.0 

3.57 

.13 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
GILBERTOWN 

85 

DATE 

09 

LOWEST  TEMPERATURE 
RUSSELLVILLE  2 

16 

DATE 

04* 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
ATMORE  1  SW 

8.28 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
JASPER  4  N 

1.25 

GREATEST   1  DAY  PRECIPITATION 
ABBEVILLE   1  NNW 

5.38 

DATE 

12 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
MADISON 

7.9 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
MOULTON  2 

6 

DATE 

02 

See  Reference  Notes  Following 
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Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10  1 

11  1 

12 

13  1 

M  1  IS 

16  1  17  {  18 

19  1 

1 

20  1 

Ml  1 

21 

22  1 

1 

23  1  24 

a   1  M 

25  1  2B 

27 

28  1 

29  1  30 

31 

.83 

•  02 

•  6< 

•0] 

0! 

•  tl 

•  19 

•  0] 

'10 

.02 

oa 

.19 

•  60 

•  31 

.02 

•  21 

.07 

ot 

.29 

1.19 

•  ]< 

.10 

•  19 

T 

.09 

•  16 

29 

1.01 

.69 

•  1( 

T 

tOl 

•  01 

•  22 

.02 

.01 

•  02 

2>> 

.«6 

T 

.9; 

.36 

.1* 

1« 

.36 

.33 

•  11 

•  10 

T 

T 

T 

.0! 

•  06 

It 

.  26 

•  31 

•  2] 

•  09 

Ob 

•  60 

.08 

•  01 

•  U 

.06 

•  02 

•  69 

.21 

'o3 

22 

1.09 

•  36 

•  08 

•  20 

•  0, 

.06 

10 

•  72 

•  30 

•  9( 

•  19 

.20 

21 

•  «6 

•  61 

•  36 

.01 

10 

•  80 

•  60 

•  6! 

T 

.01 

.01 

.22 

.02 

U60 

•  6( 

1*00 

•  28 

•  01 

09 

0* 

•  90 

1.09 

Ot 

•  26 

i,n 

•  02 

.11 

.0) 

T 

Il« 

1] 

1.2« 

•  17 

•  It 

.02 

.09 

.19 

21 

•  «3 

.86 

•  07 

.36 

32 

.28 

•  9! 

T 

•  09 

.11 

.09 

69 

17 

•  80 

1.02 

'21 

I 

T 

T 

T 

T 

'.I* 

T 

13 

T 

.60 

•  6C 

•  10 

.09 

.>• 

•  81 

•  10 

.20 

.01 

Ot 

•  90 

1.67 

•  13 

T 

.16 

U 

•  10 

1.79 

.3< 

•  12 

.01 

.12 

10 

•  69 

•  66 

.10 

•  06 

.01 

.20 

10 

•  70 

•  90 

.90 

18 

•  06 

•  96 

.96 

.19 

.11 

.09 

87 

U36 

•  09 

•  1! 

.26 

.09 

13 

•  27 

•  79 

.01 

.27 

.09 

.12 

21 

•  21 

•  87 

T 

.12 

'91 

20 

23 

!9k 

1.66 

l2< 

T 

T 

.26 

T 

I  99 

1« 

•  18 

iloi 

•  19 

.17 

.29 

02 

•  79 

U76 

1.21 

09 

10 

•  83 

ilu 

l!7- 

.03 

Il9 

30 

09 

20 

•  71 

•  6; 

1 07 

•  30 

•  67 

•  61 

.03 

.09 

.09 

r 

U«8 

1.19 

.9( 

T 

.10 

.19 

20 

•  16 

•  96 

.3; 

.10 

.19 

1  09 

•  06 

09 

2^90 

•  61 

!20 

12 

•  03 

•  78 

•  32 

.01 

T 

T 

T 

.11 

19 

•  29 

•  89 

.31 

•  62 

.08 

19 

•  01 

2i 

'I33 

!l6 

.06 

.01 

uso 

1.30 

.9( 

•  09 

19 

.62 

•  62 

•  0; 

•  02 

•  02 

•  06 

1^ 

\,n 

1.30 

.1: 

■  01 

•  16 

10 

1.00 

•  16 

.6( 

•  02 

.06 

02 

i.if 

•  62 

1.89 

r 

T 

12 

1.96 

.13 

.02 

.08 

06 

1.10 

•  10 

.92 

.11 

IS 

2^29 

•  79 

•  U 

.08 

.11 

r 

l.OJ 

•  39 

•  01 

T 

T 

.12 

07 

•  10 

.91 

•  06 

.09 

•  02 

17 

•  68 

•  20 

.31 

16 

•  37 

•  62 

Ili 

T 

.07 

I  98 

16 

•  13 

T 

T 

.31 

21 

•  77 

•  60 

'•i: 

T 

.21 

U62 

.29 

■  21 

•  36 

•  99 

•  11 

T 

T 

T 

.31 

.19 

•  62 

2^89 

•  2( 

.69 

■  19 

2^76 

•  29 

•03 

.07 

.19 

.31 

•  27 

•  97 

•  31 

.11 

.08 

.27 

.38 

.29 

•  96 

.31 

•  13 

.90 

.39 

•  26 

•  87 

•  12 

T 

•  OT 

.08 

t 

.17 

•  27 

.29 

•  70 

•  22 

.17 

.03 

•  26 

•  73 

.38 

T 

.11 

.11 

7 

.22 

.66 

U33 

.31 

•  30 

.21 

2.79 

•  28 

.01 

•  09 

.20 

2^62 

T 

.90 

.70 

uoo 

.1: 

.29 

- 

.11 

121 

1.90 

•  39 

'lo! 

'10 

.10 

•  20 

.30 

.18 

U32 

.9C 

.09 

T 

T 

.30 

2.00 

l.ti 

1.11 

T 

•  29 

.29 

1.73 

U08 

1,21 

•  29 

•  06 

•  01 

•  02 

•  26 

13' 

!99 

i',01 

!2' 

•  38 

.to 

.69 

2.98 

•  21 

.11 

•  26 

1.69 

•  13 

•  99 

T 

.13 

•  99 

U93 

2^oe 

.27 

.82 

2.99 

.70 

•  i< 

•  09 

.19 

.20 

.2; 

•  19 

1.30 

•  6 

•  06 

.1* 

•  37 

1.39 

•  8C 

■  tt 

.30 

1.93 

.66 

•  3 

•  09 

I 

.IS 

.19 

U12 

.71 

•  82 

•  12 

.27 

UOO 

1.13 

•  9< 

.02 

•  17 

•  0« 

U69 

1.63 

•  8t 

•  06 

T 

•  11 

.19 

U96 

.82 

•  81 

•  13 

•  20 

NCDTHERN  VLLET  0 

6THEN9  2 
BELLE  MINA  2  N 
OECATjn 
F6HV1LLE   I  N 
FLOBENCE 

HOOOeS 

HUNTSVILLE  MB  kfi 
MAOI&ON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEW  MARKET  2 
REO  BAT 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
NATERLOO 


ALBERTVILLE  2  5E 
BESSEMER  3  SSW 
BIRMINGHAM  MB  AP 
BOAZ 

BRIDGEPORT  2  M 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITT 
GUNTERSVILLE 
LEEDS 

HAGELLA 
ONEONTA 
PALMERDAlE  2  M 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SueSTA  AU 

SATRt 

SCOTTSBORO 
TRAFFORD 
VALLEY  MEAD 


3^13  • 

U96  ^99 

2^39  • 

2^91  ^72 

2^70  •U  ^63 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILLE 
ARlEY  3  S 
AUTAUGAVtLLE  3  N 
BANKMEAD  LOCK  AND  DAM 
BILLINGSLEY   1  St 

BROOKMOOD 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROD 

FAYETTE 

GORGAS 

HALEYVILLE 

HAMILTON   3  S 
JASPER  *  N 
LAY  DAM 

MEHT2  PONDVlLLE  TOMER 
MITCHELL  DAM 

PICKENSVILLE 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PRATTviLLE 
REFORM 

thorsby  ekp  station 

tuscaloosa  faa  ap 
tuscaloosa  oliver  dam 

VERNON 

NEST  BLOCTON 
■INFIELD  2  Sm 


EASTERN  VALLEY  06 

ANNISTDN  FAA  AP 
ASHVILLE  6  H 
CAlERA  2  SM 

centre  9  sm 
childersburg 

childersburg  wtr  plant 

GADSDEN 

GAOSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SM 
LEESBURG 

MONTEVALLO 
PELL  CITY   I  NNE 
SYLACAUGA  *  nE 

talladega 
malnut  grove 


PIEDMONT  PLATEAU  09 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SM 

CAMP  HILL  2  NM 

DAOEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HIGHTOMER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 

rockforo  2  nnm 
rock  mills 
thuRlom  dam 

MAOLEY 
HETUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


3^0! 
U97 
1^6! 


U99 
U79 
6^7< 


U9< 
3^67 


3^6; 

6.21 
3.9! 


3.91 
3.9! 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


28     29  30 


06 


CUB« 
OAYTON 

DEM0P0LI5  LOCK  *ND  DAM 
FORT  DEPOSIT 
CAINESVIULE 

OREENSeORO 
MATNEVILLE 
LIVINGSTON 
MARION  1  N 

MARION  JUNCTION  i  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEKS  1  SSW 
HILSTEAO 
MINTER  3  NW 
MONTGOMERY  "8  »P 

ORRVILLE 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 
SELMA 
SUITLE 

TUSKEGEE  3  S 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 

UARRIOR  LOCK  AND  DAM 


2.07 


.36  i.lO  l.lt 
.02  .S3  1.21 
1.00     .20  I.IC 


1.20  1.03 

.6S  1.2! 
.17   1.55  . 
.05     .97  .7! 


COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE  1  NNU 
ALBERTA 

ANDALUSIA   1  NW 
ATMORE  1  SH 
BRANTLEY 

BREMTON  3  SSE 
BRUNOIDGE 
CAMDEN  3  NW 
CHATOM  3  N 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COfFEE  SPRINGS  2  NW 

COTTONTON 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

ELBA 

ENTERPRISE  3  NW 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FAlCO  OPEN  POND  TOWER 
FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOWN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

JACKSON 

MNSTON 

LOUISVILLE 

MELVIN 

MILLERS  FERRY 

NATCHEZ 

NEWTON 

OZARK  6  NNW 

PHENIX  CITY  2  NNW 

PINE  HILL 
RIVER  FALLS 
SLOCOMB 
SNOW  HILL 
THOMASVILLE 

TROY 

WALLACE  2  E 
WHATlEY 


e.i5 

l.«3 
«.28 
4.57 


6.03 
3.50 
3.82 


5.7! 
T.OC 


3.37  2.90  .27 
.06     .67  1.03 

1.56  2.37  2.6! 
.68  .56 

2.73     .89  .21 


1.35 

.16 
.23 

.61   1.6d  .25 
.53  2.7<  .68 
1.62   1.12  3.6«  .36 
3.69   1.3!  .29 


1.72   1.26  .7> 


.65  1.68  l.OC 


.97  .90  1.3C 
.14     .62  1.6E 

1.78  1. 
.56  .88  1. 
.57   1.39  1.0! 

.02  .60  1.6C 
2.00  2.26  i.a< 
1.60  1.30 


.22 
.10 
.10 


GULF 

BAY  MINETTE 
CITRONELLE 
CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  SHORES  P  0 
MOBILE  WB  AIRPORT 
ROBERTSDAlE  1  E 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  B.p.h.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

SUKon 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

• 
« 
e 

> 
< 

Direction 
of 

luted  mile 

ll 

CENTRAL   STANDARD  TIME 
MID          6   AM        NOON        6  PM 

i 
f- 

60-10 

.10-49 

66 -OS 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
nnrts*  to  si 

BIRMINGHAM  W8  AIRPORT 

26 

1.6 

6.7 

32 

w 

10 

80 

80 

55 

68 

0 

3 

5 

0 

1 

0 

9 

66 

5.8 

MUNTSVILLE  w8  AIRPORT 

21 

0.9 

8.1 

25  +  + 

27 

27 

77 

80 

56 

62 

4 

2 

7 

0 

0 

0 

13 

6.2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

7 

1.2 

8.1 

29  +  + 

36 

28 

80 

82 

53 

69 

1 

3 

1 

Q 

0 

9 

6.7 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

29 

0.3 

7.1 

25 

5 

10 

82 

86 

58 

66 

6 

0 

6 

2 

0 

1 

U 

61 

6.9 

See  Relerence  Noles  Following  Slalion  IndeK 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

NOVEMBER  1966 


D>y  Ol  Month 


Station 

a 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

•         •  ■ 

NORTHERN  VALLEY  01 

1 

ATHENS  2 

MAX 

75 

48 

33 

40 

56 

61 

72 

73 

73 

68 

68 

6 1 

69 

74 

72 

7 1 

66 

66 

53 

6S 

70 

65 

69 

91 

MIN 

*5 

30 

21 

21 

33 

41 

<*4 

54 

59 

61 

39 

51 

52 

40 

35 

33 

42 

47 

91 

34 

44 

43 

33 

39 

43 

53 

60 

39 

30 

29 

41*3 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

65 

45 

40 

58 

64 

74 

7  3 

72 

69 

69 

70 

75 

73 

66 

67 

62 

55 

66 

7Q 

90 

90 

99 

MIN 

30 

22 

24 

33 

42 

*0 

52 

97 

64 

40 

52 

43 

41 

35 

35 

4J 

47 

90 

34 

49 

43 

34 

36 

41 

52 

4* 

35 

31 

28 

to'.i 

DECATUR 

MAX 

77 

50 

33 

41 

59 

65 

72 

74 

69 

66 

69 

71 

75 

74 

69 

68 

60 

54 

66 

91 

MIN 

39 

32 

23 

22 

25 

42 

43 

45 

58 

60 

42 

47 

45 

42 

36 

36 

37 

46 

52 

36 

47 

43 

36 

37 

43 

51 

42 

32 

33 

32 

40*2 

FALKVILLE   1  N 

MAX 

76 

50 

33 

4  1 

59 

64 

73 

73 

75 

74 

75 

70 

69 

74 

76 

69 

67 

69 

54 

69 

70 

63 

96 

HIN 

36 

32 

21 

22 

25 

42 

43 

45 

57 

62 

42 

46 

40 

40 

34 

33 

34 

45 

92 

33 

34 

♦5 

39 

34 

39 

43 

57 

36 

31 

26 

38!8 

FLORENCE 

MAX 

70 

44 

47 

63 

63 

72 

76 

74 

73 

73 

58 

70 

71 

75 

71 

66 

69 

60 

56 

69 

74 

71 

75 

68 

90 

54 

59 

66  1 

MIN 

*3 

30 

23 

26 

40 

46 

48 

55 

60 

54 

40 

48 

43 

43 

35 

40 

50 

53 

50 

36 

47 

45 

41 

40 

48 

59 

45 

34 

32 

34 

42.9 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 

56 

38 

40 

57 

65 

72 

73 

75 

74 

73 

65 

70 

74 

75 

64 

67 

98 

56 

65 

69 

66 

49 

93 

63  7 

MIN 

38 

30 

25 

23 

34 

43 

42 

53 

63 

49 

43 

51 

46 

45 

36 

36 

45 

50 

44 

37 

48 

46 

41 

36 

40 

56 

39 

34 

30 

24 

4U0 

MADISON 

MAX 

65 

48 

40 

57 

64 

73 

73 

66 

70 

74 

75 

69 

67 

99 

54 

66 

70 

94 

MIN 

*5 

30 

20 

23 

35 

45 

47 

54 

59 

63 

43 

52 

45 

45 

36 

40 

47 

51 

91 

35 

46 

44 

36 

40 

49 

53 

50 

39 

31 

26 

'  42!9 

moulton  2 

MAX 

6  1 

45 

42 

60 

64 

74 

7  I 

74 

76 

73 

63 

70 

70 

75 

74 

66 

69 

53 

53 

66 

72 

68 

52 

57 

MIN 

*3 

30 

22 

22 

34 

41 

44 

55 

61 

48 

36 

50 

36 

41 

33 

34 

45 

55 

90 

39 

44 

42 

35 

36 

43 

57 

41 

39 

30 

30 

40*4 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

MAX 

59 

38 

46 

62 

64 

76 

76 

61 

70 

71 

77 

74 

69 

68 

60 

53 

67 

7  J 

*  I 

99 

99 

66*  1 

MIN 

36 

35 

29 

27 

39 

48 

48 

55 

62 

46 

42 

52 

49 

44 

36 

38 

47 

94 

46 

37 

49 

45 

41 

39 

47 

63 

43 

39 

36 

32 

43.9 

NEM  market  2 

MAX 

62 

46 

46 

55 

62 

72 

7  3 

7  I 

72 

67 

70 

72 

69 

70 

67 

55 

65 

69 

66 

90 

50 

91 

MIN 

»3 

30 

23 

20 

30 

45 

41 

49 

61 

61 

39 

52 

46 

42 

32 

31 

31 

47 

49 

32 

45 

34 

35 

39 

49 

33 

30 

20 

38*9 

RED  BAY 

MAX 

78 

46 

35 

46 

63 

64 

74 

74 

72 

72 

7  I 

62 

69 

71 

71 

75 

72 

65 

69 

56 

98 

68 

72 

50 

54 

MIN 

hi 

31 

22 

24 

35 

46 

53 

54 

57 

61 

43 

47 

46 

42 

39 

40 

45 

52 

92 

40 

43 

47 

42 

44 

46 

54 

59 

39 

30 

31 

43^4 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

53 

37 

41 

58 

64 

72 

71 

73 

73 

72 

64 

66 

67 

67 

69 

66 

72 

72 

69 

68 

97 

54 

65 

70 

66 

73 

64 

49 

50 

94 

63.0 

MIN 

36 

29 

24 

22 

30 

43 

43 

49 

61 

45 

40 

50 

42 

41 

34 

33 

42 

46 

39 

33 

49 

44 

37 

35 

36 

53 

38 

36 

32 

28 

39.0 

RUS5ELLV1LLE  2 

MAX 

76 

47 

32 

42 

59 

63 

70 

73 

73 

72 

73 

62 

67 

69 

69 

69 

70 

70 

71 

73 

68 

97 

54 

66 

72 

73 

74 

63 

46 

93 

64,3 

MIN 

31 

30 

U 

16 

29 

40 

40 

54 

52 

50 

37 

37 

42 

36 

28 

26 

26 

27 

28 

26 

39 

43 

36 

31 

31 

44 

59 

33 

29 

24 

34.7 

WATERLOO 

MAX 

63 

43 

46 

6 1 

62 

70 

70 

72 

72 

75 

75 

63 

68 

57 

64 

66 

72 

72 

53 

95 

ft          •  ft 

MIN 

35 

31 

25 

21 

37 

49 

49 

54 

57 

54 

36 

45 

46 

36 

29 

34 

49 

46 

52 

32 

44 

47 

44 

37 

43 

58 

53 

34 

33 

28 

4l|S 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

73 

52 

3  J 

36 

60 

59 

62 

67 

65 

71 

65 

69 

63 

63 

61 

53 

51 

66 

71 

72 

70 

60 

36 

37 

60  2 

MIN 

'•6 

30 

24 

24 

25 

35 

45 

50 

56 

60 

47 

45 

45 

45 

40 

40 

42 

49 

39 

37 

37 

40 

37 

39 

42 

45 

54 

33 

30 

30 

40)4 

BESSEMER  3  SSm 

MAX 

56 

47 

47 

62 

68 

76 

76 

68 

71 

75 

78 

73 

70 

58 

55 

65 

72 

75 

73 

64 

50 

93 

59 

66  2 

MIN 

»2 

32 

21 

21 

30 

40 

39 

53 

62 

62 

53 

58 

46 

43 

36 

32 

43 

44 

49 

38 

48 

42 

35 

33 

36 

49 

50 

36 

31 

27 

41*0 

BIRMINGHAM   WB  AP 

MAX 

57 

41 

45 

60 

66 

7  3 

77 

77 

72 

67 

69 

65 

66 

70 

72 

75 

77 

73 

69 

59 

60 

66 

71 

76 

77 

65 

50 

54 

60 

66.2 

MIN 

41 

31 

25 

25 

33 

42 

43 

60 

6) 

54 

51 

46 

45 

44 

40 

36 

51 

48 

47 

40 

49 

41 

40 

38 

39 

52 

49 

36 

28 

26 

42.0 

BRIDGEPORT  2  M 

MAX 

60 

50 

43 

58 

62 

70 

73 

72 

69 

68 

70 

69 

70 

73 

73 

65 

67 

57 

61 

66 

72 

62 

73 

67 

55 

49 

93 

64  6 

HIN 

43 

30 

27 

20 

26 

44 

41 

45 

98 

62 

42 

55 

49 

44 

33 

33 

40 

41 

49 

33 

44 

36 

27 

32 

34 

48 

53 

31 

30 

30 

39!3 

GUNTERSV I LLE 

MAX 

70 

44 

43 

59 

65 

72 

74 

70 

73 

74 

69 

70 

74 

76 

73 

67 

62 

57 

67 

71 

7 1 

76 

66 

52 

50 

54 

66.0 

MIN 

36 

31 

2B 

23 

33 

45 

40 

43 

44 

51 

45 

57 

46 

46 

1° 

37 

44 

46 

42 

43 

47 

44 

34 

35 

35 

54 

47 

36 

32 

29 

40.5 

ONEONTA 

MAX 

76 

55 

34 

44 

60 

72 

76 

70 

65 

66 

70 

70 

74 

75 

67 

67 

98 

57 

65 

70 

70 

75 

70 

45 

50 

65.1 

MIN 

40 

32 

25 

20 

23 

33 

36 

41 

60 

61 

47 

53 

43 

45 

35 

32 

36 

49 

46 

37 

44 

4J 

34 

32 

33 

38 

42 

35 

30 

29 

38.4 

SAINT  BERNARD 

MAX 

76 

53 

32 

41 

60 

7  \ 

74 

76 

75 

72 

66 

68 

66 

70 

71 

75 

76 

66 

67 

56 

90 

66 

69 

70 

74 

63 

46 

90 

64.3 

MIN 

37 

31 

23 

22 

24 

33 

39 

40 

50 

60 

44 

46 

44 

44 

37 

33 

34 

41 

46 

38 

39 

42 

36 

34 

36 

36 

53 

36 

32 

27 

38.1 

SAND  MT  5UBSTA  AU 

MAX 

63 

48 

39 

96 

61 

70 

70 

70 

68 

68 

64 

71 

69 

65 

67 

67 

71 

73 

66 

61 

53 

99 

62 

69 

67 

73 

69 

55 

49 

49 

62.9 

MIN 

44 

27 

25 

21 

34 

46 

46 

53 

56 

56 

46 

57 

43 

44 

39 

41 

46 

91 

44 

39 

42 

39 

39 

35 

39 

49 

48 

31 

27 

30 

41.1 

SCOTTSBOSn 

MAX 

69 

50 

37 

39 

55 

65 

65 

70 

72 

67 

63 

63 

64 

60 

60 

69 

67 

69 

61 

64 

66 

96 

49 

66 

69 

66 

74 

61 

47 

46 

61.0 

MIN 

37 

36 

30 

19 

27 

36 

38 

52 

55 

41 

46 

40 

41 

37 

35 

33 

39 

41 

43 

40 

43 

37 

31 

34 

37 

51 

32 

30 

22 

37.3 

VALLEY  HEAD 

MAX 

74 

60 

35 

39 

58 

63 

70 

70 

70 

68 

68 

66 

70 

65 

65 

66 

66 

70 

73 

64 

63 

90 

56 

69 

70 

65 

73 

60 

37 

49 

62.5 

MIN 

36 

32 

27 

18 

20 

34 

38 

39 

56 

59 

41 

48 

44 

♦  5 

31 

32 

43 

38 

43 

34 

44 

40 

36 

30 

32 

36 

49 

33 

27 

19 

36,7 

At  I  rp  w  T  1  1  P 

MAX 

78 

52 

36 

75 

78 

72 

76 

72 

73 

76 

74 

72 

70 

69 

56 

68 

72 

76 

7 1 

67 

54 

99 

67.6 

MIN 

36 

30 

22 

25 

32 

36 

41 

48 

50 

53 

91 

51 

98 

53 

48 

35 

45 

48 

46 

42 

51 

40 

37 

36 

39 

42 

44 

40 

32 

30 

41.4 

54 

69 

70 

72 

72 

76 

78 

71 

72 

59 

56 

69 

73 

77 

72 

73 

53 

55 

66.  1 

MIN 

40 

33 

24 

23 

26 

39 

42 

48 

55 

55 

49 

53 

49 

45 

40 

34 

33 

45 

46 

40 

42 

46 

39 

36 

36 

38 

49 

38 

31 

28 

39.7 

79 

38 

78 

78 

78 

83 

74 

67 

74 

73 

71 

74 

73 

74 

75 

69 

64 

90 

67 

73 

76 

70 

66 

54 

54 

68.2 

MIN 

43 

33 

22 

22 

26 

32 

38 

44 

52 

64 

60 

62 

91 

50 

39 

32 

34 

45 

42 

46 

45 

31 

33 

35 

45 

49 

38 

33 

26 

40.2 

MAX 

65 

39 

62 

75 

67 

75 

65 

68 

69 

71 

79 

77 

79 

76 

64 

60 

66 

72 

74 

72 

61 

52 

51 

67.4 

MIN 

45 

34 

24 

23 

29 

38 

38 

45 

58 

63 

60 

62 

95 

48 

40 

33 

42 

43 

44 

42 

46 

45 

32 

39 

36 

39 

55 

38 

33 

34 

42.0 

rim  itti  c   CDti  1  u/ic 

MAX 

59 

70 

70 

69 

74 

75 

68 

66 

54 

51 

65 

70 

70 

74 

63 

49 

90 

64  .  7 

MIN 

39 

30 

18 

19 

23 

39 

41 

43 

53 

44 

46 

41 

40 

42 

35 

33 

35 

44 

46 

39 

41 

41 

34 

35 

38 

50 

56 

33 

27 

24 

37.6 

FAYETTE 

MIN 

haleyville 

MAX 

76 

48 

35 

43 

60 

65 

72 

73 

73 

76 

72 

63 

67 

71 

69 

69 

70 

74 

74 

74 

69 

53 

53 

66 

71 

69 

74 

63 

48 

92 

64.7 

MIN 

37 

31 

19 

19 

23 

38 

45 

45 

5» 

60 

42 

^2  ; 

45 

40 

37 

37 

37 

47 

53 

38 

38 

41 

35 

35 

38 

42 

56 

35 

29 

24 

38.7 

HAMILTON  }  5 

MAX 

66 

75 

75 

75 

77 

74 

63 

69 

72 

71 

70 

71 

79 

76 

70 

70 

60 

60 

68 

72 

71 

74 

67 

51 

54 

69.0 

MIN 

32 

32 

19 

18 

19 

34 

36 

39 

55 

53 

38 

45 

41 

39 

31 

28 

26 

37 

43 

39 

36 

4» 

32 

"1 

31 

36 

52 

37 

32 

22 

35.4 

JASPER  t  N 

MAX 

S4 

45 

44 

57 

67 

73 

73 

76 

77 

73 

66 

66 

71 

68 

70 

70 

75 

78 

68 

69 

57 

53 

69 

70 

75 

75 

66  j 

52 

54 

60 

65.6 

MIN 

39 

31 

21 

19 

27 

45  1 

36 

45 

"l 

56 

43 

94  J 

42 

40 

34 

29 

37 

40 

53 

39 

44 

45 

29 

29 

35 

49 

"1 

34 

29 

23 

1 

36.3 

Sm  B«f«r«nc«  NolM  Following  Station  lod«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

NOVEMBER  1966 


Station 

Day  Of  Moath 

rage 

1 

2  1 

3 

4  1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Atoi 

PRATTVILLE 

MAX 

MIN 

65 
*5 

46 

35 

47 
24 

58 
24 

66 

29 

73 
37 

73 
38 

76 
52 

80 
60 

72 
59 

68 

50 

67 
54 

60 
53 

70 
51 

70 
40 

73 
35 

78 
42 

79 
41 

79 
46 

71 
47 

67 
48 

67 
45 

69 

33 

74 
34 

75 
35 

76 
46 

63 
47 

54 

39 

54 

29 

61 

27 

67,7 
41,5 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 
MiN 

66 
48 

51 
31 

48 

24 

62 
26 

66 

33 

7* 
40 

75 
41 

75 
55 

75 
59 

73 
64 

68 
58 

75 
61 

64 
52 

66 
50 

69 
48 

71 
37 

74 
49 

76 
46 

75 
53 

70 
44 

68 
44 

61 
42 

66 
38 

72 
39 

72 
42 

70 
52 

65 
56 

58 
36 

51 
29 

59 
30 

67,2 
44,3 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

56 
38 

40 
31 

48  62 
26  25 

69 
32 

76 
41 

77 
41 

77 
48 

81 
65 

73 
56 

68 
52 

71 
53 

76 
49 

73 
49 

72 
41 

73 
35 

76 
45 

79 
46 

73 
50 

70 
45 

65 
51 

56 
43 

66 
36 

72 
36 

76 
39 

71 
62 

67 
50 

54 
40 

55 
32 

62 
30 

67,9 
42,6 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

MIN 

77 
38 

5S 
29 

40 
21 

47 

62 
27 

69 
32 

75 
39 

77 
41 

77 
50 

82 
61 

74 
51 

67 
55 

68 
47 

75 
47 

69 
39 

71 
32 

73 
32 

77 
46 

79 
41 

71 
41 

70 
42 

65 
46 

55 
34 

67 
34 

72 
36 

76 
40 

70 
90 

67 
36 

53 
30 

54 

30 

67,6 
39,0 

VERNON 

ft          •  * 

MAX 
MIN 

72 
42 

47 

32 

47 
18 

63 
20 

68 
31 

77 
45 

75 
40 

76 
52 

77 
63 

75 
59 

67 
41 

68 
40 

71 
43 

74 
43 

73 
34 

72 

30 

78 
41 

77 
48 

68 
50 

70 
37 

62 
45 

59 
49 

68 
34 

72 
31 

74 

37 

74 

50 

65 
50 

54 

33 

55 
29 

60 
25 

67,9 
39,7 

EASTERN  VALLEY  0« 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

MIN 

68 
44 

45 

31 

46 
26 

63 

20 

69 
32 

75 
39 

76 
43 

78 
58 

73 
61 

55 

68 
56 

75 
50 

66 
49 

69 
43 

72 
40 

73 
38 

78 
48 

76 
43 

70 
48 

68 
41 

98 
42 

63 
42 

69 
37 

72 
38 

71 
37 

76 
50 

63 
40 

44 
35 

52 
28 

58 
26 

66,9 
41,3 

CALERA  Z  SH 

MAX 
MIN 

66 
40 

51 
30 

48 

20 

63 
16 

73 

25 

76 
38 

73 
42 

76 
44 

67 
55 

68 
64 

68 

56 

77 
61 

68 

50 

72 
42 

71 
35 

79 
36 

72 
37 

72 
43 

68 
45 

66 
35 

64 
41 

66 
47 

67 

30 

76 

32 

77 
32 

74 

48 

62 
54 

54 
36 

49 

23 

57 
28 

67,3 
39.6 

CENTRE  5  SH 

MAX 
MIN 

75 
43 

63 
35 

47 

29 

45 
21 

60 
27 

67 
35 

73 
38 

74 
45 

73 
54 

72 
60 

71 
56 

65 
55 

75 
48 

67 
45 

70 
34 

75 
32 

71 
42 

74 
39 

77 
52 

69 
38 

66 
42 

55 
41 

60 
29 

64 
31 

70 
33 

69 
43 

73 
57 

62 
35 

41 

30 

49 
31 

65.7 
40.0 

CHILBERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 
MIN 

72 
44 

55 
34 

47 

24 

62 
22 

68 
28 

73 
36 

76 
36 

76 
52 

73 
60 

72 
64 

69 
57 

72 
63 

67 
47 

67 
47 

71 

37 

73 
30 

77 
43 

79 
41 

75 
50 

69 
36 

62 
46 

60 
43 

68 
28 

71 
31 

75 
33 

75 
47 

67 
54 

55 
38 

52 
30 

57 
24 

67,8 
40,9 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

60 
44 

50 
34 

46 
2S 

60 
22 

64 
26 

71 
40 

72 
39 

73 
51 

70 
57 

68 
65 

65 
51 

70 
59 

67 
48 

66 
47 

67 
37 

69 
33 

73 
41 

75 
41 

66 
56 

65 
41 

55 
45 

58 
43 

65 
36 

71 

32 

70 
35 

72 
49 

62 
50 

56 
34 

47 

33 

53 
32 

64.2 
41,7 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 

MIN 

74 
36 

62 
32 

44 

25 

44 

20 

58 

20 

65 
28 

71 
36 

73 

37 

75 
49 

72 
60 

69 

59 

64 
59 

69 
45 

63 
43 

65 
36 

68 
32 

70 
32 

74 
40 

75 
40 

74 
40 

75 
36 

58 
43 

60 
31 

65 
31 

70 
33 

72 
35 

75 
48 

61 

37 

46 
25 

51 
27 

65.4 
37,2 

SYLACAUGA  «  NE 

MAX 
MIN 

74 
45 

50 
33 

47 
24 

63 

22 

67 
28 

75 
36 

75 
36 

75 
51 

70 
62 

71 
62 

68 
55 

73 
60 

63 
50 

66 

50 

70 
36 

71 
32 

75 
48 

76 
40 

74 
52 

68 
38 

60 
47 

60 
45 

66 
35 

72 
32 

73 
36 

74 
48 

63 
52 

52 
32 

51 
30 

56 
23 

66,8 
41,3 

TALLADEGA 

ft          «  • 

MAX 

MIN 

66 
47 

53 
33 

46 
27 

59 
24 

67 

30 

73 
39 

74 

40 

74 
54 

70 
61 

71 
63 

66 
55 

72 
62 

64 
49 

67 
46 

70 
39 

73 

35 

76 

50 

75 
43 

75 
54 

69 
41 

60 
44 

62 
49 

69 
34 

74 
32 

74 
37 

75 
49 

65 
52 

54 
37 

52 
33 

57 
30 

66,7 
43,0 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 
MIN 

72 
42 

56 
31 

49 

23 

63 
20 

65 
26 

73 
33 

74 
35 

77 
50 

70 
59 

67 
47 

70 
33 

72 
29 

75 
40 

77 

36 

42 

43 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

71 
45 

62 
32 

44 

27 

60 
22 

64 

28 

74 

35 

72 
37 

74 
49 

67 
58 

66 
64 

67 
57 

73 
61 

69 
48 

66 
46 

67 
36 

70 
32 

73 
40 

74 

39 

72 
48 

68 
46 

65 
40 

59 
42 

66 
32 

68 
34 

66 
36 

74 
32 

68 
53 

57 
35 

46 

31 

60 
30 

66,2 
40.5 

AUBURN  3  SM 

MAX 
MIN 

77 
46 

74 
35 

38 
25 

48 
24 

63 
30 

67 
37 

76 
42 

78 
47 

78 
56 

71 
62 

76 
60 

70 
62 

76 
57 

63 
48 

67 
38 

70 
36 

72 
45 

77 
40 

78 
44 

78 
44 

68 
44 

66 
44 

63 
35 

67 
34 

72 
35 

73 
42 

75 
47 

62 
38 

50 
30 

92 
29 

68,2 
41,9 

CAMP  MILL  2  NW 

MAX 
MIN 

75 
43 

71 
35 

36 
25 

47 
22 

61 
26 

65 
30 

73 
38 

74 

42 

76 
46 

71 
61 

74 
61 

69 
61 

75 
63 

65 
47 

65 
37 

67 
33 

71 
36 

75 
39 

75 
42 

75 
43 

66 
40 

62 
42 

60 
32 

65 
32 

70 
32 

74 

35 

74 
50 

65 
36 

51 

30 

50 
30 

66,6 
39,6 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

77 
35 

76 
33 

38 

29 

45 
19 

60 
27 

62 

29 

75 
35 

75 
47 

75 
54 

68 
59 

70 
52 

67 
60 

73 
49 

71 
41 

69 

33 

70 
29 

74 

35 

75 
43 

71 
44 

65 
35 

66 

37 

59 
41 

60 
28 

63 
30 

72 
31 

70 
34 

65 
43 

74 
34 

49 

30 

48 

26 

66,1 
37,4 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

75 
50 

64 
34 

48 

27 

62 
27 

65 

33 

73 
41 

75 
43 

75 
53 

70 
60 

72 
62 

67 
56 

75 
62 

67 
56 

65 
58 

67 
40 

70 
38 

75 
42 

77 
45 

78 
54 

68 
44 

60 
40 

59 
42 

64 
35 

70 
40 

73 
40 

75 
40 

65 
54 

56 
38 

50 
29 

58 
31 

67,3 
43.9 

MARTIN  DAM 

MAX 

MiN 

74 
46 

62 
33 

62 
25 

59 
26 

65 
29 

74 

37 

76 
41 

76 
53 

79 
59 

73 
61 

66 
59 

76 
60 

67 
58 

64 

50 

70 
40 

72 
37 

76 
46 

76 
41 

76 
41 

66 
49 

66 
46 

59 
44 

64 

39 

67 
36 

75 
36 

75 
47 

64 

50 

56 
36 

51 
29 

58 
34 

68.5 
43.0 

OPELUA 

MAX 
MIN 

75 
48 

74 
37 

38 
27 

49 

26 

67 
36 

75 
40 

77 
45 

75 
58 

70 
62 

75 
60 

69 
62 

75 
64 

68 
47 

65 
36 

66 
35 

73 

39 

76 
39 

77 
42 

78 
46 

66 
43 

64 
43 

60 
35 

66 
32 

72 
34 

74 
34 

76 
38 

62 
38 

49 
28 

52 
29 

67.8 
41.5 

ROCKFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

78 
48 

68 

32 

35 

23 

46 
24 

62 
31 

66 
39 

72 
4« 

74 

46 

75 
58 

73 
60 

70 
59 

68 
62 

74 
54 

63 
46 

66 
43 

68 
36 

71 
43 

74 
44 

75 
48 

75 
44 

68 
43 

62 
43 

61 

37 

66 

38 

71 

4i 

73 

55 

73 

55 

73 

35 

97 

28 

50 
33 

66.9 
43.3 

ROCK  MILLS 

•          ft  • 

MAX 
MIN 

71 
39 

72 
39 

42 
29 

46 

22 

61 

22 

62 
26 

75 
32 

74 
36 

77 
51 

68 
61 

72 
61 

67 
61 

74 
49 

60 
44 

65 
34 

69 
31 

72 
31 

74 

37 

75 
37 

75 
40 

65 
36 

59 
40 

62 
31 

66 
31 

73 
31 

73 
32 

73 
47 

64 
38 

46 

31 

49 
27 

66.0 
37.6 

PRAIRIE  06 

DAyTON 

MAX 
MIN 

79 
46 

60 
34 

38 
22 

50 
28 

63 
36 

74 
43 

77 
41 

79 
50 

80 
61 

84 
66 

76 
57 

66 
62 

71 
55 

76 
52 

69 
46 

70 
39 

75 
45 

80 
50 

60 
51 

79 
48 

70 
48 

62 
46 

57 
37 

68 
40 

75 
43 

77 
48 

76 
58 

65 
39 

95 
32 

57 
30 

69,7 
45,1 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

78 
38 

57 
34 

39 
21 

50 

20 

62 
24 

70 
31 

76 
41 

79 
43 

80 
54 

81 
65 

75 
56 

66 
57 

68 
55 

73 
54 

70 
43 

70 
36 

73 
40 

78 
49 

78 
49 

75 
50 

71 
49 

65 
49 

57 
40 

67 
38 

71 
35 

77 
38 

77 
53 

68 
41 

55 
31 

56 

30 

68,8 
42,1 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

79 
43 

53 
34 

38 

22 

50 
24 

63 
28 

73 
40 

77 
42 

78 
46 

79 
55 

83 
65 

75 
50 

66 
53 

67 
50 

72 
49 

70 
42 

72 
35 

73 
40 

76 
50 

80 
51 

72 
47 

70 
49 

66 
49 

59 
37 

68 
36 

73 
37 

78 
42 

75 
52 

68 
39 

55 
30 

56 
32 

66,9 
42,3 

GREENSBORO 

MAX 

MIN 

hayneville 

MAX 

MIN 

77 
43 

72 
35 

46 

23 

50 
27 

60  ^ 
30 

70 
38 

75 
40 

77 
40 

79 
60 

77 
64 

73 
62 

75 
62 

76 
59 

69 
52 

68 
42 

68 
37 

69 
44 

72 
43 

60 
46 

70 
47 

67 
48 

59 
37 

34 

76 

66 
38 

53 
30 

53 
33 

68,3 
42,8 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

66 
45 

50 
32 

47 

20 

62 

23 

70 
32 

75 
40 

77 
40 

77 
52 

82 
61 

76 
64 

67 
59 

73 
61 

75 

53 

70 
50 

70 
41 

73 
33 

78 
45 

76 
44 

77 
47 

71 
47 

65 
47 

60 
45 

67 
33 

75 
35 

75 
36 

76 
47 

65 
53 

55 
37 

54 
29 

61 
32 

68,9 
42.8 

MINTER  3  HM 

MAX 
MIN 

77 
42 

63 
34 

37 
23 

48 
23 

63 
27 

71 
33 

76 
44 

76 
46 

79 
57 

78 
62 

75 
60 

73 
62 

75 
58 

73 
54 

69 
45 

69 
41 

74 

43 

76 
48 

77 
48 

77 
50 

73 
46 

67 
47 

58 
39 

68 
39 

73 
42 

74 
48 

76 
54 

69 
38 

53 
30 

54 

30 

69,0 
43.8 

MONTGOMERY  MB  AP 

MAX 
MIN 

71 
46 

46 

32 

46 
27 

60 
27 

67 
32 

75 
40 

75 
43 

78 
58 

76 
63 

77 
62 

72 
64 

74 

63 

67 
58 

67 
51 

67 
44 

72 
40 

76 
47 

76 
46 

78 
50 

66 
51 

65 
48 

61 
44 

66 
40 

70 
38 

73 
39 

75 
53 

66 
48 

53 
39 

52 
35 

59 
36 

67,6 
45,5 

SELMA 

MAX 
MIN 

72 
49 

57 
35 

47 

26 

64 

27 

71 

32 

76 
41 

78 
43 

78 
55 

82 

55 

77 
66 

77 
60 

78 
62 

76 
58 

70 
55 

71 
47 

75 
39 

60 
39 

78 

47 

78 
52 

72 
50 

65 
48 

60 
48 

70 
36 

70 
39 

75 
40 

75 
44 

70 
50 

55 
40 

55 
34 

56 
32 

70,3 
45,0 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

NOVEMBER  196A 


Station 

Day  Ol  Month 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

y 

g 

10 

12 
12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSKEGEE  3  S 

MAX 

73 

63 

tl 

61 

66 

74 

78 

77 

76 

7a 

71 

73 

70 

66 

67 

72 

76 

77 

76 

70 

66 

60 

66 

72 

71 

79 

70 

90 

90 

98 

68.3 

MIN 

AS 

32 

24 

31 

38 

43 

93 

62 

64 

99 

61 

9« 

41 

41 

34 

45 

42 

44 

47 

44 

39 

36 

34 

39 

46 

49 

39 

31 

30 

42.3 

UNION  SPRINGS 

MAX 

75 

73 

2? 

♦  5 

60 

64 

72 

76 

77 

79 

75 

74 

67 

66 

68 

73 

76 

76 

77 

70 

66 

62 

65 

70 

72 

75 

52 

68,1 

■          ft  • 

MIN 

35 

26 

27 

*^ 

5 1 

*' 

49 

*' 

49 

45 

40 

40 

40 

38 

33 

34 

COASTAL  PLAIN 

07 

ANDALUSIA   1  Nn 

MAX 

7* 

78 

♦9 

55 

62 

67 

75 

78 

79 

79 

78 

80 

76 

77 

77 

78 

74 

77 

77 

79 

77 

79 

'9 

67 

71 

72 

74 

73 

79 

72 

73,4 

MIN 

42 

37 

24 

24 

26 

39 

*' 

58 

62 

" 

50 

37 

35 

*' 

4 1 

42 

*^ 

42 

48 

" 

3 1 

3  3 

3  3 

36 

29 

25 

39,8 

ATMORE    1  Str 

MAX 

7« 

60 

52 

64 

71 

75 

77 

78 

77 

79 

82 

76 

72 

70 

69 

75 

79 

79 

79 

78 

76 

68 

70 

79 

79 

79 

75 

63 

98 

65 

72,4 

MIN 

37 

23 

26 

63 

63 

55 

** 

43 

49 

49 

47 

99 

92 

48 

* 

38 

37 

42 

54 

38 

32 

28 

49.1 

BRANTLEY 

MAX 

80 

78 

39 

50 

55 

64 

72 

79 

79 

79 

81 

79 

79 

73 

69 

71 

76 

79 

79 

79 

79 

70 

63 

71 

74 

75 

76 

76 

93 

55 

71,1 

MIN 

45 

36 

23 

22 

26 

36 

59 

66 

62 

61 

'* 

" 

43 

39 

39 

40 

41 

48 

30 

29 

30 

39 

27 

23 

39.9 

BHEwTON  3  SSE 

MAX 

76 

55 

52 

65 

71 

76 

77 

80 

78 

81 

82 

77 

72 

69 

67 

74 

79 

80 

80 

76 

71 

61 

49 

72 

76 

79 

74 

61 

98 

65 

71.6 

MIN 

45 

37 

21 

22 

25 

38 

67 

63 

62 

*' 

38 

43 

40 

*^ 

48 

48 

41 

30 

30 

37 

51 

38 

25 

41.6 

CAmOEN  3  NH 

MAX 

64 

51 

50 

63 

73 

76 

78 

80 

83 

78 

73 

73 

76 

69 

70 

75 

76 

76 

79 

73 

69 

60 

68 

73 

75 

79 

64 

97 

99 

64 

70.0 

MIN 

34 

23 

25 

32 

65 

60 

59 

56 

50 

48 

46 

49 

48 

*^ 

46 

" 

38 

90 

56 

38 

90 

34 

44.4 

CMATON  3  N 

MAX 

69 

52 

52 

65 

72 

76 

79 

75 

84 

64 

74 

75 

75 

70 

71 

76 

79 

79 

80 

74 

74 

69 

49 

79 

77 

77 

69 

96 

99 

66 

71.6 

MIN 

^6 

35 

23 

22 

64 

66 

60 

63 

60 

*' 

90 

9 1 

99 

'* 

92 

47 

*' 

40 

48 

55 

36 

46.3 

CLAYTON 

MAX 

74 

71 

38 

47 

59 

V 

70 

75 

76 

75 

79 

79 

77 

70 

69 

66 

72 

76 

76 

76 

69 

69 

60 

66 

70 

72 

74 

69 

91 

50 

67.9 

MIN 

50 

34 

25 

*' 

58 

60 

62 

62 

47 

45 

91 

99 

99 

90 

44 

44 

39 

*' 

42 

91 

53 

'* 

30 

33 

46.4 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

76 

55 

50 

61 

69 

73 

78 

77 

60 

63 

78 

77 

70 

66 

69 

75 

79 

78 

78 

72 

68 

64 

70 

72 

75 

74 

71 

95 

96 

64 

70.4 

MIN 

55 

34 

29 

33 

39 

43 

55 

56 

50 

50 

99 

" 

90 

** 

*' 

*' 

*' 

9 1 

5 1 

*' 

34 

49.0 

ENTERPRISE  3  NM 

MAX 

78 

76 

48 

62 

68 

73 

79 

79 

to 

62 

79 

77 

70 

65 

68 

73 

79 

77 

77 

72 

47 

60 

67 

70 

73 

74 

91 

53 

70.5 

MIN 

52 

25 

26 

38 

49 

57 

49 

*' 

43 

49 

9 1 

9 1 

99 

46 

* 

40 

40 

43 

48 

3 1 

31 

46.1 

EUFAULA 

MAX 

MIN 

EVERGREEN 

MAX 

78 

7* 

♦  2 

51 

64 

70 

74 

78 

80 

78 

77 

77 

78 

70 

68 

69 

76 

78 

78 

80 

78 

71 

68 

74 

74 

76 

74 

97 

57 

70.9 

MIN 

38 

24 

25 

28 

40 

60 

63 

52 

41 

40 

42 

43 

*^ 

48 

49 

'* 

'* 

39 

42 

36 

29 

27 

41.9 

FRISCO  CITY 

MAX 

79 

70 

38 

50 

65 

70 

74 

79 

78 

76 

76 

76 

77 

73 

69 

71 

75 

78 

78 

79 

79 

70 

61 

70 

75 

75 

75 

69 

55 

57 

70.4 

MIN 

35 

22 

2  7 

36 

*' 

52 

60 

68 

63 

61 

54 

46 

46 

48 

" 

49 

46 

*' 

*' 

46 

52 

36 

29 

33 

45,8 

GENEVA 

MAX 

78 

77 

40 

49 

59 

67 

72 

77 

77 

79 

80 

79 

75 

71 

65 

65 

72 

73 

75 

76 

71 

66 

61 

66 

68 

72 

73 

70 

53 

55 

68.7 

MIN 

48 

27 

*' 

49 

4 1 

44 

46 

45 

48 

47 

48 

36 

35 

42 

39 

30 

29 

43.6 

GIlBERTOkN 

MAX 

66 

51 

51 

65 

74 

77 

78 

79 

85 

82 

70 

77 

75 

72 

72 

75 

80 

80 

82 

83 

74 

75 

74 

74 

76 

77 

70 

56 

99 

69 

72,5 

MIN 

AO 

20 

28 

56 

66 

60 

62 

'* 

50 

39 

'* 

40 

46 

46 

47 

92 

** 

'* 

49 

*8 

30 

29 

42,9 

GREENVILLE 

MAX 

74 

60 

49 

63 

69 

75 

76 

78 

78 

75 

75 

76 

73 

67 

69 

75 

77 

77 

78 

73 

68 

66 

68 

73 

74 

75 

70 

56 

93 

63 

70,2 

MIN 

50 

41 

46 

61 

67 

64 

61 

61 

49 

46 

48 

46 

47 

38 

39 

49 

92 

28 

31 

45.4 

HEADLAND 

MAX 

78 

76 

40 

50 

50 

69 

70 

78 

76 

77 

84 

77 

77 

67 

66 

67 

73 

79 

79 

79 

72 

69 

61 

66 

71 

76 

79 

69 

91 

93 

68.9 

MIN 

50 

37 

26 

28 

38 

54 

58 

'■^ 

50 

49 

50 

" 

*^ 

41 

38 

39 

90 

39 

" 

33 

45.6 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

77 

74 

36 

48 

62 

67 

75 

77 

60 

77 

75 

75 

76 

73 

66 

69 

73 

76 

78 

76 

73 

68 

62 

68 

72 

73 

75 

68 

51 

52 

69,1 

MIN 

24 

36 

48 

58 

49 

*^ 

46 

90 

'* 

90 

49 

46 

40 

*' 

*' 

93 

38 

34 

45.8 

NATChEZ 

MAX 

72 

52 

50 

65 

73 

75 

78 

81 

79 

79 

76 

78 

74 

69 

69 

75 

78 

79 

80 

74 

69 

66 

70 

74 

75 

75 

69 

62 

56 

71,4 

MIN 

*^ 

36 

20 

28 

39 

61 

38 

*' 

*' 

*' 

48 

45 

" 

*' 

56 

26 

43.3 

OZARK  t  NNH 

MAX 

74 

65 

49 

63 

68 

75 

78 

78 

79 

79 

79 

77 

69 

67 

69 

74 

72 

78 

80 

74 

69 

69 

64 

72 

79 

75 

70 

56 

53 

62 

70,5 

MIN 

38 

45 

52 

46 

49 

92 

95 

52 

45 

45 

*' 

90 

90 

92 

34 

46,7 

PHENIX  CITY  2  NNw 

MAX 

74 

76 

39 

48 

60 

66 

74 

76 

74 

71 

76 

70 

74 

64 

66 

68 

72 

75 

76 

78 

64 

63 

61 

63 

70 

73 

75 

65 

50 

90 

67,0 

MIN 

46 

5 1 

45 

46 

5 1 

32 

45,2 

THOMASVILLE 

MAX 

76 

60 

38 

49 

61 

71 

73 

76 

79 

81 

78 

71 

75 

74 

68 

69 

73 

77 

78 

78 

71 

70 

60 

67 

68 

70 

74 

65 

55 

96 

68,7 

MIN 

34 

24 

27 

60 

6 1 

59 

53 

39 

32 

31 

44.8 

TROY 

MAX 

77 

52 

50 

62 

70 

75 

79 

80 

77 

78 

78 

77 

67 

68 

68 

74 

78 

78 

78 

72 

68 

62 

ti 

73 

74 

76 

71 

57 

92 

62 

69,9 

MIN 

52 

34 

24 

30 

35 

44 

52 

57 

62 

65 

64 

61 

60 

49 

45 

47 

52 

91 

92 

91 

46 

46 

44 

45 

90 

92 

37 

29 

34 

47,0 

WHATlEy 

MAX 

6A 

51 

49 

66 

69 

73 

78 

80 

83 

84 

77 

73 

74 

76 

70 

75 

72 

78 

80 

81 

72 

69 

74 

78 

78 

76 

66 

60 

99 

67 

71,7 

ft          ft  ft 

MIN 

36 

20 

36 

*' 

*^ 

61 

59 

52 

40 

'* 

46 

*' 

*^ 

49 

*' 

38 

^' 

27 

41,3 

GULF 

08 

BAY  MINETTE 

MAX 

66 

53 

53 

67 

73 

76 

80 

78 

77 

79 

80 

76 

73 

71 

70 

77 

79 

80 

80 

78 

70 

69 

72 

76 

76 

76 

74 

65 

59 

66 

72,2 

MIN 

5  3 

25 

36 

47 

50 

61 

67 

66 

63 

49 

'* 

98 

" 

48 

* 

59 

35 

49,5 

CITRONELLE 

MAX 

78 

54 

58 

65 

71 

76 

60 

75 

83 

81 

77 

74 

74 

71 

71 

77 

80 

80 

80 

76 

72 

72 

72 

79 

77 

79 

68 

68 

69 

73,4 

MIN 

*8 

36 

2  3 

26 

39 

48 

49 

59 

65 

68 

67 

65 

62 

48 

46 

*' 

98 

'* 

46 

46 

48 

49 

* 

33 

48,5 

COOEN 

MAX 

68 

57 

53 

64 

73 

77 

80 

79 

79 

80 

78 

72 

73 

75 

71 

75 

78 

79 

79 

76 

69 

67 

72 

I* 

74 

74 

79 

74 

63 

67 

72,5 

MIN 

50 

38 

25 

30 

37 

47 

49 

50 

56 

69 

65 

65 

48 

*^ 

" 

98 

42 

*' 

34 

33 

48,9 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

69 

54 

51 

62 

73 

75 

78 

82 

80 

83 

75 

74 

71 

69 

75 

77 

79 

78 

77 

69 

68 

70 

72 

79 

79 

66 

99 

65 

71,7 

MIN 

51 

38 

3 1 

37 

46 

48 

60 

50 

42 

42 

43 

40 

36 

90,1 

FORT  MORGAN 

MAX 

54 

50 

60 

69 

72 

74 

75 

78 

77 

76 

73 

71 

69 

68 

74 

74 

79 

79 

69 

66 

67 

73 

73 

75 

59 

60 

65 

69,3 

MIN 

40 

37 

45 

50 

53 

57 

63 

66 

70 

66 

66 

66 

62 

51 

62 

62 

61 

63 

58 

96 

92 

99 

55 

97 

42 

44 

49 

55,9 

MOBILE  «B  AIRPORT 

MAX 

66 

43 

53 

63 

71 

76 

79 

81 

80 

81 

81 

74 

74 

74 

70 

74 

77 

76 

80 

76 

71 

67 

70 

77 

76 

77 

99 

62 

67 

71.6 

MIN 

<i2 

30 

26 

34 

40 

46 

52 

63 

69 

68 

66 

66 

63 

54 

49 

46 

94 

91 

53 

96 

94 

90 

46 

48 

50 

49 

39 

36 

36 

49.7 

ROBERTSDALE  1  E 

MAX 

81 

65 

48 

51 

64 

73 

77 

80 

76 

60 

80 

82 

78 

74 

74 

70 

77 

78 

80 

79 

78 

67 

69 

79 

76 

79 

77 

56 

59 

72.4 

MIN 

49 

37 

25 

27 

32 

40 

45 

54 

62 

67 

65 

63 

64 

60 

45 

48 

92 

48 

48 

97 

53 

47 

39 

38 

43 

41 

36 

31 

46.9 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 

NOVEMBER  1966 


Day  of  month 


StaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

...  1 

NORTHERN  VALLEY        01  ' 

ATHENS  2  SNOWFALL 
SN  ON  QND 

BELLE  MINA  2  N  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

DECATUR  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

FALKVILLE  1  N  SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

FLbRENCE  SNOWFALL 
SN  ON  SND 

HUNT5VILLE  WB  AP  SNOWFALL 
SN  ON  SNO 
NTR  EOUIV 

MADISON  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MOULTON  2  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP  SNOWFALL 

SN  ON  GND 

NEW  MARKET  2  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

RED  BAY  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

REDSTONE  ARSENAL  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

RUSSELLVILLE  2  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WATERLOO  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

... 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE  SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

BESSEMER  3  SSw  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

BIRMINGHAM  WB  AP  SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

BRIDGEPORT  2  w  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

GUNTER5VILLE  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

ONEONTA  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SAINT  BERNARD  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SAND  MT  SUB5TA  AU  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SCOTTSBORO  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

VALLEY  MEAD  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

... 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

DOUBLE  SPRINGS  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

HALEYVILLE  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

HAMILTON  3  S  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

JASPER       N  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

TUSCALOOSA  FAA  AP  SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

VERNON  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

... 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

CENTRE  5  Sw  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT  SNOWFALL 
1  SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

3,5 

1,5 

2 

3,0 

3 

3.0 

3 

4.0 
1 

t,5 

5 

5,0 
6 

1.0 

1 

6.0 

5 

2.3 

2 

2.5 

3 

3.0 

3 

l.S 

1.3 

I 

.2 

T 

T 
T 

.5 

1 

1.0 

1 

1.0 

1 

T 
T 

T 
3.0 

5.0 

5 

T 
T 

.8 

T 
2.0 

.6 

T 
T 

l.O 

3 

2 

T 

<i 

1.4 

1 

2 
2 

2.6 
4 

T 
2.5 

2.0 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  136  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


SYLACAUfi*  *  NE 
TALLAOES* 

•  •  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  t  NE 

ASHLAND 

AUBUON  3  SH 

HEFLIN 

LAFAYETTE 

«      *  « 

PRAIRIE  06 

6AINBSVILLE 
NINTCR  )  NM 
MONTSOMERY  WB  AP 

SELMA 

TU6ICE6EE  3  S 

•  •  • 

COASTAL  PLAIN  07 

ATMORE  1  SH 
CAMDEN  3  NN 
FRISCO  CITY 
SlieERTOHN 
fiREENVILLE 
MISMLAND  HOME 
NATCHEZ 
THOMASVILLE 
WMATLEY 

tt      •  ■ 

auLF  ot 

CITRONELLE 
CODEN 

MOBILE  MB  AIRPORT 


ALABAMA 

NOVEMBER  1966 


1^7  ol  month 


SNONFALL 
SN  ON  GND 


SNONFALL 
SN  ON  6N0 


SNOMFALL 
SN  ON  OND 


SNOMFALL 
SN  ON  SNO 


SNOMFALL 
SN  ON  SND 


SNOMFALL 
SN  ON  SND 


SNOMFALL 

{  SN  ON  QNO 


SNOMFALL 
SN  ON  OND 

SNOMFALL 
SN  ON  6ND 

SNOMFALL 
SN  ON  SND 
MTR  EOUIV 

SNOMFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOMFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOMFALL 
SN  ON  SNO 


SNONFALL 

SN  ON  GND 


SNOMFALL 
SN  ON  SND 


SNOMFALL 
SN  ON  GND 


SNOMFALL 
SN  ON  GNO 


SNOMFALL 
SN  ON  GND 


SNOMFALL 
SN  ON  SND 


SNOMFALL 
SN  ON  GNO 

SNOMFALL 
SN  ON  SND 

SNOMFALL 
SN  ON  SNO 
MTR  EOUIV 


27    28    29    30  31 


Sm  R*l«r«ne*  Nal«  FoUowlBg  SUUon  'jidax 
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EVAPORATION  AND  WIND  alab.m. 

NOVEMBER  like, 


Dav  Oi  Month 

3 ».  o> 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i2  °< 

•      •  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

09 

MARTIN  OAH 

EVAP 

.oa 

.ov 

.06 

.10 

.05 

.10 

•  06 

•  06 

.02 

.09 

.03 

•  10 

.10 

.08 

.09 

•  10 

.11 

.08 

.12 

.08 

.05 

.06 

.05 

.06 

.05 

WIND 

59 

20 

15 

8 

5 

3 

6 

15 

45 

3 

18 

11 

24 

4 

11 

4 

3 

5 

20 

8 

19 

jl 

3 

5 

X5 

47 

*34 

16 

439 

•      •  • 

PRAIRIE 

06 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 

.10 

.08 

« 

.11 

.07 

.09 

.11 

.09 

* 

« 

.25 

.00 

.08 

.13 

.12 

.11 

.09 

.09 

.08 

.05 

.14 

.10 

.07 

.12 

.12 

.08 

.08 

.11 

.17 

•  14 

2.78 

WIND 

1 

166 

131 

42 

13 

27 

15 

17 

47 

95 

48 

15 

24 

46 

22 

27 

14 

31 

10 

55 

23 

48 

SO 

26 

9 

23 

65 

134 

164 

76 

1464 

MAX 

75 

59 

59 

6* 

65 

73 

75 

74 

77 

75 

66 

70 

75 

71 

69 

72 

73 

73 

71 

71 

64 

55 

64 

67 

70 

70 

66 

53 

MIN 

At 

_ 

31 

33 

38 

*2 

42 

55 

64 

60 

60 

60 

58 

52 

46 

45 

52 

54 

54 

52 

48 

42 

42 

42 

53 

39 

47.7 

•       •  • 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.06 

.02 

.10 

.O'l 

.06 

.12 

.05 

.07 

.01 

.04 

.12 

.10 

.10 

.07 

.08 

.13 

.08 

•  05 

.07 

.08 

.11 

.11 

.05 

.07 

.23 

.19 

.07 

2.53B 

WIND 

15 

151 

48 

I* 

4 

tt 

13 

e 

14 

81 

17 

18 

10 

20 

13 

19 

13 

15 

15 

14 

31 

12 

16 

12 

13 

9 

38 

153 

91 

11 

888 

MAX 

71 

t* 

59 

62 

69 

72 

78 

77 

80 

79 

82 

73 

72 

75 

72 

75 

77 

78 

77 

79 

78 

71 

70 

71 

71 

71 

71 

66 

58 

62 

72.0 

MIN 

55 

hi 

33 

37 

♦0 

*9 

51 

62 

66 

70 

67 

64 

65 

62 

50 

49 

55 

55 

56 

57 

57 

51 

43 

47 

46 

50 

60 

38 

37 

37 

51.8 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  month  of  November  was  identified  over 
Alabama  by  two  periods  of  unusual  and  severe 
weather.  The  first  four  days  of  the  month 
brought  temperatures  down  to  well  below  normal 
In  some  parts  of  the  State  and  snow,  which  began 
to  fall  over  northern  Alabama  on  the  1st,  by 
mid-day  on  the  2d  left  up  to  4  inches  over  some 
areas  of  the  north,  and  a  trace  as  far  south  as 
Montgomery.  This  snow,  falling  over  much  of 
the  northern  parts  of  the  State  before  the  seasons 
first  frost,  covered  the  foliage  of  deciduous  plant 
life. 


During  the  morning  hours  of  November  11,  a 
squall  line  moving  southeastward  across  the 
State  intensified  to  one  associated  with  severe 
weather  by  8:00  a.m.  and  by  2:00  p.m.  had  left 
a  path  of  scattered  heavy  rains,  severe  thunder- 
storms, windstorms,  and  a  few  small  tornadoes 
over  Cullman,  Jefferson,  Tuscaloosa,  Mont- 
gomery, Escambia,  and  Baldwin  Counties.  Most 
of  the  damage  from  these  storms  was  confined 
to  small  airports,  community  school  buildings, 
farmhouses,  trees,  and  rural  transmission  and 
communication  lines. 


C.  C.  Wooden 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Route  2,  Dannelly  Field 
Montgomery,  Alabama  36108 
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STATION  INDEX 


COUNTY 


ABBEvrLLC  1  NNH 

AODISOH 

ALBERTA 

ALBERTVILLE  2  SE 
ALEKANOER  CITT  4  Ht 
ALICEVILLE 
ANDALUSIA  1 
ANNISTON  FAA  AP 
ARLEr  i  S 
ASHLANO 

ASMVILLC    *  H 

ATHENS  2 
ATHORE  1  SW 
AUBURN  S  SH 
AUTAUCAVILLE  1  N 
BANKHEAO  LOCK  AND  0AM 
BAY  NINETTE 
BELLE  HIKA  2  N 
BERRY 

BESSEMER  3  SSW 
BEXAR 

BILLIHCSLEY  1  SE 
BIRHINCHAM  mS  AP 
BOA  2 

BRAftTLEY 
BREMTON  3  SSE 
BRIDCEPORT  2  « 
BROOK WOOD 
BRUNO 1 DOE  * 
CALERA  2  SW 

CAKOEN  )  NH 

CAMPBELL 

CAMP  MILL  2  NM 

CARBON  HILL 

CENTRE  5  SK 

CENTREVILLE 

CHATOM  3  N 

CMILOERSBURC 

CMiLOERsfluRG  WTH  Plant 

CITRONELLE 

claiborne 
clantom 

CLAYTON 
COOEN 

COFFEE  SPRINGS  I  Nw 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLINSVILLE 

COLUMBIA 

CORDOVA 

COT TON TOM 

CUBA 

OAOEVILLE 
OAOEVILLE  2 

OANCY  4  N 
DAYTON 
DECATUR 
DELTA 

oemopolis  lock  and  dam 
oothan  faa  airport 
dothan  *  se 

double  springs 

ELBA 
ELROO 

ENTERPRISE  3  N» 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FAIRhOPE  2  NE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FALKVILLE  1  N 

FAYETTE 

FLORENCE 
FORT  DEPOSIT 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GENEVA 

GEORCIANNA 

GILBERTOMN 
G0RCA5 
GREENSBORO 
GREENVILLE 
GREENVILLE  2 
GULF  SHORES  P  0 
GUNTERSVlLLE 
GUNTERSVILLE  TVA 
HALEYVlLLE 

HAMILTON  3  S 
MAY NEVILLE 
HEADLAND 
MEfLIN 

HIGHLAND  hOHC 

higmtoher 

HODGES 

MUNTSVILLE  WS  »P 
JACKSON 

JACKSONVILLE   2  SM 


OOOS  ( 
DOBS  ( 
01*0  < 
01 AB  ( 
OlAl  ( 


039S  01 
0*07  0 
0*22 


0S09 
0SS3 
OM 
07«B 
079T 


ST.  CLAIR 
LIMESTONE 
ESCAMBIA 
LEE 

AUTAUGA 

TUSCALOOSA 

BALDWIN 

LIMESTONE 

FAYETTE 

JEFFERSON 


0790  01  MARION 
0823  03  AUTAUGA 
0931  02  JEFFESSON 
0957  02  MARSHALL 
'\  CRENSHAW 
'  ESCAMBIA 
I  JACKSON 
I  TUSCALOOSA 


'  MiLCOX 

'  CLARKE 
<\  TALLAPOOSA 
.LKCB 


03  1 


■  \  CHEROKEE 
Tlj  6108 
071  WASHINGTON 
0*'  TALLADEGA 
0*  TALLADEGA 
<|  001  MOBILE 

il  Ot'  MONROE 
169*!  03!  CHILTON 
1725  07;  BARBOUR 
B03|  OBI  MOBILE 
807  07l  GENEVA 
819,'  Oil  COLBERT 
18*91  02'  DE  KALB 
I8B9|  071  HOUSTON 

'*0>  03  WALKER 
197*1  07  RUSSELL 


'  06 


I  02 


SUMTER 
TALLAPOOSA 
TALLAPOOSA 
PICKENS 
HARENGO 
MORGAN 
CLAY 
.  HARENGO 
'  HOUSTON 
'  HOUSTON 

WINSTON 
COFFEE 
TUSCALOOSA 

FEE 
BARBOuR 
CONECUH 
BALDWIN 
COVINGTON 
MORGAN 
I,  FAYETTE 

LAUDERDALE 
■  LOWNDES 
I  BALDWIN 
OE  KALB 


'  MONROE 
ETOWAH 

ETOWAH 

i  SUMTER 
02  CULLMAN 
I  07  GENEVA 

'  BUTLER 
'  CHOCTAW 
I  WALKER 

'  HALE 

'  BUTLER 
'  BUTLER 
I  BALDWIN 
MARSHALL 
I  02|  MARSHALL 
WINSTON 

MARION 


.  OS  CLEBURNE 
'  CRENSHAW 
'1  051  CLEBURNE 
I  Oil  FRANKLIN 
■  \  01  MADISON 
*I9l|  07  CLARKE 
>  CALHOUN 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station.  DanneUy  Field  RFD  2  Monteomerv  Alabai 
36108.  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA"  '  -  e  ^. 


DIMENSIONAL  UNITS; 
are  the  sums  of  the  ne 
and  speeds  divided  by  the 


HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA" 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.    Monthly  degree  day  totals 
of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.   In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 


OBSERVATION  TIME:  The  Static 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  ob: 


shows  observation  tunes  m  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
.        .  ...     "r.       rr.  ..  >n  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m. .  C.  S.  T.    Data  in  the  "Extremes"  table    "Dailv  Precinita- 

tion   Uble.    Daily  Temperature   table.    Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  ' 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  i 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Groimd"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ii 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  i 


on  the  ground.  Samples  for  obtaining  n 
apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL:  Entr 
sleet,  and  ice. 


i  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Sno 


nd"  table 


1  the  "Seasonal  Snowfall"  table. 


elude  ; 


and  slee 


Evaporation  and  Wind"  table 


•  taken  from  differ 


Entr 


i  of  £ 


1  ground  include 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  ^'Evaporation  and  Wind"  table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
■H-     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data, 

*    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

i  than  10  days  record  is  missing.    See  "DaUy  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  c 


M     One  or  i 
have  bei 


ore  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  le 
1  adjusted  tv/  represent  the  value  for  a  full  month. 


ried  for  this  static 


R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the 
T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 
V     Includes  total  for  previous  month, 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


ounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  sepiarate  non-recording  gage, 
the  "Hourly  Precipitation  DaU"  bulletin. 


:ial  purposes,  and  are  published  late 
ept  where  indicated  by  reference  'R'. 


in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts 
Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  rt 


e  published  i 
>rding  gage  it 


G     "Soil  Temperature"  table. 
H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.  On 
J     "Supplemental  Data"  table. 
SS     This  entry  in  time  of  observation  column 
VAR     This  entry  in  time  of  observation  column 
i  generally  exposed  in  a 


Thermometer; 
building. 


ission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow 

n  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 
n  Station  Index  means  variable. 

shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  howevi 


I  ground  in  that  month. 


;  indicates  that  the  the 


Static 


appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables 


!  either 


lived  too  late  to  be  included  in  this  j 


General  weather  conditions  in  the  U.  S,  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D,  C.  20402. 
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627 

0 

0 

14 

0 

6,74 

3.64 

9 

T 

0 

6 

3 

NEW  MARKET  2 

52. '•M 

32.  4M 

42. 4M 

67 

21 

12 

25 

693 

0 

1 

21 

0 

3,76 

1.26 

9 

.5 

0 

3 

\ 

RED  BAY 

52.3 

34.6 

43.5 

74 

9 

19 

25 

661 

0 

0 

13 

0 

6,68 

3.72 

9 

•  6 

1 

24 

3 

\ 

REDSTONE  ARSENAL 

51.2 

31.6 

41.4 

14 

25 

724 

0 

1 

16 

0 

4.60 

1  .44 

10 

0 

7 

3 

RUSSELLVILLE  2 

51.6 

28.2 

39,9 

69 

9 

10 

25 

772 

8.06 

4.47 

9 

.0 

0 

5 

4 

\ 

5<>.l 

33.7 

43,9 

73 

8 

12 

25 

648 

0 

0 

15 

0 

9,15 

2.00 

9« 

1 

23 

5 

DIVISION 

42,7 

-  1.2 

5,51 

,52 

.5 

«       ft  « 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

46.1 

31.0 

39,6 

-  3.6 

65 

9 

14 

26. 

779 

0 

3 

21 

0 

3.23 

-  1.94 

1.26 

10 

T 

T 

24 

6 

3 

1 

BESSEMER  3  SSw 

55.5 

35.4 

45,5 

7 1 

7 

13 

25 

598 

0 

0 

12 

0 

2.93 

1.47 

10 

0 

5 

1 

1 

BIRMINGHAM  wB  AP  R 

54.3 

34.3 

44,3 

-  3.0 

70 

7 

15 

25 

635 

0 

0 

13 

0 

2.34 

-  2.66 

1.27 

9 

T 

T 

24 

5 

1 

1 

BRIDGEPORT  2  W 

53.5 

31.4 

42,5 

68 

9 

12 

25 

691 

3.42 

-  1.87 

1.00 

28 

.0 

0 

7 

2 

1 

6UNTERSVILLE 

54.8 

34.2 

44,5 

67 

21, 

17 

25 

627 

0 

0 

14 

0 

D 

2.68 

.76 

9 

.5 

1 

24 

6 

2 

0 

ONEONTA 

53.5 

31.7 

42,6 

68 

8 

12 

25 

685 

0 

0 

16 

0 

2.30 

1.20 

10 

.0 

0 

4 

1 

1 

SAINT  BERNARD 

52.0 

31.6 

41,8 

1 1 

25 

713 

0 

1 

18 

0 

D 

3.24 

1.26 

T 

6 

3 

1 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

52.0 

31.8 

41,9 

65 

7 

12 

25 

708 

0 

1 8 

3.53 

.83 

9 

,0 

0 

8 

3 

0 

M 

M 

M 

.97 

10 

0 

0 

VALLEY  HEAD 

51.1 

27.7 

39.4 

-  3,7 

67 

10 

10 

25 

785 

0 

I 

24 

0 

3.68 

-  1.13 

1.66 

10 

,6 

T 

31* 

2 

1 

DIVISION 

42.5 

"  1,8 

3.04 

-  2.11 

,2 

.       ft  . 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

56.9 

36.1 

46.5 

14 

25 

573 

0 

0 

13 

0 

0 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

55.3 

34.6 

45.0 

70 

9. 

16 

25 

613 

0 

0 

14 

0 

3.09 

1.83 

10 

,0 

0 

5 

2 

1 

^tMIKtVlLLt 

57.1 

34,3 

45.7 

•  1.4 

73 

8 

14 

25 

598 

0 

3.58 

-  1.71 

1.31 

10 

T 

T 

26 

6 

3 

1 

CLANTON 

56.5 

34.9 

45,7 

-  1.1 

72 

8 

17 

25 

594 

0 

0 

14 

0 

5.42 

.42 

2.35 

10 

.0 

0 

7 

4 

1 

DOUBLE  SPRINGS 

52.3 

30.1 

41,2 

67 

9* 

9 

25 

729 

0 

0 

20 

0 

2.60 

9 

T 

" 

1 

FAYETTE 

53. 7M 

35. 2M 

44, 5M 

14 

25 

0 

0 

1 1 

0 

3  00 

0 

HALEYVILLE 

52.3 

31,3 

41,8 

70 

9 

14 

26* 

712 

0 

0 

20 

0 

4.47 

9 

T 

0 

5 

3 

1 

MRn  1  L  1  uri     3  3 

53.8 

30.7 

42,3 

74 

9 

9 

25 

702 

0 

0 

19 

0 

4^53 

1,62 

9 

T 

T 

24 

3 

1 

JASPER   4  N 

54.6 

33,1 

43,9 

68 

8. 

9 

25 

650 

0 

0 

16 

0 

3.75 

1.65 

9 

0 

7 

1 

1 

PRATTVILLE 

59, 7M 

37, 2M 

48. SM 

72 

18 

25 

506 

0 

0 

11 

0 

5.67 

.83 

0 

7 

4 

3 

thorsby  Exp  station 

55.5 

36,8 

46.  2 

71 

7 

18 

25 

561 

0 

0 

12 

0 

4.60 

1.59 

.0 

0 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

55,7 

36.0 

45.9 

73 

7 

15 

25 

588 

0 

0 

11 

0 

2.67 

9 

6 

i 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

56,5 

34.1 

45.3 

-  1.9 

73 

8 

15 

25 

608 

0 

0 

13 

0 

2.56 

-  2.59 

1.62 

10 

.0 

0 

5 

I 

VERNON 

55,5 

34.6 

45.1 

10 

25 

618 

0 

0 

16 

0 

4.47 

2.36 

,0 

0 

7 

2 

1 

0 1 V  I S ION 

44.8 

-  2.0 

4.30 

•  .64 

T 

»    ft  » 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

56,9 

33.8 

45.4 

72 

8 

13 

2S 

598 

0 

0 

13 

0 

4.50 

2.11 

9 

T 

0 

8 

2 

1 

CALERA  2  SW 

33.8 

45.3 

72 

7 

9 

25 

601 

0 

0 

14 

0 

.88 

9 

,0 

0 

0 

CENTRE  5  5W 

53.6 

32.8 

43.2 

70 

10 

15 

25 

666 

0 

0 

14 

0 

3.97 

1.86 

10 

T 

0 

6 

2 

I 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

58.0 

35.8 

46.9 

74 

8 

13 

25 

556 

0 

0 

13 

0 

3.93 

1.27 

10 

.0 

1 

GADSDEN  GAS  PLANT 

53.9 

34.0 

44.0 

•  .8 

69 

7 

16 

25 

647 

0 

0 

14 

0 

3.19 

1.77 

10 

,0 

0 

S 

2 

1 

PELL  CITY   I  NNE 

54.3 

31.7 

43.0 

71 

8 

12 

25 

677 

0 

0 

17 

0 

3.43 

1.63 

10 

,0 

0 

7 

2 

1 

SYLACAUGA  4  NE 

56.  7 

35.7 

46.2 

71 

8« 

25 

573 

0 

0 

12 

0 

4.95 

1.35 

9 

0 

6 

4 

2 

TALLADEGA 

57.2 

36.1 

46.7 

-  .1 

71 

84 

14 

25 

562 

0 

0 

9 

0 

4,55 

-  .27 

1.30 

9 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

45.1 

-  .6 

4.07 

-  1.00 

ft       ft  ft 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

M 

M 

M 

12 

25 

582 

0 

0 

18 

0 

4.57 

.0 

0 

ASHLAND 

59.2 

32.7 

46.0 

69 

8* 

15 

25 

0 

0 

0 

4.21 

i.ai 

tO 

0 

AUBURN  3  SW 

58.7 

34.8 

46.8 

-  1.8 

75 

9 

14 

25 

558 

0 

0 

12 

0 

5.49 

,55 

29 

.0 

0 

3 

2 

CAMP  HILL  2  NW 

57.4 

32.8 

45.1 

74 

9« 

15 

25 

610 

0 

0 

19 

0 

4.69 

1.59 

10 

.0 

0 

4 

2 

HEFLIN 

56.0 

29.4 

42,7 

68 

8 

10 

25 

684 

0 

0 

21 

0 

4.10 

.0 

0 

LAFAYETTE 

58.9 

38.0 

48.5 

73 

8 

18 

25 

506 

0 

0 

8 

0 

5.40 

1.56 

10 

.0 

0 

S 

2 

MARTIN  DAM 

58.6 

37,1 

47.9 

73 

7 

20 

25 

525 

0 

0 

12 

0 

4.91 

1.25 

10 

.0 

0 

OPELlKA 

59. 6M 

33. SM 

46. 7M 

76 

8 

IS 

25 

564 

0 

0 

0 

1.90 

29 

,0 

0 

3 

2 

ROCKFORD  2  NNW 

56, 6M 

35. 4M 

46. OM 

73 

8 

14 

25 

582 

0 

0 

14 

0 

4,94 

1.70 

10 

•  0 

0 

ROCK  MILLS 

57,6 

30.5 

44.1 

73 

9 

13 

25 

644 

0 

0 

22 

0 

4.53 

1.51 

10 

.0 

0 

3 

2 

DIVISION 

46,0 

-  1.9 

4.76 

-  .10 

.0 

Sm  Reference  Notoi  Following 


Slotion  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


Temperature 

Precipitation 

Slorion 

Average 

«  E 
0  E 
»  c 

<  i 

Average 

Departure 
From  Normal 

0) 

B 
a 

lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

0 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Mas. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

■u 
O 

o 

B 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

"sl 

5  > 

hi 

5  ) 

si 

^  ) 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

56.8 

37. 9M 

47, 4M 

74 

8 

15 

26 

547 

0 

0 

9 

0 

6,44 

1.62 

23 

.0 

0 

7 

5 

3 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

57.4 

35.8 

46.6 

73 

9 

14 

26 

568 

0 

0 

12 

0 

4,60 

,44 

1.26 

31* 

.0 

0 

8 

4 

2 

GAINESVILLE 

55.7 

35.7 

45,7 

76 

8 

15 

25 

597 

0 

0 

12 

0 

3,49 

1.33 

9 

T 

0 

6 

3 

I 

GREENSBORO 

HAYNEVILLE 

M 

M 

M 

17 

25 

0 

0 

0 

.0 

0 

LIVINGSTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

58.4 

36.7 

47.6 

75 

7 

15 

25 

534 

0 

0 

10 

0 

5.47 

1.68 

31 

.0 

0 

6 

4 

2 

MINTER   3  NW 

58.0 

36.8 

47.4 

79 

8 

16 

26 

545 

0 

0 

11 

0 

6.51 

1.70 

29 

•  0 

0 

6 

4 

3 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

57.9 

38.6 

48.3 

.  1 

75 

9* 

20 

25 

615 

0 

0 

7 

0 

5.11 

.30 

2.00 

9 

.0 

0 

7 

4 

2 

SELMA 

59.0 

39.4 

49.2 

-  1.6 

75 

7 

21 

25 

488 

0 

0 

6 

0 

5.44 

.37 

1.53 

31 

.0 

0 

8 

5 

2 

TUSKEGEE  3  S 

59.7 

36.9 

48.3 

-  1.2 

78 

7 

16 

25 

513 

0 

0 

12 

0 

5.74 

.97 

1.65 

28 

.0 

0 

5 

5 

3 

UNION  SPRINGS 

59.2 

35.5 

47.4 

•  2.8 

79 

9 

20 

26 

546 

0 

0 

12 

0 

5.97 

1,37 

3.20 

29 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

47.5 

■  2.2 

5.42 

.57 

T 

#       •  # 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NM 

64.1 

33.4 

48.8 

76 

9 

17 

25 

498 

0 

0 

14 

0 

5.57 

1.71 

31 

.0 

0 

7 

3 

3 

ATMORE   1  SW 

62. 6M 

40. 2M 

51. 4M 

75 

8 

19 

25 

423 

0 

0 

7 

0 

4.93 

1.84 

28 

.0 

0 

6 

3 

3 

BRANTLEY 

63.6 

34.3 

49.0 

76 

9 

20 

15 

493 

0 

0 

17 

0 

6.34 

1.62 

2.17 

29 

.0 

0 

5 

3 

3 

BREWTON  3  SSE 

62.7 

50.2 

■  1.5 

76 

7 

16 

25 

462 

0 

0 

12 

0 

6.62 

2.05 

2.88 

10 

.0 

0 

6 

4 

3 

CAMDEN  3  NW 

59.2 

36.8 

49.0 

75 

7 

17 

25 

493 

0 

0 

8 

0 

4.72 

1.18 

28 

.0 

0 

6 

3 

2 

CHATOM  3  N 

60.9 

40.1 

50.5 

76 

7 

18 

25 

445 

0 

0 

5 

0 

5.22 

2.00 

28 

.0 

0 

8 

4 

2 

CLAYTON 

59.0 

39.3 

49.2 

77 

9 

20 

25 

489 

0 

0 

7 

0 

5.32 

.59 

2.40 

10 

•  0 

0 

7 

3 

2 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

61.0 

42.6 

51.8 

79 

9 

25 

25 

410 

0 

0 

3 

0 

5.97 

1.79 

1.52 

9 

.0 

0 

7 

5 

3 

ENTERPRISE  3  NW 

60.4M 

38. 9M 

49. 7M 

76 

9 

22 

25 

469 

0 

0 

0 

4.97 

1.95 

10 

.0 

0 

5 

3 

2 

EUFAULA 

EVERGREEN 

60.9 

35.5 

48.2 

76 

23 

16 

26 

519 

0 

0 

11 

0 

6.84 

.0 

0 

FRISCO  CITY 

59.7 

36.5 

49.1 

75 

9 

19 

25 

492 

0 

0 

8 

0 

4.1 1 

-  1.49 

1.33 

29 

.0 

0 

7 

3 

1 

GENEVA 

60.1 

37.2 

48.7 

76 

9 

21 

25 

502 

0 

0 

9 

0 

5.54 

1.36 

2.25 

10 

.0 

0 

4 

3 

2 

GILBERTOKN 

60.1 

37.6 

48.9 

76 

6. 

14 

25 

501 

0 

0 

9 

0 

4.63 

1.23 

9 

.0 

0 

8 

3 

2 

GREENVILLE 

59.9 

38.7 

49.3 

-  2.1 

73 

9. 

18 

25 

480 

0 

0 

6 

0 

5.86 

.63 

2.02 

10 

.0 

0 

8 

3 

2 

HEADLAND 

60.4 

36.0 

49.2 

79 

10 

22 

25 

484 

0 

0 

6 

0 

5.90 

3.00 

10 

.0 

0 

5 

3 

2 

HIGHLAND  HOME 

58.7 

37.7 

48.2 

-  2.8 

74 

9 

19 

26* 

511 

0 

0 

8 

0 

5.45 

.49 

2.00 

29 

.0 

0 

8 

3 

2 

NATCHEZ 

57. 6M 

35. OM 

46. 3M 

15 

25 

575 

0 

0 

0 

4.31 

.0 

0 

OZARK  6  NNW 

62.0 

40.0 

51.0 

•  1.5 

78 

6 

20 

25 

430 

0 

0 

5 

0 

5,93 

1,23 

2.31 

10 

.0 

0 

6 

4 

2 

PHENIX  CITY  2  NNW 

59.0 

36.8 

47.9 

76 

10 

21 

25 

525 

0 

0 

9 

0 

6,20 

2.20 

29 

.0 

0 

6 

3 

3 

THOMASVILLE 

57.7 

37.7 

47.7 

-  2.3 

74 

8 

18 

25 

535 

0 

0 

11 

0 

4,26 

-  ,98 

1.80 

10 

T 

0 

7 

3 

1 

TROY 

60. 5M 

40. IM 

SO.  3M 

-  .5 

76 

6 

1 8 

25 

451 

0 

0 

6 

0 

4,03 

•  ,65 

1.45 

29 

.0 

0 

3 

2 

WHATLEY 

63.6 

36.9 

50.3 

78 

8 

17 

25 

459 

0 

0 

9 

0 

5,38 

1.85 

29 

.0 

0 

7 

4 

2 

DIVISION 

49.3 

-  1.9 

5.37 

.41 

T 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

61.1 

42.6 

51.9 

77 

8 

25 

25 

410 

0 

0 

4 

0 

5.84 

2.03 

28 

.0 

0 

6 

3 

3 

CITRONELLE 

COOEN 

62. <> 

'•2.4 

52.4 

76 

9 

24 

25 

392 

0 

0 

7 

0 

5.23 

1.64 

31 

.0 

0 

8 

4 

2 

FAIRKOPE  2  NE 

61.6 

43.4 

52.5 

-  1.5 

77 

9 

25 

25 

391 

0 

0 

3 

0 

4.92 

.11 

1.28 

9 

.0 

0 

8 

4 

2 

FORT  MORGAN 

M 

M 

M 

33 

24 

0 

0 

0 

.0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

62.0 

44,3 

53.2 

-  .9 

76 

8. 

27 

25 

374 

0 

0 

3 

0 

4,60 

-  .86 

1.36 

31 

.0 

0 

7 

3 

2 

ROBERTSDALE  I  E 

63. <• 

41.4 

52.4 

79 

10 

23 

25 

397 

0 

0 

5 

0 

4,95 

.13 

1.63 

10 

.0 

0 

6 

4 

2 

DIVISION 

52.5 

-  1.4 

5,11 

.09 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
5  STATIONS 

79 

DATE 

10. 

LOWEST  TEMPERATURE 
4  STATIONS 

9 

DATE 

25 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
WATERLOO 

9.15 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
BROOKWOOD 

2.24 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
2  STATIONS 

4.47 

DATE 

09 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
2  STATIONS 

2.0 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
HODGES 

2 

DATE 

24 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  142  - 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTHERN  VALLEY  0 

ATHENS  2 
BELLE  MINA  2  N 
DECATUR 
FALKVILLE    1  N 
FLORENCE 

M006ES 

MUNTSVILLE  MB  *P 

MADISON 

MOULT ON  2 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

NED  MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 


AL6ERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSH 
BIRMINGHAM  to6  AP 
BOAZ 

BRIDGEPORT  2  w 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
LEEDS 

HAGELLA 
ONE ON T A 

PALMERDALE  2  H 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT   SUBSTA  Au 

SAYRE 

SCOTT SBORO 
TRAFFORO 
VALLEY  HEAD 


6.A4 
6.T* 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BILLINGSLEY  1  SE 

BROOKMOOO 
CAKBON  HILL 
CENTREvlLLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
ELROD 
FAYETTE 
GORGAS 

halEtville 
hamilton  3  s 

JASPER  <>  N 
LAV  DAM 

MERTZ  PONOVlLLE  TOHER 
MITCHELL  DAM 

PICItENSVILLE 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 
REFORM 

TMORSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  Ap 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

WEST  BLOCTON 
NINFIElD  2  SM 


EASTERN  VALLEY  Qt, 

ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  *  " 
CALERA  2  SM 
CENTRE  S  S» 
CHILDERS6URG 

CHILDERSeuRG  MTR  PLANT 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SH 
LEESBURG 

MONTEVALLO 
PELL  CITY   1  NNE 
SYLACAUGA  <•  NE 
TALLADEGA 
MALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  S»< 

CAMP  HILL  2  NH 

DAOEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HIGHTOHER 
JORDAN  DAH 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELUA 
ROCKFORD  2  NN« 
ROCK  MILLS 
THURLOM  DAM 

MADLEY 
METUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


4.64 

3.09 
6.97 


Day  ol  Month 


5.67 
4.60 


4.99 
4.59 


4.57 
4.21 
5.49 
4.69 

«.5a 


9.63 
9.34 
4.69 


10     II  12 


.22  2. 
.06  2. 
.03  2. 


.01 
.03 

.03 


.10  2.60 
•  1.90 
3.00 


.22  2.3« 
.70 
.IT  2.74 


13     14  IS 


1.77 
2.26 

i.ao 


16     17     18     19    20     21     22    23     24     2S    26     27    28     29    X  31 


1.90 


.72 


.99  l.tl 

.29  1.29 
.20  1.13 


1.22  .It 

.29  l.fO 

•  1.37 

.24  1.41 

.21  l.t5 


DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 

Continued  ^  DECEMBER  1966 


Day  of  Month 


1   1  2 

 i  

3 

4   1  S 

 1  

6 

7  1 

 L 

8 

9 

10  1 

11  1 
 L 

12 

13  1  14  1  IS 

 1  1  

16     17  I  18 

 1  1  1 

19  1  20 

 1  

21 

22 

1 

29 

24 

25  1 

26  1 

27 

28 

29  1 

30 

31 

•      •  • 

PRAIRIE  06 

5  90 

1  73 

76 

.20 

DAYTON 

6.*» 

!l! 

.03 

lol 

isi 

1.49 

l!62 

^72 

.34 

I'.lo 

DENOPOLIS  LOCK  AND  OAH 

«.60 

.10 

.04 

.61 

1.26 

.01 

.02 

.13 

.54 

.05 

.02 

•  22 

.34 

1.26 

FORT  DEPOSIT 

4.90 

T 

.20 

T 

.25 

1.50 

.10 

T 

.40 

T 

1.70 

.75 

SAINESVILLE 

.19 

T 

.03 

1.33 

.63 

T 

T 

T 

.12 

.02 

T 

.29 

.09 

.79 

HAYNEVILLE 

. 

, 

.02 

.01  T 

.27 

.24 

.13 

1.25 

T 

_ 

LIVINGSTON 

MARION  1  N 

4.20 

.18 

• 

1.66 

• 

.76 

• 

.59 

1.01 

MARION  JUNCTION  I  ENE 

5.48 

.22 

1.13 

1.34 

.11 

.55 

.40 

1.73 

MARION  JUf^CTlON  2  NE 

.07 

.12 

.85 

.05 

.02 

•  01 

MATHEWS  1  SSW 

6.7i 

1*75 

T 

III 

ilea 

2.35 

MILSTEAD 

5.15 

.01 

T 

1.32 

.10 

.53 

.21 

.63 

1.41 

.94 

MINTER  3  Hit 

6. SI 

.22 

.01 

1.24 

1.50 

.08 

.22 

.42 

.14 

1.70 

.98 

MONTGOMERY  MB  AP  R 

5.11 

.06 

T 

.10 

2.00 

.07 

.10 

.69 

T 

1.21 

•  29 

.59 

ORRVILLE 

.17 

l.U 

.50 

.85 

PERRYVILLE 

4.75 

.09 

T 

.23 

1.26 

.02 

.07 

•  14 

.94 

.12 

1.01 

.87 

pine  level 

SELMA 

5.44 

.06 

T 

.67 

1.23 

.11 

.16 

.82 

.16 

.70 

1)53 

SUTTLE 

- 

.17 

.19 

.94 

.30 

# 

1.10 

It 

1.18 

- 

TUSKEGEE   3  S 

5.74 

T 

T 

T 

T 

1.40 

T 

T 

•  50 

T 

1.65 

.72 

1.47 

UNION  SPRINGS 

5.97 

.10 

1.45 

.10 

•  15 

.05 

.12 

3.20 

.80 

UN 1 ONTOWN 

MARRIOR  LOCK  AND  DAM 

4.59 

.16 

^54 

1.99 

•  13 

.19 

.38 

.92 

•       •  « 

COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE  1  NNW 

.08 

18 

ALBERTA 

4II5 

.16 

.27 

lll5 

!o3 

.63 

',1* 

T 

.29 

I59 

l!o9 

ANDALUSIA   1  NW 

5.57 

.03 

.20 

.02 

.02 

1.50 

T 

.04 

.26 

.02 

.33 

.19 

1.25 

1.71 

ATMORE  1  SM 

4.93 

T 

T 

.08 

.07 

1.21 

1.05 

T 

.12 

T 

1.84 

.16 

.40 

BRANTLEY 

6.34 

.04 

T 

.05 

1.60 

.05 

.31 

.15 

2.17 

1.97 

BREWTON  3  SSE 

•  02 

.08 

.04 

.51 

.19 

BRUNDIDGE 

4)76 

1.65 

!lO 

.14 

.15 

1I22 

•  10 

1.40 

CAMDEN   3  NW 

4.72 

.14 

.01 

.46 

1.12 

.31 

.03 

.06 

.40 

.01 

1.18 

.15 

•  01 

.84 

CHATOM  3  N 

5.22 

.07 

.80 

.68 

.19 

T 

.12 

1.00 

T 

2.00 

.10 

T 

.26 

CLAIBORNE 

5.58 

.09 

.05 

1.47 

1.38 

.02 

.17 

.04 

•  24 

.12 

1.22 

.78 

CLAYTON 

.37 

.10 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

5.00 

2.05 

.40 

llo 

1.40 

COTTONTON 

5.54 

.22 

.05 

2.13 

.11  .01 

.08 

.43 

1.71 

.80 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

5.97 

.05 

.03 

1.52 

1.01 

.04 

.02 

.09  .14 

.43 

.01 

l.OS 

.67 

.98 

ELBA 

5.38 

.09 

.10 

1.59 

.43 

•  06 

.12 

1.09 

1.90 

ENTERPRISE  3  NW 

4  97 

EUFAULA 

EVERGREEN 

6.64 

.03 

.21 

T 

.07 

2.47 

T 

.32 

T 

.68 

1.41 

U65 

FALCO  OPEN  POND  TOwER 

FRISCO  CITY 

4.U 

.12 

T 

T 

T 

.06 

.21 

.87 

.06 

.39 

T 

T 

.26 

1.33 

•  81 

GENEVA 

.06 

GEORGIANNA 

5^39 

.04 

T° 

T 

T 

.09 

I'Al 

T 

T 

!l3 

T 

T 

!28 

ll" 

l!l5 

gilbertohn 

4.63 

.30 

T 

.06 

.30 

1.23 

.17 

.13 

1.08 

T 

T 

.87 

.08 

T 

•  39 

GREENVILLE 

5.88 

.14 

.02 

.04 

.09 

2.02 

.04 

.11 

.04 

.14 

.36 

.18 

1.96 

•  74 

HEADLAND 

5.90 

.02 

3.00 

.04 

.30 

.02 

.23 

.05 

.94 

1.30 

HIGHLAND  HOME 

5  45 

.02 

03 

.11 

.14 

00 

z" 

JACKSON 

I 

!o2 

.14 

I'.tl 

!o9 

.07 

!08 

1I54 

KINSTON 

4.66 

.08 

1.61 

.04 

.38 

n 

1.24 

1.31 

LOUISVILLE 

5.84 

.27 

T 

2.50 

.07 

.01 

.14 

.06 

.12 

1.42 

U25 

HELVIN 

5.41 

.49 

1.92 

.48 

.98 

.22 

.70 

•  62 

MILLERS  FERRY 

4  50 

.03 

NATCHEZ 

4.31 

T 

!o5 

.07 

III 

111 

T 

!o8 

l!22 

NEnTON 

5.55 

.04 

T 

2.48 

.02 

.35 

.16 

.10 

.90 

l.iO 

02ARK  6  NNW 

5.93 

.08 

.07 

2.31 

.04 

.02 

.25 

.55 

.82 

.10 

U69 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6.20 

.05 

2.00 

.14 

.01 

T 

.32 

.15 

2.20 

U33 

PINE  HILL 

4.56 

.30 

1.63 

1.92 

•  71 

RIVER  FALLS 

.22 

SLOCOMB 

5.62 

.03 

.06 

2.52 

I13 

!34 

.12 

Io7 

.95 

U40 

SNOW  HILL 

5.03 

.35 

1.57 

.60 

.10 

1.61 

•  80 

THOHASVILLE 

4.26 

.15 

.05 

.02 

.28 

1.80 

.02 

.04 

.01 

.20 

.05 

.05 

T 

.52 

.63 

•  44 

TROY 

4.03 

.13 

.01 

1.37 

.07 

.11 

.02 

.11 

1.45 

•  76 

WALLACE  2  E 

WHATLEY 

5.38 

.19 

.23 

1.55 

.05 

.50 

.38 

ues 

•  63 

Gulf  os 

BAY  MINETTE 

5.84 

.31 

1.42 

.22 

.42 

2.03 

U44 

CITRONELLE 

CODEN 

5.23 

.05 

.43 

.47 

.59 

.64  .13 

.10 

1.13 

•  02 

.03 

U64 

FAIRHOPE  2  NE 

4.92 

.09 

.21 

.02 

1.2s 

.20 

.65  .20 

.06 

.96 

.10 

1.15 

FORT  MORGAN 

GULF   SHORES  P  0 

e.i9 

.02 

T 

.48 

1.90 

2.50 

T 

T 

l.Zi 

2.04 

MOBILE  WB  AIRPORT 

4.60 

.16 

T 

.05 

.94 

T 

.33 

.01 

.01 

•  33 

1.06 

.35 

1.36 

ROBERTSDALE   I  E 

4.95 

.18 

.02 

.06 

1.63 

.89 

.02 

.02 

.17 

•  51 

1.45 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.ti.) 

Relative  humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

mile 

Direction 
ol 

faate«t  mile 

s 
_i 
»  1b 

ss 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MIO        6  Am      noon       6  PM 

Trace 

.01-09 

10-49 

66-OS- 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

9 

0.3 

7.1 

29 

SE 

28 

79 

S3 

63 

72 

3 

u 

<> 

0 

1 

0 

12 

37 

7.4 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

11 

1.4 

8.1 

26+  + 

13 

27+ 

82 

86 

69 

72 

1 

1 

0 

14 

7.6 

MOBILE  WB  AIRPORT 

6 

2.6 

10.1 

26++ 

35 

23 

78 

81 

65 

75 

2 

3 

1 

2 

0 

12 

7.3 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

1 

0^7 

7.6 

2* 

S 

26 

78 

83 

63 

67 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

11 

37 

6.8 

See  leteience  nolei  lollowing  Station  Indsi. 
-  144  - 


ALABAMA 

OECEHBED  1966 


Day  Ol  MoDlh 


1 

2 

3 

4 

S  1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

1 

•             •  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

S* 

23 

62 
31 

39 
27 

44 

29 

49 
32 

52 
38 

61 
52 

66 
58 

65 
57 

60 
41 

47 

35 

44 

32 

34 

29 

44 

22 

50 
25 

61 

33 

60 
36 

61 
29 

61 
32 

58 

50 

68 
43 

56 
36 

38 

20 

37 
14 

42 

22 

2*6 

50 
36 

55 
24 

37 
18 

43 

26 

51.2 
32.0 

BELLE  NINA  2  N 

MAX 

MIN 

63 
23 

55 
31 

47 

27 

49 

27 

52 
37 

60 
44 

67 
56 

68 
56 

64 
57 

60 
39 

40 

35 

tt 

39 

33 

42 

29 

55 
23 

62 
27 

63 
33 

59 
34 

60 
28 

57 
30 

66 
32 

59 
46 

53 
32 

32 
19 

41 
13 

49 
26 

26 

48 
42 

49 

25 

42 
22 

45 
34 

52.9 
32.9 

OECATUR 

MAX 
MIN 

49 

25 

62 
31 

40 
28 

50 
29 

50 
28 

53 
39 

62 
48 

67 
58 

67 
58 

63 
42 

44 

35 

36 

45 
34 

35 
29 

42 

22 

$6 

25 

64 

30 

62 
32 

66 
33 

64 

32 

58 

31 

67 
34 

56 
33 

40 
23 

36 
23 

43 

25 

2? 

52 
27 

54 

26 

37 
21 

42 
24 

52.0 
31.9 

TALKVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

55 
22 

62 
24 

42 

30 

46 

26 

48 

35 

54 

38 

61 
48 

67 
58 

66 
57 

64 
42 

44 

35 

11 

45 

35 

46 

31 

43 

21 

55 
22 

61 

24 

64 

34 

60 
32 

63 
33 

60 
29 

67 
37 

58 
41 

42 

22 

31 
14 

47 

16 

2? 

55 
35 

55 
28 

38 
19 

45 
24 

52,6 
31.5 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

66 
29 

59 
31 

53 
27 

52 
29 

55 
38 

62 
47 

71 
58 

72 
61 

68 
58 

65 
35 

48 
34 

tl 

40 
33 

47 
34 

53 
25 

65 

30 

63 
37 

60 
41 

66 
31 

61 
38 

70 
36 

60 
42 

53 
28 

35 

23 

45 

17 

47 
18 

3^ 

55 
42 

47 

25 

42 

21 

47 

35 

55.2 
34.4 

HUNTSVILLE  MB  AP 

MAX 

MIN 

61 
2* 

43 

29 

45 

27 

47 
27 

50 
37 

60 
47 

67 
57 

67 
60 

66 
56 

57 

37 

38 
34 

tt 

35 
31 

39 
25 

54 

21 

59 
25 

62 

32 

60 
37 

58 
31 

58 
35 

67 
30 

58 
44 

44 

24 

27 
14 

37 
10 

45 

21 

11 

34 

21 

43 
18 

48 
37 

50.8 
31.6 

MADISON 

MAX 
MIN 

62 
25 

57 
32 

45 

27 

50 
30 

50 
37 

58 
45 

67 
55 

66 
58 

64 
58 

59 
39 

43 
34 

tl 

40 

33 

40 

30 

55 
24 

62 
30 

63 
38 

61 
39 

58 

29 

59 
34 

62 
34 

57 
46 

S3 

30 

33 
17 

41 
13 

47 

26 

28 

53 
42 

49 
25 

43 
20 

44 
34 

52.8 
33.8 

MOULT ON  2 

MAX 
MIN 

64 
2* 

53 
32 

48 

28 

48 

27 

53 
38 

60 
48 

68 
58 

69 
60 

65 
56 

59 
36 

39 
34 

35 

39 
32 

45 

28 

58 
23 

63 
26 

65 
35 

60 
37 

65 
39 

61 
39 

68 

32 

56 
45 

50 
27 

32 
24 

44 

15 

47 
26 

» 

56 
43 

45 

26 

44 

20 

47 
34 

53.7 
34.1 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

66 
27 

41 

32 

47 

31 

52 
33 

56 
43 

65 
52 

73 
62 

74 
61 

64 
49 

50 
38 

41 
38 

3? 

38 
34 

47 
32 

57 
25 

63 
30 

59 
37 

59 
40 

66 

32 

61 
39 

70 
34 

59 
42 

48 

29 

35 

23 

45 
21 

48 

29 

56 
34 

40 
25 

44 
24 

49 
38 

53.8 
35.5 

NEH  MARKET  2 

MAX 
MIN 

50 
25 

49 
36 

59 
45 

65 
56 

66 
58 

65 
58 

58 
37 

45 
34 

44 

40 

30 

60 
22 

55 
30 

60 
35 

59 
27 

60 
32 

67 

29 

60 
44 

52 
31 

32 
19 

40 
12 

48 

23 

48 

28 

48 
21 

43 
19 

45 

35 

52.4 
32.4 

RED  BAY 

MAX 

MIN 

59 
34 

65 

32 

38 
28 

45 

28 

48 

40 

56 
41 

64 
51 

72 
59 

74 
57 

61 
38 

39 
34 

40 
31 

33 
28 

49 
28 

59 
29 

63 
39 

59 
45 

64 

35 

62 
35 

60 
38 

59 
41 

58 
38 

39 
20 

34 
19 

47 
23 

S3 
41 

53 
25 

40 

23 

44 

26 

52.3 
34.6 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

MIN 

60 
23 

42 
31 

46 

27 

48 

26 

51 
37 

61 
47 

66 
57 

67 
60 

65 
55 

56 
36 

38 
34 

38 

41 
24 

55 

20 

61 
24 

62 
31 

59 
35 

61 

31 

56 
31 

65 
29 

58 
43 

45 

24 

31 
15 

41 
14 

47 

23 

54 

33 

33 
21 

39 
19 

47 
35 

51.2 
31.6 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

52 
24 

61 
30 

39 
25 

46 

22 

48 

35 

54 
38 

62 
48 

68 
48 

69 
55 

60 
37 

40 

32 

40 
28 

32 
28 

48 
19 

58 
18 

61 
18 

59 
36 

59 

25 

63 
25 

59 
27 

67 
27 

56 
35 

50 
21 

32 
10 

45 

12 

51 

32 

51 

23 

39 
16 

45 

16 

51.6 
28.2 

HATERLOO 

«          tt  ft 

MAX 

MIN 

65 
24 

60 
28 

45 
26 

50 
38 

53 
40 

61 
50 

66 
58 

73 
62 

66 
57 

60 
36 

47 
34 

11 

40 

30 

48 

28 

49 
24 

61 
34 

55 
43 

55 
40 

65 
29 

64 

32 

68 
29 

68 

37 

56 

33 

33 

20 

45 

12 

48 

25 

53 

40 

50 

24 

42 

16 

45 
35 

54,1 

33.7 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

47 
28 

49 
27 

45 

30 

43 
30 

42 
31 

45 

31 

61 
42 

63 
SO 

65 
57 

58 
51 

51 

32 

35 
34 

44 

29 

32 
29 

36 
25 

52 
21 

60 
33 

57 
38 

57 

29 

56 

30 

S5 
35 

61 
38 

54 
43 

43 
18 

26 
14 

38 
14 

43 

29 

51 
29 

50 
25 

31 
19 

41 

21 

48.1 
31.0 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 

MIN 

64 
24 

60 
31 

46 

35 

48 
36 

53 
37 

64 
48 

71 
58 

67 
59 

67 
58 

58 
40 

40 
37 

52 
37 

44 

29 

47 
31 

57 
21 

62 
23 

62 
35 

65 
37 

64 
35 

62 
39 

62 
31 

61 
40 

57 
37 

37 
27 

47 
13 

51 
29 

58 
40 

55 
47 

47 
26 

42 

23 

50 
35 

55,5 
3S.4 

BIRMINGHAM   we  AP 

MAX 

MIN 

65 
25 

61 

32 

48 

35 

50 
38 

53 
38 

62 
48 

70 
58 

66 
59 

67 
55 

56 

37 

39 
36 

51 
34 

37 
27 

44 

25 

57 
23 

61 
25 

62 
35 

62 
37 

62 
36 

61 
35 

64 

32 

59 
42 

56 
28 

35 
21 

46 

15 

51 

30 

56 
40 

54 
36 

38 

23 

41 

23 

48 

36 

54.3 
34.3 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 
MIN 

58 
21 

56 
29 

47 

30 

51 
2* 

50 
35 

51 
35 

65 
49 

66 
56 

68 
57 

61 
39 

43 
35 

47 
36 

43 
34 

43 

30 

57 
20 

61 

23 

61 

26 

60 
38 

59 
29 

58 
35 

64 
26 

61 
42 

56 
37 

41 

21 

41 

12 

50 
20 

49 

21 

52 
38 

54 
26 

43 
16 

43 

33 

53.5 
31.4 

QUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

62 
25 

58 
33 

49 

30 

49 
3^ 

50 
31 

56 
44 

66 
53 

66 
51 

67 
58 

67 
40 

42 
36 

47 
37 

45 
34 

42 

32 

56 
25 

62 
26 

60 
32 

61 
38 

62 
33 

61 
43 

67 
31 

64 

38 

62 
37 

37 
23 

46 

17 

50 
25 

52 
28 

55 
43 

53 
28 

41 

21 

45 

35 

54,8 
34.2 

ONEONTA 

MAX 

MIN 

56 

22 

62 
24 

53 

33 

49 

31 

49 
35 

56 
38 

60 
45 

68 
56 

65 
59 

66 
51 

52 
35 

39 
34 

51 
32 

37 
31 

43 

20 

55 
20 

61 
26 

62 
36 

64 

30 

60 
33 

60 
29 

65 

32 

60 
43 

47 

21 

33 
12 

45 
16 

51 

30 

57 
38 

54 
26 

38 

20 

42 

26 

53.5 
31.7 

SAINT  BERNARD 

MAX 

MIN 

54 
24 

62 
25 

45 
29 

47 
29 

48 
34 

54 
36 

59 
47 

66 
56 

64 
58 

64 
43 

44 

35 

38 

35 

47 
34 

35 

30 

45 
22 

57 
22 

62 
26 

62 
36 

61 
31 

62 
33 

60 
30 

66 
30 

55 
43 

44 

22 

30 
11 

45 
24 

49 

27 

52 
38 

54 

26 

39 

20 

41 

25 

52.0 
31.6 

SAND  MT  5UBSTA  AU 

MAX 
MIN 

58 
23 

56 
33 

49 

30 

44 

28 

48 

31 

52 
45 

65 
50 

64 

52 

64 
51 

58 
38 

42 
32 

47 

33 

43 
29 

38 
28 

56 
21 

57 
30 

59 
36 

59 
35 

58 

30 

56 
37 

63 
33 

60 
44 

52 
39 

41 

18 

41 

12 

47 

23 

SO 
26 

52 
31 

50 
19 

40 
18 

42 
30 

52.0 
31.8 

5C0TTSB0R0 

MAX 

MIN 

VALLEY  HEAD 

ft          •  • 

MAX 
MIN 

51 
20 

60 
20 

48 

30 

48 
27 

43 

30 

45 
30 

56 
41 

63 
48 

64 

67 

67 
51 

53 
34 

40 
35 

45 
28 

38 

29 

40 
18 

56 

U 

60 
24 

60 
28 

60 
28 

60 
27 

57 
24 

64 
25 

60 
42 

44 

20 

30 
10 

42 
16 

48 

20 

54 

23 

50 
26 

36 
11 

42 

20 

51.1 
27,7 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

MAX 
MIN 

62 
27 

68 

32 

59 
36 

58 
37 

57 
37 

57 
50 

67 
51 

73 
64 

69 
62 

69 
45 

52 
40 

42 
38 

52 
32 

39 
30 

60 
22 

62 
24 

65 
26 

66 
28 

67 
33 

66 
36 

58 
38 

:j 

64 

50 

54 

26 

37 
14 

46 

32 

48 
36 

55 
42 

54 
29 

40 
24 

43 

37 

56.9 
36.1 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

61 
28 

65 
32 

56 
34 

48 
34 

49 

40 

56 
39 

62 
52 

70 
59 

70 
60 

66 
43 

45 

37 

42 

32 

51 
31 

38 
29 

51 
26 

61 
26 

66 
27 

64 
38 

66 
33 

68 
36 

63 
33 

57 
43 

49 
28 

38 
16 

48 

20 

52 
39 

58 
43 

56 
27 

43 
24 

42 

30 

55.3 
34,6 

CENTREVILLE 

MAX 
MIN 

62 
24 

66 
27 

67 
33 

49 
37 

50 
36 

55 
39 

66 
52 

73 
60 

70 
63 

68 
48 

50 
38 

42 

39 

50 
30 

41 

31 

49 

23 

62 
23 

65 
29 

66 
39 

62 
37 

65 
33 

64 

30 

68 
44 

60 
28 

37 
14 

47 

17 

53 
33 

58 
38 

57 
29 

44 

27 

42 

30 

57,1 
34.3 

CLANTON 

MAX 
MIN 

59 
25 

64 
26 

68 
36 

49 

37 

49 
35 

54 
35 

65 
48 

72 
56 

71 
59 

68 
56 

56 
38 

41 

37 

45 

33 

42 

32 

46 
24 

60 
25 

61 
29 

63 
37 

65 
38 

63 
39 

63 
31 

68 
44 

60 
28 

38 

17 

46 

20 

55 
30 

57 
45 

57 
29 

43 

28 

40 

30 

56.5 
34.9 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

58 

23 

63 
25 

45 
27 

48 
28 

47 
36 

S3 
36 

60 
45 

67 
55 

67 
57 

60 
38 

42 
32 

38 
32 

45 
30 

34 
26 

47 
20 

57 
20 

61 
26 

62 
35 

63 
28 

64 

29 

60 
29 

55 
36 

40 
21 

34 

46 

17 

48 
34 

53 
39 

54 

22 

43 
18 

42 

20 

52.3 
30.1 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

61 

23 

33 

43 

33 

47 

54 

6S 
48 

71 
60 

60 

60 
42 

43 
36 

44 

37 

45 
34 

48 

30 

57 
23 

25 

64 
40 

62 
37 

64 

32 

61 
37 

31 

54 

33 

36 
24 

46 
14 

48 

30 

53 
40 

50 

25 

26 

48 
38 

53.7 
35.2 

HALEYVILLE 

MAX 

MIN 

59 
24 

63 
26 

*' 

28 

28 

46 

35 

52 
38 

48 

56 

70 
61 

63 
40 

40 

32 

37 
32 

42 
31 

33 
27 

48 

23 

59 

23 

62 
32 

62 
39 

6 1 
29 

63 
29 

61 
35 

55 
40 

45 

22 

34 
14 

46 
14 

48 

" 

51 
38 

53 
23 

39 
19 

44 

22 

52.3 
31.3 

HAMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

59 

22 

65 

22 

45 
31 

47 

27 

48 
39 

58 
40 

64 
51 

73 
60 

74 
59 

62 
41 

42 
36 

40 
36 

43 
33 

35 
29 

49 

19 

59 
19 

63 
22 

62 
40 

62 
29 

65 
29 

63 
27 

59 
41 

42 

22 

35 

47 

10 

50 
31 

55 
37 

54 
25 

40 

17 

45 

21 

53.8 
30.7 

JASPER  A  N 

MAX 
MIN 

65 
20 

59 
28 

47 

31 

49 
28 

S3 
38 

61 
41 

68 

57 

68 
58 

65 

57 

58 
39 

39 
35 

48 
34 

39 
32 

45 

30 

59 
19 

60 

20 

62 

30 

67 
31 

64 

28 

63 
40 

65 
28 

48 

32 

38 
28 

47 

52 
26 

55 

37 

56 
44 

46 

24 

41 

19 

49 
34 

54,6 

33.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

DECEMBER  1966 


Station 

Da;  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave] 

PRATTVILLE 

MAX 

MIN 

66 

25 

70 
29 

58 
44 

51 
40 

56 
33 

69 
48 

72 
57 

72 
54 

72 
58 

60 
44 

45 
40 

47 
37 

45 
36 

48 
33 

63 
25 

62 
26 

57 
31 

67 
41 

66 
36 

65 
37 

69 
31 

70 
41 

65 

50 

56 
30 

43 
18 

54 

29 

59 
35 

60 
46 

58 

30 

45 

30 

59,7 
37,2 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

64 
28 

67 
31 

62 
38 

49 
35 

54 
32 

64 
46 

71 

55 

70 
57 

66 
58 

58 
42 

42 
39 

46 

37 

45 

31 

46 

29 

57 
27 

56 
30 

59 
39 

65 
41 

62 
38 

58 
40 

60 
36 

64 
44 

58 
45 

50 
26 

44 
18 

50 
30 

53 
37 

53 
44 

44 

26 

37 
27 

44 

35 

56,5 
36,8 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

66 
26 

59 
33 

48 
36 

49 
38 

57 
41 

67 
50 

73 
61 

69 
62 

69 
57 

58 
39 

42 
39 

52 
38 

39 
32 

50 
27 

60 
24 

61 
26 

63 
40 

67 
39 

66 
33 

62 
35 

54 
32 

64 
42 

S3 
31 

37 
19 

45 
15 

50 
34 

55 
40 

56 
36 

42 

27 

43 
26 

53 
37 

55,7 
36,0 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 
MIN 

61 
26 

66 
32 

60 
33 

48 

39 

49 
37 

56 
38 

68 
50 

■73 
60 

70 
64 

70 
42 

46 
35 

41 
35 

50 
34 

45 
28 

49 

25 

61 

25 

63 
25 

65 

37 

66 
33 

65 
35 

64 
31 

64 

33 

63 
41 

55 
24 

44 

15 

40 
19 

50 
36 

58 
44 

55 
26 

46 

25 

43 

30 

56,5 
34.1 

VERNON 

ft         •  ft 

MAX 

MIN 

67 
22 

58 
30 

48 

32 

49 

30 

56 
41 

66 
50 

73 
60 

75 
62 

68 
59 

60 
38 

40 
36 

44 
36 

43 
33 

47 

30 

58 
20 

63 
23 

65 
37 

63 
41 

63 
29 

62 
32 

59 
30 

59 
42 

55 
32 

34 

22 

45 
10 

51 
28 

52 
41 

55 
47 

46 
24 

43 
20 

60 
35 

65,5 
34,6 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

63 
24 

63 
29 

54 

38 

52 
33 

59 
34 

65 
43 

71 

53 

72 
55 

71 
57 

57 
40 

43 
38 

49 
38 

42 
35 

43 
26 

61 
21 

65 
28 

64 
32 

65 
36 

63 
34 

61 
35 

68 
30 

66 
37 

59 
30 

36 
19 

46 
13 

54 

28 

62 
36 

57 
42 

42 
25 

43 

24 

49 

36 

56,9 
33,8 

CALERA  2  SW 

MAX 
MIN 

66 

20 

66 
28 

58 
35 

56 
34 

55 
32 

69 
46 

72 
53 

69 
56 

60 
57 

60 
41 

43 

36 

SO 

33 

48 
26 

48 

29 

52 
18 

63 
24 

66 
28 

67 
36 

64 
40 

58 
*1 

62 
33 

68 
41 

57 
38 

45 
24 

34 

9 

51 
31 

57 
35 

56 
50 

53 
24 

43 
23 

45 
26 

66,8 
33,8 

CENTRE  5  SN 

MAX 

MIN 

54 
22 

60 
30 

58 
35 

51 

30 

49 

33 

50 
34 

61 
43 

66 
46 

69 
56 

70 
50 

53 
36 

43 
37 

50 
35 

40 
31 

43 
21 

56 
24 

61 
28 

61 
35 

63 
39 

62 
35 

61 
29 

65 
43 

60 
41 

44 

23 

34 
15 

45 

22 

52 
26 

53 
34 

51 

26 

36 
22 

40 
33 

53.6 
32,8 

CHILDEHSBURG  WTR  PLANT 

MAX 
MIN 

64 

22 

65 
31 

61 
39 

50 
36 

57 
39 

66 
47 

73 
57 

74 
59 

69 

59 

61 
43 

44 
38 

49 
36 

49 
31 

45 

33 

58 

23 

64 

22 

62 
30 

65 
36 

64 

32 

62 
40 

66 
28 

60 
42 

61 
47 

49 

26 

42 
13 

S3 
26 

60 
40 

57 
47 

56 
26 

42 
24 

60 
37 

58.0 
35,6 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

61 
23 

58 
31 

52 
35 

49 
33 

50 
35 

51 
42 

69 
51 

66 
54 

66 
56 

61 
39 

41 

35 

52 
36 

44 

35 

42 
32 

55 
21 

59 
25 

62 
30 

61 
37 

62 
31 

60 
40 

65 
26 

58 
43 

52 
39 

39 
24 

46 
16 

51 
25 

52 
30 

54 
44 

49 
26 

39 
22 

44 
34 

53,9 
34,0 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 
MIN 

56 
24 

61 

22 

61 

29 

50 
32 

49 

33 

53 
34 

63 
45 

71 
51 

69 
58 

67 
54 

55 
37 

38 
37 

50 
31 

39 
33 

45 

20 

55 
20 

60 
24 

60 
33 

62 
34 

62 
39 

60 
29 

65 
29 

58 
44 

51 
25 

35 
12 

45 

13 

51 

27 

67 
37 

66 
28 

40 
22 

36 
Z6 

54,3 
31,7 

SYLACAUGA  <.  NE 

MAX 
MIN 

63 
22 

64 

32 

56 
39 

49 
36 

56 
34 

64 
46 

71 
58 

71 
58 

68 
58 

58 
42 

43 
38 

48 
37 

48 
31 

44 
33 

60 
22 

62 
24 

60 
31 

64 
38 

63 
34 

60 
35 

64 
32 

64 
41 

61 
44 

44 
26 

45 
15 

S3 
26 

57 
36 

56 
46 

52 
29 

42 
25 

49 

36 

66,7 
35,7 

TALLADEGA 

•          •  • 

MAX 
MIN 

63 
24 

63 
33 

57 
38 

50 
33 

59 
33 

65 
47 

71 
56 

71 
57 

68 
58 

58 
42 

44 

38 

46 

37 

47 
34 

43 

33 

58 
22 

64 
27 

62 
33 

64 

40 

62 
36 

61 
41 

66 
31 

62 
43 

59 
47 

48 

25 

45 
14 

55 
27 

60 
36 

56 
46 

54 
26 

41 

25 

48 

35 

57,2 
36,1 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 
MIN 

20 

26 

41 

31 

30 

63 
30 

61 
26 

60 

50 
25 

48 

12 

55 
25 

57 
33 

57 
45 

55 
28 

43 
24 

47 
35 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

61 
30 

65 
24 

62 
26 

60 
30 

68 
32 

67 
31 

69 
30 

69 
52 

63 
57 

60 
53 

66 
35 

67 
35 

47 

30 

44 
31 

58 
28 

60 
22 

60 
28 

61 
37 

62 
36 

58 
37 

65 
32 

66 
39 

58 
38 

54 

23 

53 
15 

60 
22 

56 
33 

56 
45 

62 
25 

42 
24 

45 
34 

59.2 
32.7 

AUBURN  3  SM 

MAX 

MIN 

59 
26 

63 
29 

68 

33 

56 
33 

51 

32 

•  56 
33 

69 
45 

74 
54 

75 
57 

72 
47 

65 
38 

48 
34 

48 

46 

33 

50 
24 

63 
27 

62 
30 

61 
43 

66 
35 

63 
35 

60 
32 

65 
38 

66 
44 

62 
25 

39 
14 

45 
24 

56 
40 

58 
43 

60 
30 

45 

30 

47 
34 

58,7 
34.8 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 
MIN 

59 
23 

62 
25 

68 
34 

54 
31 

50 
30 

57 
32 

67 
45 

74 
57 

74 
59 

70 
55 

61 
36 

45 
34 

46 

35 

44 
31 

47 
23 

60 
25 

61 
26 

58 
32 

64 
34 

62 
35 

61 
30 

65 
32 

67 
43 

60 
25 

40 
15 

45 
17 

55 
28 

57 
38 

58 
29 

44 

26 

45 

29 

57,4 
32,8 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

60 
20 

60 
31 

63 
34 

62 
29 

60 
27 

60 
32 

60 
40 

68 
40 

67 
41 

56 
50 

51 

32 

46 
34 

54 

29 

40 
30 

48 
18 

60 
19 

61 
21 

57 
26 

60 
35 

60 
32 

66 
27 

67 
36 

66 
46 

49 
23 

39 
10 

49 
15 

51 
23 

60 
34 

50 
25 

40 
20 

48 

31 

56,0 
29,4 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

64 
29 

69 
37 

61 
44 

50 
36 

53 
30 

65 
40 

70 
54 

73 
55 

72 
59 

70 
47 

47 
38 

45 
34 

45 
37 

50 

34 

60 

37 

60 
30 

56 
34 

63 
42 

61 
37 

62 
40 

68 
36 

69 
46 

62 
50 

55 
27 

61 

le 

55 
29 

57 
38 

67 
46 

57 
28 

45 
28 

45 
37 

58.9 
38.0 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

65 
27 

69 

29 

61 
45 

52 
33 

56 

32 

67 
45 

73 

55 

72 
56 

69 

58 

61 
43 

45 

38 

48 

37 

46 

36 

45 

32 

58 
26 

62 
28 

56 
32 

62 
44 

60 
36 

62 
40 

66 
30 

70 
37 

61 
48 

58 
27 

57 
20 

52 
30 

58 
40 

56 
47 

55 

30 

44 

33 

47 
35 

58.6 
37.  I 

OPELIKA 

MAX 
MIN 

60 
24 

65 
27 

71 

35 

54 

30 

55 
31 

67 
43 

76 
54 

75 
58 

72 
56 

65 
39 

46 
34 

47 
36 

47 
33 

52 
24 

61 

25 

63 
27 

63 
32 

64 
36 

63 
36 

63 
30 

68 

32 

70 
42 

62 
27 

41 
16 

45 
27 

57 
26 

59 
43 

60 
29 

47 
29 

51 
30 

59.6 
33.8 

ROCKFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

58 
30 

63 
34 

68 
40 

52 

33 

56 
31 

55 
31 

65 
45 

73 
56 

70 
59 

68 
54 

57 
36 

41 
34 

46 
29 

41 
31 

45 

25 

60 
30 

61 

32 

58 
36 

63 
40 

62 
40 

61 

38 

66 
36 

68 
49 

60 
24 

38 
14 

44 

23 

53 
37 

43 
26 

47 
31 

66,6 
35,4 

ROCK  MILLS 

ft          ft  ft 

MAX 
MIN 

57 
23 

64 
23 

67 

30 

55 
29 

49 
29 

54 
30 

66 
28 

70 
48 

73 
50 

70 
56 

60 
38 

60 
34 

47 
38 

46 
33 

47 
27 

61 
21 

62 
24 

56 
29 

63 
24 

61 
34 

61 
28 

66 
27 

68 
40 

58 
27 

39 
13 

46 
18 

57 
30 

60 
32 

66 
30 

42 
24 

44 
27 

57,6 
30,5 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 
MIN 

65 
30 

71 
38 

71 
38 

50 
40 

50 
36 

58 
43 

66 

74 
61 

70 
61 

61 
45 

46 
37 

43 
39 

44 

37 

41 

29 

46 

25 

56 
31 

59 
42 

65 
44 

66 
40 

65 
43 

65 
42 

65 
42 

70 
51 

57 
27 

37 
17 

42 

16 

52 
40 

57 
50 

53 
29 

45 

30 

46 

36 

56,8 
37.9 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  0AM 

MAX 
MIN 

62 
28 

67 

25 

69 

35 

49 
37 

50 
42 

58 
42 

69 
51 

71 
61 

73 
62 

71 
46 

48 

38 

42 
37 

46 

37 

43 

29 

49 
24 

56 
25 

61 

25 

63 
43 

67 
41 

66 
40 

65 
34 

66 
34 

70 
45 

63 
27 

37 
17 

46 
14 

50 
36 

57 
46 

69 
30 

43 
26 

43 
30 

57,4 
35,6 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

62 
27 

68 
29 

60 
36 

46 

37 

49 
41 

57 
41 

68 
51 

76 
62 

75 
60 

62 
44 

45 
38 

41 
38 

46 
37 

39 
32 

46 

24 

56 
25 

62 
26 

62 
43 

65 
36 

66 
36 

64 
36 

62 
36 

68 
46 

54 
23 

35 
15 

45 
16 

50 
35 

56 
46 

56 
28 

40 

26 

42 

30 

55.7 
35.7 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

45 
32 

46 
24 

63 

67 
41 

64 
39 

60 
33 

69 
32 

71 
43 

66 
30 

40 
17 

42 
22 

55 
37 

63 
41 

61 

32 

46 
31 

44 

30 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

66 
25 

69 
30 

63 
39 

49 
40 

55 
34 

68 
48 

75 
58 

72 
58 

70 
58 

58 
41 

41 

37 

38 

41 
36 

46 

30 

62 
23 

62 
27 

63 
38 

67 
43 

53 
35 

64 
38 

66 
33 

66 
43 

63 
36 

58 
27 

46 
16 

51 

30 

57 
39 

58 
48 

50 
26 

43 
28 

52 
36 

56.4 
36.7 

MINTER  3  NW 

MAX 

MIN 

60 
29 

66 
30 

70 
42 

51 
40 

52 
34 

59 
36 

68 
51 

79 
60 

72 
62 

70 
49 

65 
38 

40 

38 

42 
36 

43 
31 

45 
25 

61 
25 

64 
31 

59 
42 

65 
42 

62 
42 

64 
40 

66 
44 

70 
45 

65 
26 

37 
17 

41 
16 

54 
35 

60 
42 

60 
29 

43 
26 

33 

58,0 
36,6 

MONTGOMERY  MB  AP 

MAX 
MIN 

64 
29 

68 

33 

55 
45 

50 
37 

55 
35 

70 
47 

75 
58 

73 
60 

75 
57 

59 
42 

44 
39 

45 
40 

45 

35 

46 
32 

60 
27 

62 
30 

57 
36 

65 
45 

64 
42 

64 
43 

66 
35 

72 
47 

65 
34 

40 
27 

44 

20 

50 
32 

62 
40 

60 
46 

46 
33 

43 
34 

50 
18 

57.9 
36.6 

SELMA 

MAX 
MIN 

60 
29 

71 

30 

60 
42 

52 
43 

53 
35 

69 
49 

75 
59 

73 
60 

74 
60 

60 
44 

45 

38 

45 
36 

44 

35 

47 

32 

63 
27 

64 

33 

64 

39 

66 
47 

65 
40 

65 
40 

65 
37 

65 
35 

61 
47 

56 
28 

47 
21 

52 
35 

57 

*3  1 

1 

60 
52 

52 
33 

47 
34 

51 

"l 

59,0 
39,4 
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DAILY  TE3V1PERATURES 


ALABAMA 

DECEMBER  1966 


Station 

D*r  C  Month 

1 

2 

6 

7      8  9 

1  1 

10 

"  1 

12 

 1 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

u 

26 

27 

n 

29| 

30 

31 

m 

< 

TUSKEGEE  3  S 

MAX 

MIN 

69 
24 

68 

29 

69 
47 

29 

31 

44 

78 

55 

76 
53 

73 
59 

69' 
45 

36 

*' 

39 

*' 

38 

34 

63 

23 

64 

60 

65 
42 

64 

37 

63 
39 

69 
30 

68 
40 

63 
52 

54 

27 

16 

57 
24 

61 
40 

61 
48 

96 

32 

43 

29 

— 
46 
38 

59#7 
36.9 

UNION  SPRINGS 

•          •  * 

MAX 
MIN 

it 

6A 

69 

55 

92 

98 

32 

70 
32 

76 
57 

79 
59 

74 
56 

64 
38 

44 

36 

45 

39 

44 

33 

45 
27 

62 
30 

62 
39 

63 
39 

65 
34 

62 
34 

63 
34 

68 
33 

68 

33 

68 
29 

41 

21 

45 

20 

55 
40 

64 
45 

64 

32 

45 

32 

43 

59.2 
39.9 

COASTAL  PLAIN 

07 

ANDALUSIA    1  NH 

MAX 

MIN 

TO 
29 

69 

26 

70 
29 

70 
36 

69 

32 

68 

32 

68 
48 

72 
97 

76 
60 

75 
42 

69 

39 

49 

37 

49 
38 

47 

27 

47 

22 

61 

22 

63 
29 

60 
36 

69 
34 

63 

34 

69 

32 

69 
34 

71 
34 

70 
31 

69 
17 

66 
19 

60 
30 

64 
36 

66 
33 

60 
35 

59 
33 

64.1 
33.4 

ATMORE    1  SH 

MAX 
MIN 

69 
27 

72 
32 

72 
42 

55 
42 

67 
92 

74 
61 

79 
69 

74 

59 

61 
47 

48 

39 

44 

38 

46 
41 

51 
34 

63 
24 

65 
27 

69 
37 

66 
49 

65 
40 

68 
37 

71 
36 

72 
42 

70 
45 

67 
29 

46 

19 

60 
38 

62 
45 

69 
53 

60 
30 

47 
36 

55 
40 

62.6 
40.2 

BRANTLEY 

MAX 
MIN 

6A 

23 

67 
26 

72 
33 

64 

31 

55 
30 

61 
38 

70 
40 

70 
50 

76 
60 

75 
58 

71 
38 

98 

37 

:i 

46 

32 

48 

20 

64 
23 

69 
27 

66 
31 

66 
33 

69 

32 

69 
29 

69 
33 

73 
44 

Tl 
30 

60 
31 

65 
31 

61 
30 

64 

33 

65 
32 

48 

31 

56 
35 

63.6 
34.3 

BRENTON  i  SSE 

MAX 
MIN 

6g 

2A 

73 
27 

98 

40 

54 
38 

60 
29 

70 
48 

76 
60 

74 

62 

75 
58 

66 
45 

47 
40 

49 

39 

90 
40 

50 
32 

64 

20 

67 
23 

62 

30 

67 
90 

66 

33 

69 

32 

71 
33 

74 
40 

74 
54 

99 
29 

49 
16 

62 
35 

66 
36 

69 
50 

57 
31 

48 

32 

55 
40 

62.7 
37.6 

CAMDEN  3  Nw 

MAX 
MIN 

69 
28 

70 
39 

60 
39 

51 
40 

59 
33 

69 
49 

75 
60 

72 
60 

71 
59 

60 
43 

44 

38 

43 
38 

43 
36 

47 
28 

60 
24 

63 
28 

64 

40 

65 
46 

69 
41 

69 
41 

67 
39 

71 
47 

67 
45 

47 
27 

46 

17 

92 
34 

60 
38 

60 
50 

92 
29 

44 

31 

57 
37 

99.2 
38.8 

CMATOM  3  N 

MAX 
MIN 

70 
39 

7* 

36 

69 
40 

54 
39 

60 
39 

69 
92 

76 
60 

71 
63 

71 
59 

60 
42 

49 
38 

49 
38 

44 

39 

54 

33 

63 
26 

65 
29 

63 
45 

67 
43 

65 
41 

69 
43 

72 
43 

73 
46 

67 
40 

44 

29 

44 

18 

52 

37 

59 
44 

68 
51 

53 
26 

44 

34 

59 
38 

60.9 
40.1 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

99 

37 

63 
<iA 

68 
46 

56 
37 

50 
31 

97 
33 

67 
48 

76 
56 

77 
59 

75 
56 

64 

39 

43 

39 

46 
40 

45 

32 

41 

29 

61 
36 

61 
39 

56 
45 

63 
43 

62 
42 

64 
43 

68 
49 

69 
44 

69 
29 

41 

20 

48 

27 

63 
41 

62 
40 

64 

32 

45 

33 

46 

33 

99.0 
39.3 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

69 
38 

71 
40 

57 
50 

52 
42 

98 
36 

72 
47 

76 
56 

78 
57 

79 
60 

71 
46 

47 
41 

48 
41 

47 
41 

48 

36 

62 
32 

63 
35 

60 
41 

65 
52 

65 
44 

66 
<•<, 

67 
42 

66 
48 

68 
40 

46 

29 

48 

25 

59 

39 

63 
44 

67 
52 

53 
39 

52 
39 

52 
43 

61.0 
42.6 

ENTERPRISE  3  NW 

MAX 

MIN 

61 
33 

65 
38 

69 
41 

55 
42 

91 
34 

98 
34 

69 
35 

75 
55 

76 
55 

75 
57 

66 
40 

42 

37 

46 

39 

46 
32 

48 

29 

62 
33 

62 
37 

59 
41 

64 
44 

63 
42 

65 
42 

67 
44 

69 
45 

70 
30 

43 

22 

59 
42 

64 
44 

66 
33 

47 

33 

50 
36 

60.4 
38.9 

EUFAULA 

MAX 
MIN 

EVERGREEN 

MAX 

MIN 

6* 

26 

68 

24 

68 

28 

53 
40 

92 
31 

96 

37 

70 
42 

77 
59 

73 
64 

77 
56 

62 
37 

40 
38 

49 

40 

46 
38 

5* 

23 

63 
26 

64 

27 

63 
42 

67 
36 

66 
33 

6S 
33 

71 
35 

76 
42 

73 
30 

42 
17 

46 
16 

58 
37 

62 
46 

66 
31 

46 

33 

46 
35 

60.9 
39.9 

FRISCO  CITY 

MAX 

MIN 

6A 

33 

67 

36 

72 
45 

49 
41 

52 
36 

98 

38 

67 
92 

73 
62 

79 
64 

73 
96 

98 
38 

41 

37 

43 

38 

44 

28 

49 

26 

63 
28 

65 
41 

60 
44 

66 
39 

65 
39 

67 
40 

71 
43 

73 
50 

67 
26 

43 

19 

47 

20 

58 
38 

61 
46 

67 
29 

47 
29 

45 
34 

99.7 
38.9 

GENEVA 

MAX 
MIN 

62 
29 

62 
30 

68 
32 

55 
42 

52 
34 

56 
36 

71 
46 

75 
54 

76 
96 

79 
58 

67 
42 

44 

37 

46 
41 

47 

34 

48 
26 

59 
28 

61 

30 

59 
37 

63 
39 

63 
37 

66 
34 

69 
36 

66 
46 

72 
32 

45 
21 

48 
24 

58 
36 

65 
46 

68 
36 

46 

36 

50 
39 

60.1 
37.2 

GILBERTOWN 

MAX 
MIN 

69 
29 

75 
29 

64 

39 

54 
43 

61 
40 

69 
52 

76 
62 

76 
60 

71 
99 

60 
40 

44 

32 

46 
38 

44 

39 

54 
33 

62 
21 

64 

23 

62 
40 

66 
42 

64 

36 

70 
33 

71 
33 

70 
43 

67 
41 

41 

29 

45 
14 

90 
36 

59 
40 

t\ 

52 
28 

43 
31 

58 
38 

60.1 
37.6 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

69 
30 

69 
33 

60 
46 

50 
41 

97 
33 

69 
46 

73 
97 

71 
59 

73 
61 

67 
44 

44 

37 

44 
34 

44 

38 

47 

30 

61 

27 

64 

31 

59 
37 

69 
45 

64 
42 

65 
36 

67 
35 

71 
42 

68 
53 

63 
28 

49 
18 

55 
32 

63 
39 

64 
47 

52 
29 

44 

33 

51 
36 

99.9 
38.7 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

62 
3A 

64 
38 

70 
39 

50 
39 

48 
34 

58 
35 

70 
47 

78 
93 

78 
54 

79 
51 

67 
42 

49 
32 

48 
40 

46 

33 

48 

29 

61 

30 

63 
34 

60 
40 

64 
42 

63 
43 

66 
40 

67 
42 

66 
45 

67 
31 

44 

22 

90 
29 

60 
35 

63 
41 

66 
37 

46 

35 

90 
36 

60.4 
38.0 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

MIN 

63 
36 

65 
38 

69 
41 

96 
41 

91 
33 

58 
34 

71 
49 

73 
97 

74 
53 

72 
99 

60 
38 

41 
34 

43 
40 

44 

31 

45 
28 

62 
30 

62 
36 

60 
41 

64 
43 

62 
40 

65 
41 

67 
42 

69 
49 

65 
29 

40 
19 

48 
19 

57 
38 

63 
41 

63 
30 

44 
31 

44 
33 

98.7 
37.7 

NATCHEZ 

MAX 
MIN 

92 
44 

49 

39 

42 
38 

44 

38 

49 

26 

62 
21 

65 
23 

61 

33 

66 
46 

64 
34 

68 
35 

69 
32 

72 
42 

69 
55 

64 
28 

48 

15 

52 
26 

60 
42 

63 
52 

52 
30 

45 
33 

55 
39 

97.6 
39.0 

OZARK  6  NNH 

MAX 
MIN 

65 
36 

69 
41 

63 
48 

94 

39 

99 

32 

70 
43 

79 
94 

78 
94 

75 
60 

71 
49 

47 
38 

47 
35 

45 
38 

49 
31 

63 
30 

63 
33 

59 
39 

65 
46 

64 
42 

66 
42 

68 
40 

69 
49 

70 
53 

64 
28 

50 
20 

60 
34 

64 
41 

66 
49 

65 
33 

50 
33 

50 
38 

62.0 
40.0 

PHENIX  CITY  2  NNM 

MAX 

MIN 

67 

33 

62 
39 

68 

39 

» 
32 

49 

30 

55 
31 

68 
42 

75 
93 

75 
55 

76 
57 

65 
40 

48 
34 

45 
39 

47 

35 

49 

29 

60 
33 

62 
36 

57 
36 

63 
42 

62 
42 

60 
36 

67 
38 

68 
46 

62 
29 

42 

21 

46 

22 

65 
34 

60 
44 

62 
32 

47 
32 

43 

33 

99.0 
36.8 

THOMASVILLE 

MAX 

MIN 

62 
30 

67 
31 

70 
40 

46 
39 

91 
38 

60 
39 

67 
52 

74 

63 

72 
66 

70 
49 

90 
37 

41 

38 

43 
38 

42 

28 

48 

28 

59 
29 

65 
32 

63 
45 

66 
42 

63 
41 

65 
41 

68 
42 

69 
47 

66 
25 

39 
18 

45 
20 

51 
38 

59 
45 

60 
28 

45 
26 

44 

33 

57.7 
37.7 

TROY 

MAX 
MIN 

3* 

40 

48 

40 

33 

46 

74 
56 

76 
55 

73 
61 

69 
44 

45 
38 

45 

35 

46 
31 

62 
27 

64 
39 

61 
43 

65 
46 

42 

65 
41 

66 
40 

7 1 
46 

69 
46 

48 

29 

50 

ie 

58 
31 

65 
40 

64 
4, 

52 
32 

46 
34 

49 
37 

60.5 
40.1 

XHATLET 

«          «  • 

MAX 

MIN 

70 
29 

72 

60 

96 

62 

70 

75 
60 

78 
62 

76 
58 

65 
42 

94 
40 

48 

38 

46 
34 

55 
28 

65 
22 

62 
23 

68 
37 

69 
35 

67 
37 

72 
32 

75 
37 

77 
42 

72 
40 

48 

27 

45 

\7 

57 
34 

70 
36 

75 
43 

49 
29 

52 
33 

67 
38 

63.6 
36.9 

GULF 

oe 

BAY  MINETTE 

MAX 
MIN 

69 
3A 

74 
38 

58 
49 

61 
42 

97 
40 

68 
92 

73 
64 

77 
65 

72 
58 

60 
44 

49 

40 

44 

38 

45 
41 

53 
35 

64 

29 

67 
35 

60 
46 

67 
90 

65 
44 

70 
45 

71 
42 

72 
46 

70 
42 

45 

29 

45 

25 

57 
40 

62 
46 

69 
53 

54 

30 

46 

36 

55 

40 

61.1 
42.6 

CITRONELLE 

MAX 
MIN 

COOEN 

MAX 

MIN 

67 
32 

73 
39 

73 
47 

60 
46 

99 
46 

70 
55 

79 
61 

79 
69 

76 
60 

61 
46 

48 

41 

51 
38 

48 
42 

96 

39 

69 
26 

69 
32 

62 
48 

69 
90 

65 
43 

63 
46 

66 
41 

73 
48 

71 
48 

50 
29 

45 
24 

50 
30 

65 
38 

65 
54 

55 
31 

49 
36 

58 
41 

62.4 
42.4 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 
MIN 

69 
39 

72 
38 

68 
49 

63 
43 

97 
42 

70 
54 

79 
61 

73 
65 

77 
59 

60 
45 

46 
40 

47 
39 

47 

42 

53 
36 

59 
29 

66 
35 

62 
47 

66 
91 

63 
45 

67 
49 

70 
40 

73 
49 

69 
47 

48 

30 

44 

25 

61 
39 

63 
51 

69 
52 

53 
33 

48 

35 

56 
41 

61.6 
43.4 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

64 

93 

62 
51 

63 
53 

67 
50 

70 
54 

68 
50 

50 
33 

45 

35 

61 
43 

65 
54 

67 
56 

73 
36 

49 
42 

56 

42 

MOBILE  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
38 

73 
49 

63 
46 

62 
49 

98 
46 

71 
58 

76 
65 

76 
68 

72 
60 

61 
44 

49 
41 

47 
41 

48 
42 

99 
36 

62 
30 

67 
37 

63 
92 

68 
91 

65 
45 

69 
46 

72 
43 

71 
49 

69 
35 

45 
28 

47 

27 

59 
42 

64 

52 

70 
46 

50 
33 

46 

39 

57 
43 

62.0 
44.3 

ROBERTSDALE  I  E 

MAX 

MIN 

66 
30 

68 

39 

74 
43 

69 
43 

64 
41 

61 
42 

70 
60 

75 
63 

77 
66 

79 
56 

62 
39 

43 
38 

47 

36 

48 

34 

53 
26 

63 
33 

66 
39 

65 
51 

67 
45 

65 
45 

67 
39 

71 
42 

75 
50 

72 
29 

45 

23 

55 
33 

62 
46 

67 
52 

70 
32 

49 

33 

49 

36 

63.4 
41.4 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 

DECEMBER  Itbb 


NORTHERN  VALLEY  01 
BELLE  MINA  2  N 

DECATUR 

FALKVILLE  1  N 

FLORENCE 

HUNTSVILLE  MB  AP 

MADISON 
HOULTON  2 

MUSCLE    SHOALS   FAA  AP 
NEW  MARKET  2 
RED  BAY 


APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

ALBERTVILLE  2  5E 
BESSEMER  3  SSW 
BIRMINGHAM  MB  AP 

GUNTERSVILLE 
SAINT  BERNARD 
SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 

UPPER  PLAINS 
CENTREVILLE 

DOUBLE  SPRINGS 

HALEYVILLE 

HAMILTON  3  5 

JASPER  4  N 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

EASTERN  VALLEY 
ANNISTON  FAA  AP 


CENTRE  5  Sw 
5YLACAUGA   4  NE 


PRAIRIE 
GAINESVILLE 


COASTAL  PLAIN 
THOMASVILLE 


Day  of  month 


1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    11     12    13     M     15     16    17    18  19 


SNOWFALL 
SN  ON  6N0 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  QND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


21  22 


.5 

1.0 

1 

.3- 


1.0 

1 

.7 


2.0 

T 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 

DECEMBER  1966 


Station 

Dar  Oi  MoDlh 

Total 

or 
At8. 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      *  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAM 

EvAP 

.07 

.08 

.09 

.05 

.a« 

.06 

•  06 

.06 

.01 

.09 

.17 

.02 

.03 

.06 

.06 

.03 

.06 

.06 

.04 

.04 

.03 

.12 

.03 

.07 

.04 

.12 

.01 

.05 

1.83B 

WIND 

J3 

24 

16 

20 

35 

25 

34 

26 

96 

76 

38 

28 

19 

'"a 

16 

30 

33 

753 

tt        •  • 

PRAIRIE 

06 

oemopol I s  LOCK  And 

DAM 

EVAP 

•  09 

07 

•  06 

•  09 

•  10 

.09 

•  09 

.14 

. 

.13 

.12 

06 

.01 

07 

06 

•  03 

04 

.  . 

•  04 

.05 

.02 

10 

MIND 

*  19 

g4 

87 

57 

133 

103 

*87 

'  16 

*3C 

*26 

*26 

■  j2 

170 

*  1 J 

1 2 

8 1 

64 

1894 

MAX 

55 

59 

62 

*7 

55 

6« 

71 

71 

64 

55 

45 

47 

45 

_ 

55 

56 

.* 

65 

64 

64 

62 

67 

61 

44 

46 

51 

56 

51 

43 

56.2 

MIN 

31 

36 

39 

42 

61 

39 

50 

60 

62 

54 

42 

39 

39 

33 

30 

34 

33 

46 

44 

40 

40 

47 

31 

?9 

36 

43 

40 

35 

37 

40.4 

•     •  • 

GULF 

OS 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.OT 

.06 

• 

.0« 

.08 

.00 

.03 

.09 

.13 

.07 

.11 

.01 

.02 

.08 

.11 

.03 

.33 

.07 

.04 

.07 

.07 

.03 

.09 

.08 

.07 

.05 

.01 

.10 

.05 

2.13B 

WIND 

S 

* 

6 

7 

10 

55 

17 

38 

7* 

58 

58 

35 

5 

50 

0 

5 

3 

29 

13 

32 

15 

6 

39 

51 

• 

• 

102 

37 

65 

11 

5 

838 

MAX 

63 

69 

65 

63 

60 

63 

75 

78 

7* 

63 

50 

46 

45 

54 

57 

60 

65 

65 

66 

69 

70 

70 

59 

58 

55 

58 

60 

6! 

53 

67 

62.2 

MIN 

38 

40 

52 

♦7 

»3 

51 

62 

66 

63 

SO 

40 

37 

41 

38 

37 

38 

49 

46 

47 

46 

52 

58 

35 

33 

38 

48 

46 

37 

38 

41 

45.2 

Sm  B«l«r«nc«  NolM  FoUowtog  SHUon  tnd.x 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


DECEMBER  1966 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 

Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

c 

X 

o 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Deporture 
From  Normal 

Greotest  Day 

a 

Snov^,  Sleet 

No.  of  Doys 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

1    .)  0  or  More  | 

.50  or  More 

1.00  or  More 

•Is 

hi 

»         »  » 

JUNE  1966 

GREENSBORO 

87.* 

60.2 

73.8 

-  6.3 

94 

28 

41 

1 

4 

1 1 

n 

0 

0 

3.32 

.13 

.78 

30 

.0 

0 

6 

4 

0 

HALEYVILLE 

85.5 

57.2 

71.4 

94 

28 

40 

2» 

17 

8 

0 

0 

0 

4.42 

2.00 

30 

.0 

0 

5 

3 

2 

RUSSELLVILLE  2 

86.5 

57.2 

71.9 

97 

27 

38 

2» 

22 

8 

0 

0 

0 

.93 

.40 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

#         «  • 

AUGUST  1966 

GREENSBORO 

89.3 

67.5 

78.4 

-  3.5 

96 

16 

59 

27. 

0 

15 

0 

0 

0 

2.72 

-  1.14 

1.02 

17 

.0 

0 

5 

3 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1.61 
3.32 
'•,'•2 


6.26 
2.72 
3. IT 


1.15       62  .40 


•  30     .'•O     .90     .80     .5'  .17 


13     14     15  :  16     17     18     19     20     21     22     23     24  25 


.03     .65     .71  .14 


27     28     29     30  31 


.26;  1.41  2.00 


16     .7f      .33  .10  .05 


1.02     .21  .55 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Oi  Month 

irage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

*         *  » 
JUNE  1966 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

80 
41 

84 
46 

85 
50 

85 
55 

87 
59 

88 
62 

88 
59 

82 
74 

92 
61 

87 
63 

77 
59 

91 

56 

89 
65 

83 
69 

91 

65 

90 
65 

84 

62 

84 
61 

85 
55 

87 
59 

86 
59 

85 
59 

89 

60 

90 
59 

93 
57 

92 
65 

92 
63 

94 
66 

90 
67 

91 
64 

87.4 
60.2 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

73 
40 

75 
40 

BO 
45 

80 
49 

83 
49 

84 
61 

82 
61 

86 
63 

90 
64 

86 
64 

71 
59 

84 

56 

69 
56 

87 
64 

86 
58 

88 
58 

90 
64 

84 

63 

82 
54 

86 
54 

85 
55 

87 
56 

87 
56 

88 
57 

90 
56 

92 
56 

93 
63 

94 
66 

92 
65 

91 
63 

85.5 
57.2 

RUSSELLVILLE  2 

»        »  • 

MAX 
MIN 

72 
38 

74 
38 

80 
46 

ei 

46 

83 
59 

85 
64 

81 
61 

86 
61 

89 
61 

87 
62 

85 
60 

83 
53 

89 
66 

86 
66 

82 
55 

88 
55 

88 
61 

82 
60 

84 
52 

66 
52 

87 
55 

89 
58 

90 
55 

91 
55 

91 
54 

95 
65 

97 
65 

95 
66 

95 
64 

93 
64 

86.5 
57.2 

AUGUST  1966 

• 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

93 

69 

93 
76 

88 
73 

88 
71 

89 
68 

90 
67 

90 
66 

91 
69 

92 
69 

86 
73 

89 

70 

86 
71 

91 

71 

93 
74 

94 
74 

96 
71 

91 

70 

91 

70 

90 

70 

92 

70 

86 

69 

83 

60 

69 
60 

88 
62 

87 

60 

85 
59 

89 
59 

88 

60 

82 

63 

88 
66 

90 

60 

89.3 
67.5 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


cue* 

DJICEVILLE 
OAOEVILLE 
DANCY  *  ft 
OAVTON 
DtCAluR 


DOT HAN 


00U9LE  SPftIM35 

tLBA 

£LR0D 

EWTERORISE  S  Nv* 

EUFAULA 

EVEHCOEEN 

FAtCO  OPtt  PONO  TCjkEI 
fAL<Vil.Lt  I  «t 
FAYtTTE 

FLORENCE 
FORT  OEWIt 
FORT  MORGAN 
FOBT  PAYNE 
FftlSCO  CITY 
GACSCCN 

GADSDEN  GAS  PLANT 

HESVILUE 
GARDEN  CITY 
SENEVA 


CECAcrANNA 
filLBE^TOVN 
GORGAS 

:nS3010 
SREENVILLE 
OOEENVJUCE  2 
■  SHORES  I 
GUNTERSVILLE 
GUNTERSVILLC 


STATION 


MLTON  3  • 
>YNEVULE 
HEADLAND 
HEFLIN 

HIGHLAND  HO-^E 

HIGHTOWER 

MOCGCS 

NTSvlLLE 
JACKSON 
JACKSONVILLE  2 


JASPER  4  N 
JORDAN  0A>* 
K1NS10N 
LAFAYETTE 


HAGClLA 
HAftioN  I  h 

HAHICN  JUNCTION  1  CN' 
yAMON  J-JNCIICN  I  NC 
MA(»?|N  0AM 
'<AT>*£i<5  I  isy 
MtLVIN 

■^EBTi  PONOVILLE  lOMtl 
MIDWAY 

■^lUCERS  FERRY 

MILSTCAO 
••ISIER  1  N.( 
'(ITCmELL  OAM 
*»3BtLE  ALA  ST  DOCKS 
•lOfilLe  MS  A(9D0<)T 
'IJNTtvAtLO 
<<(OhTG0^ERv  Ma  AP 
•(OytTON 
"«OULTON  2 

mjSClE  shoals  FAA  A» 

NATCHEZ 
NtN  HRXKTON 
Ht¥  MA>)KET  2 
lEhTON 
ONCONTA 
OPILIKA 
O'flVlLLE 
OZmn  t.  NNM 


LEVEL 
TCRSVILLE  2  SSE 
PRATTVlLLt 


'IV£o  FALLS 
IVER  FALLS  2  NE 

iOE^PTSDAlE  I  t 
OCKFOBD  2  NNW 


SAINT  eeRNARO 

5AN3  HT  SU&STA 
5AY1E 
;0TTSBO«O 
ALE 
SEL'^A 
SLOCOMB 
SNOrf  MILL 
SUTILE 

SYLACAUGA  4  NE 
ALLACEGA 

HOWSVULE 

HoasBY  1  sw 

TMORSSY  EIP  Srj 
TMuiJCOW  DAM 


JSCALOOSA  FAA  AP 
TJSCALOOSA  OLIVER 
TgSKEGCE  1  S 

HON  SPRIfiGS 
UNIONTOWN 
VALLEY  HEAD 
VERNON 
-AOLEY 
:4ALLAce  2  E 
WALNUT  GfiCVE 
WAHRICR  LOC^  AND  I 


COUNTY 


<.9T6  ri|  WADISON 

•■996  01  JEFFERSON 
SIOSI  OftI  PEPBY 
SlUl  Oft'  DALLAS 
Mil'  06'  OALLAS 
ELKCRE 
NONTGOHER' 
CnOCTAn 

aiBt) 

8ULL0CK 
WlLCOI 


I  M72I  C. 


*TB)  OT 


KACO-t 


HONROE 

COFFEE 

VAOISON 

DALE 

BLOUNT 

tCE 

DALLAS 


'  6329^  Ok!  5T  CLAIR 


I  6)6;;  3< 
i  639S|  0' 


'  PESB' 
HONROC 
RUSSELL 
PICKENS 
WILCOX 

H0N»GO'*ERY 
AUTAUGA 


7?2C|  05'  COOSA 
T02S  OS  RArfCOLOH 
7iir  01  FRANKLIN 


JEFFERSON 

JACKSON 

RUSSELL 


56'  PERPY 

?*'  TALLADEGA 

0*;  TALLADEGA 


iil")  05  EL-OfiE 

ezs-J  -I  xicnON 

928S  01'  JEFFERSON 


ESCAWBIA 
ETOiTAH 
GREENE 
.AUOEROALE 


)2  51 
31  55 


3)  JO 
31  )t 

)2  27 
*?  it 


13 


32  30 

33  1 


31  M 
6  32  0* 
II  32  37 
h  32  2a  I 

32  12  I 


12 


34  2« 

34  33 

33  23 
31  22 

31  22 
30  32 

32  94 
S3  09 
14  31 

34  12 

12  34  17  : 
2  33  43  I 
12  34  4]  I 

4>  32  1«  I 
I  32  23  ' 


32  00 


31  95 

32  94 
32  93 
32  32 

1?  34  94  I 
53  49 


31 


2  32  ' 

12  34  99 

3  33  07 

^  32  33 

13  31  39 
13  3? 

32  34 


I  OBSERVATION 
g    I      TIME  AND 
1=   I  TABLES 

b  I  Si 


4«2t 

19*i  * 


6«J  7i 
9tJ  H|< 


■  9B      U9V  «( 


JAMfS  A.  BPITAIN 
ALABAMA  »0«CR  CO. 
J.  L.  C|M8»0 
CLARENCE  H.  riNCMC* 


JOHN  0  STONER  J» 

LABAMA  POvER  CO. 
0«FRT  J.  CURRY 
.  L.  ^IHONTON 


I.S.  FOREST  SERVICE 
111%,  SIRA  C.  MALI 
RfO  HfNDERSON 

lAuES  M.  ¥4iKER 
itNBv  J.  YATES 
LABAKA  POWER  CO. 
LABAMA  STATE  DOCKS 
I.S*  'EAtHER  BUREAU 
I.  ».  JETER.  JR. 

l*»AlHtR  auREAU 


5.  B.  MELTON 

CITY  OF  NEW  BROCKTON 

MISS  LUCILE  w.  HEREFORD 


EOwARD  t).  MAPBE 
CHARLES  M,  CARfi 
TVA-69 

GEORGE  T.  POSET 


PMENIi  CITV  WATER 
I  MRS    HABY   A.  MEOHIC 

-RS.  DELL*  L.  OACL 

'<R5.    ENA  C.  PAUL 
TMO-AS  E.  FlSCMfO 
CONTINENTAL  MOSS  j 
INACTIVE  12/31/' 


CURRY  HC  OCNALO 
WILLI***  GODWIN 

ALABAMA  Electric  co3P 

►»ICmA:l   ».  9AL0-IN 

cnarlcs  w.  mcewen 

JOHN    I.  BAILCY 
RADIO  STATION  WWrfR 
ST,  BERNARD  COLLEIf 


I  AUBURN  UNIVERSIT 
'  "RS.         w.  PPIOH 
1  R*DI 
t         INACTIVE  12/3/< 
I  ROBERT  J.  CMAnDLf 

I   J   T  KlffKLAND 

MRS.  evA 


CRI 


CIT 
C.  0. 


SUTTLE.  JR. 


LEROY  lATrj 
AUBURN  UNIvERSlTv 
AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POKER  CO. 


LESTER  L.  RFEOEB 
TWA  s.  ;raiiyon 

M  LU<'eFR  COXPAN* 
.  LEILA  H.  WMEEL^i 
ALABA-^A  POKEB  CO. 


|RS.FL0«ESCE  ( 


CHivfR 


MARION 

VCLMA  G 
).  COTf?Y 
.a;«  POWEi 


3EAR0EN 
SANFORD 


1    DRAINAGE  CODE:    1-ALA8AMA  2-BLACK  WARRIOR  3-CAIIABA  4 -CHATTAHOOCHEE  S-CHOCTAWHATCHCe  6-CONECUH  7-C005A  B-ESCAMBIA  9-GULF  10-PEA 
U-TAIXAPOOSA   12-TENNBSSEE  13-TOMBIGBEB 


CORRECTIONS 


.loUTOLOGICAL  DATA  TABL£ 


JANUARY 
JUNE  1966 

JUNE  1966 
JUNE  19M 
JUNE  1966 
SEPTEMBER  1966 
SEPTCWER  1966 


'  PRECIPITATION 
.IMATOLOGKAL  DATA 


TABLE 
TABLE 


.IMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
klLV  PAECIPITATION  TABLE 
tlLY  PRECIPITATION  TABLE 
.IHATOLOCICAL  DAT/  TABLE 
TEMPEKATURE  Ta'JLE 


BELLE  HINA  2  I 

EUFAUC* 


BRUNOIDCE 
EUPAULA 
LAFAYETTE 
LAFATETTC 


HTHLY  total  V  10,03 


DELETE  TOTAL  PRECIPITATION,  DEPAATUfC  PMH 
NOAKAL,  GAEATEST  DAY  AMD  DATE.  NLMBER  Of  DATS 
•fITH  .10  OR  MOAE,    .50  OR  MORE,    1.00  OA  MORE. 


'ITATION  2.94.  DEPARTURE  fROH 


DELETE  RECORD  FOR  ENTIRE  hOnTH 


MINIMJM  TEMPERATURE  ON  lOTH  94.  AVERAGE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  DanneUy  Field    RFD  2    Montgomery  Alabama 
36108,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  m  "F.  precipitation  and  evaporation  m  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  lotala 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daUy  temperatures  from  65'  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  direction- 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:      The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    Durmg  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground   table  is  at  observation  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.  S.  T.    Data  in  the  "Extremes"  table    "Daily  Precioita- 
tion   table.    Daily  Temperature   table.    Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  ' 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mm  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  j>aii  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  pubUshed  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.    Samples  for  obUining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  Uble.  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow 
sleet,  and  ice.  * 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956, 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  sUtion  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. } 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Date"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  In 
"Clunatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearmg  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S,  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtamed  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  (Stained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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Division  averages  in  ttie  annual  issue  include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  sliglitly  from  values  publletted  in  Dootbly  issues. 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1966  was  Included  In  the  January  and  November  issues  of  this 
publication . 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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ALUERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSb 
BIRMINGHAM  Mb  AP 
BOAZ 

BMIUGEPORT  2  a 

COLLlNSvILLL 
FORI  PAYNE 
GARDEN  CITT 
GUNIERSVILLE 
GUNTERSVILLb  TVA 

LEEDS 
MA&ELLA 
ONEUNTA 
PALMEROALE  2  » 
SAINT  BERNANO 

SAND  MT  SUBSTA  Ab 
SATKE 

SCOITSBORO 
TRAFFORD 
VALLEY  HEAD 


s.ei; 

L  5.39t 
6.93 
S.«« 
».95t 


«l29l 


S.06^ 

S.«3 

-..93^ 


2.1T|.  3.33 


2.16^  3.<.1 
3.52-  2.35 


5.05-  .47 


.18h   l.»e:  5.5<~ 


l>.t^  3.39 


L  3.58^  2.27 

5.ti«: 

6.061 
5.96| 
i  ».52 

5.101- 


5.0V 
5.3» 
3.99k  1.9* 
L  5.181 

'•.in-  1.2« 


5.00 
5.90 
5.601 


.71 


5.6<.< 
7.021 
3.7» 
l.»0 


A.O«r  2.02 


3.7«-  2.2< 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICEVILLt 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVlLLt   3  N 
bANAHEAD   LOCK    ANU  DAM 
BlLLlNGSLET   1  SE 

BROOKmOOO 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROO 

FATtTTE 

aORGAS 

HALtYVlLLE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  «  N 
LAY  DAM 

MERT2  PONOVILLE  TOWER 
MITCHELL  OAh 

PlCKENSvILLE 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PRAITVILLE 
REFORM 

ThOHSBY  EKP  STATION 

TUSCAI  OOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

MESI  BLOCTON 
"INFIELD  2  SM 


EASTERri  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  4  M 
CALERA  2  Sm 
CENTRE  5  SM 
ChILDERSBURG 

CHIL0ERS6URG  MTR  PLANT 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  Sm 
LEESBURG 

MONTEVALLO 
PELL  CITY   1  NNE 
SVLACAUGA  •*  NE 
TALLADEGA 
MALNUT  GROVE 


5.7^ 


5.021 
5.*4; 
5.6B: 


7.9S 

6.2*^ 

e.12; 

7.91| 
U.07{ 

fi.SB 
5.90 
10.51 
10.45 
6.63 


7.901 
6  .681 
6.97I 
5.06i 


e.77; 
10.861 
10.04 


10.81' 
9.63 


L  6.26i 

L  6,53' 

4.92' 
6.38' 

6.2S 


9.55 
7.5* 
9.06 


8.12  2.30 
7.67^ 
6.13 
7.01 

:10.I6 
10.11 
10.61 
9.31  3.95 


.96 

4 

18- 

.32 

5 

49 

2.23 

8 

37 

3.90 

6 

94. 

3.22 

3 

60- 

.78 

12 

5 

65 

7 

OT 

5 

"! 

4.9* 

5.96| 
6.O81 


4.6» 

3.47 

5.55 

5.921- 

4.5) 

5.3^ 

3.8^ 
4.02|- 
1.91, 
4.30 
1.54( 


S.S'J 
3.46 
6.59- 
3.89 


.61 


April 


3.76, 

».73( 
3.921 

2.52 


6.831 
9. sol 
4.9*1 


7.85I" 
4.9^ 


10.06 
5.98 
3.44 
6.63 
4.63 


6.10 
7.77 
5.341 
4.24j-  1.58 

9.00| 

5.05 


5.0* 

7.1s 
5.32 
3.75^  1.70 
8.731 
4.29| 

6.7*1 
6.98  i 
10. 7d 
9.6« 
7.231 


5.531 
8. 67 


.21  1.38 


Mat 


6.44, 

5.96 
4.96 

5.47] 


•'1 


7.2^ 

7.aj 

4.141 
5.601 


6.0T  2.47 


6.21  2.61 


2.1^  1. 


1.29-  2.59 
2.63 
2.8Tp  1 


1.4el-  2.47 
3.52; 

l:!3 

1.79^  2.02 

3.4J 
1.651 

1.61-  2.2 

.76i 
2.07j-  1,7 

1.971-  1.86 


3.02)-  I. 


2.I4|-  1.92 


loir 


3.49| 
3.61 
4.41- 


5.79 
3.28- 
5.28 
5.21 


3.05 
3.65| 
4.75 


3.i0r  1.20 
6.b9i 
*.99t- 
4.53 
4.27t 


2.90< 


3.10r  1.49 


T 

3.89|-  1 


3.571 

1.761-  3.61 
1.571-  4.10 


3.58-  1.59 


3.32-  1.99 


6.531 
5.67 
2.94 


AugujI 


6.75 
3.58 
5.28 


6.18  1.44 
7.44 
9.24) 
4.95 
3.96^ 

4.96 
4.461 
3.281- 
6.38i 
4.991  1.12 


3.80| 


3.58f- 
2.33h 
5.55 


.  ! 

4.161 
7.60i 

6.62! 
8.32' 


5.211 
5.37 
1.69- 


4.89 
3.65- 
3.67! 


7.20 
5.39 
7.90 
5.47 
3.70 

7.07 
4.42 
4.57 
6.48  2.40 
6.82 


.29     9.70  1.49 


4.53'  1.44 

6.32  2.91 
4.26 
3.72 

9.93 
5.29 
6.89 
3.49 
7.86 


3.82 
1.79 


9.6*  2.39 


6. 221  2.98E 


6.13'  3.01 


5.29  2.01 


6.32 

4.75 
5.06 
:  4.34 
9.85 
5.08 

4.75I 


3.69 
3.87 
3.76 
3.49 


4.8*  1.61 


6.21 


5.03  l.bl 


3.94 
4.21 
7.83 


2.92 
3.28 
1.7* 


3.41 
3.6* 
1.38 


3.09! 
2.2>. 

i  2.12. 


*.2:  1.3* 


4.66 

6.99I 
3.27; 
3.96 


2.29 
4.39 
8.9* 


6.9 

2.94i 
4.99 
5.12 
3.51 
3.7i 

2.98^ 
2.62 
2.77^ 
2.*« 

2.9r 


3.»3l 

2.oi 

6.2U 


5.00  2.15 


Novamb«r  Daoambaf 


1.9* 

2.391.  1. 
2.91 


2.6*^ 
2.98 

2.*1, 


2.28^  l.2i 
3.9^ 

2.9«l-  l.*9 


2.83-  1.13 


1.99 
1.79(- 
4.76 


2.1J 

3. id 


l.«2 
2.35- 
1.94 
3.47 


2.60-  I.OC 


i.aSr  1. 

2.2*j 
9.22f 

4.20 

2.4»-  1.3e 


6.43 
3.82 
4.40k 


99.11 
I  48.35 
50.961- 
SO.Oli 
•  46.471 


3.89r  1.26 


*.6(J 

a. 06^ 


51.96 
47,99 
99.** 

■  99.17 

■  *a.i6( 


9*E 


3.231- 
2.93 
2.34-  2.68 
3.03 
3.42>-  1,87|£ 


3. OS-  2.< 

i:| 

3.2*|-  l.< 

3.9> 
2.82 

3.90-  1,< 
3.91 

3.68|.  1.1 


E  *.61 
3.92 
4.6^ 
3.0« 
6.9^ 


::; 

4.07^ 
3.98j. 


3.79 

3.aq 

3.90 


5.67 

4.99 

4.60 


2.9S-  2.91 
4.47i 
3.9U 


4.90 

E  69.81 

2. a* 

99.93 

3.61, 

-  1.4! 

I  59.00 

3.9* 

59.90 

3.761 

59,32 

3.91 

60.55 

3.av 

-  1.4i 

61.43 

3.19 

94.90 

4.20 

68.00 

97.71 

i 

E  61. a* 

62.6) 

99.71 

-  .27 

E  62.22 

2.72 

E  93.71 

99.2^ 

46.91-  1.76 
56.57  4.15 
52.17 
49.34 


90.79L  .11 


.71 


I 

93.92 
94.49 

96.06  3.01 
56,66 

43.Sft-  8.48 
60.50 


97.61  2.60 

96.4a 

E  56,26 
54,49 

91.42-  2.66 

63.30 
54,2a 

47,87-  7,94 
E  97,49 

96. ]«  4.20 


E  99.32 
E  54, 9T 

54. Ti 

99.71 

60.14^ 

9ual 

99.10I 

91.81-  3.1a 
53. 3»-  1.81 
99.26 


48.4] 

92.99 
99.11 

51.40 
61.51 
56,32 
54,31 
52,97 

96,05 
53,23 
48.71) 
99.23 
48.7] 


Sm  B«l«r*nc«  Note  FoUowIbq 
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StAOoB  ladMx 


Table  2-Contiiiued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


PBAIBIt 


PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  3ta 

CAMP  MILL  2  NW 

OAOEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 
MIOHTOUER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAH 
OPEL  I K A 

rcckforo  2  nnh 
rock  mills 
thurlow  dam 

WAOLEY 
METUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


06 


CUSA 
DAYTON 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
fORT  DEPOSIT 
GAINESVILLE 

GREENSBORO 
HAYNEVILLE 
LIVINGSTON 
MARION   1  N 

MARION  JUNCTION   1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEWS  1  SSW 
MILSTEAD 
MINTER  3  Nta 
MONTGOMERY  MB  AP 

ORRVILLE 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 
SELMA 

5UTTLE 

TUSKEGEE  3  S 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 


COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE   1  NNH 
ALBtRTA 

ANDALUSIA  I  NM 
ATMORE  1  SM 
BRANTLEY 

BREbTON  3  SSE 
BRUNDIDGE 
CAMDEN  3  NM 
CMATOM  3  N 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  Nw 

COLUMBIA 

COTTONTON 

DOTMAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

enterprise 
Enterprise  3  nw 

EUFAULA 
EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOWN 

GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
KINSTON 

LOUISVILLE 
MELVIN 

MILLERS  FERRY 

NATCHEZ 

NEWTON 

OZARK  6  NNW 
PHEMX  CITY  2  NNW 
PINE  MILL 
RIVER  FALLS 
SLOCOMB 

SNOw  HILL 

TmOMASVILLE 

TROY 

WALLACE  2  E 
WHATLtY 


7. ".3 
S.OSi 
7.60 


February 


6.62  2.13 


12.23 
10.20 
11. 02 
8.38 
10.34 


.91^  8.16 

e.'.z! 

12.371 
11.19i 


5.671  1.36 
6.6li  2.26 


e.06i  3.70 


9.93 
10.37 
10.03 

9.87 
9.96 
10.06 
10.88! 


6.i.2i  2.10 


8.06 
6.89 
5.81 
'>.82 
6.66  1.90 


9.79  5.01 


8.23  3.91 


1U.16 
12.31 
9.94 


3.96 
5.33 


April 


9.45 
13.75 
9.63 


7.14  3.23 


5.60 
6.27 
3.40- 
3.18 
2.90-  2.34 

5.86 
9.05 
6.28 


3.30. 
3.58 
5.46 


5.921-  . 

6.651  . 

5.13^  1. 

3.73 
6.06 

3.701-  2.52 


1.77 
3.39- 
4.64 


3.20-  3.00 


1.64-  3.53 

4.11-  I 
2.24L  2.85 
2.35i 


1.42-  3.46 


3.17 
3.07 


2.50-  2.96 


9.85  5.14 


2.43K  3.22 
2.83 

2#29 

2.941-  2.24 


2.01 
3.92k 

1.24U  4.15 


2.56-  2.99 


4.67| 
6.65j 
5.26  1. 
4.40 
3.351- 

5.29} 
8.661 
5.661 
2.96. 


64     1.89-  1.99 


5.961  2.42 


3.03k 
4.79 
2.36- 


2.51k  1,53 


4.41| 

5.3q 


2.03-  2.02 

4.36p 
3.O2U 
2.40 
7.421 


1  1.77 
-  1.07 


4.751 

2.7lk  1.31 


1.34 

1.97.  2,36 
1.82-  2.26 


1.99-  1.98 


1.88{-  1,90 
1.94{ 

3.20f-  .97 


S.iel  1.12 
1.88^  2.65 
1.67i 
3.30 

2.93r  1.22 
2.59|-  1.83 
3,44 


1.24-  3.85 


1.93^ 

l.OS-  2.64 
I.81I 

2.35|-  1.66 
3.2^  1.14 


3.25 
3.621  .25 
1.76 


2.54^  1.92 


July 


3 

69 

5 

11 

6 

04 

5 

65 

2 

70 

2.58 

4 

76 

29 

5 

59 

3 

68 

1.46 

99 

13 

E  5 

13 

3 

921 

2 

60 

5 

04: 

95 

3 

34 

3 

02 

3 

14 

25 

1.89-  3.26 


3.10 
5.68 
6.46 


2.71-  2.68 


3.33-  2.14 


5.28^ 

3.64H 
2.3lk 
1.921 
5.761 
9.26: 

2.521. 
5.16F- 

6.70i 


5.28 
8.21 
6.65 
3.94 

3,301- 
4.55I 
3.96r 
3.591 
5.96 

6.62I 
3.69 
2,22! 
5.18' 
7.431 


t  3. 


3.72 
3.90 
1.84 


3.81 
4.26 
3.55 


2.72 
2.11 
6.28i 
6.66! 
5.49 

10.12 
2.70 
6.67 
3.26 
1.79 


7.10 
3.91 
6.59 
5.06 


4.14k  1.63 


6.26 
4.92p 

3.05- 

3.90 

3.49 


Sea  Referencs  Nolea  Following  Slalton  Iitd«x 


2.22 
2.06 


6.111 

4.62 
6.26^ 
7.11 
3.O4I 
3.7T 


E  2,45 
7,65 
5.94 
6.89 
7.30 


2.83 
4.65 
1.91 


1,62 
3.04 
2.65 
1.90 
.84- 

2.22- 


3.24 
3.16 


2.49-  1.95 
3.37 


1.11 

3.24- 

1.34 


2.68 
1.74-  1 
1.33 
1.71-  3.05 


4.74 
4.76 

2.01k 


3.23 
2.67 


3.65h 


2,97U  1,46 


7,29  5,35 


3.66j 

4.321 
4.14 
7.44 
4.68 
6.08 


8.73 
4.65 
4.08 
2.23 


5.55 

I 

3,60 


3.40 
3.00 
6.01 


5.07 
4.49 
1.79- 
4.60 


2.43 
3.30 
2,14-  1,0! 


4,99 


2,61 
3,03{- 
E  4,90 
4,66 


4,66 
3,06 

6,oq 


2,07 
3.97 
4.22 

5.28 

2.59- 

2.95 


E  5.97 
5.44 
E  5.26 

2.12  5.74 


3.59       .4!  5.30 


3.72 
4.75 

6.2n 

2.6^-  .61 

6.1^  4.77 
1.43j-  1.47 


3.82 
3.26 
5.73 

7.00 


2.96 
3.62- 
2.68- 


E  62. la 
58. 8U 
64.49 


12     63.6'^  11.09 


4.67 
4,20. 
6,48 


,12E  58,16 
E  66,78 
.3g|  51.39 

61.83 
61.19 
59,30 
60.63 
55.12 


6.62  2.05 


1.2L 


1,23 


I 

58.21 

b2.0L  9.63 
ft**. 711 

60.72  12.12 


73.81 
b9.U 
5*.. 30 
67.25 


6.83  6. 
£  64.1^ 
63.071 
63.6:^ 
E  57,661 


60.75  15.94 
60.23|  12.97 
56.10^ 
50.8a 


57.28 
67.39 
60.17 
66.00 
60.14 

-  4.19 

57.59 
60. 6i 
51.07 
61.06 
58.88 

-  3.06 

-  1.50 

54.75 
56.64 

,42 
2,04 

60.24 
60.9^ 

-  ,22 

53. 0£ 

-  1.65 

6U92  3.09 

59.26|  0.99 
50.31 
60.2O 


52.20- 

^.o.io- 
52,53 
52.85 

55.39 
59,26 
53.361- 
51.2^ 
^6.03 

55.62 


6.16 
1.60 


1.20 
7.66 
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Tabl*  2-Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ALABAMA 

1966 


Juuuy 


FabiuAiy 


April 


loir 


Auguit 


OULf 

BAY  MINETIE 
CITBONELLE 
CODEN 

fAIHHOPE  2  ME 
fORT  MORGAN 

OULF  SHORES  P  0 
MOBILE  IB  AIRPORT 
ROBERTSDALE  1  E 


7.33  2.57 


12.61  e.36 


9.3T<  S,49 


».01-  2.79 
1.61 
2.381-  3.80 


6.32 
6.931- 

3.9$ 


11.66 
9.01:  6.62 
9.11.  6.96 


3.9a     2.07)-  3.69  (.91 


6.77 
3.96k  2.73 
7.39 
7.60"  1 
3.61 


3.55i 
9.20 
9.611 


6.77 

2.161-  3.61 

11.121 
a. 91!  2.17 


1.13     9.7«i    5.96     2.561-  6.18     2.61b  3.36  9.29 


5.62-  3.31 


2.16-  3.39 


3.78r  2.69 


«.9» 
9.99 
6.96 

3.a6 

3.93 

6.33 
6.66 
6.93 


5.iai  2.27 


2.63 

6.aa 

3.60 


.09 
1.72 


9.21 
6.92 
I  6.71 


Division  avttrBcai  in  the  BonuAl  laau*  loclude  dal«7*d  and  corrected  date  and  eay  differ  Bllghtljr  froa  Taluee  publlsbed  la  aonthly  leauea. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimiiTn  of 

First  fall  Tninimnm  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24' or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

Date 

Temp. 

« 

a 

Temp. 

Date 

Temp. 

Dale 

1  Temp. 

Dale 

iTemp. 

Date 

iTemp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

•      •  « 

NORTHcKN  VALLc^ 

0  I 

ATHENS  2 

101 

7-15 

-17 

1-30 

2-  5 

12 

3-  7 

20 

3-25 

22 

3-29 

25 

4-11 

30 

11-  2 

30 

11- 

3 

21 

11-  3 

21 

12-24 

20 

12-25 

14 

323 

292 

223 

219 

205 

BELLE  MINA  2  N 

100 

7-15. 

-19 

1-30 

2-  5 

13 

2-  5 

13 

3-25 

24 

4-  6 

26 

4-10 

31 

11-  2 

30 

11- 

3 

22 

11-  3 

22 

12-24 

19 

12-25 

13 

323 

322 

223 

211 

206 

2-  6 

32 

11- 

3 

2  3 

FALKVILLE   1  N 

99 

7-26. 

-14 

1-31 

2-  6 

15 

3-  8 

19 

23 

4-10 

27 

4-10 

27 

11-  2 

32 

11- 

3 

21 

11-  3 

21 

12-25 

14 

12-25 

14 

322 

292 

223 

207 

206 

FLORENCE 

100 

7-15 

•  8 

1-31. 

2-  5 

16 

3-  7 

20 

3-25 

24 

3-25 

24 

4-10 

32 

11-  2 

30 

11- 

3 

23 

11-  3 

23 

12-25 

17 

NONE 

293 

223 

223 

206 

MUNTSvILLE  «b  AP 

104 

7-14 

- 1 1 

1-30 

3-  8 

3-29 

11"  7 

11- 

3 

4 

7 

22  3 

216 

MAO  I  SON 

101 

7-15. 

1-30 

1  c 

1 2 

7  7 

7n 

7  7Q 

77 

3 1 

in 

11- 

3 

7n 

11 

7n 

!  1  "  7 

7n 

7  7K 

17 

777 

7  1 

777 

219 

HOULTON  2 

"lo 

2"  5 

3  8 

20 

3-25 

329 

26 

4*10 

11  2 

30 

11- 

3 

22 

11  3 

22 

12*25 

1  c 

12*25 

1 5 

323 

7  7 

223 

219 

206 

MUSCLE  Shoals  faa 

AP 

101 

7-15 

-  6 

1-30 

2-  5 

16 

2-  5 

16 

3-25 

23 

3-29 

28 

4-  6 

30 

11-  3 

29 

11- 

4 

27 

12-24 

23 

NONE 

NONE 

274 

220 

211 

NEM  MARKET  2 

98 

7-15. 

-17 

1-30 

2-  5 

U 

3-  8 

19 

3-29 

22 

4-10 

28 

4-11 

32 

10-11 

32 

11- 

3 

23 

11-  3 

23 

11-  4 

20 

12-25 

12 

323 

241 

219 

207 

183 

RED  BAY 

7    1  t 

-  8 

1-30 

7  ^ 

2-  6 

3-  8 

7^ 

11- 

3 

11  \ 

171^ 

20 

NONE 

321 

223 

219 

REDSTONE  ARSENAL 

in? 

!  7 

7  70 

A*l  n 

70 

11  7 

79 

11- 

3 

777 

DItCCCI  1  Wll  1  P  ? 

99 

7  16 

"24 

I'si. 

3  8 

16 

326 

19 

3-30 

24 

4  7 

26 

4  16 

30 

lo"20 

29 

10-27 

28 

11*  3 

16 

113 

16 

1 1*^3 

16 

240 

222 

218 

203 

187 

WATERLOO 

»      •  • 

99 

7-31. 

-  5 

1-30. 

3-  8 

16 

3-  8 

16 

4.  6 

24 

4>15 

27 

5-10 

32 

10-20 

31 

25 

11-  4 

21 

12-24 

20 

12-25 

12 

292 

291 

212 

202 

163 

APPALACHIAN 

MOUNTA INS 

Al  aPDTuTI  1  F'  ? 
nLOCKIVlLLC  C 

3-26 

7^ 

30 

11- 

3 

7? 

7? 

17"?^ 

^7 

7^  n 

70a 

7  1^* 

I  "^n 

7"  c 

?  \ 

1  ^ 

7*  0 

7n 
I  ^ 

3-25 

7*70 
77^ 

70 
7^ 

t"*!  n 

7n 

11"  7 

if 

11- 

11"  7 

I  ^ 

1  7*76 

17  7^ 

17 

■  r 

757 

707 

777 

219 

7n* 

n  T  DM  t  Kir..li4  AM     itlii  &□ 

in? 

7  K 

3-  8 

77 

7  1 

11  7 

17  15 

I  77^ 

7?7 

777 

7B7 

99 

7  14 

9 

131 

2  6 

3  8 

19 

4-  6 

II 

4  10 

28 

4  11 

^  J 

10  20 

^2 

11 

11*4 

20 

114 

20 

12*25 

322 

241 

212 

207 

192 

OUNTERSVILLE 

101 

7-15 

-  4 

1-31. 

2-  5 

14 

2-  6 

17 

3-  8 

24 

3-29 

28 

4-  6 

32 

11-  2 

31 

11* 

2a 

11-  4 

23 

12-25 

17 

NONE 

322 

241 

219 

210 

7*"l  t 

1-30 

7~  ^ 

I  ^ 

3-25 

7^ 

4-10 

11- 

3 

}  1  '  3 

1  ? 

!  7"?^ 

206 

7 

7  t 

7"  7 

7n 

3-25 

74 

7"?^ 

^"1  n 

7n 

11'  ? 

1^ 

73 

I  73I 

777 

37  I 

773 

777 

^Alun    MT    ^IIHST&  All 

OA. 

1  ^n 
1-30 

17 

3  ^ 

17 

3^ 

4-10 

7  1 

11"  7 

11- 

27 

11"  4 

1  R 

1  7  7^ 

:^ 

373 

377 

74.1 

71  A 

70a 

9LU 1 1 9DUKU 

lot 

717 

1-30 

2  7 

16 

3  7 

20 

3-  8 

1 J 

326 

28 

4- 1 0 

30 

11"  3 

30 

11- 

4 

11"  4 

19 

11*4 

19 

242 

241 

223 

207 

VALLEY  HEAD 

98 

7-16 

-11 

1-31* 

3-  7 

15 

3-29 

19 

4-10 

23 

4-10 

23 

5-10 

31 

10-20 

32 

11- 

3 

27 

11-  4 

18 

11-  4 

18 

12-25 

10 

293 

220 

208 

207 

163 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICeVILLE 

102 

7-16 

2 

1-30 

2-  1 

16 

2-  5 

20 

- 

4-  5 

32 

11-  2 

30 

11- 

3 

22 

11-  3 

22 

12-25 

14 

12-25 

14 

327 

323 

211 

BANKHEAO   LOCK  AND 

DAM 

101 

7-16 

-  2 

1-30 

2-  1 

10 

2-  6 

18 

3-25 

24 

3-26 

26 

4-  6 

31 

11-  3 

24 

11- 

3 

24 

11-  3 

24 

12-25 

16 

12-25 

16 

327 

322 

223 

222 

211 

CENTREVILLE 

104 

7-15 

2 

1-30 

2-  1 

13 

3-  7 

20 

3-  8 

21 

3-25 

25 

4-  5 

32 

11-  3 

22 

11- 

3 

22 

11-  3 

22 

12-25 

14 

12-25 

14 

327 

293 

240 

223 

212 

CLANTON 

3-  8 

3-25 

11- 

3 

DOUBLE  SPRINOS 

100 

7-16 

-14 

1-30 

2-  6 

15 

3-25 

20 

3-26 

24 

4-  6 

28 

4-10 

29 

10-20 

32 

11- 

3 

18 

11-  3 

18 

11-  3 

18 

12.25 

9 

322 

223 

222 

211 

193 

FAYETTE 

^~  a 

1  ^ 

\~  ? 

3-25 

1  nfn 

17 

17  7^ 

1  ^ 

■ 

HALEYVILLE 

~1  Q 

1  ^n 

7n 

3-26 

7n 

in 

7a 

11- 

3 

19 

0 

1  1  * 

707 

37? 

222 

HAMILTON  3  S 

100 

7  16. 

"19 

["30 

3  8 

14 

3  26 

19 

3-29 

24 

4*1 1 

27 

4-11 

lO*!? 

^1 

11- 

3 

1 9 

11  3 

19 

11*  3 

19 

12*25 

9 

292 

222 

219 

206 

189 

JASPER  4  N 

104 

7-15 

-20 

1-30 

2-  6 

15 

3-25 

19 

3-29 

24 

4-  6 

27 

4-11 

30 

10-29 

31 

11- 

3 

21 

11-  3 

21 

11-  4 

19 

12-25 

9 

322 

224 

219 

211 

201 

PRATTVILLE 

104 

7-14 

2 

1-30 

1-31 

10 

2-  6 

20 

3-  8 

22 

3-25 

28 

3-25 

28 

11-  3 

24 

11- 

3 

24 

11-  3 

24 

12-25 

18 

NONE 

322 

240 

223 

223 

THORSBY  EXP  STATION 

loo 

7  15 

1 

1-30 

1-31 

1 1 

2-  5 

1 9 

3-  7 

24 

3-25 

^.^ 

3-29 

32 

11  2 

^  ^ 

11- 

3 

24 

11  3 

24 

12  25 

1  8 

NONE 

323 

241 

223 

216 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

100 

7-15. 

1 

1-30 

1-31 

9 

2-  5 

20 

23 

3-25 

27 

3-29 

32 

11-  2 

31 

11- 

3 

26 

12-15 

24 

12-24 

19 

12-25 

15 

328 

322 

283 

223 

218 

TUSCALOOSA  OLIVER 

DAM 

103 

7-16 

-  2 

1-30 

2-  I 

11 

2-  6 

19 

3-  8 

24 

3-25 

25 

3-29 

32 

11-  2 

29 

11- 

3 

21 

11-  3 

21 

12-25 

15 

12-25 

15 

327 

322 

240 

223 

216 

VERNON 

•      tt  • 

104 

7-15 

-11 

1-30 

3-  7 

15 

3-25 

19 

3-25 

19 

4-  6 

28 

4-11 

31 

10-20 

31 

11- 

3 

IS 

11-  3 

IS 

11-  3 

16 

12-25 

10 

293 

223 

223 

211 

192 

EASTERN  VALLEY 

04 

ANNISTON   FAA  AP 

7 

.  ^ 

1-30 

1-31 

2-  6 

19 

3-  8 

3-2  5 

28 

4-  6 

30 

*  *  ■  ^ 

11- 

3 

17 

12-25 

771 

?1  0 

CAlERA  2  Sm 

104 

7  15  * 

-  2 

1-30 

16 

3-25 

20 

3-25 

20 

4-10 

28 

4-10 

28 

11-  2 

30 

1 1- 

3 

20 

11"  3 

20 

11*  3 

20 

12-25 

293 

223 

223 

207 

206 

CENTRE  5  Sw 

104 

7-16 

-  3 

1-30 

2-  5 

16 

2-  6 

18 

3-  8 

24 

3-29 

26 

4-10 

31 

11-  3 

29 

11- 

4 

21 

11-  4 

21 

12-25 

15 

12-25 

15 

323 

322 

241 

220 

207 

CHILDERSBURO  wTR 

PLANT 

101 

7-15. 

1 

1-30 

2-  6 

16 

3-  8 

20 

3-  9 

24 

3-29 

28 

4-10 

30 

11-  3 

24 

11- 

3 

24 

11-  3 

24 

12-25 

13 

12-25 

13 

322 

292 

239 

219 

207 

GADSDEN  GAS  PLANT 

103 

7-15 

-  2 

1-30 

2-  I 

I 

2-  6 

17 

3-  8 

24 

3-29 

27 

4-  6 

30 

1 1  -  3 

28 

11- 

3 

28 

11-4 

1  2-25 

1 6 

12-2  5 

16 

327 

322 

241 

219 

211 

PELL  CITY  1  NNE 

101 

7-16 

-  2 

1-31* 

2-  7 

16 

3-  9 

20 

3-10 

2  3 

3-30 

28 

4-11 

29 

11-  2 

11- 

3 

2  5 

11-  4 

20 

11-  4 

20 

12-25 

12 

32 1 

240 

2  39 

218 

SYLACAU6A  <•  NE 

101 

7-15. 

I 

1-30 

2-  5 

16 

3-  8 

18 

3-25 

24 

3-29 

28 

4-10 

31 

11-  3 

24 

11- 

3 

24 

12-25 

15 

12-25 

15 

292 

219 

207 

TALLADEGA 

99 

7-15 

-  I 

1-30 

2-  6 

15 

3-  8 

19 

3-  9 

24 

3-29 

27 

4-11 

32 

11-  3 

27 

11- 

3 

27 

11-  4 

24 

12-25 

14 

12-25 

14 

322 

292 

240 

219 

206 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

ALEXANDER   CITY  6 

ME 

101 

7-14 

-  1 

1-30 

2-  6 

12 

3-  8 

18 

3-25 

22 

4-  6 

27 

4-11 

30 

11-  2 

3 1 

1 1- 

3 

2  3 

11-  3 

23 

I  1  -  4 

20 

12-25 

1 2 

32  2 

7*7 

223 

2O5 

ASHLAND 

99 

7-15. 

2 

1-31. 

2-  6 

15 

3-  8 

20 

3-10 

23 

4-11 

27 

4-11 

27 

11-  2 

1 1- 

3 

2  7 

11-  4 

22 

12-25 

1 5 

12-25 

15 

^77 

292 

239 

206 

AUBURN  3  SW 

106 

7-13 

0 

1-30 

2-  6 

16 

3-  7 

20 

3-  8 

24 

3-25 

27 

4-10 

31 

11-  3 

25 

11- 

3 

2  5 

11-  4 

24 

12-2  5 

1 4 

12-25 

14 

293 

241 

207 

CAMP   HILL   2  HM 

101 

7-15 

0 

1-30 

2-  6 

15 

2-  7 

18 

3-25 

24 

3-26 

26 

4-11 

31 

11-  3 

11- 

3 

25 

12-2  5 

1 5 

12-25 

1 5 

322 

222 

206 

HEFLIN 

104 

7-16. 

1-30 

3-  8 

15 

3-10 

17 

3-29 

24 

4-  6 

26 

4-11 

29 

10-28 

31 

11- 

4 

19 

11-  4 

19 

11-  4 

19 

12-25 

10 

292 

239 

220 

212 

200 

LAFAYETTE 

99 

7-14. 

-  2 

1-30 

2-  5 

15 

3-  7 

20 

3-  8 

24 

3-25 

25 

4-11 

30 

11-  3 

1 1- 

3 

12-25 

1 6 

12-2  5 

1 8 

NONE 

^77 

7^n 

MARTIN  DAM 

1 00 

7-14. 

3 

1-30 

1-31 

1 3 

2-  6 

19 

2-  6 

19 

3-  8 

27 

4-  6 

31 

11-  3 

25 

11- 

3 

25 

12-25 

20 

12-2  5 

20 

NONE 

777 
322 

240 

OPEL IKA 

7-15 

2 

1-30 

2-  6 

16 

2-  7 

20 

3-  7 

2 1 

■ 

4-  6 

31 

1 1  -  3 

27 

11- 

3 

1^ 

24 

12-2  5 

15 

12-25 

1 5 

77 

211 

ROCKFORD  2  NNW 

100 

7-16. 

-  2 

1-30 

2-  5 

15 

3-  7 

20 

3-25 

22 

3-25 

22 

4-10 

31 

11-  2 

32 

11- 

3 

11*  3 

14 

12-25 

323 

293 

223 

223 

206 

ROCK  MILLS 

102 

7-15 

0 

1-31. 

2-  7 

14 

3-  9 

20 

3-11 

24 

3-30 

27 

4-12 

31 

a-  3 

29 

11- 

4 

22 

11-  4 

22 

12-25 

13 

12-25 

13 

321 

291 

238 

219 

205 

PRAIRIE 

06 

DAYTON 

105 

7-16 

5 

1-30 

1-31 

12 

2-  5 

20 

3-  7 

24 

3-25 

27 

3-25 

27 

11-  3 

22 

11- 

3 

22 

11-  3 

22 

12-25 

17 

12-26 

15 

329 

323 

241 

223 

223 

DEMOPOLIS  LOCK   AND  DAM 

101 

7-16 

6 

1-30 

2-  1 

13 

2-  5 

18 

3-  8 

24 

3-26 

27 

3-26 

27 

11-  3 

21 

11- 

3 

21 

11-  3 

21 

11-  4 

20 

12-26 

14 

328 

272 

240 

222 

222 

GAINESVILLE 

103 

7-16 

5 

1-30 

1-31 

6 

2-  5 

20 

2-  6 

21 

3-25 

28 

3-30 

32 

11-  3 

22 

11- 

3 

22 

U-  3 

22 

12-25 

15 

12-25 

15 

328 

323 

270 

223 

218 

GREENSbORO 

103 

7-15 

-  5 

1-30 

2-  5 

15 

3-  7 

20 

3-  7 

20 

3-10 

28 

4-10 

32 

11-29 

30 

12-24 

25 

12-25 

16 

12-25 

16 

12-25 

16 

323 

293 

293 

289 

233 

HAYNEVILLE 

100 

7-15 

5 

1-30 

2-  1 

15 

2-  6 

20 

2-  6 

20 

3-  9 

28 

3-25 

29 

11-  3 

23 

11- 

3 

23 

11-  3 

23 

12-25 

17 

NONE 

322 

270 

239 

223 

LIVINGSTON 

6 

1-30 

1-31 

14 

2-  5 

20 

3-  7 

24 

3-25 

27 

3-30 

32 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

102 

7-15. 

3 

1-30 

1-31 

10 

2-  6 

20 

3-  7 

23 

3-25 

26 

3-25 

26 

u-  2 

32 

11- 

3 

20 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

12-25 

15 

328 

270 

241 

223 

222 

MINTER  3  N« 

100 

7-15. 

5 

1-31. 

2-  1 

12 

2-  4 

20 

3-  7 

24 

3-25 

27 

3-26 

27 

11-  3 

23 

U- 

3 

23 

11-  3 

23 

12-25 

17 

12-26 

16 

328 

324 

241 

222 

222 

MONTGOf.ERY  Kb  AP 

102 

7-14 

5 

1-30 

1-31 

13 

1-31 

13 

2-  6 

22 

3-  8 

28 

3-25 

31 

11-  2 

32 

11- 

3 

27 

12-25 

20 

12-25 

20 

NONE 

328 

322 

240 

222 

SELMA 

101 

7-12 

5 

1-30 

1-31 

9 

1-31 

9 

2-  6 

24 

2-  6 

24 

3-25 

31 

n-  3 

26 

U- 

3 

26 

12-25 

21 

NONE 

NONE 

322 

270 

223 

TUSKEGfct  3  S 

102 

7-14 

4 

1-30 

1-31 

10 

2-  6 

17 

3-  8 

22 

3-30 

28 

4-  6 

32 

11-  2 

32 

11- 

3 

26 

11-  4 

24 

12-25 

16 

12-25 

16 

328 

322 

241 

216 

210 

See  reference  notes  ioUowing 
-  160  - 


Station  Index. 


Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ALABAMA 

1966 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dales 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24' or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

i 

0 

20°  or  below 

24°  or  below 

i 

0 

° 

i 
0 

0 

k 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

£ 

a 

Temp. 

Dale 

Temp. 

Date 

Temp. 

UNION  SPRINGS 
•      •  • 

99 

7-15* 

4 

1-30 

1-31 

10 

2-  5 

18 

2-  6 

23 

3-  8 

28 

11- 

3 

27 

11- 

3 

27 

12-25 

21 

12.26 

20 

NONE 

324 

322 

"240^ 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA    1  NW 

100 

7-20. 

6 

1-31 

2-  I 

11 

2-  6 

20 

3-  7 

22 

3-25 

27 

4-  6 

31 

11- 

3 

24 

11- 

3 

24 

11-  3 

24 

12-25 

17 

NONE 

322 

241 

223 

ATMORE  I  S« 

98 

7-  9* 

8 

1-30 

1-31 

15 

2-  6 

20 

3-  7 

24 

3-  7 

24 

3-25 

11- 

2  J 

11- 

3 

23 

11-  3 

241 

223 

BRANTLtY 

100 

7-13 

6 

1-30 

2-  6 

14 

2-  6 

14 

3-  9 

24 

3-25 

25 

32 

11- 

2  3 

11- 

3 

23 

11-  3 

?^ 

BREWTON  3  SSE 

104 

7-12 

9 

1-30 

2-  6 

16 

2-  6 

16 

3-  9 

24 

3-25 

25 

4-  6 

30 

11- 

2 1 

11- 

3 

2 1 

^ . 

7n 

16 

322 

711 

CAMDEN   3  NH 

102 

7-14 

6 

1-30 

1-31 

I  \ 

1-31 

1 1 

3-  7 

24 

3-25 

28 

3-25 

11- 

23 

11- 

3 

23 

11.  3 

23 

12  25 

17 

MONP 

328 

241 

??a 

<«3 

CHATOM  3  N 

99 

7-15. 

7 

1-30 

1-31 

14 

1-31 

14 

2-  5 

23 

3-25 

28 

3-25 

28 

11- 

3 

23 

1 1- 

3 

23 

11-  3 

23 

12.25 

18 

NONE 

328 

271 

223 

223 

CLAYTON 

97 

9-  8* 

1-30 

1-31 

1 1 

2-  2 

20 

24 

3-  7 

11- 

25 

11- 

3 

25 

12-25 

20 

20 

326 

322 

241 

223 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

103 

7-12 

10 

1-30 

1-30 

10 

1-31 

19 

1-31 

1 9 

26 

3-^7 

11- 

29 

12-25 

25 

NONE 

^NONF 

NO 

322 

2*1 

ENTERPRISE 

6 

1-30 

1-31 

1 3 

1-31 

13 

2-  6 

24 

3-  7 

27 

3-25 

3 1 

~ 

■ 

ENTERPRISE  3  Ht, 

100 

7-13 

11- 

3 

25 

1 1- 

3 

25 

12.25 

22 

NONE 

NONE 

EUFAULA 

3 

1-31. 

2-  1 

15 

6-31 

18 

3-  7 

24 

3-  8 

26 

3-26 

30 

. 

. 

_ 

EVERGREEN 

96 

9-  5. 

9 

2-  I. 

2-  1 

9 

2-  7 

20 

3-  7 

24 

3-25 

28 

4-  6 

32 

1 1- 

3 

24 

11- 

3 

24 

11-  3 

24 

12-25 

17 

12-26 

16 

328 

321 

241 

223 

2IX 

FRISCO  CITY 

102 

7-15. 

6 

1-30 

2-  1 

13 

2-  1 

13 

2-  6 

23 

3-  8 

28 

11- 

3 

22 

11- 

3 

22 

11-  3 

22 

12-25 

19 

NONE 

327 

270 

GENEVA 

96 

3-25 

3 1 

3 

1 1- 

3 

12-25 

21 

NONE 

NONE 

322 

241 

223 

GIlBERTOMN 

99 

7-15 

8 

1-30 

1-31 

11 

2-  6 

18 

3-  7 

22 

3-25 

25 

4-  6 

32 

11- 

3 

20 

11- 

3 

20 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

12-25 

14 

328 

270 

241 

22  3 

211 

GREENVILLE 

101 

7-14 

1-30 

1-31 

13 

1-31 

1 3 

3-  7 

-  _ 

- 

_ 

: .  ' 

11- 

3 

11-  3 

18 

NONE 

328 

241 

223 

HEADLAND 

101 

7-  9 

7 

1*30 

2-  1 

12 

2-  1 

2-  5 

^*  _ 

y 

1 1- 

3 

12-25 

241 

223 

HIGHLAND  HOME 

102 

7-15. 

1-31. 

2-  1 

16 

3  8 

26 

3  25 

^  ^" 

24 

U- 

3 

2^ 

11-  3 

24 

12  25 

19 

NONE 

327 

271 

240 

223 

NATCHEZ 

100 

7-14 

7 

1-30 

2-  6 

12 

2-  6 

12 

3-  9 

24 

3-25 

25 

4-  6 

31 

11- 

3 

20 

11- 

3 

20 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

12-25 

15 

322 

270 

239 

223 

211 

OZARK  6  NNh 

100 

7-13. 

4 

1-30 

1-31 

IS 

1-31 

15 

2-  5 

24 

3-  7 

28 

3-25 

31 

n- 

3 

24 

11- 

3 

24 

11-  3 

24 

12-25 

20 

NONE 

328 

271 

241 

223 

PHENIX  CITY  2  NNa 

3-  8 

3-25 

30 

11- 

3 

11- 

3 

27 

12-25 

2 1 

nOne 

NONE 

322 

223 

THOMASVILLE 

98 

7-16. 

6 

1-30 

1-31 

11 

1-31 

11 

3-  7 

24 

3-25 

28 

3-25 

28 

11- 

3 

24 

11- 

3 

24 

24 

12-25 

18 

NONE 

328 

241 

TROY 

99 

3-25 

3 1 

3 

11- 

3 

11-  3 

24 

12-25 

18 

NONE 

325 

241 

2*3 

KHATLEY 

•      •  • 

101 

7-14. 

6 

1-30 

1-31 

10 

2-  6 

17 

3-  7 

21 

3-25 

25 

4-  6 

32 

1 1- 

3 

20 

11- 

3 

20 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

NONE 

270 

241 

211 

6ULF  oe 

BAY  MINETTE 

97 

7-14 

9 

1-30 

1-31 

14 

1-31 

14 

2-  4 

23 

3-  7 

28 

3-  7 

28 

11- 

3 

26 

11- 

3 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

241 

241 

C I TRONELLE 

100 

7-14 

1-31 

9 

3-  8 

26 

3-  S 

26 

11- 

3 

23 

11- 

3 

23 

11-  3 

23 

NONE 

NONE 

240 

240 

COOEN 

97 

7-  e. 

11 

1-30 

1-30 

11 

1-31 

17 

2-  5 

23 

3-  7 

26 

3-  9 

32 

11- 

3 

25 

11- 

3 

25 

12.25 

24 

NONE 

NONE 

323 

241 

2  39 

FAIRHOPE  2  NE 

97 

7-  e 

9 

1-30 

1-30 

9 

1-31 

17 

1-31 

17 

3-  7 

27 

3-  7 

27 

11- 

3 

30 

12-25 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

293 

241 

FORT  MORGAN 

9» 

7-  e 

14 

1-30 

1-30 

14 

1-30 

14 

1-31 

23 

1-31 

23 

3-  7 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

MOBILE  kB  AIRPORT 

99 

7-  8 

13 

1-30 

1-30 

13 

1-31 

20 

1-31 

20 

2-  4 

26 

3-  7 

29 

11- 

2 

30 

11- 

3 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

272 

240 

MOBILE 

ROBERTSDALE  1  E 

97 

7-15 

10 

1-30 

1-30 

10 

1-31 

17 

2-  6 

24 

3-  7 

26 

3-  7 

26 

11- 

3 

25 

11- 

3 

25 

12.25 

23 

NONE 

NONE 

322 

241 

241 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

Table  4 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Not. 

Daa 

Annual 

*        •  * 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

MARTIN  DAM 

EVAP 

B  1.35 

B 

4.44 

B 

4.93 

B 

5.57 

B  6.47 

B  6.77 

5.71 

B  5.06 

3.34 

B  2.27 

B 

1.83 

DEP 

.51 

.12 

-  1.00 

.23 

.75 

.24 

.16 

WIND 

1627 

1256 

B 

838 

913 

1006 

803 

687 

454 

380 

605 

439 

753 

9761 

*         «  * 

PRAIRIE  06 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

EVAP 

B 

4.41 

B 

5.90 

B 

6.14 

7.56 

8.73 

6.44 

4.75 

4.08 

2.78 

B 

2.39 

WIND 

2189 

2123 

2210 

2189 

1430 

1092 

1158 

952 

948 

1371 

1464 

1894 

19020 

MAX 

5A.« 

60.3 

70.0 

79.2 

85.9 

90.6 

98.1 

92.8 

86.3 

68.4 

56.2 

MIN 

40.0 

♦2.5 

47.2 

54.1 

62.3 

67.4 

73.0 

71.4 

67.0 

53.1 

47.7 

40.4 

55.5 

«        •  • 

GULF  08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

B  2.39 

4.79 

4.83 

B 

5.58 

B  6.43 

B  6.86 

B  5.23 

4.39 

e  3.59 

B  2.53 

B 

2.13 

DEP 

.05 

1.03 

.  14 

.69 

.21 

1.02 

.56 

.08 

.18 

.13 

.50 

WIND 

1193 

1142 

1153 

777 

612 

490 

421 

520 

554 

888 

838 

MAX 

64.6 

76.0 

83.9 

90.9 

93.7 

98.1 

95.5 

81.2 

72.0 

62.2 

MIN 

45.5 

51.3 

59.7 

66. 1 

68.3 

74.2 

72.6 

58.6 

51.6 

45.2 

See  reierence  notes  following    Station  Index. 
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STATION  INDEX 


1966 


oiaiion 

Index  No. 

.  ;ion  No. 

(Jounty 

Drainage  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
laoies 

btation 

Index  No. 

;  Division  No.  1 

County 

0) 

'it) 
Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
laoies 

Temp.  ! 

Precip. 

Temp.  1 

PrecipT] 

Evap.  1 

'  Month 
opened 

Month 
closed 

Month 
opened 

Month 
closed 

AeSEVILLE  1  NNW 

oooe 

07 

HENSY 

31  35 

85  15 

465 

13 

JACKSON 

4193 

07 

CLARKE 

13 

31  31 

87  53 

210 

5 

ADDISON 

0063 

03 

WINSTON 

; 

3*  13 

67  i; 

795 

c 

JACKSONVILLE  2  SW 

4209 

CALHOUN 

33  46 

65  46 

690 

10 

2  C 

2 

JASPER  4  N 

03 

2 

12  3 

o; 

MARSHALL 

i; 

12  3 

JORDAN  DAM 

05 

2 

0163 

05 

Tallapoosa 

12  3 

K I NSTON 

10 

2 

AL iCtVI LLc 

0178 

03 

33  0" 

88  0' 

1  2  3 

LAFAYETTE 

CHAMBERS 

12  3 

0252 

07 

31  19 

86  30 

12  3 

460  3 

CH I lTON 

32  5( 

2  C 

0272 

04 

CALHOUN 

■ 

12  3 

JEFFERSON 

2 

0338 

03 

VJ NSTON 

2 

2 

LEES8URG 

462T 

04 

CHEROKEE 

85  46 

2 

0369 

05 

J] 

1  2  3  C 

L 1 VI NGSTON 

12  3 

ASMVILLE  *  W 

0377 

04 

ST.  CLAIB 

33  51 

86  20 

590 

51 

2 

LOUISVILLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

31  48 

85  33 

470 

9 

2 

ATHENS  2 

039S 

01 

LIMESTONE 

12 

34  46 

720 

12 

12 

1  2  3 

MADISON 

4976 

01 

MADISON 

12 

34  42 

86  45 

560 

73 

73 

1  2  3 

0*.07 

07 

8 

3l  01 

87  3J 

1  2  3  C 

4996 

02 

JEFFERSON 

33  30 

2 

1 1 

32  34 

85  31 

73( 

12  3 

5106 

06 

32  3( 

87  18 

21C 

2  C 

AUTAUGAVILLE  3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

32  28 

2 

5116 

06 

32  2' 

2 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

; 

87  2( 

1  2  3 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

06 

32  28 

1  2  3 

0583 

08 

BALDW IN 

9 

30  5: 

87  47 

26( 

5140 

ELMORE 

17 

1  2  34 

065S 

01 

L I MESTONE 

12 

34  42 

86  53 

600 

1 1 

12  3 

MATHEWS  1  55w 

5172 

06 

M0NT60MEPY 

2 

0748 

03 

2 

87  36 

C 

5354 

07 

2 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33  2; 

67  01 

53: 

12 

15 

1  2  3 

MERTZ  PONDV I LLE  TOWER 

53B2 

32  5: 

87  20 

2t 

2 

BEXAR 

C790 

03 

MARION 

13 

34  10 

88  07 

570 

C 

MIDWAY 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

12  04 

85  32 

490 

C 

BILLINGSLEY  1  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

1 

32  39 

86  42 

420 

28 

2 

MILLERS  FERRY 

5417 

07 

WILCOX 

1 

32  06 

87  22 

78 

36 

2 

0831 

02 

2 

33  34 

66  45 

620 

29 

29 

MILSTEAD 

5439 

06 

32  27 

85  54 

201 

2 

0957 

02 

2 

34  13 

86  10 

107( 

26 

5449 

06 

32  06 

87  o; 

370 

10 

10 

AUG 

12  3 

1069 

07 

31  35 

86  16 

2  74 

10 

37 

12  3 

5454 

06 

32  07 

87  03 

415 

AUG 

1084 

07 

ESC  AM  8 1 A 

31  04 

87  03 

85 

12  3 

5465 

03 

CHI LTON 

32  48 

86  27 

350 

30 

1099 

02 

i; 

34  56 

85  45 

i; 

T] 

5474 

08 

MO  BILE 

30  41 

88  02 

41 

FEB 

1143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  16 

87  17 

60! 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5478 

30  41 

88  15 

211 

23 

23 

1  2  3  C 

1178 

07 

5 

31  43 

85  49 

495 

3" 

5483 

OG 

30  41 

88  02 

119 

95 

96 

JAN 

1288 

04 

7 

33  0! 

11 

12  3 

5637 

04 

462 

2 

CAHDEN  3  NW 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32  02 

87  20 

225 

6 

6 

12  3 

MONTGOMERY  WS  AP 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

86  24 

194 

23 

23 

1  2  3  C 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

1  3 

31  55 

87  59 

93 

C 

MOULTON 

5625 

01 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  17 

660 

C 

1324 

o; 

TALLAPOOSA 

1 1 

32  50 

le 

18 

1  2  3 

01 

LAWRENCE 

34  29 

87  16 

645 

10 

10 

12  3 

1377 

2 

33  54 

87  3i 

43( 

2( 

5749 

01 

34  45 

67  37 

536 

7'; 

83 

1512 

04 

CHEROKEE 

34  06 

85  45 

620 

11 

11 

5785 

07 

31  43 

87  16 

1B2 

16 

12  3 

1520 

03 

3 

32  57 

224 

1  2  3 

5642 

07 

31  24 

65  56 

C 

1566 

07 

WASHINGTON 

12  3 

5867 

01 

MADI SON 

34  54 

715 

1615 

TALLADEGA 

T 

2 

5875 

07 

22( 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

1   2  3 

ONEONTA 

6121 

02 

BLOUNT 

33  51 

e7t 

12  3 

16BS 

08 

9 

OPEL  1 KA 

12  3 

CLAiaORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31  32 

87  31 

183 

15 

2 

ORRVILLE 

6161 

06 

DALLAS 

1 

32  18 

67  14 

200 

26 

2 

CLANTON 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32  51 

86  38 

580 

74 

1  2  3 

OZARK  6  NNW 

6218 

07 

DALE 

5 

31  31 

65  41 

470 

65 

77 

1  2  3 

1  725 

SARBOUR 

12  3 

PAINT  ROCK  2  N 

JACKSON 

C 

1803 

oe 

12  3 

PALMERDALE  2  W 

JEFFERSON 

2 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1  837 

07 

5 

PELL  CITY  1  NNE 

12  3 

1819 

01 

COLBERT 

12 

C 

PERRYV  J  LLE 

2 

COLL INS VI LLE 

1  849 

2 

PETERMAN 

MONROE 

C 

07 

2 

PhENI X  CITY  2  NNW 

12  3 

1940 

03 

2 

2 

P I CKENSV I LLE 

PICKENS 

13 

2 

COT TON TON 

1974 

07 

RUSSELL 

2 

PINE  HILL 

WILCOX 

1 

2 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32  26 

88  23 

215 

27 

2 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

32  04 

86  04 

506 

27 

2 

DADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

85  45 

760 

54 

2 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32  37 

66  54 

230 

27 

2 

2124 

05 

Tallapoosa 

11 

32  50 

65  46 

730 

C 

PRATTVI LLE 

AUTAUGA 

68 

1  2  3 

2141 

33 

13 

2 

PUSHMATAHA 

CHOCTAW 

1  3 

1  2  3 

2189 

06 

MARENGO 

13 

11  21 

67  39 

225 

19 

27 

1  2  3 

6805 

01 

FRANKLIN 

12 

34  26 

68  0( 

6BC 

10 

n 

1  2  3 

DECATUR 

2207 

01 

12 

34  35 

86  56 

560 

85 

88 

12  3 

REDSTONE  ARSENAL 

6633 

01 

MAD  I  SON 

34  35 

573 

i; 

13 

12  3 

22^5 

05 

11 

33  26 

85  42 

1030 

10 

2 

6847 

33 

PICKENS 

1  3 

33  23 

228 

2 

2245 

06 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

16 

16 

10 

1  2  34  1 

R  I VER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

31  22 

66  s: 

IBO 

3S 

2 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

07 

5 

31  19 

85  27 

371 

29 

49 

1  2  3 

R IVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COV I NGTON 

31  22 

66  31 

190 

C 

OOTHAN  4  SE 

2377 

07 

5 

31  10 

85  21 

306 

C 

HOBERTSDALE  1  E 

6966 

08 

BALDW I N 

30  32 

87  40 

1  55 

37 

55 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34  10 

87  24 

800 

10 

10 

1  2  3 

ROCKFORO  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32  54 

66  14 

670 

13 

13 

1  2  3 

ELBA 

COFFEE 

10 

31  25 

86  04 

195 

39 

2 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33  09 

65  16 

745 

32 

36 

I  2  3 

2632 

03 

13 

33  15 

87  48 

252 

27 

2 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKL I N 

14  31 

67  44 

880 

14 

14 

12  3 

ENTERPR 1 SE 

2670 

07 

5 

31  19 

85  51 

380 

11 

JUN 

12  3 

7157 

02 

CULLMAN 

34  12 

66  47 

602 

ENTERPRISE  3  Nw 

2675 

07 

31  20 

85  53 

409 

1 

1 

1  2  3 

7207 

02 

34  17 

95  59 

17 

1 1 

EUFAULA 

2727 

07 

31  52 

65  09 

202 

83 

83 

1  2  3 

7262 

02 

JEFFERSON 

33  43 

66  56 

29 

EVERGRECM 

2758 

07 

31  26 

66  56 

220 

6 

6 

1  2  3 

7304 

02 

34  4] 

66  03 

615 

64 

65 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

08 

9 

30  33 

87  53 

23 

49 

49 

1  2  34 

7328 

07 

32  18 

85  10 

394 

12 

12 

INAC 

FALCb  OPEN  POND  TOMER 

2832 

07 

31  06 

86  33 

232 

18 

2 

7366 

06 

32  25 

87  00 

147 

SI 

B1 

2B40 

01 

12 

34  22 

66  54 

630 

10 

28 

1  2  3 

SLOCOMS 

7576 

07 

31  07 

85  36 

248 

19 

FALLS  CITY  BLK  POND  TR 

2B48 

03 

WINSTON 

2 

34  04 

87  20 

650 

25 

JUN 

2 

SNOW  HILL 

7620 

07 

WILCOX 

1 

32  00 

67  01 

225| 

29 

2 

FAYETTE 

FAYETTE 

13 

33  41 

67  49 

365 

32 

41 

1  2  3 

SUTTLE 

7963 

06 

PEPRY 

3 

32  32 

87  11 

145 

2 

2971 

01 

12 

1  2  3 

SYLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

12 

12 

12  3 

3024 

06 

LOwNOES 

2 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

12  3 

3035 

08 

BALDW  IN 

9 

30  14 

88  01 

18 

26 

1  2  3  C 

ThOMASV ILLE 

8178 

07 

31  55 

87  44 

3043 

02 

2  C 

TM0RS9Y  1  5W 

CHILTON 

C 

FRISCO  CITv 

3105 

07 

1  2  3 

TH0RS6Y  EXP  STATION 

CHI LTON 

12  3 

GADSDEN 

3151 

04 

2 

05 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3154 

66  00 

565 

1  2  3 

MADISON 

12 

C 

3160 

06 

13 

86  09 

1  2  3 

TH AFFORD 

JEFFERSON 

2 

2  C 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34  01 

66  45 

500 

26 

2  C 

TROY 

8323 

07 

PIKE 

10 

31  49 

85  59 

580 

71 

I  2  3  C 

GENEVA 

3255 

07 

GENEVA 

5 

31  02 

65  51 

107 

29 

42 

12  3 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

6380 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

170 

85 

88 

1  2  3 

3271 

07 

31  36 

66  44 

11 

2 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

TUSCALOOSA 

2 

12  3c 

Gl LBERTOWN 

3308 

07 

13 

31  53 

86  20 

126 

9 

9 

1  2  3 

TUSKEGEE  3  S 

8403 

06 

1 1 

32  23 

85  39 

420 

13 

13 

12  3 

GORGAS 

3430 

2 

33  39 

67  13 

300 

30 

2 

UNION  SPRINGS 

6436 

06 

BULLOCK 

6 

32  06 

85  43 

455 

80 

100 

1  2  3 

GREENSBORO 

3511 

06 

32  42 

87  36 

220 

99 

1  2  3 

UN  I ONTOWN 

6446 

06 

1 

32  26 

87  31 

265 

62 

2 

3519 

6 

31  50 

66  36 

85 

1  2  3 

VALLEY  HEAD 

6469 

02 

DE  KAL8 

65  37 

1040 

82 

82 

I  2  3 

3524 

07 

6 

31  50 

86  38 

420 

NOV 

C 

VERNON 

8517 

03 

LAMAR 

1  3 

33  45 

86  07 

190 

10 

10 

I  2  3  C 

3559 

08 

30  17 

67  41 

8 

18 

2 

8605 

05 

RANDOLPH 

11 

33  ca 

65  34 

640 

33 

2 

GUNTERSVI LLE 

3573 

02 

12 

34  20 

66  19 

578 

13 

13 

12  3 

WALLACE  2  E 

8637 

07 

ESCAMBI A 

31  13 

67  12 

205 

26 

2 

GUNTERSvlLLE  TVA 

3578 

02 

MARSHALL 

12 

34  22 

66  17 

605 

24 

C 

WALNUT  GROVE 

8648 

04 

ETOWAH 

2 

66  19 

850 

2S 

2 

MALEYVILLE 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34  14 

87  37 

910 

30 

30 

1  2  3  C 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

06 

GREENE 

2 

32  47 

87  50 

110 

30 

2  C 

3645 

03 

13 

34  06 

87  59 

518 

7 

29 

1  2  3 

WATERLOO 

8686 

01 

LAUDERDALE 

1  2 

34  55 

88  04 

456 

10 

70 

12  3 

HAYNEVILLE 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32  11 

86  36 

180 

9 

28 

1  2  3 

WEST  BLOCTON 

8809 

03 

8169 

3 

33  07 

67  07 

500 

26 

2 

HEADLAND 

3761 

07 

HENRY 

5 

31  21 

85  20 

370 

17 

17 

1  2  3 

WETUMPKA 

8659 

05 

ELMORE 

32  33 

96  13 

190 

75 

2 

HEFLIN 

3775 

05 

CLEBURNE 

11 

33  39 

85  36 

850 

11 

11 

1  2  3 

WHATLEY 

8867 

07 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

10 

27 

1  2  3 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

6 

31  57 

66  19 

594 

75 

75 

1  2  3 

WINFIELD  2  SW 

8996 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  50 

468 

33 

2 

HICMTOWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  24 

1175 

23 

2 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

05 

ELMORE 

11 

32  34 

85  54 

335 

76 

2 

HODGES 

3899 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

845 

29 

2 

HUNTSVILLE  WB  AP 

4064 

01 

MADISON 

12 

34  42 

86  35 

600 

8 

8 

1  2  3 

t    DRAINAGE  CODE:     1-ALABAMA  2-BLACK  WARRIOR    3-CAHABA  4 -CHATTAHOOCHEE  5-CHOCTAWHATCHEE  6-CONECUH  7-COOSA  8-ESCAMBIA  S-GIH-F  10-PEA 
ll-TAl,LAPOOSA    12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
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REFERENCE  NOTES  ALABAMA 

1966 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologlst,  Weather  Bureau  Airport  Station,  Oannelly  Field.  RFD  2, 
Montgomery.  Alabama   36108.  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ALABAMA.  " 

DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  'F.  precipiution  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  In  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.    Max  and  Mln  in 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  sUtions  are  cllmatologlcal  normals  based  on  the  period  1931-1960.  "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  perloda  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  Issues  of  Cllmatologlcal  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record, 

+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

•  Amount  included  in  following  measurement. 
//         Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B         Adjusted  to  a  full  month. 

E         Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M         One  or  more  days  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  monthly  Cllmatologlcal  DaU  for  detailed  dally  record. 
R         Amounts  from  recording  gage.     (The  amoimts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 
T         Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V         Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWmC: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;    however,  the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

C         Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 
the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  In  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History  '  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402,  for  35  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:    20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the    Superintendent  of  Documents.   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington, 
D.  C.  20402.  


CHANGES  IN  STATION  NAME 


DOTHAN  4  SE 
MINTER  3  NW 


DELTA 
DELTA 

DOTHAN  4  SE 

EUFAULA 

FAYETTE 

PRATTVILLE 
TRAFFORD 


FORMER  NAME 


DOTMAN  4  W 
MINTER  4  NW 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

EQUIPMENT  MOVED  .5  MILE  SE 
EQUIPMENT  MOVED  .5  MILE  NW 
RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  6.8  MILES  SE 
EQUIPMENT  MOVED  .8  MILE  ESE 
EQUIPMENT  MOVED  .5  MILE  SE 

EQUIPMENT  MOVED  300  FEET  NE 
EQUIPMENT  MOVED  300  FEET  S 


APRIL  S 
AUGUST  22 


MARCH  1 
OCTOBER  ♦ 
APRIL  S 

OCTOBER  20 
AUGUST  26 

JUNE  31 
FEBRUARY  19 
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